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6.  Air:  Qu'ä  mes  ordres  ici  (Weil  man 
jetzt  hier  im  Haus).  B   3  Bg. 

7.  Quatuor:  C'e  sangfroid  me  desespere 
(Darf  ein  Mensch  so  etwas  wagen) 
klSTT  7   Bg. 

7bis.  Air:  Quel  plaisir  d'etre  en  voyage 
(Welche  Lust  gewährt  das  Reisen)  T 
2  Bg. 

8.  Ouvertüre   du   second   acte  Vs  Bg. 

9.  Duo :  Dans  une  hiuuble  et  simple  ro- 
mance  (In  einer  schmachtenden)  SS 
2  Bg. 

10.  Air:  Un  brave  et  galant  palatin  (Der 
Ritterschaft  Zierde  und  Glanz)   T  3  Bg. 

1 1 .  Choeur  d'hommes :  De  Monsieur  Jt-au 
(Laßt  zu  dem  Fest)    1   Bg. 

12.  Romance  et  Choeur :  Le  Troubadour 
(Der  Troubadour)    T  2  Bg. 

Id.  avec  acc.  de  G   1  Bg. 

13.  Duo:  L'Epoux  que  je  choisis  (Der 
Mann,  den  ich  erwählt)   /ST  3  Bg. 

14.  Finale:  Honneur  ä  son  altesse  (Der 
Schönheit  Ruhm  und  Ehre)    1   Bg. 

F.    Siegel:     Der    Troubadour,    stolz    auf 
der    Liebe    Bande,    Romanze    aus    „Joh.    v. 
Paris".  Deutsch  und  franz.  — 20. 
Simrock: 
2.  Arie :    „Welche   Lust   gewährt   —   Quel 

plaisir" . 
S.Duett:    „Den   Ruhm   über    alles   zu   lie- 
ben —  Rester  ä  la  gloire". 
G.Arie:     „Weil    man    jetzt    —    Qu'ä  mes 
ordres"     (fehlt). 

12.  Romanze:  „Der  Troubadour  —  Le  trou- 
badour". 

13.  Duett:  „Den  Mann,  den  ich  erwählt 
—  L'epoux  que  je  choisis"  ä  — 40  n, 
N.   12  mit  G-Bgl.  —30. 

Ricordi:  Coro  e  Romanza  del  Trova- 
tore,  con  Orchestra.  Parole  francesi.  (Par- 
titura),  8M8T  3.50. 

Jii7-genson: 
Apifl  upHHn;eccH  HaBappcKofi :  „Axt,  KaKoe 

Hac.ia2K;];eHbe !"     „Quel    plaisir    d'etre    en 

en  voyage"  — 40. 
Air  du  Senechal:   Qu'ä  mes  ordres  ici  tout 

le  monde  se  rende  — 45. 

Potpourri  P:  (Burgmüller)  1.50, 
( Cr  a  m  e  r )  2 —  Andre,  1 —  Breitkopf, 
(G.  W.  Marks)  2—  Cranz,  (J.  G  o  d- 
frey)  1.25  0.  Forberg,  (Vilbac)  — 80 
Litolff,  (Cr  a,m  er)  1.50  Schott,  (Spind- 
ler) 1 —  Steingräher,  E.  D.  Wagner 
op.  38. 

4ms:  (Burgmüller)  3 —  Andre, 
(Marks)  3.50  Cro/nz,  ( C  r  a  m  e  r )  2.75 
Schott. 

V:  (G  o  d  f  r  e  y  &  Wo  h  1  f  a  h  r  t )  —80 
0.    Forberg. 

Andre:  PV  (G.  Wichtl)  1.50,  PVc, 
PFl  ä  2.50.  2FI   1.50. 

Piano  s.  Heugel: 
L'Epoux    que    je    choisis     (Pianiste    chant. 

de  Bizet)    4.50. 
Le  troubadour  ( Pianiste  chant.  de  Bizet) 

3—. 

2V:    Choix  d'airs  3—  Schott. 

2FI:    Choix   d'airs   5.75   Schott. 

KM :  Romanze  &  chor.  u.  D  o  n  i  z  e  1 1  i, 
Arie  a.  Anna  Bolena   1.50  n  Bellmann. 

Universal-Handbuch  der  Musikliteratur.  B. 


Fantaisies,    transcripi.    «itc.    P:  H.    Al- 

berti  op.  36  N.  5,  Beyer  op.  36  N.  48, 
Ferlus,  J.  Godfrey  ( Operngr.  Bd.  X 
K  56),  L.  Koehler,  Krug  op.  63  N. 
54,  op.   259,  Vilbac. 

4ms  Vilbac,  8nis  H.  Alberti  op. 
43   N.  11. 

V  J.  Weiß  op.  70,  Vc  Beautßs  dramat. 
N.  35,  Fl  G  a  r  i  b  o  1  d  i  et  R  6  m  u  s  a  t, 
Ci  Klose,  PH  (PVVc)  H.  Alberti 
op.    55   N.   12. 

PV  J.  Weiß  op.  70,  PVc  Beaut6s  dra- 
mat.  N.   35. 

2V,  2VP  J.  Weiß  op.  70. 
"■'     PHVVc     {PVVcFl)     H.    Alberti    op. 
55  N.   12,  PVVa,  PVVc,  PVVaVc,  P2VVa, 
P2VVC,     2VVaVc,     P2VVaVc,     J.     Weiß 
op.   70. 

Harm :  A.  G  i  b  e  r  t,  G  i  r  a  r  d,  Mus. 
milit.  av.  Saxoph.  ad  lib.  2.50  n,  Cond. 
— 20  n  Tilliard. 
-Jeanne  d'Arc.  TTBB,  Part  1.50  n.  p.  s6p. 
— 25  n,  Choeur  ä  3  voix  6g.  Part  — 50 
Lory. 
-La  jeune  Malade  (Die  junge  Kranke)  (acc. 
de  P  ou  de  G^)   —50  Schott. 

-  Joli  fantome  blanc,  romance  2.50  Heugel. 

-  Les  Joueurs  de  banjo,  choeur  4  voix  d'hom- 

mes  1.25  n,  Parties  separees  — 25  n  Co- 
stallat. 

-Karl  von  Frankreich.  Oper.  Ouver- 
türe f.  P   (mit  y  u.  Baß  ad  lib.)    2—. 

-„Der  Kirchtag",  Ouvertüre  für  P  — 20  n 
Simrock. 

-Lodoiska,  Overture,  P,  4ms  ä  4/ —  Ascher- 
berg. 

-Marsch,  IM  (Armeemärsche,  Königl.  preu- 
ßische, II.  Sammlung  Nr.  9)  l.oO,  II. 
Sammlung   Nr.    29    2—   Haslinger. 

-Marche  religieuse,  P  ou  Org  5 —  Sulsbach. 

-  Marguerite,    ouverture.   P    1.50    Schott. 
-Ma      tante      Aurore,      opera  -  comique 

1803,  Ch  et  P  8— n,  (4°)  9— n  Fromont, 
8 — n    Heugel. 

Ouverture    0,    p.    s6p.     6 — n    Fromont, 
Harm    (A.  Gibert)    Part   12— n  Evette, 
P  2.50  n  Fromont,  — 30  Simrock. 
Fromont : 

I.Duo:    Malgrä    de    trop    justes    alarmes 
2.50  n. 

2.  Quatuor :    Toi,    pour    qui    l'on    fait    des 
romans   3.25  n. 

3.  Rondeau:   D'un  peu  d'etourderie   1.50  n. 

4.  Couplets:    Je   ne   vous   vois   jamais    re- 
veuse    1 —  n. 

S.Duo:     Quoi,    vous    avez    connu   l'amoux 
2.50  n. 

6.  Finale :     Honneur,    honneur    2 —  n. 

7.  Reve:    Nous   suivions   ä  cheval   2^n. 

8.  De  toi.  Frontin,  je  me  defie  2.50  n. 

9.  Romance    ä  trois    notss:     Deux    jeunes 
gens   s'aimaient   d'amour    1 —  n. 

10.  Finale:  Pourrais-tu  craindre  de  revoir 
2_n  Heugel,  ch.  s.  N.  3,  4,  5,  7,  '',  ^ 
a    — 25  n. 

-  Maudit,    melodie    3 —   Leduc. 

-3  Mölodies:  1.  Le  premier  baiser.  2.  La 
Brise.  3.  Sous  l'ombre  fleurie  ä  1 — Schott. 

-  The  Men  of   Prometheus,   Overture.   P  4/ — 

Ascherberg. 

-  La  Messag&re  du  printemps  2.50  n,  choeur  ä 
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3  voix     de    femmes     en    partit.    sans    acc. 
— 50  n   Costallat. 
Minuit,  TTBB,  Part  1.50,  p.  s6p.  —25  Mar 
gueritat. 

■  Le  Mois  de  Marie,  3  voix  eg.  ou  choeur  avcc 

acc.  P  ou  Org  1.75  n  Le  Beaii. 
•La   Moisson,    TTBB,     Part    1.50  n,     p.    sep. 
— 25  n  Lory. 

■  Mon   coeur   n'est   plus    ä  moi,   melodie   2.50 

Heugel. 
Mon  douce  reve,  mölodie  2.50  Heugel. 

■  Mules,   pressez    le   pas,    cliant     de    muletier 

1.20  n  Laihe. 
■Les  Xaufrages,   TTBB,  Part   1.50  n,  p.   sep. 
— 25  n  Lory. 

-  Na  vlast'  — 72  Hoffmcmn. 

■  Ni  larmes,  ni   regrets,   romance   3 — ^  Leduc, 

■ — -30  n  Jouhert,  FW  v.  Perier  et  Altfes 
op.  21. 

-  Xoel,  cautique,  Bar  et  eh.  STB  avec   VcHa 

Org  2.50  n  Costallat. 

-  Le  Noel  de  Lili   1 — n  Jullien. 

■  Nom  de  l'ange  adore.     Manuel. 

■  Notre-Dame-des-Arts.   cantate   pour   voix   de 

S,  avec  soli,  choeur,  YcOrgPHa  (ad  lib. ) 
9 — .  La  meme,  avec  acc.  P  4.50  Heugel. 

-  Le    N  o  u  V  e  a  u     S  e  i  g  n  e  u  r      ( Der     neue 

Gutsherr),  opt-ra-comique  1813,  Ch  et  P 
8 — n  Froniont,  10 — n  C'hondens,  KA  (d.- 
fr.,  Kl  einm  i  ch  e  1)  4 — n  Senff,  (d.-fr. ) 
4 —  Sinirock,  P  solo  5 — n  Fromont. 

Ouvertüre :  0  p.  sep.  5 —  n  Fromont, 
Harm,  Part  12— n  Evette,  P:  2.50  n  Fro- 
mont, 1 —  Hansen,  1 —  Hofmeister,  — 40  r 
Simrock,   Jfms   2.50  n   Fromont. 

Fromont: 

1.  Ainsi  qu' Alexandre  le  Grand,  introduc- 
tion  2 —  n. 

2.  C'est,  dites-vous.  du  chambertin!  duo 
1— n. 

3.  Paix,   paix,   taisez-vous,   air    1.75  n. 

4.  Ah !  vous  avez  des  droits  süperbes, 
Couplets    1.75  n. 

5.  Celebrons,    choeur    1.50  n. 

6.  Mes  bons  amis,  le  Seigneur  est  pour 
vous,  trio  1.75  n. 

7.  Ainsi    qu'Alexandre,    duo    2.50  n. 

8.  Je  A'ais  rester  ä  cette  place,  duo   1 —  n. 

9.  MoDsicur    Champagne,    couplets    1.25  n. 
10.  Je  perds  les  honneurs,  l'opulence  2 —  n. 

Simrock: 

1.  Introd.  et  Quart. :  „Wie  ihr,  zog  in 
Babylon  —  Ainsi  qu'Alexandre  ie 
grand"   — 60  n. 

2.  Duetto :  „Ihr  sagt,  es  soll  Chambertin 
sein?  —  C'est,   dites-vous"    — 60  n. 

3.  Aria :  „Halt !  gebt  wohl  Acht  —  Paix ! 
taisez-vous"  — 60  n. 

4.  Duetto:  „Ich  will  die  Rechte  —  Oh! 
vous   avez   des   droits"    — 40  n. 

5.  Coro:  „Jubel schall!  —  Celebrons  la 
journee   — 20  n. 

6.  Terzetto  et  Coro :  „Ihr  habt  mein 
Wort  —  Mes  bons  amis"   — 60  n. 

7.  Duetto :  „Wie  ihr,  zog  in  Babylon  — 
Ainsi,    qu'Alexandre    le   grand"    — 40  n. 

8.  Duetto :  „Ich  bleibe  hier  —  Je  vais 
rester"  — 60  n. 

9.  Aria  et  Coi'o :  „Monsieur  Johann  — 
Monsieur   Champagne"   — 20  n. 

10.  Finale:    „Mein   Glanz   und   mein   Glück 


—  Je  perds  les  honneurs"  — 20  n,  K.  3 
mit   G  — 30n. 
P:    Morceaux    choisis     II     livres    ä  2 — 
Simrock,   Harm    (fantaisie)     v.   H.   Hem- 
merle, Fanf   1.25,   Harm   1.50   NoAidin. 
-L'Orage,    TTBB,    Part     1.50,     p.    sep.    —25 
Margueritat. 

-  L'Orphelin,  duo,   TB  av.   P.  J(fuhert. 

-  0  Salutaris,  MS  avec  Org  ou  //   1 —  n  Co- 

stallat,   Ghelun-e. 

-  Page  et  chatelaine  4 — ,  Ch.  s.  — 30  n  Eveil- 

lard. 

-  Pauvre   Fleur     (Arm   Blümchen    du),     (acc. 

de  P  ou  de  (?)    — 75. 

-  Le   Pelerin    de    Saint-Just,   ballade,   B    4.50 

Leduc,   — 75    Schott,    1 —   Weygand. 

-  Le   Petit   Chaperon   rouge    (Rotkäppchen), 

opera  feerie  (1818).  Ch  et  P  8— n  Fro- 
mont, KA  (d.-fr.)  12—  Breitkopf,  (B. 
K  1  e  i  n  m  i  c  h  e  1 )    5 —  n    Senff. 

Psolo:    1—  Lilolff,  —85  Hansen. 

Schott:  2VTaVc  (Küffner),  FlVVa 
Vc   (Küffner)   ä  12.50. 

Simrock:  G.  YFl  (J.  H.  C.  B  o  r  n- 
h  a  r  d  t )  5—,  2Y2V(iVo  II  li\Tes  ä  8—, 
f?r2T'«rc  II  livres  ä  8 — ;  Textbuch 
— 40  n  Breitkopf. 

Ouvertüre:  Par.  Bes.  2 —  Hofmeister,  0- 
St  2 — n  Simrock,  P:  2 — n  Fromont,  — 50 
Hansen,  1.50  Breitkopf,  — 50  Haslinger, 
— 20  n  Simrock. 

-'tms:  2.50  n  Fromont,  — -80  Haslinger, 
1.25   Weinberger. 

2FI  Cranz,  (ouverture  et  airs)  3 —  Hof- 
meister, 2V2YaVc    (Basse)    1 — n  Simrock. 

Fromont: 

1.  Choeur.    STT :    Partons,    dejfi    l'aurore 
annonce  le  jour  2 — n. 

2.  Romance,  T:  Le  noble  eclat  du  dia- 
denie  1 — n. 

2bis.  La  meme,  Bar  1 —  n. 

3.  Trio,  TSS :  Qu'il  serait  doux  d'ftre  ä 
mon   age   2 —  n. 

4.  Air,  B :  C'est  vainement,  naives  pastou- 
relles  2 —  n. 

5.  Ronde,  S :  Depuis  longtemps,  gentille 
Annette   1.25  n. 

6.  Final-choeur,  Monseigneur  tout  est  pret 
2— n. 

7.  Choeur  ä  3  voix,  TTB:  Courage,  cou- 
rage,  ä  grands  coups  2 —  n. 

8.  Duo,   TS:    Restez,  belle  Nanette   2.50  n. 

9.  Trio,  TTT:  Rose  d'amour  ä  su  me 
plaire  2 — n. 

10.  Cavatine  et  Duo,  R6ve,  TS:  Dors, 
tendre  fleur  d'amour  et  d'esp^rance 
3— n. 

11.  Duo,  TS:  Mon  doux  Seigneur,  je  vous 
en   prie   3 — n. 

llbis.  Air,  B:  Voici  bientöt  la  nuit  et 
le  destin  safere   1.75  n. 

12.  Couplets,  S:  II  m'a  demandö  le  bou- 
quet   1.25  n, 

13.  Air,  T:  Fnfin,  me  voilä  seul  dans 
l'ombre   de  la  nuit  2 — n. 

14.  Duo,  TS:  Racontez-moi,  je  vous  supplie 
3— n. 

14bis.  Romance.  T:  Robert  disait  ä  Ciaire 
—80  n. 
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Udnsen : 
Den     lille     R0dhaettej      Opera.      Udvalgte 

Sänge  - — 85:    Romance    (Rodolphe)  :    Ro- 

bei't  forsikrev  Lise.  Romance   (Nanette)  : 

F0rst  bad  han  mig.   Romance    (Roger)  : 

Ej    Kronens    Glans.    Visa     (Rose)  :     Sig 

mig  engang. 

Saerskilt:  Romance:  Robert  forsikret 
Lise  — 45.  Romance:  Ej  Kronens  Glans 
—45. 

med   G : 
Sig  mig,  Annette  — 60. 
r0rst  bad   han  mig  — 45. 
Kobert   forsikred  Lise  — 45. 

Crans : 
2.  Romanze :     Nicht     blendend     lockt     im 

Prachtgebäiide   — 50. 
T.Rondo  und   Tanz:    Ruft  uns   zum  Tanz 

—70. 
16.  Romanze:     Den    Blumenstrauß     hat    er 
begehrt  — 50. 

Hofmeister : 
Lieblingsgesänge  aus  der  Oper:    „Rotkäpp- 
chen".    Nr.    1.    Kavatine:     „Es    hat   der 

Glanz  der  Krone"  — 50.  Nr.  2.  Romanze: 

„Er  wollte  das  Sträußchen"  — 50.  Nr.  3. 

Rondo:   „Lange  nicht  mehr  kommst  du" 

—50. 

Schott:    Separement   avec  acc.   de   G: 
Romance.  Le  noble  eclat  du   diad&me    (Es 

huldigen  meines   Herzens)    — 50. 
Romance.  II  m'a  demande  le  bouquet    (Er 

bat  um  den  Strauß)    — 50. 
Ronde.  Depuis  longtemps   (Wie  lang  sclion) 

—50. 

Simrock:  „Depuis  longtemps,  gentille 
Annette  —  Wie  lange  schon  kommst  du, 
Annettchen",  mit   G  — 30  n. 

Augener : 
Lullaby:    „Sleep,   Sweet   Babe",   Fem.   voic. 

4/— n. 
Chorus:    „Sweet  Rural   Scene",   Fem.   voic. 

3/— n. 
Chorus    of    Peasants :       „Rise,    Shepherds, 

Rise",  Fem.  voic.  6/ — n. 

Hirsch:    Sanger    ur    op.    De    bada    talis- 
manerna : 
Rudolph:   Reeitativ  och  aria:   „Jag  ändlig 

är  allen"  — 75. 
Rudolph:    Aria:    „Fäfängt    ni    flytt"     1 — . 
Nanette:    Kupletter:    „Forst   bad   han    att 

fa"   —50. 
Grefven:   Romans:    „Hör,  en  krona   ej   för- 

furde   mig"    — 50. 
Rosa:    Rondo:    ,,När   heia   byn   samlas   tili 

dansar"   — 50. 
Marsch    ur   op.    De   bada    talismanerna,   P 

—25. 
Pharamond     (1825),    Opera.    Heugel:      Ro- 
mance de  la  jeune  prgtresse,  S  2.50,  Ch.  s. 
— 25  n,      La    meme    pour    contralto      2.50. 
Choeur  des  jeunes  pretresses  avec  solo  pour 
»S    7.50. 
Phoebe.  Duo  2 — n  Lesigne. 
Pie  Jesu  ä  quatre  parties    (collection  de  la 
maitrise   4e   annße   N.    22)     1.50   Heugel. 
Pie  Jesu,  N.  1,   2   av.   Org   ä  3 —  Lemoine. 
La  plus  belle  1 — n  Lesigne. 
Le  Pommier,  chant  breton-normand,   2  tons 
3 — ,  Ch.  s.  1 —  Leduc, 


-  Pourquoi  mentir!    3 — .  Ch.  s.  — 30  n  Eveil- 

l(prd. 

-  Povero,   romance.   2  tons   3 —  Leduc. 

-  Praise  of   the   soldier,   quart.    f.   m.    voices, 

8vo    — 08  Ditson. 

-  T.e    premier    Baiser,      mel.     1.70  n      Soci6t6 

nouvelle. 

-  Priere,  PV  6 —  Legouix. 

-  Pri&re  d'amour.  melodie  1 — n  Labbe. 

-  Priöre  et  Voeu.  Nocturne,  Duett  — 50  Has- 

linger. 

-  Prions,  melodie,  2  tons  3 —  Leduc. 

-  Les  Pyr€nees,  sou'^cnir  des  montagnes  1 —  n 

Labbe. 

-  Remember  o  I^ord.   Arr.  Parkhurst.    ( Schir- 

nier's     8vo     Church     Music     754 )      — 25  n 
Schirmer. 
-Le  Retour   des  Cloches.    TTBB.  Part    1— n, 
p.  sep.  — 25  n  Margueritat. 

-  Le  retour  du  regiment.  choeur,  TTBB.  Part 

1 —  n,  p.  sep.  — 25  n  Costallat. 

-  Reveil  des  F§es.  Nocturne  p.  3  voix  d.  fem. 

Part  — 75  n,  2*S'  av.  P  Part  1 —  n,  p.  s6p. 
— 20  n   Margueritat. 

-  Un  r@ve   d'or   3 — .   Ch.  s.  — 30  n   Eveillard. 

-  Romance,    P    1 —  n    Fromont.    6nis    4 —   Le- 

moine. 

-  Les  Roses  du  bei  age  5 —  Cartereau. 

-  Salut  ä  la  France,  TTBB.  Part  1.50,  p.  sep. 

— 10   Margueritat. 

-  Satan  rom.  av.  PG   ö —  Grus. 

-  Serenade    espagnole,     TTBB.     Part     1.50  n, 

p.  sep.  — 25  n  Lory. 

-  La  Sieste,  TTBB.  Part  1.50  n,  p.  sep.  —25  n 

Lo7-y. 

-  Les  Soldats  de  la  Paix,  TTBB.  Part  1.59  n, 

p.  sep.  — 25  n  Lory. 

-  Soleil    de    printemps,    TTBB.      Part    1.25  n, 

p.  sep.  — 25  n  Lory. 
-Le    sommeil    en    plein    jour,    chanson    naive 
1 — n  Labbe. 

-  „Sonnez,    cors     et    musettes",      Choeur,     P 

( T  h  u  i  1 1  i  e  r  Ed.  Bouquet  melodique  N. 
9)    2.50  Beiwit. 

-  Sous  les  orangers,  melodie  1 —  n  Labbe. 

-  Sous    rOmbre    tleuri,    mel.     1.70  n      Bociete 

nouvelle. 
-Souvenir    de  Povero,    P     (Gomion)    7.50 
Mathieu. 

-  Souvenirs  de  ses  operas,  P,  Edition  de  poche- 

— 50    ^^oel. 

-  La    Sultane    du    soleil    4 — >      Ch.    s.    — 30  u 

Eveillard. 
■  Tantum    ergo.      1  voix    accomp.    Org      4 — 
Sulzbach. 

-  Toujours  seul  ou  le  Masque  de  fer,  romance 

3  tons    5 —   Leduc,      S,  C    ä    — 50    Schott, 
— 15  Bolle,  Ch.  s.  — 3Ö  n  Joiihert,  transer. 
P    1.75   Schott. 
-Le  Trava.il,   TTBB,  Part   1.50,   p.   sep.  —25 
Margueritat. 

-  Tu   grandiras   ün   jour    2.50,    Ch.   s.   — 20  n 

Lemoine. 

-  Venez   a  mon   aide   2.50,    Ch.    s.   — 20  n   Le- 

moine. 
-Village  bells.  Duet  4/ —  Ascherberg. 

-  Le  voeu  de  Clovis  4 — ,  Ch.  s.  — 30  n  Eveil- 

lard. 
-Les  voitures  versees   ( Die  umgewor- 
fenen   Wagen ) ,    opfira-cornique,    Ch.    et   P 
8 — n  Fromont. 
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Ouvertüre:  P  2 — n  Fromoni.  1 —  Han- 
sen, 1 — n  Breitkopf,  — 60  n  tiimrock; 
jfms  2.50  n  Fromont. 

Fromont: 

1.  Introduction:       Les    heiles    choses     que 
voilä  3 — n. 

2.  Polonaise,   T :   Jeuiies  beautes  d'humeur 
legere   1.25  n. 

3.  Air.  Bar:    Apollon  toujours  preside  au 
choix  de  mes  voyageurs  2 — n. 

4.  Choeur,    SSTTB :       Recevez    nos    A'oeux, 
aceeptez  notre  hommage   1— n. 

5.  Air,    Ä:       Prenez    pitie,    Madame,     du 
trouble  de  mon  äge  2 —  n. 

6.  Finale:    Courons   reeevoir   au  plus   vite 
4— n. 

T.Duo,    TB:      Connais-tu    le    destin     des 

dames  de  Paris  2 —  n. 
S.  Couplets,  »S' :   Je  sais  qu'ä  vingt  ans  on 

peut   encore   trouver   sans   peine    1.25  n. 
9.  Romance,  ä:  Fille  sage  au  %nllage  1 — n. 

10.  Duo,  iSBar:  O  lieto  momento  bei  premia 
d'amor    (Au  Clair  de  la  lune)    2 — n. 

11.  Moreeau  d'ensemble,  Quatuor,  SS8B: 
Attention,  attention,  notez  exactement 
2.50  n. 

12.  Duo,  ST:  Partons,  partons  pour  ce  char- 
mant voyage  2 — n. 

13.  Choeur  final:  Le  beau  jour  pour  nous 
1— n. 

Lemoine:  Essayons  s'il  se  peut.  de  parier 
son  langage",  et  air  „Prenez  pitie,  madame" 
1.50. 

Heinriclishofen:  Großes  Duett:  „Begin- 
nen wir  die  köstlich  schöne  Reise"   1.75. 

Ashdoicn:  0  lieto  momento.  (Les  A"oi- 
tures   versees.    Duet. )    Variations   3/ — . 

Jurgenson:  OnpoKHHyTMH  Kapeibi.  Pe- 
^nTaTUBt :  „IIonbiTaiocb  B^epe;^'b  npnroTO- 
BHTBCH  -R-h  BCTpt'jt"  H  Apla :  „0  caca.iBTecB 
Ha^o  MHOio"  — 50. 

-Zoraim  et  Z  ulnare,  Lemoine:  Air: 
Quel  sort  cruel  m'attend !  — 25  n  Duo : 
Oh  1   ne  doute  point  de  mon  amour  — 40  n. 

Boieldieu  A.  &  Gambaro,  Sonate,  CJP  2.30 
Uaslinger. 

BoTeri,  Le  Festin  du  Comte  1 — n.  Cli.  s. 
— 35  n  Pinatel. 

Boildi  J.   B.  Chante  ]Miarka!   2 — n  Digoude. 

Boiieau,  Une  fenune,  c'est  laid  1 — n,  Ch.  s. 
— 40  n  Bornemann. 

-  Quand  on  n'a  pas  le  sou  1 —  n,  Ch.  s.  — 40  n 

Bornemann. 
Boiliy,    La    Chanson   du   pecheur    1.35  n    Co- 

staüal. 
-La   Manola    1 — n   Costallat. 
Boireau  tu   m'fais  pitie    1 — n  Joutert. 
Boireau,   viens   m'embrasser    1.70  n,    Ch.   .s. 

— 30  n   Pomier. 
Boirin,   L'Ange   et   l"Ame,   y-solo   av.   choeur 

et  P  — 75  n  Pinatel. 

-  Le  Souvenii   — 50  n  Pinatel. 

Bois  de  A.  A.  Jesus,  My  Saviour,  look  on  me. 

Mix.  Quartet  — 08  Diison. 
-Just  as  I  am.  S-solo,  6'A  and  Mix.  Quartet 

— 10  Ditson. 

-  Thine  Forever^  God  of  Love.  S-solo,  »S'A  and 

Mix.  Quartet  — 08  Ditson. 
Bois  de  G.  Serenade,  TTBB  — 08  Ditson. 
Bois    du,   Lord,    forever   at   thy    side.    /S'-solo 

and   Quart.  — 35  Ditson. 


Bois    du    Arcliie    A.      L'Espoii",    valse    — 50 

Ditson. 
Bois  du  G.  The  old  home  down  on  the  Farm. 

(Alex.   Mus.   book  39.)    — /6   Sheard. 
Bois   du   J.    L.   My  dearest   Rose.    Sg.    Chor. 

— 50   Brainard. 
Bois  du  Leon,  Pie  Jesu,  Bar  et  BATB  1.50  n 

Muraille. 
Bois  du  Th.  Cantil&ne  nuptial.  Pipe-Org  — 20 

2Ic.  Kinley. 

-  Grand   Choeur,   Pipe-Org  — 20    Mc.    Kinley. 

-  [March    of   the   Magi   Kings,   Pipe-Org   — 20 

Mc.  Kinley. 

Bois  d'acajou  1 — n,  Ch.  s.  — 40  n  Borne- 
mann. 

Le  Bois  de  Vincennes  1 — n,  Ch.  s.  — 30  n 
Ghelmre. 

Bois   mon   p'tit   chien-chien    1 — n   Joubert. 

Bois  sans  soif  et  Bec  sale,  Duo  1 — n,  Ch.  s. 
— 75  n  Gheluioe. 

Boisard   V.  Crepuscule  2 — n  Serpeille. 

-  Derniere  feuille   1.50  n  Serpeille. 
-La   nuit    1.70  n   Serpeille. 

-  Six  petits  moreeaux,  ims  3 — n:   N.   1.  Ber- 

ceuse,  2.  Valse,  3.  La  Chasse,  4.  Marehe 
militaire,  5.  Gavotte,  6.  Pri&re  du  soir  ä 
1 —  n  Serpeille. 

-  Remember    1.50  n    Serpeille. 

-  Reverie  du  soir  bleu  1.70  n,  T.  Bar  ä  1.50  n, 

V  acc.   2 —  n  .Serpeille. 

-  Roses  The  1.70  n  Serpeille. 

-  Le  Silence  1.50  n  Serpeille. 

Boisbelet   P.   de,    Sous  l'eventail,   valse   6 — , 

simpl.  3 —  Ploix. 
Boischot.    Pi)iatel:     Chiquenaude,    polka,    O 

1— n. 

-  Coupe  ä  trefle,  quadrille,   0   1 —  n. 

-  Fleur  d'avril,  valse,  0   2 — n. 

-  Mi-Careme,  polka,  0  1 —  n. 

-  Myosotis  et  Primevferes,  mazurka,   0   1 —  n. 

-  Petite  Curieuse,  mazurka,  0  1 —  n  Gheluwe. 

-  Pi&ge  ä  coeur,   polka,   0    1 —  n. 

-  Rameau  Fleuri,  mazurka,   0    1 — . 

-  Reve  de  jeunesse,   quintette  d  cordes  av.   O 

1— n. 
Boischot    S.   C'est   le   Protocole   3 —   Michel. 
Boisdeffre,  op.  9  Scherzo-Serenade,  2P   15 — 

Beugel. 

-  Trois   Pifeces,  PCI  4 —  Enoch. 
Boisdeffre  F.  de,  L'adieu  au  bois  5 —  Heugel. 

-  Le  coucou  5 —  Heugel. 

-  Serenade  6 —  Heugel. 

Boisdeffre  G.  de,  Le  cantique  des  cantiques, 
Paraphrase   biblique   6 — n   Heugel. 

-  Les  martyrs,  drame  sacr4   15 —  n  Heugel. 

-  Messe    de    Notre-dame    de    Sion    pour    soli, 

chocurs,  Org  8 —  n  Heugel. 
Boisdeffre  J.   de^   op.   10  Trio  en  mi  b^mol, 
PVVc   20—    Heugel. 

-  Offertoire    de    la    messe    de    Xotre-dame    de 

Sion,    VP  ö—   Beugel. 
Boisdeffre  Rene  Charles  Henri  de    (1838), 
op.  1   et  2  Deux  recueils  de  romances  sans 
paroles,    P   ä  9 —   Joubert. 
Hamelle: 

-  4  0   Saluiaris,  Ca.  Bar  ä  4 — , 
-12    Sonate,   PV    (Cl)    20—. 

-  14  Marehe  relig.  Jims  7.50. 

-  15    Six    pieees,    PVc    2  Livres    a  9—:     1er 

livre:  Prelude  en  forme  de  canon.  Elegie. 
Serenade.      2,    Adagietto.      Barcarolle.   Vil- 
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Boisen  E.  Frem  over  Hede 


lajielle.      N.  2.    Elegie,     VOrg(P),    VcOrg 

(P)    ä  4—,  VVcHaOrg{P)    6—. 
-19    Suite    poetique,    PV,    2  Livres    ä    9 — : 

Liv.    I.   Prelude.   Meditation.   Berceuse.   II. 

Elögie.   Serenade  mysterieuse.    Pastorale. 
-20  Trois   pieces,  PCI,  PFl  ä  4 — n,  Melodie 

(De  Vroye).  PFl  5—. 

-  21    N.  1.    Romance.     2.    Canzonetta    ä    6 — 

IEnoch. 
-24  Suite  romantique,  PV,  2  Livres  ä  12 — : 
Liv.   I.   Invocation.   Ballade.   Cantilöne.   IL 
Badinage.   Recit.   Hymne   triomphal.      Can- 
tilene  VP,  VcP  ä  2— n,  P2r  7.50. 
-  26   Trois   pieces,   Prelude   pastorale.   Priöre. 
Villanelle,    HautbP    10—. 
-  31    Trois  pi&ces.  Prelude.   Orientale,   Air   de 
ballet,  FIP  12—. 

-  32    Deuxifeme    Trio      ( sol     mineur ) ,     PVVo 
a         8 — n. 

■  -34  Berceuse,  Fe    (ou  V  ou  Alto) ,  P  6 — . 

■  -35  Ave  Maria.  2  voix,  Org(P)    G — . 

I    -36  Epithalame,   VVcUa    (P)    Org{H)    12—. 
^    -37  Meditation  et   Cantilfene,   PVc   7.50. 

-  38  12  Morceaux  de  genre,  P,  3  Livres  u  9 — ■: 

Prelude,  Aubade,  Barcarolle,  Sur  la  mon- 
tagne.  IL  Berceuse,  Villanelle,  Scher- 
zetto,  Canzonetta.  III.  Chant  du  soir, 
Sc&ne  de  bal,  Intermezzo,  Petite  Marche 
militaire. 

-  40  Trois  pieces :  Chanson  napolitaine.  Can- 
tabile.   Serenade,   AltoiCljP   9—. 

-42  Suite  Orientale:  1.  Sous  les  palmiers 
(reverie).  2.  Chanson  arabe.  3.  Danse 
Orientale,  PVc  9—,  V,  Vc  ä  1.20  n  Schir- 
mer. 

7  44  Suite,  4'ms:  L  liv.:  Prelude,  Air  de 
ballet   10 — .   2e  liv.:    Orientale,  Valse   9 — . 

-50   Deuxifeme    Sonate,   PFl{V)    20—. 

-  51  jST.  1.  Lamento.  2.  Chant  d'automne,  PVc 

ä  6—. 

-  52   Au   bord,   du   ruisseau    ( Serenade   cham- 

pgtre),  PV,   PVc  ä  6—,  PV  —75   Fischer, 
stO,  Part  3 — n,  p.  sep.  3 — n. 
-54   Trois   pieces:    1.   Andante   sostenuto.    2. 
Lggende.     3.    Allegretto     moderato,     VVcP 
6— n. 

K-  55    Reverie,    F,    Vc,    Va    av.    P    ä  5 — ,    av. 
■    .    Instr  ä  cordes  Ha,   Part   ä  2.50  n,   p.    sep.  a 
2.50  n  Hamellc. 

-  56  Suite :   Lied.  Berceuse.  Scherzo,  PVc  9 — . 
-57   Deux   morceaux:    1.    Andante   Religioso. 

2.  Chanson  ai-abe,  PV  ä  6 — . 
-59  Serenade,  FIP   6—. 

-  60  Andantino,  HautbP. 

-  61    Elevation,    HautbP. 

-  62   Meditation,   PV,   PHautb    ä  5 —   Enoch. 

-  63  Sonate,  PVc  20—. 

-  66   Pastorale,    )ms    7.50. 

-67   Troisi&me   Sonate    (sol   maj.)    PV   20 — . 

k- 69  Quatre  petites  pieces  faciles,  J/ms  12 — : 
N.  1.  Ronde  champetre  5 — .  N.  2.  Sere- 
nade 3 — .  N.  3.  Bebe  et  sa  Grand'Maman 
5 — .  4°  Les  cloches  du  village  (carillon) 
5—. 
-72  Ballade,  PVc   7.50. 

-  73  2e  romance,  PV  6 —  Enoch. 

-  74  Serenade,  PV  5 —  Enoch. 
-75  Deux  Idylles,  PV  9—. 

-77  N.  1.  Chant  d'amour,  TP  5—,  N.  2. 
Chant  du  Nautonier,  PV  7.50  Enoch. 

-  80  Cantique,  2  voix  egales  avee  solo,   part. 


P    chant    7.50,     parties     de    choeurs     — 50 

Enoch. 
-81    2e    Sextuor   en   la   mineur,   P2VVaVcKb 

12— n. 
-83   Suite,  PVVc  7— n. 
-85   Serenade,  FlVP  9—. 

-  86   Scenes  villageoises,   Hautb   10 — . 
-87  Pofeme  Pastoral,  PVVc  6— n. 
-89  Chant  d'Eglise,  PV  4—. 

-  90  Pastorale,  Fl   7.50. 

-  Adagietto,    VP   2 —  n. 
•  A   l'Hirondelle   5 — . 

-  Andalouse,  FlP  6/ —  Rtidall. 
-Andante,  HP  2 — n  Mustel. 

-  Aubade    5 —    Enoch. 

-  L'aube  5 —  Enoch. 

-  A   une  mfere    1.70  n. 

-  Berceuse  4 — ,  P  3 — . 
-Canzonetta,   V(Fl)P  2— n. 

-  Chanson   5 — . 

-  Chanson  de  mer  4 — . 

-Chant   d'Eglise,  HV  2 — n  Mustel. 

-  Chant   nuptial,   OrgVVcHa   9 —  Enoch. 

-  Le  chant  du  pRtre  5 —  Enoch. 

-  Doux  sommeil,  bercerse,    V[Fl)P   1.75  n. 

-  Elegie,   HHaVVc.     Mustel. 

-  Elevation,   V,   Vc   ä  6 — . 

-  Etre  poete  4 — . 

-  Ein  d'ete  4 — . 

-  L'Hiver  4 — . 

-  Invocation    ä  la    Vierge,    Ä-Solo    et    Choeur 

4— n. 

-  La  jeune  Fille  3 — . 

-  Les  Martyrs,  drame  sacre,  Chant  P   15 —  n 

Heugel. 

-  Le  meilleur  monient  des  amours  4 — . 

-  Melodie  3 — . 

-  Six  melodies   6 — :    La  Nymphe  et  l'Oiseau. 

Le  Papillon.  Sovipir.  La  Muse.  Au  lever  du 
jour.    Chemin    faisant,    ä  1.75  n    Durand. 

-  Mfere  4 — . 

-  Mirage    4 — . 

-  Mystfere   4 — . 

-  Offertoire    de    la    Messe    de    Notre-Dam^-de 

Sion,  VOrgiP)   6—  Hcugel. 

-  0  Salutaris  4 — .  2  voix  5 — . 

-  Pourquoi  ?   3 — . 

-  Printemps  d'amour   5 —  n. 

-  Regrets   3 — . 

-  Romance  et  canzonetta,   VO   2 —  n,   part   0 

3 —  n,  p.   s6p.   ä  — 20  n  Enoch. 

-  Les  roses  de  Nazareth  5 —  Enoch. 

-  Si  vous  m'aimez  4 — . 

-  Sonnet  ä  la  vierge  Marie  3 —  Enoch. 

-  Souhait   4 — . 

-  La  Source  5 — . 

Boise  O.  B.  (1845),  Konzert  (G-m.),  P  5— 
Hofmeister. 

Boise  O.  D.  We  lift  cur  hearts  to  Thee 
(He  n  s  e  1 1) ,    Quart.    — 40    Brainard. 

Boisen  Elisabeth.  Nordisk  Musikforlag : 
Pire  Folkeviser  1 — :  Russisk  Folkevise: 
Hej,  du  lyse  Lyn  og  Lue.  Czeckisk  Folke- 
vise: Marunja  raekker  Tungen  ud.  Finsk 
Folkevise:  Pä  jorderingen  der  finnes  ingen. 
Ak,  I  Snefnug. 

-  Fra  Lunden.  Tre  Sänge  1 — :   Baekken:    Du 

lille  Back.  Skaersommer:  Solens  varme 
Straaler  le.  Lyt  kun  til  Fuglens  Sang: 
Laegger   sig  henover  Lunden. 

-  Frem  over  Hede !   — 85. 


Boisen  E.  Hjaelp  mig 


Boissier  D.  Louex,  Dieu 


-  Hjaelp  mig,  min  Gud  og  Herre  — 30. 

-  Kirkeklokkerne  — 50. 
-L0jet  — 60. 

-  Tre    religiöse    Sänge    — 50 :    B0n :     Du    som 

bor  saa  h0jt.  Guds  Fred:   Jeg  ved  en  Hil- 

sen.     Herre,  jeg  tror. 
-To    Romancer    — 60:    Vinterstemning :    Det 

vides    vel,    at    Lnnden.      I  Lunden    er    der 

Fuglesang. 
-Serenaden  af  J.  L.  Runeberg  m.  P(Ha) 

H    1—. 

-  Sommeraften    — 60. 

-  Vuggesaug  til  lille  Solstraale  — 85  Nordisk 

Musikforlag. 
Boisisio,      Crescendo,     galop,     FullO     — 75, 

SmallO  — 50,  P  acc.  — 20  Eawkes. 
-Esmeralda,  waltz,  FulJO  — 75,  SmallO  —50, 

P  acc.  — 40  Httwkes. 

-  La  Princesse  Augusta,  Valse,  0   1 —  n  Mar- 

gueritat. 
-La   Sultane,  Valse,   0    1 — n  Margueritat. 
Boisjoslinde,  Tu  es  Petrus,  SATB    (Org  ad 

lib. )     1 — n   Peregally. 
Boismortier    (1691—1765),  op.  39  Les  reve- 

rencGs  nuptiales  ( Dienier,  les  vieux  maitres, 

12  transcr.  N.  1),  P  3—  Heugel. 
Boisrenault,   Recueil   de  Danses,   Cornet   5 — 

Beiwit. 
Boissat,     Petite     metbode     d'aceordeon    1.50 

Laihe. 
Boisseaux   J.   Schott:    Airs   populaires   Val- 

lons,  VcP   1.50. 

-  Aux  dames  de  Luxembourg,  fantaisie,   VcP 

3.25. 

-  Elegie,  Adagio  röligieux,  VcP  1.50. 

-  6  Etudes,  Vc,  2  livres  ä  2 — . 

-  Fantaisie  de  salon^   VcP  2 — . 

-  Fantaisie  sur  un  air  bavarois,   VcP  3.25. 
-4  Morceaux  de  salon,  VcP:  N.   1.  Allegretto 

1.75.     N.  2.    Adagio    religioso    1.25.     N.  3. 
Bluette  1.75.    N.  4.  Allegretto  2—. 

-  Souvenir    de    S  e  b  u  b  e  r  t,    fantaisie,    VcP 

9—  Eatto. 
Boissel    L.   Deux   ä  deux,   Polka,   ptis   2 — n 
Galtet. 

-  L'Heliotrope,    valse    6 — ,     ^ms    7.50,    0  mo- 

derne 2 —  n  Leduc. 
-Le    Souvenir,    Valse    7.50    Marcha/)id. 
Boisselot  Xavier    (1811—1893),  Cboeur  des 
bureurs,  4  voix  d'hommes  1 — n  Le  Boulch. 
-Ne    touchez    pas    äla    Reine    (Die 
Königin  von  Leon),  Kom.  Oper :  KA 
(deutsch-franz.)      6 —     Breitkopf,     15 —  n 
'  Gallet,  Textbucb   1.50  n  Breükopf. 

Ouvertüre,    P   — 30    Breitkopf,     6 —    Le 
Boulch,    Jyms   — 60   Breitkopf,    VP    6 —   Le 
Boulßh. 
Breitkopf : 

1.  Lied :  Wer  die  Königin  berühret.  Ne 
touchez   pas   ä  la   Reine,   S   1 — n. 

2.  Romanze :  Matt  und  bleich  und  ohne 
Leben.  Devant  moi  pale  evanouie,  T 
1— n. 

3.  Duett :  Endlich  werdet  ihr  mich  wohl. 
Enfin  vous  voila  donc  moins,  SB  1 — n. 
4.  Serenade :  Herrin,  der  Schönheit 
Stern.  Reine  u  qui  la  bonte,  TTBB 
1— n. 

5.  Soldatenchor :  Fort  in  den  Krieg  ruft 
uns  die  Ehre.  Noble  Soldat  du  beau 
royaume,  TTBB  1— n. 


6.  Arie :     Du    meines    Herzens    Qual.    Toi 
qui  seduis  mon  coeur,  B  1 —  n. 

7.  Lied:    Ich   weiß   einen   Zauber.   Je   con- 
nais  une  chalne,  S   1 — n. 

S.Duett:     Was    deine    Weisheit    wünscht. 

A  tes  desirs,  Seigneur,  SB  1 — . 
O.Bolero:   Peblo,  der  kühne  Mann.   Peblo 

le  muletier,  »S'  — 50. 

10.  Kavatine:   Blume  der  Frauen.  Fleur  de 
beaute,   T    1 — . 

11.  Arie:  0  Gott!  wer  darf  alsdann.  Helas! 
qui  m'aimeraj  S  1 —  n. 

12.  Lied:    Wer    der   Lieb'    sich   will   weihn. 
II   faut  en  amours,  S  — 50. 

N.  1.  i/  (A.  Le  Beau  op.  93)  2— n 
Mustel,  V  1.75  n  Gallet.  Potpourri,  P  1 — 
Breitkopf,  (H.  Gramer,  Potp.  sur  des 
motifs  d'operas  73)  1.50  Schott,  4nis  1 — 
Breitkopf. 
-Mosquita  la  Sorciöre,  Opera  comi- 
que  Le  Boulch:  Partition,  0  200 — n,  p. 
sep.   200— n,  Chant  P   12— n. 

Ouvertüre:    0   Part   25 — ,    p.   sep.   — 25, 
P  7.50,  V  2.50,  VP  7.50. 
I.Couplets:    Ma   ni&ce,   tenez-vous   droite, 
S  2—. 

3.  Air   de   la   sorci&re:    C'est   Mosquita   la 
sorciere,   S   6 — . 

4.  Prif^re    ä  la   Vierge:    Choeur   de   jeunes 

5.  Duo  du  balcon :   Ouvrez,  gentille  chäte- 
filles,   ä  trois   voix,   SSMS   4 — . 

laine,   ST  9 — . 

6.  Air :   Oui,  gloire  aux  infid&les,  T  4 — . 

7.  Cavatine:   Jour  de  l'hjnnenee,   T  3 — . 

8.  Chant  des  buveurs :    Mes  amis,  buvons, 
T  3—. 

9.  Melodie    du    bouquet :      Mon    ami     que 
j'aime  tant,  S  3 — . 

10.  Duo:   D'oü  vient  cette  frayeur  seeröte? 
ST  7.50. 

11.  Seguedille  II  etait  une  fillette,  un  jour. 
.S'.   MS  ä  3—. 

12.  Couplets:      Pour      tenter      une      douce 
epreuve,   T   3 — . 

13.  Cavatine:  De  la  nuit  le  myst&re,  T  2.50. 

14.  Xacarilla :  Oü  vas-tu,  voyageur  ?  S  2.50. 
15bis.  Agitato:    Un  amant,  un  epoux  doit 

m'offrir,  S  5 — . 

16.  Duettino:    Celui   qu'ici   mon   coeur   pre- 
f&re,   -ST   5—. 

17.  Serenade:    Pour   quatre   voix   d'hommes 
Sans   accompagnementj   TTBB    1 — n. 

18.  Me  laisserez-vous   seul?   ST  9 — . 
Fantaisie,   P   v.    Comettant   op.    58,    VP 

vide   Louis    op.    218,    Harm,   Part    7 — n 
Evette. 

-  Priöre   ä  la   vierge,   2S2MS  4 —  Le  Boulch. 

-  Tirana,    Manchegas,    3  airs   caractäristiques 

de  danses   espagnoles,   G   1 —  Schott. 
Boissier    A.    Les    Lignards,    chanson-marche. 

Scheffer. 
Boissier    Durau,    Au   clair    de   la  lune   3 — 

Ploix. 

-  Chanson  des  Cevennes,  P  C —  Noel. 

-  Le  chant  de  l'alouette.  bailade  3 —  Heugel. 

-  Fanfan   le  petit  Grenadier   3 —  Ploix. 
-Hark!  What  Mean  Those  Holy  voices,  Chor. 

— 25  J.  Fischer. 

-  Jacot  et  le  charbonnier  3 —  Ploix. 

-  Louez    Dieu     ( chants    de    circonstance    „les 

plus  beaux  jours"   N.  8)    3 —  Ploix. 


Boissier  D.  Ma  grand'  mere 
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Boissiere  F.  Charlot 
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-  Ma  grand'   möre,   chansonnette   3 —  Heugel. 

•  Mestizzia,   P   6 —   Noel. 
-0   All   Ye   People    God   Hath    Made.    Chor, 

— 15  J.  Fischer. 

-  Piccolinetta,   P  6 —  Heugel. 

-  Friere  de  Moise,  PVH  1.75  n  Fromont. 

-  Le  renard  et  le  corbeau,  fable  5 —  Heugel. 

-  Richard  et  Blondel.  Ch.  d\i  teinps  passe  3 — 
Benoit,   eil.  s.  — 40  n  Bornemann. 

-Robert   le   Diable,   Trio   du   5e   acte.   PVOrg 

10 —  Benoit. 
-Le   Saint  ßereeau,  Noel.   T  av.   choeur    (ad 

lib. )    3 —  Heugel. 

-  Scöne  de  concours.  2  voix  4 —  Sulzhach. 
Boissiere,    Zale    pieszczotky    — 40  Hösick. 
Boissiere    Frederic,   L'abeille  et  le  papillon 

3—  ISloel. 

-  Adieu,  ma  mie   1 —  n^   Ch.   s.  — 40  n  Borne- 

-  Adieu  mignonne   5 — ,   Ch.   s.   1 —  Noel. 

-  Adieu  patrie   3 —  Noel. 

-  Les  adieux  ä  Ninette  3—,  Ch.  s.  1~  Borne- 
mcirnn. 

-  A    la   sante    de    papa    1 —  n   Eveillard,    3- 
Noel. 

-  Allopathe  et  Homeopathc  duo  bouffe  1 —  n, 
Ch.  s.  — 35n  Gallet. 

-L'Almee.  (Metidja)  1— n,  Ch.  s.  — 40  n 
Bornemann. 

-  L'alouette  3 —  Noel. 
-A  ma  fengtre  3 — ,  Ch.  s.   1 —  Noel. 

-  L'amazone,   polka-mazurka   5 —  Noel. 

-  L'ami  rouge-gorge,  melodie  3 —  Mathieu, 
Noel. 

-  Amour   et   Vengeance    1 —  n,    Ch.    s.    — 30  n 

Rouart. 

-  L'amour  vainqueur  3 — ,  Ch.  s.  — 30  n  Eveil- 

lard. 

•  L'Ange  de   la   bienfaisance    1 —  n  Eveillard, 

3—  Noel. 

-  L'Ange    des    petits    enfants    1 —  n,      — 35  n 

Coutorel. 

-  Angelus  des  bois,  rom.   1 —  n,  Ch.  s.  — 35  n 

Co'Utarel. 

-  L'angelus  du  soir  3 —  Noel. 

-  A   quoi  pensent   les  b^tes    1 — ,   Ch.   s.  — 35 

Schott  Fr  eres. 

-  As-tu  dßjeüne   Jacquot   1 —  n   Coutarel,   3 — 

Noel,  — 35  n  Coutarel. 
-A  Toi!  TTBB  av.  0.  Harm,  Fanf,  Part  1.50, 
acc.  ä  1 —  Pi^iatel. 

-  Au  bord  de  la  mer  3 — ,  Ch.  s.  1 —  Noel. 

-  Avant  l'audience,  Duo  5 —  Noel. 

-Ave  Maria,  STB  1.50  n,  4  voix  ineg.  1.50  n, 
solo  et  clioeur  ad  lib.  av  Org{H)  1.50  n 
Pinutel. 

-  L'Avocate   1 — n,  Ch.  s.  — 30  n  Abot. 

-  Le    Bagage    de    Croquemitaine,    2  tons    3 — , 

Ch.   s.    1 —   Leduc. 
■  Le   Baiser    d'une    Möre    1 —  n   Lcsigne,    3 — 
Noel. 

-  Le    Bai    de    la    rose    1 —  n,    Ch.    s.    — 35  n 

Schott  Freres. 

i-  Beaux  jours  d'avril  3 — ,  Ch.  s.  1 — •  Noel. 
-  Berceuse  de  la  poupee  3 —  Noel. 
-  La    Berg&re    aux    chansons    1 —  n,      Ch.    s. 
'      — 35  n   Coutarel. 
-  Bibernot,   Bibernette,   simple  histoire    1 —  n, 
'       Ch.  s.   1 — ^n  Coutarel. 
-  Bleu,  blanc,  rouge,  trio  5 —  Noel. 


-  Blondinette,    simple    histoire    3 — ,      Ch.    s. 

1 —  Leduc. 

-  La   Bbhemienne    1 —  n,   Ch.   s.   — 30  n   Ahot. 

-  Le  Bois   3 — ,   Ch.  s.   1 —  Noel. 

-  Bonhomme  Janvier   3 —  Noel. 

-  Bonjour   Printemps    1.75  n   Lesigne. 

-  La  Boucle  des  cheveux   1 —  n,  Ch.  s.  ^-40  n 

Bornemann. 

-  Boulanger    et    Charbonnier,.   Duo   av.    parlö 

1 —  n,  Ch.  s.  — 35  n  Schott  Freres. 

-  La    Branche    d' Auböpine,      romance      1 —  n 

Coutarel. 
-Buche   de  Noel   3—   Noel. 

-  Les   Buissons    1 —  n   Eveillard,    3 —   Noel. 

-  Buvons,    mes    amis    1 —  n,      Ch.    s.    — 40  n 

Bornemann. 

-  Cadran  de  l'eglise  3 — ,  Ch.  s.   1 —  Noel. 

-  Cantate  pr.  reception  d'evSque  ou  superieur, 

SATB  av.  P.  Part  2.50,  p.  s6p.  ä  —30 
Pinatel. 

-  La   Cathgdrale.   Collect,   de  Motets   av.    Org 

10 — n  Pinatel: 

1. 0    salutaris,    solo    ST    av.    STB    ad    lib. 
Part   1.50  n,  p.   s^p.  — 25  n. 

2.  Ave    Maria,    solo    ST    av.    STB    ad    lib. 
Part  1.50  n,  p.  s6p.  — 25  n. 

3.  Tantum  ergo,  SATB  ou  STB.  Part  1.50  n, 
p.    sep.    ä  — 25  n. 

3bis.  Tantum  ergo,  choeur  ä  3  voix  4gales, 
Part   1.50  n. 

4.  Ave  Maria,  SATB  ou  STB.  Part   1.50  n, 
p.   sep.  ä  — 25  n. 

5.  Sub  tuum,  choeur  ä  2  voix  Egales.   Part 
1.50  n,  p.   sep.  ä  — 25  n. 

6.  Salve  Regina,   soll  et  STB.   Part   1.50  n, 
p.  sep.   ä  — 25  n. 

7.  Messe  breve  de  requiem,  STB.  Part  3 —  n, 
p.  sep.  ä  — 50  n. 

8.  Domine  Jesu,   offertoire  funöbre,   solo  B 
et  SATB,  Part   1.50  n. 

-  Celle    que    j'  aimais    1 —  n,      Ch.  s.     — 40  n 

Bornemann. 

-  Les  cerises  et  le  garde  1 —  n,  Ch.  s.  — 35  n 

Gallet. 

-C'est  le  rgveil    1— n,    Ch.  s.  — 35  n   Schott 
Fr&res. 

-  C'est   nerveux    1 —  n,    Ch.  s.    — 35  n   Schott 

Freres. 

-  C'est  un  oiseau  qui  vient  de  France,  romance 

1.75  n  Coutarel,  (Gobin  P.,  Dupuis 
L.,  Les  Maltres  classiques  et  modernes 
N.  6)    TT   1.75  n  Pisa. 

-  C'etait   en   Mai    1 —  n,   Ch.    s.   — 30  n   Abot. 

-  Chanson  de  Jeanne  d'Arc,  sc&ne  lyrique  3 — , 

Ch.  s.  1 —  Leduc. 
■  Chanson  de  la  Ponmie  — 35  n  Coutarel. 

-  La   Chanson   des   patres.   Duo    1 —  n,    Ch.   s. 

— 30  n  Rouart. 

-  La    Chanson    du   beau   temps    1 —  n,    Gh.    s. 

— 30  n  Abot. 
Pinatel. 

-  Le    chant     des     vacances,    ä    3  voix    — 25  n 

Pinatel. 

-  Cliante,   petit   Grillon    1 —  n   Coutarel,    3^- 

Noel,  Ch.  s.  — 35  n  Coutarel. 

-  Charbonni&re    et   Meuniöre,    Duo   av.   parl6 

5 —  Cartereau. 

-  Charlatan,  chansonnette  1 —  n  Coutarel,  S — 

Noel,  Ch.  s.  — ^^35  n   Coutarel. 
-Charlot   3—   Noel. 


Boissiere  F.  Charmants  petits  oiseaux 


Boissiere  F.  Guide  Montagnard 


-  Charmants  petits  oiseaux  1 —  n,  Cli.  s.  — 30 

Abot. 

-  Chasse  aux  papillons,  duo  voix  egales  1 —  n, 

Ch.  s.  — 25  n  Gallet. 

-  Clievriöre   3 —  ^oel. 

-  Le  Chien  de  Faveugle   1 — n,   C'i.   s.   — 30  ii 

Ahot. 

-  Christophe     Colomb     pendant     la     temp6te 

l_n,    Ch.    s.    — 30n    Ahot. 

-  Cigale  et  Fourmi,  Dvio  2.50  n  Lesigne,   5 — 

Noel. 
-La   C  1  o  c  h  e   d'A  r  g  e  n  t.    Opera    comique, 
KA    avec    Texte    francais    3.20  n,    Libretto 
— 80  n  Bertram. 

-  Colombe  et  Tourterelle,  duettino   1 — n,  Ch. 

s.  — 25  n   Gallet. 

-  Comm'   Papa    1 —  n  Lesigne,   3 —   'Moel. 

-  Conscrit    et    Veteran,     Duo     2 —  n,     Ch.    s. 

— 30  n   Rouart. 
-Le   Contrebandier    1—.   Ch.   s.   — 30  n   Ahot. 
-La   Coquette    1 — n.     Ch.    s.    — 35  n     Schott 

Freres. 
-Le   Cordon   bleu,   opörette,   Part   4 —  n 

Choudens. 

-  Couche  ä  Cout.   1 —  n  Lesigne. 

-  La   Cour   de   Monde    ( en   5  eouplets )     1 —  n 

Lesigne. 

-  Cout  vient  ä  point  ä  qui  sait  attendre,  pro- 

verbe   1 — n  Lesigne. 

-  Les  crieris  3 — ,  Ch.  s.  1 —  Isoel. 

-  Les  Croises  avant  la  bataille,  scfene,  SATB 

av.  P,  Part  2.50  n,  p.  sep.  ä  — 30  n  Pinatel. 

-  La  cueillette  des  pouunes  3 — ,  Ch.  s.  — 30  n 

Eveillard. 

-  Curlurette   1 —  n  Lesigne. 

-Dans    un     vallon      (ä    N.  D.    de    Lourdes), 
2  voix.  Org{Ii)    1 — n  Pinatel. 

-  Ün  dejeüner  sur  l'herbe  3 —  Noel. 

-  La   demoiselle   du   chäteau   3 — ,    Ch.    s.    1 — 

Bornemann. 

-  Le   Depart   des   bergers,   Duo    1 — n,    Ch.   s. 

— 30  n   Rouart. 

-  Le   dernier    de   l'Orpheiine    1 —  n    Eveillard, 

3—  Noel. 

-  La  derni&re  hirondelle   1 —  n,   Ch.  s.  — 35  n 

Coutarel 

-  Dernier  jour  d'un  condamne  3 —  Noel. 

-  Dernier    rendez-vous    1 —  n,    Ch.    s.    — 35  n 

Lesigne. 

-  Deux    Demoiselles    agacees,    Duo    av.    parle 

5 —  Cartereau. 

-  Deux  Etrangers   ä  Paris,  Duo    1 —  n,   Ch.  s. 

— 30  n,  3  voix  eg.  saus  acc.  — 30  n  Rouart. 

-  Les    deux   Extremes   3 — .    Ch.   s.    1 —   Car- 

tereau. 
-Deux    larbins,    duo     1 — n,     Ch.    s.     — 35  n 
Gallet. 

-  Deux    malades    pour    rire,    Duo    1.35  n    Le- 

signe, 5 —  Noel. 

-  Les  deux  mferes   1 —  n  Lesigne,  3 —  Noel. 

-  Deux  nögres,  duo  1 —  n,  Ch.  s.  — 35  n  Gallet. 

-  Les    deux   Paysannes,     Duo     av.    parle    1 — 

Schott  Freres. 

-  Deux  petits   savoyards,   duo   5 —   Noel. 

-  Les   deux   pinsons,   romance,     Ch.   s.   — 35  n 

Gallet. 

-  La   Difiference    1 —  n  Lesigne,   3 —   Noel. 

-  La    distribution     des     couronnes     ä    3  voix 

— 25  n  Pinatel. 

-  La   distribution    des    prix    ä  3  voix    — 25  n 

Pinatel. 


-Domine  Jesu,  oflfert.  funfebre,  B  choeur  ä  3 
voix,  Org(JI)   ad  lib.  1.50  n  Pinatel. 

-  Do  Re,   T.  Bar  ä  3 —  Sulzbach. 

-  Dors  eher  enfant  1 —  n  Eveillard,  3 —  Noel. 

-  Doux  Souvenir  3 — ,   Ch.  s.   1 —  Bornemann. 

-  Un  dröle  de  pays  3 —  Noel. 

-  Duo   d'amour,   duo   sent,   P    1.35  n   Joubert. 

-  Echo  de  la  Cabane,  legende  1 —  n  Coutarel. 

-  L'Ecole  Buissoni&re,  Duo   1 —  n  Laurens. 

-  Ecole  enfantine  3 —  Noel. 

-  L'embarras   du  choix  3 — ,   Ch.  s.   1 —  Noel. 

-  En    Ecoutant    le    Rossignol     1 —  n,     Ch.    s. 

— 30n   Abot. 

-  Enfant  de  troupe  3 —  Noel. 

-  En  mer,  Duo    1 —  n,   Ch.   s.   — 30  n   Rouart. 

-  En  retenue,  scfene  av.  parl6   1 — n  Laurens. 

-  En  vedette  3—  Noel. 

-  L'etendard   de   jNIarie   acc.    Org   3 —  Noel. 

-  L'Etoile     des     bergers,     Duo    1 —  n,    Ch.    s. 

— 30n   Rouart. 

-  Les  etoiles  du  coeur  3 — ,  Ch.  s.   1 —  Borne- 

mann. 
-L"  etoile  luit,  T.  Bar  ä  3 —  Sulzbach. 

-  Fantome  du  nianoir  3 —  Noel. 

-  Les  farces  du  magnetisme,  Duo,  Part  5 —  n 

Sulzbach. 

-  Fauvette    et    la    Prison,    historiette    1 —  n, 

Ch.  s.  — 35  n  Coutarel. 

-  Les  fauvettes,  duo  voix  egales  1 —  n,  Ch.  s. 

— 25  n    Gallet. 

-  La,   fee   aux   amourettes   3 — ,    Ch.  s.    — 30  n 

Eveillard. 

-  Un  festin  dans  les  bles  3 —  Noel. 

-  Festival   au   bois   fant.    3 —   Mathieu,   Noel. 

-  La  fete  de  la  grand'  mfere,  Duo  5 —  Sulzbach. 

-  Fete  de  not'  village  3 —  Noel. 

-  Fete-dieu  3 —  Noel,  Duo  1.35  n  Lesigne,  5 — 

Noel. 
-Jjsl   Fille   du   Pgcheur    1 — n,    Ch.    s.   — ^^30  n 
Abot. 

-  Filles  de  Bohfeme,  duo  voix  eg.   1 —  n,  Ch.  s. 

— 25  n   Gallet. 

-  Flauer  3 —  Noel. 

-Fleur    d'Hiver    1— n,    Ch.    s.    — 30  n    Abot. 

-  Fleur  du  matin   1 —  n  Laurens. 

-  La  fleur  du  page  3 — ,   Ch.  s.  — 30  n  Eveil- 

lard. 

-  Fleurissez-vous,  mesdemoiselles   1 —  n,   Ch.  s. 

— 25  n   Gallet,   Duo    1 — n   Gallet. 

-  La  Foi,  l'Esperance,  la  Charit^  1 —  n,  Ch.  s. 

—30  Abot. 

-  La   Fourmi,    Conseils    ä  la    Jeunesse    1 —  n, 

Ch.   s.  — 30  Abot. 

-  France  Immortelle,  melodie   1 —  n   Coutarel, 

3 —  Noel,  Ch.  s.  — 35  n  Coutarel. 

-  Friseur     et    Fumeur,     Duo     1 —  n,     Ch.    s. 

— 35  n  Schott  Freres. 
•  Fronsac,    ses    aventures    racontees    par    lui- 
meme    1 —  n,   Ch.   s.  — 35  n   Coutarel. 

-  Gäteaux    tout    chauds,    Duo    1 —  n    Lesigne, 

5 —  Noel. 

-  Gentille  Alouette   1 —  n  Lesigne. 

-  Les    Glaneuses    1 —  n,     Duo    1 —  n,     Ch.    s. 

— 35  n    Coutarel. 

-  Tjc   gondolier    de   Venise     3—,     Ch.   s.     1 — 

Bornemann. 

-  La  Goutte  d'Eau,  bluette   1 —  n  Lewrens. 

-  Le  guide  de  l'etranger  dans  Paris,  Ch.  com. 

3 — ,   Ch.  s.   1 —  Bornemann. 
-Guide  Montagnard,  m4lodie   1 — n  Coutarel. 


Boissiere  F.  Hirondelh 
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Boissiere  F.  ISTpleur'  plus 


-  Hirondelle     et     proprietaire     1 —  n      Cli.  s. 

— 35  n  Gallet. 

-  Histoire   d'Oiseau    1 —  n   Laurens. 

-  L'homme   de   neige,   chanson   3 —    'Noel. 

-  L'homme-machine,     (la    gait€    frangaise    N. 

250),   Ch.  s.    1 — n  2V'oe7. 

-  L'huitre  et  les  plaideurs,  duo  5 —  "Noel. 

-  Humblement  piosternös   ( au  St.  Sacrement ) 

2  voix,   Org(n)    1 — n  Pinatel. 

-  II  a  Bobo  3—  A'oeÜ. 

-  II  faut  lui  coiiper  les  alles  3 — ,  Ch.  s.  1 — 

Borncmo/nn. 

-  II  faut  se  contenter  de  peu,  proverbe  1 —  n, 

Ch.   s.  — 35  n   Coutarel. 

-  Les   Imposteurs    1.75  n   Joubert. 

-  Ines   1 —  n  Lesigne. 

-  Invitation  ä  la  promenade   3 — ,   Ch.  s.    1 — 

Bornemann. 

-  J'ai    perdu    nia     chatte,     chansonnette    3 — 

Mathieu,   Noel. 

-  Jean    Matliurin,    chansonnette,    2  tons    3 — , 

Ch.   s.   1 —  Lednic. 

-  Jeanne  3 — ,  Ch.  s.   1 —  2Voe7. 

-  Jeanne  d'Arc  au  Bücher  3 —  lioel. 

-  Je  ne   suis  pas   bavarde,   chansonnette   3 — , 

Ch.  s.    1 —  Leduc. 

-  Je  suis  gourmand  1 —  n,  Ch.  s.  — 35  n  Schott 

Freres. 

-  Je   suis   Jacasse    1 —  n   Lesigne. 

-  Je  suis  normand   1 —  n,   Ch.  s.  — 35  n  Cou- 

tarel. 

-  Je   suis   trop   sensible    1 —  n,    Ch.    s.    — 35  n 

Coutarel. 

-  La  jeune  Indienne  3 — ,  Ch.  s.  1 —  Cartereau. 

-  Je  veux  la  lune   1 —  n,   Ch.   s.  — 35  n   Cou- 

toi-cl. 

-  Je  voudrais   bien  rester   petite   3 —  Noel. 

-  Jolis   Bluets    1 —  n  LoA^rens. 

-Un  Jour  de  F§te   1 — n  Lesigne,   3 —  A'oeL 

-  Joiir   du   retour   3 —  A"oe7. 

-  La  Journee  d'un  lyceen,  rondeau  1 —  n,  Ch. 

s.  — 35  n   Coutarel. 

■  Juliette   et   Jeanne,    Duo     av.    parle     1 —  n 

Eveillard,   — 30  n   Joubert. 

-  Les    Lavandiferes     du    Village     1 —  n,     Duo 

1 —  n,   Ch.  s.  — 35  n   Couratel. 

-  La   legende    du   Bois     joli   3 — ,    Ch.    s.    1 — 

Bornetnann. 

■  Le  livre  rose  3 — ,   Ch.   s.  — 30  n  Eveillard. 

■  Loin  du  village,  Melod.  1 —  n,  Ch.  s.  — 35  n 

Coutarel. 
■Lord  We  Pray,  SATB  — 40  J.  Fischer. 

-  Le  louis  d'or,   mälodie   1 —  n,   Ch.  s.  — 35  n 

Galtet. 

■  Lys,  l'Ange  et  TEtoile,   romance   1 —  n,   Ch. 

s.  — 35  n  Coutarel. 

■  ]Ma  barque  et  mes  filets  3 — ,  Ch.  s.  1 —  Noel. 

■  Ma   bonne   3 —   Noel. 

•  Mademoiselle  1 — n,  Ch.  s.  — 35  n  Coutarel. 

■  Mademoiselle   belle    liumeur,    av.    parle    3 — 

Cartereau. 

■  Mademoiselle  Malice   3 —   Noel. 
-Mademoiselle      Margoton,     Sayn&te      2 — n 

Joubert. 
■La  Marchande  d'oiseaux,  bluette   1 — n,  Ch. 

s.  — 35  n   Coutarel. 
■La   marraine    de    la    cloche    3 — ,     (la    gälte 

frangaise  N.   331),   Ch.  s.   1 —  Noel. 
•Ma  Vocation,   av.    parle    1 — n   Laurens. 
■Les   mäsaventures   de   Maester   Track   Forr, 

av.  parle  3 —  Sulzbach. 


-  Premiere  messe  brfeve    ( en   E,e ) ,   2  voix   eg. 

av.  P{Org  ou  fl )  (1  vol.  B.  L.,  n"  66)  3— 
Leduc. 

-  Deuxiöme   messe    breve     ( en    Fa ) ,    ä  2  voix 

egales  av.  P  ( Org  ou  H),  (1  vol.  B.  L.,  n° 
144)    3 —  Leduc,   5.30  n   Diuz. 

-  Messe  breve  de  Requiem  ä  3  voix  inegales, 

Org,   Part   3 — n   Pinatel. 

-  Mignonne,  aimons-nous   1 —  n,  Ch.  s.  — 40  n 

Bor7iemann. 

-  Mignonne,  il  faut  nous  quitter   1 —  n,  Ch.  s. 

— 40  n    Bornemann. 

-  IM  o  i  s   de   Marie.   32    cantates    avec    acc. 

Org  ou  P  10 — n,  ä  3 —  Noel:  1.  Le  mois 
de  marie,  ouverture.  2.  Immaculöe  concep- 
tion.  3.  Nativitä  de  Marie.  4.  Reveil.  5. 
Marie  au  temple.  6.  Depart  de  Bethleem. 
7.  Retour  A  ISTazareth.  8.  Mater  Dolorosa. 
9.  L'assomption.  10.  Le  nom  de  Marie.  11. 
Le  coeur.  12.  La  nature.  13.  Alma  redemp- 
toris.  14.  Ave  Maria.  15.  Litanies.  16.  Be- 
fuge des  pecheurs.  17.  Consolatrix  Afflic- 
torum.  18.  Auxilium  christianorum.  19. 
Montre-toi  notre  mfere.  20.  Notre-dame 
d'espcrance.  21.  Bouquet  ä  Marie.  22.  In- 
fandum  regina.  23.  Reine  des  flots.  24. 
Vers  toi!  25.  Souvenez-vous.  26.  A  marie 
notre  amour.  27.  Ave,  Maris  Stella.  28. 
La  france  aux  pieds  de  Marie.  29.  L'eten- 
dard  de  Marie.  30.  Consecration  ä  Marie. 
31.  Adieu  ä  lautel  de.  32.  Esprit  de  lu- 
niiere  (avant  les  Instructions)  Magnificat. 
Ave  Maris  Stella.  Laudate. 

-  Les   Moissonneuses   1 —  n,   Duo   1 —  n,   Ch.  s. 

— 35  n    Coutarel. 

-  Mon  hon  ange,   mölodie  priere   d'un   enfant 

3 — ,  (la  gaite  frangaise  N.  355),  Ch.  s. 
1 —  Noel. 

-  Mon    falot,     melodie     1 —  n,     Ch.    s.    — 35  n 

G-allet. 

-  Mon  fils  est   regu   bachelier,   melodie   1 —  n, 

Ch.  s.  — 35  n  Gallet. 

-  Mon  mödecin  me  l'ä  döfendu^  Chansonnette 

com.    1 — n  Joubert. 

-  Mon   Rosaire   1 —  n  Lesigne,   3 —   Noel. 

-  Monsieur     de    Croustillac,     melodie      1 —  n, 

Ch.   s.  — 35  n   Gallet. 

-  7\Ionsieur   Tranquille    1 —  Janin. 

-  Mort  de  Cesar,  melodie  1 —  n,  Ch.  s.  — 35  n 

Gallet. 

-  Le   Moulin   du   Lapin    blanc    1 —  n   Lesigne, 

3—  Noel. 

-  Mouni-Mouna    3 —   Noel. 

-  La   Mousse    de    Landerneau     1 —  n,     Ch.    s. 

— 35  n    Schott   Freres. 

-  Les  Muletiers  de  Castille,  Duo   1 —  n,  Ch.  s. 

— 30  n   Rouart. 

-  Mulets    de   Chamonix    1 —  n,    Ch.    s.    — 35  n 

Gallet. 
-La  myche  Echo  3 — ,  Ch.  s.  — 30  n  Eveillard. 
N'effeuillez   pas   la   margußrite,   Rom.    1 —  n 

Joubert. 
-La  Neige  tombait  toujours,   Rom.    1 — n,   P 

{ A.    T  r  o  j  e  1 1  i,    Le    Pianiste    lyrique    N. 

17)    3—   Joubert. 

■  Nicodeme    1 —  n,    Ch.   s.   — 35  n   Gallet. 

-  Les   iSTidö,   P    (  A.   T  r  o  j  e  1 1  i,    Le   Pianiste 

lyrique  N.  40)    3 —  Joubert. 

-  Nina  la  Glaneuse   1 —  n  Lesigne,  3 —  Noel. 

■  Noir   et  blanc,   duo   5 —  Noel. 

■  N'pleur'  plus  p'tit  Pierre   1 — ^  n  Lo/urens. 
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Boissiere  F.  Serenade 


1 — n,   Ch. 


Duo     1 — n 


— 35ii 


-Nos  chants  vers  toi    (a  St.  Joseph) 
Org(JI)    1 — n  Pinatel. 

-  Xotre  amour  est  re&t§,  romancf 

s.  — 35  n   Galtet, 
-lue  Xuage  Eose    1.70  n  Laurens 

-  Nuit     d'ete,     iiocturne     1 —  n, 

Ch.  s.  — 35  n  Coutarel. 

-  Nuit    etoiiee,    duo    1.75  n    Joubert 

-  O  beau  Pays  de  France  1 —  n,  Ch. 

Schott   Freies. 
-0  coeur  de  J^sus   (au  Sacr6  Coeur)   2  voix, 
OrgiH)    1— n  Pinatel. 

-  Les  oisciixix  sont  aimes  de  Dieu  1 —  n.  C/i.  s. 

— 35  n  Schott  Freres. 

-  On  a  souvent  besoiu  d'un  plu»  petit  que  soi 

3 —  Mathieu,  Noel. 

-  C)n  va  marier  Madeleine  1 —  n,  Ch.  s.  — 40  n 

ßornemann. 
-L'Orphelin  Alsacien  1 — n  Lenigne,  3 —  Isioel. 

-  L'Orpheline  de  la  Roche   1 —  n  Lesigne,  3 — 

yoöl. 

-0  Salutaris:  av.  Org  ou  F  3—  -Yoe7,  2  voix 
§g.  av.  Org(P)  —Tön,  SM  SB  av.  Org{F) 
— 75  n  Leduc,  3  voix  in6g.  av.  Solo  1.50  n, 
solo  et  choeur  ad  lib.  av.  Org(H)  1.50  n 
Pinatel. 

-Papa  Jour  de  Fan  1 — n  Lesigne,  3 —  Aoe7. 

-Le  Papillen  1 — n  Lesigne,  3 —  Noel. 

-  Parlons    plus    bas,    romance    1 —  n,    Ch.    s. 

— 35  n   Gallet. 

-  Le  Parti  de  Jaques  Bonhomme  1 —  n,  Ch.  s. 

— 40  n  Bornemann. 

-  Patati,  patata  3 —  2\oel. 
-Les   Patineuses,   Duo    1 — n,     Ch. 

Schott  Freres. 

-  Pauvre  Joel   1 —  Janin. 

-  Pepin,   pöpin !    1 —  Janin 
-Le   petit   doigt   de  Grand'manian 

signe. 
-Un    petite    C4l6brite    1— n.    Ch. 
Schott  Freres. 

-  Petite   Maraudeuse   3 —   'Soel. 

-  Petite    möre    cherie,     romance,    2  tons    3 — , 

Ch.  s.    1 —  Leduc. 

-  Le  petit   Finaud,   chansonnette   3 — -,    Ch.   s. 

1 —   Leduc. 

-  Le   jjetit   Noel    1 —  n   Lesigne,    3 —   Noel. 

-  Le   petit   PamTe    1 —  n   Lesigne,    3 —   Noel. 

-  Le  petit  Sorcier   1 — n  Lesigne,  3 —  Noel. 

-  Les  petits  camelots,  duo  ä  2  v.  1 —  n  Joubert. 

-  Six  petits  choeur s,  2  voix  sans  acc.  — 50  n 

Noel. 
-Les  petits  Colporteurs,  Duo   1 — n  Laurens. 

-  Les    petits   Denicheurs,    2  voix    1 —    Schott 

Freres. 

-  Les   Petits  Grands  Horames    1 —  n   Lesigne, 

3 —  Noel. 

-  Les  Petits  Mousses,  Duo  1 —  n  Laurens. 

-  Les  petits  Pfiff erari  1 —  n,  Duo  2 —  n,  Ch.  s. 

— 35  n  Coutarel. 

-  Les  Petits  Kamoneurs,  Duo   1 —  n  Laurens. 

-  Pie  Jesu,  STB  acc.  Org  ou  P  — 50  n  Leduc. 

-  Place  aux  beearres,   duo.   Joubert. 

-  Pluie    et    soleil,    Duo    1.35  n    Bornemann. 

-  Le  Pont  du  Diable  1 —  n  Lesigne,  3 —  Noel- 

-  Le  Porte-drapeau,  Rom.   1 —  Janin. 

-  Portrait   3 —  Noel. 

-  Le  Portrait  de  Bebe   3 —  Sulzbach. 

-  Le   portrait-mauquö.   ehans.    1 —  Janin. 
-Pose,  pouiquoi  partir?    1 — n,  Ch.  s.  — 40  n 

Bornemann. 


-35  n 


1 — n  Le- 


-35  n 


Pot  de  confitures   3 —   Noel. 
■Poudre  et  Farine,  Duo   1 — n  Laurens. 
La   Poule  au  pot   1 —  n  Joubert. 

■  Pourquoi    1 —  n   Lesigne,    3 —   Noel. 

■  Le  premier  Examen,  Av.  parle  1 —  n,  Ch.  s. 

— 35  n  Schott  Freres. 

■  La    premifere    hirondelle    3 — ,     Ch.    s.     1 — 

Bornemann. 
-La    premifei'e    montre     1 — n    Lesigne,     3 — 
Noel. 

-  Prix   de    sante    1 —  n   Lesigne,    3 —    Noel. 

-  Le   professeur   de   mnemotechnie.    Av.   parl4 

3 — ,  Duo  av.  parle  4 —  Sulzbach. 

-  Quatre  peches  3 —  Noel. 

-  Que  je  voudrais  rester  petite  3 —  Noel. 

-  Le  rappel  de  l'amour  3 — ,  Ch.  s.  1 —  Borne- 

numn. 

-  Le  Refrain  des  Vendanges,  Duo  1 —  n,  Ch.  s. 

— 30  n  Rouart. 

-  Les   Regrets   de   ]Mignon,   T.   Bar.  B    ä  5 — , 

Ch.  s.  1 —  AUeton,  VP  1.75  n  Pisa. 
-Rest«z   aux   champs   3 — .   Ch.    s.    1 —   Noel. 

-  Restons  fleurs,  melodie  1 —  n,  Ch.  s.  — 35  n 

Galtet. 

-  Retour  au  nid  3—,  Ch.  s.  1 —  Noel. 

-  Le  Retour  dans  la  patrie,  Duo  1 —  n,  Ch.  s. 

— 30  n  Rouart. 

-  Le  retour  de  drölichon,   Ch.   av.   parle  3 — , 

Ch.   s.    1 —  Bornemann. 

-  Le  Retour  de  l'Auvergnate,   Av.   parle   1 — , 

Ch.  s.  — 35  n  Schott  Freres. 
-Le    Retour     de    Lise    1 — n,     Ch.    s.    — 40  n 
BornenUinn. 

-  Retour  de  mignon  3 —  Noel. 

-  Retour   du  prodigue   3 —   Noel. 

-La   Retraite   du   Luxembourg    1 — n,   Ch.    s. 

— 30  n   Abot. 
-Le  Reve  de  Coto   1 — n  Lesigne,   3 —  Noel. 

-  Le  Reve  du  pinson  1 —  n  Lesigue,  3 —  Noel. 

-  Revenant  3 —  Noel. 

-  Je  reviens  de  la  fete  1 —  n  Joubert. 

-  Rois  mages  3 —  Noel. 

-  Ronde     des    Faneuses    1 —  n     Lesigne,    3 — 

Noel. 

-  La   Rose   et   l'Enfant    1 —  n    Eveillard,    3 — 

Noel. 

-  Rose    la    Bouquetiere,    Valse     ariette    1 —  n 

Lesigne,   3 — -  Noel. 
-Rose,  pervenche  et  bouton  d'or,  P  (A.  T  r  o- 
jelli),    Le    Pianiste   Lyrique    N.  2)     3 — 
Joubert. 

-  Rose,    pourquoi    partir  ?     3 — ,     Ch.    s.    1- 

Borncmann. 
-Le  Rosier,   Operette,  KA  avec  Texte  franfi, 
3.20  n  Bertram. 

-  Le  Rossignol  et  la  Rose  1.70  n  Laurens. 

-  Rossignolette    1 —  n   Eveillard,    3 —   Noel.      1 

-  Le   Ruban     de   Lise     1 —  n,     Ch.    s.    — 35  n  I 

Schott  Freres. 

-  La    Sainte    France,    romance    1 —  n,    Ch.    s. 

— 35  n  Labbe. 

-  Saison  Joyeuse  1 —  n,  Ch.  s.  — 35  n  Lesigne. 

-  Les    Saisons    1 —  n   Lesigne,    3 —    Noel. 
-Salut!    salut!    3—  Noel. 

-  Salve   regiua,   3  voix   in€g.    av.    Solo    1.50  n 

Pinatel. 

-  Secret  de  B6b6  1.70  n  Eveillard,  5 — ,  Ch.  s. 

1—  Noel. 

■  Serenade,   TTBB   av.   0.   Harm.  Fanf,   Part 
1.50  n,  acc.  ä  1 —  n,  p.  s§p.  — 25  n  Pinatel. 


Boissiere  F.  Serinette  et  Capotte 
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Boisson  F.  Bonjour 


■  Serinette    et   Capotte,    Duo    1.35  n    Lesigne, 

5—  Nocl. 

-  Si    j'ötais   Millionnaire    1 — n    Lesigne,    3 — 

Noel. 

■  Soeur  de  Charite,  rom.  popul.  sur  la  celfebre 

melodie:    c'est    un    oiseau     qixi     vient     de 
France    1.50  n,   Ch.   s.  — 35  n   Coutarel. 

-  Soeur   Denise    1 —  n  Lesigne,   3—  Noel. 

-  Un   Soir   en  mer,  Duo   1 —  n,   Ch.   s.  — 30  n 

ROiMtt. 

-  Le  Soleil  de  la  libertö,  Chans,  patriot.  1 —  n, 

Ch.  s.  — 40  n  Bornemann. 

-  Solffege   primaire    1 —  n,    av.   F    7 —  n   Noel. 

-  Solffege    secondaire    des    exercices    ä  1,    2  et 

3  voix   2 — n   Noel. 

-  "Le     souiier     de    Marguerite     1 —  n,     Ch.    s. 

— 35  n  Puigeliier. 
-La  Souris,  Av.  parlö  1 — n  Schott  Freres. 

-  Souvenir   d'amour    3 — ,    Ch.    s.    1 —   Borne- 

mann. 

-  Souvenir    de    Grand'nianian    1^  n    Lesigne, 

3 —  JVoe7. 

-  Souvenir  du  Tj-rol,  Duo  1 —  n,  Ch.  s.  — 30  n 

Rou^rt. 

-  Soyez  humains   1 —  n  Jiillien. 

-  Sub  tuum,   2  voix   &g.    1.50  n  Piimtel. 

-  Sur  la  Sellette,  Duo  av.  parle   1 —  n  Schott 

Freres. 

-  Le  Sylphe  des   Roses    1 —  n   Eveillard,   3 — 

Noel. 

-  Une    tache   d'encre     1 — n,     Ch.    s.     — 35  n 

Schott  Freres. 
-Tantum  ergo  av.  Org(P)    ad  lib.  3 —  Noel, 
■SA,    SAB    ä  — 40    J.    Fischer,    3  voix    eg., 

4  voix  ineg.   ä  1.50  n  Pinatel. 

-  Premier    Tantum    e,vgo,    2  voix    egales    av. 

Org{P)    — Tön  Leduc. 

-  Tendre  Fauvette  1 — in  Eveillard,  3 —  Noel. 

-  Le   toast    ä  la   France   3 — ,     Ch.    s.   — '30  n 

Eveillard. 

-  La   Tombe   du   petit    oiseau    1 —  n,     Ch.    s. 

— 30n  Ahot. 

-  Ton  petit  doigt   1 —  n,  Ch.  s.  — 35  n  Gallet. 

-  Touche   ä  tout   3 —  Noel. 

-  Tour  du  monde  3 —  Noel. 

■  Tout  ce  qui  brille  n'est  pas  or.  1 —  n,  Ch.  s. 

— 35  n  Schott  Freres. 

■  Tout  vient  ä  point  ä  qui  sait  attendre  3 — 

Noel. 

-  Le   Travail,   c'est   la   richesse    1 —  n,    Ch.   s. 

— 35  n  Schott  Freres. 

-  Trfes  discröte.  Av.  parlö  1 —  n,  Ch.  s.  — 35  n 

Schott  Freres. 

-  Trois    Gäteaux,    simple    recit    1 — n,    Ch.    s. 

- — 35  n   Coutarel. 

-  Turlurette  3 —  Noel. 

•  La  Tyrolienne  de  Metelle  3 — ,  Ch.  s.  — 30  n 

Eveillard. 

•  Les  vacances    ä  3  voix   — 25  n  Pinatel. 

-  Vaillants  coupeurs   3 —  Noel. 

-  Veillee  aü  Village  1 —  n  Eveillard,  3 —  Noel. 

-  Vendanges  3 — ,  Ch.  s.   1 —  Noel. 

■  Venez,  petits  enfants  3 — ,  Ch.  s.   1 —  Noel. 

-  La   Vie   d'un   oiseau     1—  n,     Ch.    s.   — 35  n 

Lesigne. 

•  Jje  vieillard  et   Tormeau   3 —   Nocl. 
-Vieux  ebenes   3 — ,   Ch.  s.    1 —  Noel. 

■  Un  vilain  rgve  3 —  Nocl. 

-Violette  et  jeune  fille,  romance,  2  tons  3 — , 
Ch.   s.   1 —  Leduc. 


-  Voguez !     barcarolie,    duo    avec    solo    2 —  n, 

Ch.  s.  — 25  n  Gallet. 

-  Voici    venir    les     hirondelles    1 —  n,     Ch.    s. 

— 40  n   Bornemann. 

-  Un  Voyage  au  Ciel    ( Reve  d'Enf ant )    1 —  n 

Laurens. 

-  Un  vrai  republicain,  Chans,   patriot.   1 —  n, 

Ch.    s.   — 40  n   Bornemann. 

-  We'll  sing  of  love  — 50  Dihon. 

-  Y  a  du  temps  pour  tout  3 —  Noel. 

-  Y  a  encore  de  beaux  jours  pour   la  Franoe 

3 — ,  Ch.  s.  1 —  Bornemann. 
-Yvon  3—,  Ch.  s.  1—  Noel. 

-  Zingara  3 — ,  Ch.  s.  1 —  Noel. 
Boissier  G.  Berceuse,   VP  1.35  n  Joubert. 
Bossiere    M.    de    la,     II    m'a    semble    2 — n 

Ramond. 

Boisson  F.   A6rolithe.  Polka,  0  av.  Pist  1.50 
n  Mar-  gueritat. 

-  Ah!  la  pauvre  fille!  Polka,  0  1.50  n  Sulzbaeh. 

-  L'Aiglon.     Pas   red.   Harm  ou   Fanf  1.50  n 

Margueriiat. 

-  L'Almee.     Schottisch,   0  1 —  n   Margueritat. 

-  A  qui  mieux  mieux !    Harm  ou  Fanf  2 —  n 

L'Äceord  Parfait. 

-  L'Aspirant,   pas  redouble,    Harm  ou  Fanf  ä 

1.25  n  Pinatel. 

-  L'Attente,  mazurka,  0  1 —  n  Pinatel,  Harm 

et  Fanf  1.25  n,  Cond.  —25  n  Thomas. 

-  L' Avant-Garde.  Pas  red.  Harm  et  Fanf  1 —  n, 

Cond.  — 25  n  Thomas. 

-  Babette.  Polka,  Cornet  (FL)  P  2.50  n,  0  1—  n, 

Gornet  ou  Fl  ou  2 Gornets  ou  2FI  ad  lib. 
av.  Harm  2 —  n,  av.  Fanf  1.50  n,  Cond. 
— 25  n  Margueri,tat. 

-  Bacchus,  Quadr.  1.75  n,  0  1 —  n  Margueritat. 

-  La  Ballerine.  Fant.  Harm  4 —  n,  Fanf  3 —  n, 
,    Cond.  — 50  n  Margueritat. 

-  Un  Bai  au  Casino.  Quadr.  0  ä  cordes  1 —  n 

Gobert. 

-  Un  Bai  en  pleiiie  Mer.  Quadrille,   0  ä  cordes 

1 —  n,  Harm  2.50  n,  Fanf  2 —  n  Gobert, 
Harm  2.50  n,  Fanf  2 —  n  Naudin. 

-  Bayard.  Quadrille,  0  1 —  n  Margueritat. 

-  Bayonnette.  Polka  1.75  n,  0  1 — n  Margueritat, 

Harm  ou  Fanf  av.  Pist  ou  pet.  Fl  1.50  n, 
Cond.  — 50  n  Ghelutve,  Harm  ou  Fanf  av. 
Pist  1.50  n,  av.  pet.  Fl  2—  n,  Cond.  —25  n 
Margueritat. 

-  Le  Beau  Danseur.    Quadrille,  0  1 —  n  Mar" 

gueritat. 

-  Behanzin.    Quadrille,    0  1 —  n  Margueritat. 

-  La  Belle  Fatma.  Valse,  0  1 —  n  Margueritat. 

-  Bengaline.  Polka-Mazur,  0  1 —  n  Margtceritat. 

-  Bleu,  Blanc,  Rouge.  Pas  red.  Harm  et  Fanf 

1.25  n,  Cond.  —25  n  Thomas. 

-  Bleu  d'Azur.  Valse,  0  1 —  n  Margueritat. 

-  Bleu  de  Ciel.  Valse,  0  1 —  n  Thomas. 

-  Le  Bleuet.    Polka-Mazur,   0  ä  cordes   1 —  n, 

Harm  ou  Fanf  1.25  n,  Cond.  — 25  n  Gobert. 

-  Le  Bleuret.  Mazur,  Harm  Fanf  1.25  n,  Cond. 

— 25  n  Naudin. 

-  Blondine.  Polka-Mazur,  0  1 —  n  Margueritat. 

-  Le  Bluet.  Mazur,  Harm  1.25  n,  Fanf  1.10  n 

Debert. 

-  Bobine.     Polka,  0  ä  cordes  av.   Pist   ou  Fl 

1 —  n  Gobert. 

-  Bonne  chance.  Marche,  Harm  et  Fanf  av.  Pist 

1.50  n,  Cond.  — 25  n  Margueritat. 

-  Bonjour.  Polka,  0  1 —  n  Margueritat. 
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Boisson  F.  Euterpe 


-  Bonne  fille,  schottisch,   0  av.  P  cond.  Labole. 

-  La  Botte  ä  Pandore,  quadr.  0  1 —  n,  P  cond. 

— 25  n   Oaudet. 

-  Bouehe    en    Coeur.     Mazurka,    0    1 —   n,    P 

— 25  n  Margueritat. 

-  Boum-Boum,  galop,  0  1 —  n,  P  cond.  — 25  n 

Gaudet. 

-  Brighton.     Pas  red.    Harm  ou  Fanf  1.25  n, 

Cond.  — 25  n   Oobert. 

-  Calinette.  Polka-Mazur,  0  1 —  n  Margueritat. 

■  Canari.     Polka,  0   av.    Pist    ou    Fl   1.50   n, 

Harm  ou  Fanf  1.50  n,  Cond.  — 25  n  Thomas. 

■  Le  Canotier.     Pas   red.    Harm   et    Fanf  av. 

Pist  1.50  n,  Cond.  — 25  n  Margueritat. 

-  Caoutchouc.     Quadr.    1.75  n,    0  1 —  n  Älar- 

gueritat. 

■  Caprice.  Valse,  0  1 —  n  Margueritat. 

■  La  Capricieuse.     Polka-Mazur,   0    1 —  n,   (P 

— 25  n)  Margueritat,  Harm  1.50  n,  Fanf 
1.25  n  Billaudot. 

■  La  Carousel.    Air  varie,  Harm  3 —  n,   Fanf 

2.1b  n  Debert. 

■  Cascadeur.    Quadrille,    0  1 —  n  Margueritat. 
•  Cascadine.  Polka,  0  av.  solo  de  piston  ou  Fl 

1 —  n  Billaudot,  0  1 —  n  Debert. 

■  Casse-Cou.    Pet.   Fant.    Harm    4 —   n,    Fanf 

3 —  n,  Cond.  — 50  n  Margueritat. 

■  Casse-tout.    Quadrille,  0  1 —  n  Margueritat. 

■  Catarina.    Valse,  Harm  ou  Fanf  av.  Pist  et 

Bugle  1.25  n,  Cond.  — 25  n  Oobert,  Harm 
Fanf  1.25  n,  Cond.  — 25  n  Naudiri. 

Celimfene.  Ouv.  Harm  4 —  n,  Fanf  3 —  n, 
Cond.  — 50  n  Margueritat. 

Cendrillon.    Redowa,  0    1 —   n   Margueritat. 

Le  Centenaire,  pas  red.  Harm  Fanf  1.50  n 
Oaudet. 

Cerisette.  Polka-Mazur,  0  1 —  n  Margueritat. 

Le  Chälonnais,  pas  red.  Harm  Fa?if  1.50  n 
Oaudet. 

Champagne,  galop,  Harm  Fanf  av.  basset  et 
trombones  1.50  Oaudet. 

Le  Chant  des  Briards.  Pas  red.  Harm  et 
Fanf  av.  Pist  1.50  n,  Cond.  — 25  n  Mar- 
gueritat. 

Charite.  Andante,  Harm  ou  Fanf  1.50  n 
Margueritat. 

Charles  VI.  Harm  4 —  n,  Fanf  3 —  n,  Cond. 
— 50  n  Margueritat. 

Chäteau-Thierry.  Pas  red.  Harm  ou  Fanf 
1.25  n,  Cond.  — 25  n   Oobert. 

Cherubin.     Quadrille,    0  1 —  n  Margueritat. 

Chilfonnette.  Polka-Mazur,  0  ä  cordes  1 —  n 
Oobert. 

Chimfene.  Andante,  Harm  et  Fanf  av.  Pist 
1.50  n,  Cond.  — 25  n  Margueritat. 

Chonehon,  polka,  Harm  Fanf  1.50  n  Oaudet. 

Cocodette.  Polka,  0  1—  n,  (P  —25  n)  Mar- 
gueritat. 

Les  Cocottes.  Polka  1.75  n,  0  1 —  n  Mar- 
gueritat. 

Colette.     Polka,  0  ä  cordes  1 —  n   Oobert. 

Le  Colise.  Andante,  Harm  et  FaJif  av.  Pist 
1.50  n,  Cond.  — 25  n  Margueritat. 

Colombine,  maz.  0  1 —  n,  P  cond.  — 25  n, 
Harm  Fanf  1.50  n  Oauder. 

La  Com&te,  polka,  Harm  Fanf  av.  solo  de  Pist 
ou  pet.  Fl  1.50  n  Oaudet. 

Concorde.  Ouv.  Harm  ou  Fanf  3 —  n,  Cond. 
— 75  n   Oobert. 


-  Le  Concours  ä  vue.  Pas  red.  Harm  ou  Fanf 

1.25  n,  Cond.  — 25  n   Oobert. 

-  Continental-Lanciers  1.75  n,    0    1 —  n   Mar- 

gueritat. 

-  Coquelicot.    Polka,  0  1 —  n,  Harm  et  Fanf 

av.  Pist  1.50  n,   Cond.  — 25  n  Margueritat. 

-  Le  Courrier.  Polka,  Harm  ou  Fanf  av.  Pist 

av.  Foiiet  et  Orelots  (ad  lib.)  1.25  n,  Cond. 
— 25  n  Oobert. 

-  Le    Couvre-Feu.       Retraite,    Harm    1.10    n, 

Fanf  1 —  n  Debert,  Harm  ou  FaJif  1.25  n, 
Cond.  — 25  n  Oobert,  Naudin. 

-  La  Creole,  marche,  Harm  Fanf  \.2b  n  Pinatel. 

-  Croquette.    Polka,  0  ä  cordes  av.  Pist  ou  Fl 

1 —  n,  Harm  ou  Fanf  av.  Pist  ou  Fl  1.25  n, 
Cond.  — 25  n  Oobert. 

-  Dalila.  Marche,  Harm  et  Fanf  av.  Contrech. 

1.50  n,  Cond.  — 25  n  Margueritat. 

-  Danses.   V  sans  d^mancher  3^    recueil  2 —  n 

Margtieritat. 

-  Dans    le   Petrin.     Quadrille,    0    1 —  n   Mar- 

gueritat. 

-  Les   Diablesses.     Polka    1.75  n   Margueritat. 

-  Diablotine,    valse    1.70  n    Oaudet,     Oheluive, 

0  1 —  n,  P  cond.  — 25  n,  Harm  ou  Fanf 
1.50  n,  ä  2,  3  ou  4  voix  —50  n,  av.  P  1.70  n, 
av.  0  1 —  n,  av.  Harm  ou  Fanf  1.50  n 
Oaudet. 

-  Diamantine.     Schottisch,    0   ä   cordes    1 —  n 

Oobert,  Harm  ou  Fanf  1.25  n,  Cond.  — 25  n 
Oobert,  Naudin. 

-  Diog&ne,  pas  red.  Harm  Fanf  1.50  n  Oaudet. 

-  Le  Double-Six.  Quadrille,  0  1 — n  Margueritat. 

-  Douce  Reverie.    Varsoviana,  0  ä  cordes  1 —  n 

Oobert,  Harm  ou  Fanf  1.25  n,  Cond.  — 25  n 
Oobert,  Naudin. 

-  Dulcinee.     Schottisch,  0  1 —  n  Margueritat. 

-  Dzin !    Boum !    Pas  red.   Harm   ou  Fanf  av. 

Pist  duo  1.25  n,  Cond.  —25  n   Oobert. 

-  L'Eclair.     Galop,    Harm  1.10  n   Fanf  1 —  n 

Debert,  Harm  ou  Fanf  av.  Pist  1.25  n, 
Cond.  — 25  n   Oobert. 

-  L'Eclaireur.    Pas  red.  Harm  ou  Fanf  1.25  n, 

Cond.  — 25  n  Oobert,  Harm  Fanf  av.  tutti  de 
basses,  Harm  1.50  n,  Fanf  1.25  n,  Cond. 
— 25  n  Naudin. 

-  L'Ecuyfere.     Marche,    Harm  et  Fanf  1.25  n, 

Cond.  — 25  n  Thomas. 

-  L'Enchanteur.   Quadrille,  0  1 — n  Margueritat. 

-  L'Engage    volontaire,    pas    red.    Harm  Fanf 

1.50  n   Oaudet. 

-  En  Marche.  Pas  red.  Harm  et  Fanf  av.  Pist 

1.50  n,  Cond.  — 25  n  Margueritat. 

-  Ephemerides    musicales.     Recueil  unique    de 

dix  faits  musicaux  importants  avec  une 
preface  de  Dubosq  3.50   Oheluwe. 

-  Escopette.  Polka-Mazur,  0  1 —  n  Margueritat. 

-  Esope,   pas  red.  Harm  Fanf  av.  Pist  1.25  n_ 

Sudre.  m 

-  Esperance.     Ouv.    Harm    ou   Fanf  av.   Pistm 

Bugle  3 —  n,  Cond.  — 75  n  Oobert. 

-  L'Espiögle.   Pas  red.  Harm  ou  i^aw/" (Contrech. 

fifres  ad  lib.)   1.25  n,  Cond.  — 25  n   Oobert. 

-  L'Etendard.     Pas  red.  Harm  et  Fanf  av.   Gl 

et  Ta^nb  (ad  lib.)  1.50  n,  Cond.  —25  n 
Margueritat. 

-  L'Etourdie,   polka,    0  en  ut   av.    Pist  ou  Fl 

1 —  n  Billaudot,  Debert. 

-  Euterpe.   Ouvert.  Harm  ou  Fanf  4 —  n  Mar- 

gueritat. 
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Boisson  F,  Mandarine 


-  Express-Orient,  galop,  HarmFanf  1.50  Qaudet. 

-  Fanchonnette.     Schottisch,    Harm    ou    Fanf 

Contrech.  Baryton  1.25  n,  Cond.  — 25  Qobert, 
HarmFanf  1.25  n,    Cond.  — 25  n  Naudin. 

-  Fantaisie    Originale,    Harm   6 — ,    Fanf  5 — , 

Cond.  — 75  Pares. 
-La  Fee  Princesse.     Ouv.  Harm  4 —  n,  Fanf 
3 —  n,  Cond.  — 50  n  Margueritat. 

-  La   Fete   du   Regiment.     Quadrille,  0   1 —  n 

Margueritat. 

-  La  Fgte  du  Village.    Quadrille,  0  1 —  n  Mar- 

gueritat. 

■  Fier  ä  bras,  quadr.  Harm  2.50  n,  Fanf  2 —  n 

Qaudet. 

■  Fifrelin.    Pas  red.  Harm  ou  Fanf  (Contrech. 

Fifres  ad  lib.)  1.25  n,  Cond.  —25  n  Oobert. 

■  Figaro,  quadr.  0  1—  n,  P  cond.  —25  n  Qaudet. 

-  La  Fille   de   l'Air,   valse,    0  1 —  n,    P  cond. 

— 25  n   Qaudet. 
•  La   Fille    de   M  me.  Angot.    Fant.    Harm   ou 
Fanf  4 —  Billaudot. 

■  Fin-de-Sifecle.     Quadr.  1.75  n,  0  1—  n  Mar- 

gueritat. 

■  La  Flamande.    Ostendaise,  P  1.75  n,   0  1 —  n 

Margueritat. 

■  Flambart.     Pas  red.  Harm  et  Fanf  av.  Pist 

1.50  n,  Cond.  — 25  n  Margueritat. 

■  Fleur   des  Pres.     Schottisch,    0  1 —  n   Mar- 

gueritat. 

■  Floretta.     Polka,  0  1 —  n  Margueritat. 

■  Fontenoy.     Marche,  Harm,  et  Fanf  av.  Pist 

1.50  n,  Cond.  — 25  n  Margueritat. 

■  Fretillon.   Polka-Mazur,  0  1—  n  Margueritat. 
•Friponne.     Valse,  0  1 —  n  Margueritat. 

■  La   Gaillarde.     Marche,   Harm   et   Fanf  av. 

Pist  1.50  n,  Cond.  — 25  n  Margueritat. 

■  La  Gamme.    Pas  red.  Harm  ou  Fanf  1.25  n, 

Cond.  — 25  n  Qobert,  Harm  1.50  n,  Fanf 
1.25  n,  Cond.  — 25  n  Naudin. 

Gavotte  Bebe,  Harm  2 —  n,  Fanf  1.50  n, 
Cond.  — 25  n  Margueritat. 

Gentil  Cupidon.  Quadrille,  0  1 —  n  Mar- 
gueritat. 

Gentillette.  Polka-Mazur,  0  1—  n  (P  —25  n) 
Margueritat. 

Gigolette.    Polka  1.75  n,  0  1 —  n  Margueritat. 

■  Gillette    de   Narbonne,    Harm    4 —   n,    Fanf 

3 —  n,  Cond.  — 50  n  Margueritat. 
Girandole.     Valse,  0  1—  n  Margueritat. 

■  Gladiator.     Pas  red.  Harm  et  Fanf  av.  Pist 

1.50  n,  Cond.  — 25  n  Margueritat. 
Goliath.     Pas    red.    Harm    et    Fanf  1 —    n, 
Cond.  — 25  n  Thomas. 

■  Grain  de  Beautß.   Polka,  Ol —  n  Margueritat. 
Grazieila,    valse    1.70    n,    0    1 —    n,    pet.    0 

— 75  n,  P  cond.  — 35  n  Cairanne. 
•Grenadine,  polka,   0  avec  solo  de  Piston,  Fl 
ou  Flageolet  1.50  n  Oatidet. 

■  Le  Grillon.    Mazurka,  0  en  ut  1 —  n  Oheluwe. 
■Grisette,    polka,    0   1 —  n,    Harm,   ou   Fanf 

1.50  n,  2  voix  — 25  n,  av.  0  1 —  n,  av. 
Harm  ou  Fanf  1.50  n  Qaudet. 

■  Le  Gros  Lot.    Quadrille,  0  1 —  n  Margueritat. 

■  Guirlande.    Valse,  0  1—  n  (P  —25  n)  Mar- 

gueritat. 
•Hel&ne.     Schottisch,    0    1 —   n    Debert,    0  ä 
Cordes  1 —  n  Qobert,  Harm  ou  Fanf  1.25  n, 
Cond.    —25   n    Qobert,   HarmFanf  1.25   n, 
Cond.  — 25  n  Naudin. 

■  L'Heroine.    Marche,  Harm  ou  i^'ßw/" (Contrech. 


de  Bar)  1.25  n,  Cond.  —25  n  Oobert,  Harm 
Fanf  1.25  n  Naudin. 

-  II  faut  aimer  — 30  n  Joubert. 

-  Illusion.    Andante,  Harm.  3 —  n,  Fanf  2.25  n, 

Cond.  — 50  n  Pares. 

-  Impression,  mazurka,  0  avec  P  cond.  Labole. 

-  L'Ingenue,  polka,  0  en  ut  av.  solo  de  Piston 

ou  Fl  1 —  n  Billaudot,  0  1 —  n  Debert. 

-  L'Intrepide.   Pas  red.  Harm  et  Fanf  av.  Pist 

1.50  n,  Cond.  — 25  n  Margueritat. 
-Ismfene,    marche    relig.    HarmFanf   1.25    n, 
Cond.  — 25  n  Naudin,  Thomas. 

-  Isolina.    Polka-Mazur,  Ol —  n  Margueritat. 

-  Jacquemart.    Pas  red.  Harm  et  Fanf  1 —  n, 

Cond.  — 25  n  Thomas. 
-Janina.     Varsoviana,    0  1 —  n   Margueritat. 

-  Jeanne    d'Arc,    marche,    Harm    av.    duo    de 

piston  et  bügle  1.50  n  Qaudet. 

-  Jeanne  de  Flandre.   Ouv.  Harm  4 —  n,  Fanf 

3 —  n,  Cond.  — 50  n  Margueritat. 

-  Les  Jeux  enfantins   de  Nehr  sur   des  rondes 

enfantines,  quadr.  Harm  2.50  n,  Fanf  2 —  n 

Qaudet. 
-Joerisse.     Quadrille,    0    1—  n   Margueritat. 
-Joliette.     Schottisch,  0    1—  n   Margueritat. 
-Joseph.     Fant.    Harm    4 —   n,    Fanf  3 —  n, 

Cond.  — 50  n  Margueritat. 

-  Judith.     Andante,   Harm  et   Fanf  av.   Pist 

1.50  n,  Cond.  — 25  n  Margueritat. 

-  Le   Juif-Errant.     Pas    red.    Harm    ou    Fanf 

1.25  n,  Cond.  —25  n  Qobert,  HarmFanf 
av.  tutti  de  basses  Harm  1.50  n,  Fanf  1.25  n, 
Cond.  — 25  n  Naudin. 

-  Le  Labyrinthe,  thfeme  pour  alto  ou  saxoph.- 

alto,  variations  de  baryton  ou  tromb.  ou 
saxoph.-bartjt.,  de  pist.  ou  petite  Gl  ou  petite 
Fl,  de  bügle  ou  saxoph.-alto,  d'alte  mi  n,  de 
Gl  ou  saxoph.  sopr.,  de  petit  bügle  ou  alto, 
duo  de  ptistons  ou  bugles  ou  petites  Fl  av. 
Harm  4 — ,  av.  Fanf  3 —  Qaudet. 

-  Le  Lac  de  Zug,  pas  red.  Harm  1.50  n,  Fa7if 

1.25  n,  Cond.  — 25  n  Naudin. 

-  Les   Laneiers   Parisiens,   P  1.75  n,    0  1 —  n 

Margueritat. 

-  Le    Lion    de    Beifort,    pas    red.    Harm  Fanf 

1.50  n  Qaudet. 

-  Loie   Füller.     Valse    1.75  n,    0    1 —  n   Mar- 

gueritat. 

-  Loin  du  Pays.    Andante,  Harm  et  Fanf  av. 

Pist  1.50  n,  Cond.  — 25  n  Margueritat. 

-  Lolotte.     Polka,  0  1 —  n  Margueritat. 

-  Lorita.     Polka,  0  1 —  n  Margueritat. 

-  Luer&ce.     Andante,  Harm   et  Fanf  av.  Pist 

1.50  n,  Cond.  — 25  n  Margueritat. 

-  La  Lyonnaise.     Marche,   Harm  et   Fanf  av. 

Pist  1.50  n,  Cond.  — 25  n  Margueritat. 

-  Ma  campagne,  quadr.   0  1 —  n   Qaudet. 

-  Le   Magicien.     Quadrille,    0  ä  cordes   1 —   n 

Qobert,  Harm  2,50  n,  Fanf  2.25  n  Debert, 
Harm  2.50  n,  Fatif  2 —  n,  (Contrech.  Baryt 
Tro)   Qobert,  Naudin. 

-Maltre  Aliboron.  Quadrille,  0  1 —  n  Mar- 
gueritat. 

-Malaga.  Valse  1.75  n,  0  1 —  n,  Harm  2.50  n, 
Fanf  2 —  n,  Cond.  — 25  n  Margueritat. 

-  Mam'zell  Froufrou,   niaz.    0  1 —  n,   P  cond. 

— 25  n  Qaudet. 

-  Mandarine,   schottisch,  0  av.   solo  de  piston 

ou  V  1 —  n,  P  cond.  — 25  n,  Harm  Fanf 
1.50  n  Qaudet. 
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■  Marche   des   Fantoches,   Harm  et   Fanf  av. 

Pist  1.50  n,  Cond.  — 25  n  Margueritat. 

■  Marche    des    Gardes    Frangaises    1.70    n,     0 

1.50  n,  P  cond.  — 40  n,  Harm  Fanf  av. 
Tromb  et  Basses  1.50  n,  chantee  av.  V  ad 
lib.  1.50  n,  ä  2  voix  — 50,  av.  0,  Harm  ou 
Fa)if  ä  1.50  n   Oaudet. 

Marche  des  Sauveteurs,  Harm  ou  Fanf  2 —  n 
Margueritat. 
•Marche    des    Soldats    de    Plomb    1.75    n,    0 
Quintette  ä  cordes  1 —  n  Margueritat. 

Margot.     Schottisch,    0    1 —  n   Margueritat. 

Marianina.     Valse,  0  1 —  n  Margueritat. 

Marianne.     Marche,  Harm  et  Fanf  av.  Pist 
1.50  n,  Cond.  — 25  n  Margueritat. 

Marie  Rose,  valse,  HartfiFanf  1.50  n  Oaudet. 

Marquisette.     Polka-Mazur,    0    1 —  n    Mar- 
gueritat. 

La    Marseillaise.     Pas    red.    Harm   et   Fanf 

1 —  n,  Cond.  — 25  n  Thomas. 
Micmac.     Polka,  0  1 —  n  Margueritat. 
Mignonne.    Redowa,  0  ä  cordes  1 —  n  Oobert. 
Mimi  Pinson.     Polka,  0  1 —  n  Margueritat. 
Minuit,    pas    redouble,    Harm  Fanf    1.25    n 

Piuatel. 
Miss    Helyett.      Fant.    Harm    4 —    n,    Fanf 

3 —  n,  Cond.  — 50  n  Margueritat. 
Moka,    Ouv.  Harm  4 —  n,  Fanf  3 —  n,  Cond. 

— 50  n  Margueritat. 
La    Montagnarde.      Polka,    0    ä   cordes    av. 

Hauth  ou  V  1 —  n,   Harm  ou  Fanf.     Solo 

Hautb  ou  Pist   av.  Sourdine  1.50  n,    Cond. 

— 25  n  Oobert,  Nalidin. 
Le  Moulin  des  Amours,  quadr.   0    1 —  n,   P 

cond.  — 25  n   Oaudet. 

Mousseline.     Valse,  0  1 —  n  Margueritat. 
Le  Muscadin,    quadr.    Harm    2.50    n,    Fanf 

2—  n  Oaudet,  Schottisch  —25  n,  0  1.40  n 
Oheluice. 

Musique  en  tgte,  pas  red.  Harm.  Fanf  1.50  n 

Oaudet. 
Mustapha.    Quadrille,  Harm  ou  Fanf  2 —  n, 

Part  cond.  — 50  n  Lory. 
Xabuchodonosor.     Fant.  Harm  4 —  n,   Fanf 

3 —  n,  Cond.  — 50  n  Margueritat. 
Nanine.     Redowa,  0  1 —  n  Margueritat. 
Nativa.    Schottisch,  0  1 —  n  Margueritat. 
Nemesis.    Fant.  Overt.  Harm  ou  Fanf  4 —  n 

L'Accord  Parfait. 

Xieod&me.     Quadrille,  0  1 —  n  Thomas. 
Nicquette.  Polka-Mazur.  Ol —  n  Margueritat. 
Ninetta.    Polka-Maz.  1.75  n,  0  1 —  n,  Harm 

ou    Fanf  av.    Pist    1.50    n,    Cond.    — 25  n 

Margueritat. 
Notre-Dame    de    la    Garde.     Andante,  Harm 

et    Fanf  av.    Pist    1.50    n,    Cond.    — 25  n 

Margueritat. 
Nuit  d'ete.     Valse,  Harm  av.  bargt  ou  bügle 

2.50  n,  Fatif2 —  n,  Cond.  — 25  n  Margueritat. 
L'Oasis.    Polka-Mazur.  Harm  ou  Fanf  1.25  n, 

Cond.  — 25  n    Oobert,  Naudin. 
L'Onibrage.    Redowa,  0  ä  cordes  1 —  n  Oobert, 

Harm  ou  Fanf  1.25  n,  Cond.  — 25  n  Oobert, 

Naudin. 
L'Orpheoniste.     Pas   red.  Harm  et  Fanf  av. 

Pist  1.50  n,  Cond.  — 25  n  Margueritat. 
Le    Palais    de    la    danse,    quadr.     0    1 —    n, 

Harm  2.50  n,  Fanf  2—  n   Oaudet. 
Le    Palais    des    Fees.      Quadrille,     0    1 —    n 

Margueritat. 


-  Papa    Noel.     Quadr.  1.75  n,    0  1 —  n    Mar- 

gueritat. 

-  Päquerette.    Polka-Mazur.  0  ä  cordes  1 —  n 

Oobert,  Harm  ou  Fanf  av.  Contrech.  Bar 
1.25  n,  Cond.  — 25  n   Oobert,  Naudin. 

-  La  Parade.    Schottisch,  0  1 —  n  Margueritat. 

-  Paris-Joyeux.  Quadrille,  0  1 —  n  Margueritat. 

-  La  Passerelle.   Pet.  Fantaisie,  Harm  et  Fanf 

3 —  n,  Cond.  — 50  n  Thomas. 

-  Patrie,  pas  red.  Harm.  Fanf  1.50  n   Oaudet. 

-  La  Patriote.    Pas  red.  Harm  ou  Fanf  (Glair. 

ad  lib.)  1.25  n,  Cond.  —25  n  Oobert,  Harm 
1.50  n,  Fanf  1.25  n,  Cond.  — 25  n  Naudin. 

-  La  Perle  de  Venise,   polka,   Harm.  Fanf  av. 

1  ou  2  pistons  ou  1  ou  2FI  ad  lib.  1.50  n 
Oatidet. 

-  Les  Perles  de  la  danse,  recueil  de  30  danses, 

V.  Mand.  Cornet  ä  P  ä  2 —  n  Oaudet. 

-  Pervenche.    Schottisch  1.75  n,  0  1 —  n  Mar- 

gueritat. 

-  Le    petit    Duc.     Fantaisie,    Harm    ou    Fanf 

Margueritat. 

-  Pierrette.     Polka  — 25  n,   0  1 —  n   Oheluwe, 

Harm  ou  Fanf  1.25  n  L'Accord  Parfait. 

-  Les  Pioupious   d'Auvergne,   pas   red.    Harm. 

Fanf  1.50  n  Oaudet. 

-  Pipelette.  Polka  1 .75  n,  P  av.  Fl  ou  Cornet 

ä  P  2.50  n,  0  av.  Fl  ou  Cornet  ä  P  1.50  n 
Margueritat. 

-  Pistaehe.     Polka,  0  1 —  n  Margueritat. 

-  Les    Plaisirs    du    Bai,    3^   Repert.  Harm   ou 

Fanf,  p.  sep.  ä  2 —  n  Margueritat :  1.  Con- 
tinental -  Lanciers,  quadrille.  2.  Mic-Mac, 
polka.  3.  Dulcinee,  schottisch.  4.  Fin  de 
siecle,  quadrille.  5.  Ninette,  mazurka.  6. 
Bacchus,  quadrille.  7.  La  Flamande,  osten- 
daise.  8.  La  Fete  du  Village,  quadrille. 
9.  Niquette,  mazurka.  10.  Wilheknine,  valse. 
11.  Cherubin,  quadrille.  12.  Serpentine,  polka. 
13.  Joerisse,  quadrille.  14.  Fleur  des  Pres, 
schottisch.  15.  Pomme  d'Amour,  valse.  16. 
L'Enchanteur,  quadrille.  17.  Gigolette,  polka. 
18.  Casse-tout,  quadrille.  19.  Friponne,  valse. 
20.  Lolotte,  polka.  21.  Maitre  -  Aliboron, 
quadrille.  22.  La  Belle  Fatma,  valse.  23. 
Bengaline,  mazurka.  24.  Plume  au  Vent, 
schottisch.     25.  Fretillon,  mazurka. 

-  Plume    au  Vent.     Schottisch,  0  1 —  n  Mar- 

gueritat. 

-  Le  Plus  vaillant,  quadr.,    0  1 —  n,  P    cond. 

— 25  n   Oaudet. 

-  Polichinelle.     Pas  red.    Harm    ou  Fanf   av. 

Mirlitons  (ad  lib.)  1.25  n,  Cond.  — 25  n 
Debert,   Oobert. 

-  Polka  des  Canards,  0  1 —  n  Margueritat. 

-  Polka  des  Cocottes,  Ol —  n   Oheluwe. 

-  Polka  des  Mitrons,    1.75  n,    0    1 —  n    Mar- 

gueritat. 

-  Polka    des    Pioupious,    0    1 —    n,    Harm    et 

Fanf  av.  Pist  1.50  n,  Cond.  — 25  n  Mar- 
gueritat. 

-  Pomme  d'Amour.   Valse,  0  1 —  n  Margueritat. 

-  Pomponette.    Schottisch,  0  1 —  n  Margueritat. 

-  Poudre    de    Riz,    maz.    0    1 —    n,    P    cond.« 

— 25  n  Oaudet.  J 

-  Pi-alinette.      Polka  -  Mazur.    0    1 —   n    Mar- 

gueritat. 

-  La  Preferee.     Marche,  Harm  et  Fanf  1.25  n, 

Cond.  — 25  n  Thomas. 
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-  Le  Provencal,  pas   red.  Harm.  Fanf   1.50  n 

Gaudet. 

-  Rataplan.     Pas    red.    Harm   et   Fanf  av.   Gl 

(ad  lib.)  1.50  n,    Cond.  — 25  n  Margueritat. 

-  Rayon  d'or.    Mazurka  — 40  n,  1 —  n  Oheluwe, 

Harm  ou  Fanf  1.50  n  L'Accord  Parfait. 

-  Les    Refrains    de    1789,    quadr.    0    1 —  n,  P 

cond.  — 25  n  Oaudet. 

-  Le  Retour  au  bivouac,  retraite,  Harm.  Fanf 

1.50  Oaudet. 

-  Le  R^veil.     Pas  red.  Harm  ou  Fanf  1.25  n, 

Cond.  — 25  n  Gobert,  Harm.  Fanf  av.  tutti 
de  basses,  Harm  1.50  n,  Fanf  1.25  n,  Cond. 
— 25  n  Naudin. 

-  La    Roche    du  Diable.     Quadrille,    0    1 —   n 

Margueritat. 

-  Le  Roi  de  la  Lande.    Quadrille,  0  1 —  n  Mar- 

gueritat. 

-  Le    Romanais.      Pas    red.    Harm    ou    Fanf 

(Contrech.  Baryton)  1.25  n,  Cond.  — 25  n 
Gobert. 

-  Rosaline.    Polka-Maz.  1.75  n,  0  1—  n  Mar- 

gueritat. 

-  Rose  d'Oi".  Polka-Mazur.  Ol —  n  Margueritat. 

-  Rose  The.   Polka-Mazur.  0  1 —  n  Margueritat. 

-  Sabretache.    Quadrille,   0  1 —  n  Margueritat. 

-  Salon  de  la  Folie.    Quadrille,  0  1 —  n  Mar- 

gueritat. 

-  Sans  fagon.    Quadrille,  Ol —  n  Margueritat. 

-  Sans  Peur.     Pas  red.  Harm  et  Fanf  1.25  n, 

Cond.  — 25  n  Thomas. 
-La  Savoyarde.    Polka,  0  1 — n  Margueritat. 

-  Le  Secret  de  Javotte.     Valse,  0  1 —  n  Mar- 

gueritat. 
-Le  Secret  de  Madeleine,  opera-comique. 
Ouvert.  Harm  ou  Fattf  4 —  n  Margueritat. 

-  Senoretta.  Valse  Pizzicato,  2  VAlto  Vc  Contre- 

Basse  — 40  n   Gobert. 
-Sensitive.     Schottisch,  0  1.25  n  Massard. 

-  Serpentine.     Polka,  0  1 —  n  Margueritat. 

-  Severine.     Polka-Maz.  1.75  n,  0  1 —  n  Mar- 

gueritat. 

-  Simplette.     Marche,     Harm  et  Fanf  1.25  n, 

Cond.  — 25  n  Thomas. 

-  Une  Soiree  ä  Alger,  Fant.   0  ä  cordes  av.  Gl 

1.50  n  Gobert,  Harm  ou  Fanf  av.  Gl  1.50  n, 
Cond.  — 25   Gobert,  Naudin. 

-  Une     Soiree    au     Continental.      Ouv.    Harm 

4 —  n,  Fanf  3—  n,  Cond.  —75  n  Gobert. 

-  Sonnez   Clairons.     Quadrille,    0  1 —  n  Mar- 

gueritat. 

-  Le  Souffleur,  defile,  Harm.  Fanf  av.  tambours 

et  clairons  1.50  n  Oaudet. 
-Le  Souvenir.     Gr.  Valse,    0  ä  cordes   2 —  n, 
Harm  ou  Fanf  3 —  n,  Cond.  — 75  n  Gobert. 

-  Souvenir  de  Madrid.     Polka  1.75  n,  0  1 —  n 

Margueritat. 

-  Stentor.     Pas   red.  Harm   et   Fanf  av.    Pist 

1.50  n,  Cond.  — 25  n  Margueritat. 
-La  Terre  promise.    Andante,  Harm  on  Fanf 

1.50  n  Margueritat. 
-Le  Territorial.  Pas  red.  Harm  ou  Fanf  1.25  n, 
■  Cond.  — 25  n  Oheluwe. 

•  La  Tete  d'Or.    Fant.  Harm  4 —  n,  Fanf  3 —  n, 
-  Cond.  — 50  n  Margueritat. 

-  Thermidor.     Marche,  Harm  et  Fanf  av.  Pist 

1.50  n,  Cond.  — 25  n  Margueritat. 
-Tire-Larigot.    Quadrille,  Ol — n  Margueritat. 
'  Le  Tourbillon,  galop,  0  1 —  n,  P  cond.  — 25  n, 

Harm.  Fanf  1.50  n  Gaudet. 


L 


-  La  Tour  Eiffel.    Gr.  Marche,  Harm  et  Fanf 

av.  Pist  1.50  n,  Cond.  — 25  n  Margueritat. 

-  Le  Tournoi.     Marche,  Harm  et  Fanf  av.  Pist 

1.50  n,  Cond.  — 25  n  Margueritat. 

-  Turlurette.    Polka,  0  1 —  n  Debert,   0  en  ut 

av.   solo   de  piston  ou  Fl   1 —  n  Billaudot. 

-  Vercingetorix.     Andante,    Harm  et  Fanf  av. 

Pist  1.50  n,  Cond.  — 25  n  Margueritat. 

-  Vert-Vert,    quadr.    0  1 —  n,   P  cond.  — 25  n 

Oaudet. 

-  Wilhelmine.     Valse,  0  1 —  n  Margueritat. 
Boissier  R.  A.  Heather  Song  2/ —  Boosey. 
Les  Bois  sont  aux  amoureux   1 —  n  Joubert. 
Boisval   de.    Au  Crepuscule  1.70  n  Ghoudens. 

-  La  brise  et  le  vent,  Duo  2 —  n  Hachette. 

-  Capriee-valse,  P  2 —  n  Ghoudens. 

-  Chantez  marquise  2.50  n  Hachette. 

-  L'oubli  1.50  n  Hachette. 

Boisval  S.     Marche  Royale  2 —  n  Jerlane. 
La  Boite  ä   musique  — 30   n  Joubert,    Polka 

— 15  Jurgenson. 
La  Boite  aux  Agnus  — 30  n  Joubert. 
La  Boite  aux  ordures  1 —  n  Joubert. 
Les  boites  au  lait  1 —  n,  Gh.  s.  — 30  n  Ondet. 
La  Boiteuse,  polka  5 —  Delormel. 
Boito  A.   (1842).    Mefistofele.   Ricordi:    Canto 
col  libr.  15 —  n,  testo   franc.    20 —  n,   testo 
ingl.    ed     ital.    (S  c  e  1 1  i  n  i)     8/ —    n,    testo 
tedesco    15 —  n  Ricordi,   3 —  n  Jurgenson; 
Voc.  score  1.50  n,    libr.    with   mus.   — 15  n 
Ditson,  P-solo  10 —  n  Ricordi,  2.50  Nordisk 
Musikforlag ;  2 —  Hirsch,  5 —  Lundquist,  3 — 
Johansen;  4ms  15 — n  Ricordi,  2.50  Hirsch, 
libretto  1 — ,  francese  1 — ,  ingl.  ed  ital.  2 — , 
tedesco    — 50,    spagnuolo     1 — ,     spagnuolo 
(argomento)    — 10    Ricordi. 

Preludio    4ms   (Autori    diversi,     Sinfonie 
ed  opere  teatrali)  — 75  n  Ricordi. 

Ricordi  : 
Atto    I.    Romanza,  Faust:    Dai    campi,    dai 

prati,  T  2—. 
Ballata     del     fischio,     Mefistofele:    Son     lo 

spirito  che  nega,  B  3.50. 
Atto  III.   Nenia,   Margherita:    L'altra  notte 

in  fondo  al  mare,  S  3 — . 
A  due,  Margherita   e   Faust:    Lontano    lon- 

tano,  ST  2.50. 
Atto    IV.    Serenata,    Elena    e   Pantalis:    La 

luna  immobile,  SC  3 — . 
Duetto  d'amore  (senza  Cori),  Elena  e  Faust : 

Forma  ideal,  purissima.  ST  5 — . 
Epilogo.  Romanza,  Faust:  Giunto  sul  passo 
estremo,  T  2 — . 
(Testo  ital.-ingl.) 
I.  Act.  Dai  campi,  dai  pi-ati  (From  the  fields, 
from  the  grove),  Faust's  Romanza,  T  2.50. 
Son  lo  spirito  che  nega  (I'm  the  spirit  who 
denieth),  Mephistopheles'  Ballade,  B  3.50. 
IL  Act.  Cavaliero  illustre  e  saggio  (Cavalier, 
so  great  and  learned),  Quai'tet,  SGTB  6 — . 

III.  Act.  L'altra  notte  in  fondo  al  mare 
(Last  night  in  the  deep  sea),  Margaret's 
Nenia,  S  3 — . 

Lontano,  lontano  (Afar  and  afar),  Duet 
Margaret  and  Faust,  6T  3.50. 

IV.  Act.  La  luna  immobile  (Moonlight  in 
motionless),  Serenade  Helen  and  Pantalis, 
SG  4—. 

Forma  ideal  purissima  (Form  of  ideal  lo- 
veliness),  Duet  Helen  and  Faust,  ST  5 — . 
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Epilogue.  Giunto  sul  passo  estremo  (Nearing 
the  extreme  limit),  Faust's  Romanza,  ^2.50. 
(Testo  frane.) 

I.  Acte.  Romance,  Faust,   T  3 — . 

Ballade   du    sifflet,  Mephistophel&s,    B  4.50. 

III.  Acte.  La  mort  de  Marguerite.  Complainte, 
S  4—. 

A-deux,  Marguerite  et  Faust,  ST  4 — . 
A-deux,  Marguerite   et  Faust,   MSBar  3.50. 

IV.  Acte.  La  nuit  du  Sabbat  classique.  Sere- 
nade, Helfene  et  Panthalis,  SC  4 — . 

Duo  d'amour,  Helene  et  Faust,  ST  6 — . 
Epilogue.  Romance,  Faust,  T  3 — . 

(Jngl.) 
Cori  Ragazzi  — /6. 
Cori  Donne  1/ — . 
Cori  Uomini  1/ — . 

Church : 
From  the  fields.  (Dai  campi.)  Aria  — 30. 
I  am  the  spirit  who  denieth.  (Son  lo  spirito 

che  nega.)  — 60. 
Last  night    in   the   deep,   deep   sea.  (L'altra 

notte  in  fondo  al  mare.)  Air  — 30. 
Serenata.  (it.-engl.),  high  loiv  voic.  — 35. 
Sing  softly,  o  sirens,  SA  — 08  Ditson. 

Sehirmer : 
„Lontano,    lontano".    (Afar   from    all  Pain.) 

i.  e.  Duet  for  S  and  T  —35. 
Do.  Serenata :  „La  Luna  immobile".  (Cynthia's 

Orb   of    Snow.)    i.   e.     Duet    for     S    and 

A    — 35,    Cynthia's    Orb    of    Snow.  (8  vo 

Chor,    for  Women's  Voiees  430),   2   parts 

—10  n. 

Nordisk  Musikforlag : 
Fausts  Romance:   Mulm   og   M0rke   nu   be- 

daekker  — 50. 
Fausts  Arie:    Men  fylder   dig   en  Stemning 

—50. 

Bessel  : 
Duetto  :  „Rivolgi  a  me  lo  sguardo".  /^a."ieKO, 

^ajiGKO,  T  e  *S'  — 30. 
„Giunto  sul  passo  estremo".  BoTl>  a  /^0CTH^'B, 

T  —30. 

Outheil  : 
Ballata  del  flschio  (Ba^Jia/^a  Me*HCTO#ejia) 

—50. 
Romanza     di      Margherita     (Iüchb     Map- 

rapHTbi)  — 30. 
A-due-Margherita   e  Faust  (/IjyaT'B   b-b   TeM- 

HHU,*)  — 25. 
Serenata.  Duo  (Cepena^a  /tysTi)  — 25. 
Epilogo.    Romanza-Faust     (Apia     ^ayycTa 

Hs-B  BDHJiora)  — 25. 

Jurgenson  : 
Baji.ia^a  — 25. 
CepeHa;^a.  /^ysT-B  — 25. 

TtyaTi   B-B   TBMHHn.'fe   — 25. 

ntcHB  MaprapHTw  — 30. 

Apia  <J>aycTa  hs-b  auHJiora  — 25. 

Hirsch :  Duo  Helena  och  Pantalis  — 75. 
Napoleäo :    Nenia   di    Marguerite    S.  MS 

ä  L50. 

Piano-solo,  Ricordi : 

Atto  I.  Obertas.  Coro  e  Danza  3.50. 

Romanza,  Faust:  Dai  campi,  dai  prati  1.50. 

Atto  III.  Nenia,  Margherita:  L'altra  notte 
in  fondo  al  mare  2.50. 

A  Hue,  Margherita  e  Faust:  Lontano,  lon- 
tano 1.50. 

Atto  IV.  Serenata,  Elena  e  Pantalis:  La 
luua  immobile  2.50. 


Duetto  d'amore,  Elena  e  Faust :  Forma  ideal, 

purissima  4 — . 
Epilogo.  Romanza,  Faust:  Giunto  sul  passo 

esti'emo  1.50. 

Nordisk  Musikforlag : 
Fausts  Romance  i  1.  Akt,  P  — 50. 
Fausts  Romance  i  Epilogen,  P  — 50. 
Dans  og  Kor  i  1.  Akt,  P  1 — . 
Duet  i  4.  Akt,  P  1—. 
Vals,  P  —50. 
Air  de  Faust  — 25  Leopas. 

4ms,  Ricordi: 
Prologo  in  Cielo  8 — . 

Parte  I.  Atto  1.  La  Domenica  di  Pasqua  8 — . 
Parte  I.  Atto  IL  II  Giardino.    La  notte  del 

Sabba  10—. 
Parte  I.  Atto  III.  Morte  di  Margherita  5 — . 
Parte    IL    Atto    IV.    La    notte    del    Sabba 

classic©  6 — . 
Epilogo.  La  morte  di  Faust  4 — . 
La  Battaglia.  Intermezzo  sinfonico  fra  l'Atto 

IV  e  V.  Riduzione  di  Marco  Sala  7 — . 
Mand,  Ricordi: 

Romanza:  Dai  campi,  dai  prati  — 50. 
Quartette  del  Giardino:    Colma   il   tuo    cor 

d'un  palpito  — 50. 
Nenia :  L'altra  notte  in  fondo  al  mare  — 50. 
Serenata:  La  luna  immobile  — 50. 
Duetto    d'amore:     Forma    ideal,    purissima 

—50. 
Duetto  d'amore  (seguito):  Araore!   misterio 

Celeste  — 50. 

Chit,  Ricordi :  Dai  campi,  dai  prati.  Sere- 
nata. Elena  e  Pantalis,  La  Luna  immobile 
(Autori  diversi  il  ehitarrista  moderno) 
ä  —50  n. 

Potpourri,  P:  (B  r  i  s  s  1  e  r)  2.40  n  Breitkopf, 
2.50  Granx,  (J.  H.  C  o  r  n  e  1 1)  — 75  Schirmer, 
( B  r  i  s  s  1  e  r)  1 .80  Hals,  1—  Qutheil,  (B  e  c  h- 
gaard)  1 —  Nordisk  Musikforlag,  2 — 
L/iindquist,  PCI  1 —  Zimmermann. 

4ms:  (Brissler)  2.80  n  Breitkopf,  2.50 
Nordisk  Musikforlag,  0  4 —  n  Ricordi. 

P:  Fantasie,  trascriz.  etc.:  Alassio  op. 
367,  AI  baue  si,  Bonami  ci  op.  144  N.  20, 
J.  Burgmein,  P.  Canon ica  op.  142 — 
143,  N.  Celega  op.  199,  Chiesa,  A. 
Crescentini,  V.  De  Meglio  op.  226 — 
227,  G.  Gastoldi,  S.  Gianini  op.  308, 
C.  G  i  u  c  c  i,  W.  Kühe,  G.  M  e  n  o  z  z  i 
op.  132  N.  3,  4,  J.  Nagel,  Ch.  Neustedt, 
t.  Novelli,  N.  Paoletti  op.  220,  A. 
P  a  o  1  i,  C.  Roman,  W.  S  m  a  1 1  w  o  o  d, 
(Gems  of  Italy  N.  3)  A.  Tessarin,  A. 
Troisi  op.  40,  A.  Vergopoulo. 

4ms :  Fantasie,  trascriz.  etc. :L.  Albanesi 
op.  170,  R.  Amadei,  R.  de  Vilbac,  F. 
F  a  s  a  n  o  1 1  i,  F.  G  i  a  r  e  1 1  a,  P.  S  e  r  r  a  o, 
A.  Tessarin. 

PH:  3  transeript.  v.  L.  Malipiero. 

PV:  C.Bufalari,  R.Gautiero  op.  12, 
A.  H  e  r  m  a  n,  G.  P  a  p  i  n  i  op.  47  E. 
Ram  perti. 

PFl :  L.  H  u  g  u  e  s  op.  104,  L.  P  i  e  r  o  n  i 
op.  24. 

Mand:  — 40,  MandP  1 —   Zimmermann. 

MChit(P)  :  Alassio,  Divagazion  i, 
la.  Serie  N.  9. 

0 :  Faust  5 —  n  Ricordi,  v.  A.  M  o  n  t  a  n  a  r  i. 
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Boivieg,    A  la   plus   belicj    Vals    1 —   Elkon. 

-  Confetti,  Vals    1 —  Lundquist. 

-  La  Gracieuse,  Polka  — 50  Ellcan. 

-  Karin  Mansdotters  Vaggvisa  för  Erik  XIV 

— 50  Lundquist. 

-  Kavalleri-Marsch    — 50    Elkan. 

-  Slädparti-Polka  — 50  Lundquist. 

-  Valse  sue  doise   1 —  Hansen. 

Boivin,    L'Ange   l'Ame;,    Org   — 50  n   Pinatel. 

-  Canzone,  H   1.70  n  Mustel. 

-  Chant  du  batelier,  Nocturne,  P  2 —  n  Loret. 

-  Offertoire  1.75  n  Loret. 

-  Les    Vendangeurs,     Danse     rustique     1.75  n 

Loret. 

-  La  Volonte  de  Dieu,   Org   1 —  n  Pinatel. 
Bojan,  Sbirka  smesü  slovansk:^'-ch  pisni      (L. 

Proehaska),  Sesit  1.  Ctverylka  z  nä- 
rodnlch  pisni  ceskych  od.  F  e  r  d.  H  e  1- 
1  e  r  a.  Ses.  2.  Ctverylka  z  moravskych 
pisni  od  Ferd.  H  e  1 1  e  r  a,  TTBB  prüv. 
( ad  lib. )  ä  2.70  n  Hoffmann. 
Bojano  H.  de,  Beau  soir  1 — n,  Ch.  s.  — 35  n 
Lesigne. 

-  Regrets   1 —  n  Lesigne. 
-Rgverie   1 — n  Lesigne. 

-  Serönade   1.50  n  Lesigne. 

-Sur  la  mer    (les  3  fils  d'or)    2 — n  Lesigne. 
Bojanowski    A.    Jugendlust,   P    1 —   Becker. 

-  Zy ei   Lieder :     1.    Sielist     du    am   Weg    ein 

IBlümelein.    2.  Wohl   viel  goldne   Sterne,    ä 

— 60  Becher. 
BomeKOB'B   C.   n^cHa  PycajiOKi,   P  — 30 

Jurgenson. 
Bojie    F.   20   Solfeggi,   MS  con  Basso   nume- 

rato,   4  Libr.   ä  2.50  Iticordi. 

-  12   Solfeggi,   MSCa  con  Basso   numerato,   2 

Libr.  ä  3 —  liicordi. 
Böka    A.    Ungar.    Werbetanz,    vide   K  ä  1  d  y 

Gy.  A  regi  magyar. 
Bökel  man  R.  F.  op.  2  Andante,  v.  2V.  Dröse, 

2VVaVc.  Ansingh. 

-  13  Aan  Koning  en  Koningin  — 75  Ansingh. 

-  14  Zes  kinderliederen.     Ansingh. 

-  15  Lof  der  Lief  de,  Kantate,  v.  driest.  Vrou- 

wenkoor.     Ansingh. 

-  18  Kovsje's  Vinkje,  8  kinderliederen.  Dröse. 
-19   Letzte  Bitte;   Morgen;    2  Duetten,   S  u. 

Bar  od.  T  u.  B  — 75  Dröse. 
-Vryheid,   TTBB,   Part  u.   St   1—  Kessels. 

-  Voor    jeugdige   zangers,    6  eenstem.    kinder- 

liedzes,  Part  — 50  Eck. 

-  Zachtheid,  TTBB,  Part  &  St  1—  Kessels. 
Bokor  Jözsef  ifj,  Az  edes.    Nepszinmü  összes 

dalai.  Tartalma:  1.  Azt  mondjäk  a  kislä- 
nynak  nem  illik.  2.  Hogyha  akarom.  3. 
Beteg  az  en  kicsi  länyom.  4.  Minek  a.  5. 
Piros  bort  a  pobärba.  6.  Delibäb  dal.  7. 
Ich  ken  dos  3 —  n  Bärd. 

-  A    szegedi   boszorkäny   nepszinmünek   összes 

dalai.  1.  Csipkebokor  all  az  erdö  szelen. 
2.  Liliom,  liliom  särga  liliom.  3.  Jogäsz 
ürfi.  4.  Ne,  ne,  ne,  ne  tekints.  5.  Befagy 
a  viz.  6.  Nemet  Miksa.  7.  A  Magyar  Miksa. 
8.  El  ne  färadj  enyhe  szellö.  9.  Rigo  dal. 
10.  Härom  bokor  kolomper.  11.  Rozsa, 
viritö  rozsa  3 —  Harmonia. 
Csillaghulläs  nepszinmünek  összes  dalai.  1. 
Akäczfa  hullatja  levelet.  2.  Tövises  rözsa 
vagy  szerelem.  3.  Ketteesken,  te  meg  en. 
4.  Ne  tegye  az  Isten  äldja  meg.  5.  Ossze 
vagyok  kötve  rözsäm  te  veled.  6.  Alkonyatkor 
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kis  kertembe  szällott  a  pacsii-ta.  7.  El  hall- 
gatom  holddal  este  ha  dalol  (Pacsirta  dal). 
8.  Fürdik  a  level  a  harmatban.  9.  Hej, 
szerelme  gyötrelme.  10.  Kereslek  en  min- 
denfeie. 11.  Csingi-lingi  csengö.  12.  Szep 
vagy  en  tejbe  mosdom.  13.  Öszre  hajlig 
mär  3 —  Harmonia. 

-  Ferfi  sorsa  az  asszony  nepszinmü  összes  dalai. 

Tartalma:  1.  Alä  is  ut  fei  is  ut.  2.  Csa- 
kugyan  nöta.  3.  Esik  esö  lätom.  4.  Edes 
anyäm  adott  nekem.  5.  Kidült  bedült  a 
csärda  oldala.  6.  Edes  anyäm  azt  hallottam 
en  mäma.     7.  Igazän  nem  bänom  3 —  n  Bärd. 

-  Gyerekasszony    enekes    vigjätekänak     összes 

dalai  enek  es  zongorära  Tartalma:  1.  Füle 
van  a  falnak.  2.  Jaj  de  hamis  ez  a  länyka. 
3.  Szedül  a  fejem.  4.  De  szeretnek  a  csä- 
szärral  beszelni.  5.  Az  üUoi  nagy  kaszärnya. 
6.  Ne  haragudj  edes.  7.  Kakas  es  tyuk  dala. 
8.  Csak  az  uram  szeretem.  9.  Nem  ällja  a 
madär  läba  3 —  n  Bärd. 

-  Härom  l^gyott  Operette  3  füzetben.  Fiizetenk 

3 —  n  Bärd. 

-  Lariletto  letto  letto  Magyar^  szöveggel   L80, 

Z,  Gymbal  ä  1.50,  klO  1.20  Bärd.   ■.: 

-  Maria  bätya  nepszinmü  összes  dalai.  Tartalma 

3 —  n  Bärd:  1.  To  közepen  bokor  säs.  2. 
Tavasz  tajban  ha  nyilnak  a  virägok.  8. 
Legeny  koräban  csak  hagyjän.  4.  Ne  is 
ugorj.  5.  Szüz  pärtäval  koszoruval.  6.  Jancsi 
Peter  Miska.  7.  Össze  van  a  lelkem  növe. 
8.  Hallod-e  te  Miska.  9.  Megszoktam  en 
mindent  tudni.  10.  Mig  azt  mondjäk  a 
kapäsok.  11.  Jaj  be  j6.  12.  Lapu,  lapu 
lapulj  meg.  13.  N6zd  csak  babäm  azt  a 
ket  galambot.  14.  Ejnye  kisläny  de  meg- 
nöttel.     15.  Csak  azert  is  paphoz  menek  en. 

-  Napfogyatkozäs  Operette  3 —  n  Bärd. 
Boker  von  Weissenfeis,  Orleana,  R.  E.  op.  1 

Frühlingfcgedanken,  Salonstück,  P  — 80 
Bauer. 

-  2  Wiegenlied    ( Cradle  songe ) ,  P  1 —  Bauer. 

-  3  Fantasie  originale,  P  l.oO  Bauer. 

-  5    Gruß     an    Braunschweig,     Walzer     1.50 

Bauer. 

BolaffI,  Cavatine:  Caro  rio,  variee  1.50  Has- 
linger. 

Boian,   Smoky  Topaz  March  — 50   Kinley. 

Bolar  Geo.  W.  Homer  city,  G.  A.  R.  March 
— 40   Ditson. 

Bolbman  H.  La  part  du  Diable,  Quadr.  4ms 
2.50  n    Lesigne. 

BoIck  Oskar  (1839 — 1888),  op.  2  Elfentanz, 
Capriccio,   3V   1.75   Hofmeister. 

-5  Sechs  Lieder  1 — n  Breitkopf:  1.  Sehn- 
sucht: Nur  wer  die  Sehnsucht  kennt.  2. 
Im  Frühling:  Morgens  als  die  Lerche.  3. 
Abendreihn:  Guten  Abend,  lieber  Monden- 
schein. 4.  Sonntagsfrühe:  Aus  den  Tälern 
hör  ich  schallen.  5.  Liebespredigt:  Was 
singt  und  sagt  ihr  mir.  6.  Tlieone:  Auf 
weichen  Abendlüften. 

-  7    Mädchens    Geständnisse.    3  Gedichte    1 — 

Breitkopf:  1.  Das  fragt  sich  doch  sehr! 
Der  Abend  war  so  ^vunderschön.  2.  Wie 
kommt  es  nur!  3.  Ich  liebe  dich:  Ich 
töricht  Kind,  ich  liebe  dich. 

-  10   Preußischer   Siegesmarsch    1 —  Bote. 

-  18    Sechs    Vortragsstücke,   P,    Heft   I,   II  ä 

1.75    Siegel. 
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19  Tonbilder  aus  der  Kinder-  und  Jugend- 
welt, Vortiagsstücke,  P,  Heft  1,  II  ä  1 — 
E.  Stoll,  (L.  I,  16)  —35  Bessel,  Nr.  4 
— 15    G-utheil. 

20  Des  Kindes  Geburtstag.  Zwanzig  leichte 
Charakterstücke,  P   2.50   Kalmt. 

21  Frühling  imd  Liebe.  Zwölf  leichte  Ton- 
stücke, P  3 —  Kahnt. 

22  Zehn  Kinderstücke,   P    1.50  Kahnt. 

23  Zwölf  instruktive  Tonstücke,  P  1.50 
G;a.<jer. 

27  Drei  Sonatinen  als  die  ersten  Vortrags- 
stücke für  Anfänger,  P  1.50  Heinrichs- 
hofen. 

28  Süße  Vergangenheit.  Salon-Piece,  P  — 80 
Hein  richshofen . 

30  6  Sonatines  instruct.,  P,  Cah.  I  1.30, 
II   1.80  Andre,  IST.  6  — 30  Jurgenson. 

31  Frühlingslied,  Part  —60,   St  ä  —15. 

32  Der  Himmel  im  Tale,  (Solo  oder  Chor), 
Part  — 50,  St  ä  — 25  Ende. 

33  Charakterbilder.  Sechs  leichte  Klavier- 
stücke zur  Bildung  des  Vortrags:  1.  Er- 
innerung. 2.  Scherz  und  Ernst.  3.  Karne- 
valstreiben. 4.  Frühlingssehnsucht.  5.  Greif 
mich.   6.  Ländlicher  Tanz  ä  — 50  Forherg. 

34  Tonbilder.  Sechs  leichte  Klavierstücke. 
Heft  I :  Trotzkopf.  Eigensinn.  Abbitte  1.25. 
II:  Schlummerlied.  Beim  Kränzewinden. 
In  der  Gondel   1.25  Forherg. 

35  Sechs  Charakterbilder,  P,  2  Hefte  a  1.25 
Forherg.  Heft  I:  Vergißmeinnicht.  Johan- 
niswürmchen. Du  bist  Avie  eine  Blume. 
II:  Treubruch.  Starrsinn.  Knabe  schläft 
an  Bächleins  Rande. 

37  Des  Knaben  Sommerferien.  Ein  Zyklus 
von    22    Charakterbildern,    P    2.75    Kahnt. 

38  Sechs  Stimmungsbilder,  P:  1.  Verlornes 
Glück.  2.  Frohe  Erwartimg.  3.  Mädchens 
stille  Gedanken.  4.  Gekränktes  Gemüt.  5. 
Schwerlastendes  Geheimnis.  6.  Selige  Lust, 
ä  — 50  Forherg. 

■39  Zwanzig  Kinderstücke,  P.  Heft  I:  1. 
Kindes-ünschuld.  2.  Auf  den  Zehen.  3. 
Der  Knabe  erzählt.  4.  Verirrtes  Kind.  5. 
Näschendrehen.  6.  Schwesterchen  bittet, 
Brüderchen  schmollt.  7.  Schmeichelkätz- 
chen. 8.  Müdigkeit.  9.  Lass"  mich  los!  10. 
Nachdenkendes  Kind  1.20.  II:  11.  Schnee- 
flocken. 12.  Blumenpflücken.  13.  Hopp.  14. 
Einwiegen  der  Puppe.  15.  Kindes-Gebet. 
IG.  Schlittschuhfahrt  unter  Gesang.  '17. 
Plappermäulchen.  18.  Kinderauflauf.  19. 
Kindes-Erstaunen.  20.  Gewitter  1.50  Eulen- 
hurg,  Nr.   4  — 30  Jurgenson. 

■  41  Sechs  Studien  zur  Bekämpfung  des  Feh- 
lers der  Antizipation  mit  der  linken  Hand, 
P    3 —   Hofmeister. 

-42  Sechs  Charakterstücke,  P:  Nr.  1. 
Herbstblätter  —80.  Nr.  2.  Ländliche 
Abendruhe  — 50.  Nr.  3.  Die  Gärtners- 
tochter — 50.  Nr.  4.  Sinnen  und  Träumen 
— 80.  Nr.  5.  Unschlüssigkeit  — 50.  Nr.  6. 
Zorn   —   Milde   — 80   Forberg. 

-43  Sechs  Charakterbilder,  P,  Heft  I:  Be- 
scheidene Bitte.  Blumenmädchen.  Stille 
Freude  — 80.  II:  Unsteter  Junge.  Schmei- 
chelkätzchen. Verlassene  Waise  — 80 
Siegel. 

-  44  Sechs  Allegorien  in  Mazurkaform,  P. 
Heft  I.  Tiotz.  Keckheit.  Jokus  1.30. 
IL  Klage.  Koketterie.  Jähzorn   1.50  Siegel. 


-45  Sechs  Lieder.  Heft  I.  An  die  Tote: 
Ich  möchte  bitter  weinen.  Wolle  Keiner 
mich  fragen.  Zwischen  Weizen  imd  Korn 
1 — .  IL  Wehmut:  Ihr  verblühet,  süße 
Rosen.  —  Die  Zufriedenen:  Ich  saß  bei 
jener  Linde.  —  Die  Spröde:  An  dem 
reinsten    Frühlingsmorgen    1 —    Siegel. 

-46  Sechs  Chrarakterbilder,  P.  Heft  I.  Herz- 
klopfen. Stille  Ergebung.  Kindes  frohe 
Erwartung  1 — .  IL  Unbefangenheit,  war- 
nende Stimme.  Unschuld.  Ungarischer 
Tanz   1 —  Siegel.     III.  — 20  Presser. 

-  47   Charakterbilder.      Sechs   kleine   Klavier- 

stücke zur  Bildung  des  Vortrags  mit  ge- 
nauer Angabe  des  Fingersatzes  2.50 
Rieter. 

-  48  Trinklied  des  Mohammedaners  aus   dem 

westöstlichen  Divan,  TTBB  u.  Bso\o, 
Part    1—  n,   St    1.20  Rieter. 

-  50    Ouvertüre   zur    Oper      „Ciudrun"      Orch 

Part  4—,  St  10—,  KA  Jfms  3—  Siegel. 
-51  „Herbstklänge".  Fünf  Gesänge:  1.  Ich 
liebte  dich.  2.  In  düsterer  Zeit.  Zu  Boden 
sinkt  von  meinen  Tagen.  3.  Herbstgefühl. 
0  wäre  es  bloß  der  Wange  Pracht.  4.  Wer 
keinen  Frühling  hat.  5.  Gute  Stunden. 
Zähle  nicht  die  trüben  Stimden  2.50 
Siegel. 

-  52    Vier   Lieder.      1.    Erlösung :      Wie    dem 

Fische  wird  zu  Mut.  2.  Lieb  und  stirb: 
Durch  Erd'  und  Himmel  leise.  3.  Der 
welke  Kranz:  Auf  der  Heide  steht.  4.  Das 
Mädchen  und  der  Sclimetterling :  Lust- 
wandelnd schritt  ein  Mädchen  2.50  Siegel. 

-53  Sechs  Charakterbilder.  P  1.50  Kistner: 
1.  Kinder  im  Garten.  2.  Hangen  und  Ban- 
gen. 3.  Mutwille.  4.  Sorglosigkeit.  5. 
Klage.      6.    Irrlichter. 

-54  Drei  instruktive  Sonatinen  (C-G-F-dur) 
P    1.50  Kistner. 

-  54   Rondino,   P   — 25   Bessel,   — 20    Gutheil. 

-  58  Zwölf  Tonstücke    für    angehende  Piano- 

fortespieler   2 —   Kahnt. 

-  59    Drei    instruktive    Sonatinen,    P :    Nr.    1 

1.25,    Nr.    2,    3  ä    1 —   Kahnt. 
-65   Fünf  Sonatinas,  P:      1.   in   C,    2.   in  G, 
3.  in  F,     4.   in  D,     5.  in  B   ä  —80  Ende, 
ä  3/ —  Laudy. 

-  66  Leichte  Sonate  in  D-dur,  PV  4 —  Rieter. 

-  67  Sechs  Charakterbilder,  P  1—  Ende,  Nr.  3 

— 25  Jurgenson. 

-  68   Zwölf   instr.   Charakterbilder   f.   Anf.    P 

1 —  8  teingräher. 

-  Cache-cache,   P  — 40   lohansen. 

-  Födelsedagen,   P.    Haft    1,  2,    ä    1.25    Lund- 

quist. 

-  Barcarole,   P    1.25    Oertel. 

-The  Lord  is  my  Shepherd,  8ATB,  Voc. 
score  1/6,  Voc  parts  1/ —  Novello. 

-  Mutterfreude    1 —   Ries   cß   Erler. 

-  0   Lord    how    long    wilt    thou    forget  me, 

SATB,    Voc    score    1/6,    Voc.    parts     1/ — 
'Novello. 
-Petites  Sonatines.  P:   N.  1  —25.  N.  2  —40 
Johansen,  — 20  Kastner. 

-  Pieces  enfantines.  P  — 20   Gutheil. 

-  6     Pieces  d'enfantines,     P     — 50    Johansen, 

— 30  Kastner. 

-  La  Piece  d'enfant.  P  — 40  Johansen. 

-  Rondino,    P    — 30    Gutheil,    — 20    Kastner. 

-  10  smastycken  föi-  barn,  P  1.50  Lundquist. 

-  Sonne  rief  der  Rose,  SSAA   1.20  Licht. 


Bold  F.  op.   7 


—    899 


Bolis  E.  Marquita 


Bold  Ferd.  op.  7  Ja  wohl.  (To  be  sure.) 
Polka  mazurka  — 80  Schubert  jr.,  — 40, 
( arr.  H.  Thiele  ( Orchestra  4 )  and 
B  o  s  c  o  V  i  t  z   op.    130j   Gavotte   Imperiale, 

0  1 —  Rohlfing. 

-  8   Prairie    queen    Quadrille   — 60    Brainard. 

-  9  Der  kleine  Liebling.      ( Everybody's  Favo- 

rite. )  Salon-Gavotte  1 —  Schubert  jr.,  — 50 
Rohlfing. 
-13  Kiss  me  dear.  (Küsse  mich),  Polka 
withe  Text  ad.  lib.  — 50,  SA  —50,  (arr. 
H.  H.  Thiele)  (Orchestra  1)  and  op. 
73,  Military  Life  (Soldatenleben)  N.  1. 
Encampment  (Ins  Manöver)  0  1 —  Rohl- 
fi/ng. 

-  17  The  Water  Fairy    (Am  Nixen teich — ^Un- 

dina)    P  — 50   Rohlfing. 

-  18   La    Caprieieuse.     Polka    de    Salon     1.20 

Dieckmann. 

-  20    Auf    Verlangen.       ( By    special    desire. ) 

Salonstück,  P  1 —  Schubert  jr.  — 50,    (arr. 
n.  Thiele)   0    (Orchestra  2)   and  op.  30, 

1  Ejiow,  You  Know    (Ich  weiß,  du  weißt 
es.)      0   1 —  Rohlfing. 

-  21      Auf    der  Landstraße.     Rondo,     P    1 — 

Dieckmann. 
-22  Frisch  gewagt.   (Don't  fear.)   Polka  —80 

Schubert  jr.,  — 40   Rohlfing. 
-24  Hab  ich  recht?      (Am  I  right?)      Polka 

— 80    Schubert   jr.,    — 40    Rohlfing. 

-  25     Esmeralda,      Serenade    espagnole      r.20 

Dicckinann. 

-  26  Die  Blumenkönigin,  Gavotte   1.20  Dieck- 

ma/nn. 

-  29  Attaqu«  des  Ulans.  Pi&ce  caracteristique, 

P  1.20  Dieckmann. 
-30   Ich   weiß,  du  mußt.    (I   know  you   do.) 

Polka    francaise   — ^80    Schubert    jr.,    — 40, 

(arr.    H.    Thiele)      (Orchestra    2)      and 

op.  20,  By  Special  Desire.   (Auf  Verlangen.) 

Salonstück,   0    1 —  Rohlfing. 
-41    Damenwahl.      (Ladies    choice.)      Walzer 

1.50      Schubert   jr.,     — 75,      0      (arr.     H. 

Thiele)     ( Orchestra   5 )    1 —  Rohlfing. 

-  42  Ahead  of  All.    ( Mit  frohem  Sinn,  frisch 

voran.)    Marsch   — 50   Rohlfing. 
-43  Sehnsucht  nach  den  Bergen.    (The  moun- 

tain  chapel. )     Salonstück,  P  1 —  Schubert 

jr.,   — 50   Rohlfing. 
-44  Nr.   1.  Rondo,     2.  Immergrün,  P  ä   1.20 

Dieckmami. 
-50  Trotz  alledem.    (In  spite  of  all.)   Walzer 

1.50   Schubert  jr.,  — 75,    0    (Orchestra  7) 

1 —  Rohlfing. 
-56    Marionetka    Polka.     (Les    Marionettes.) 

— 30   Gebethner. 

-  60    Schneeflocken.      Polka      mazurka      1.20 

Dieckmann. 

-  61    Ich  bin  Tambour-Major,  Rondo,  P,  Jtms 

ä  1.20  DiecknuMm. 
-72  Aloft.     (Hoch  droben.)    —50  Rohlfing. 

-  73  Ins  Manöver.     ( The  Encampment. )    ( Sol- 

datenleben Nr.  1.)  Military  life.  Nr.  T.) 
Charakterstück,  P  1 —  Schubert  jr.,  — 50, 
and  op.  13,  Kisme  dear,  0  (Orchestra  1) 
1 —  Rohlfing. 
-74  Auf  Urlaub.  (Not  on  duty.)  (Soldaten 
leben  Nr.  2.)  (Military  life  N.II.)  Charak- 
terstück, P  1 —  Schubert  jr.,  — 50  Rohl- 
fing. 


-  75   Zur   Parade.     ( Parade   of   the   Guards. ) 

(Soldatenleben  Nr.   3.)       (Military  life  N. 

III.)    Charakterstück,  P   1 —  Schubert  jr., 

— 50   Rohlfing. 
-76  The  Fragrant  Roses  are  no  more.    (Nur 

um    die  Rosen    laßt    mich    klagen.)    — 50 

Rohlfing. 
-77  Auf  hoher   See.    (Ocean  waves.)    Walzer 

1.50  Schubert  jr.,  — 75  Rohlfing. 

-  78  Schmetterlingfljagd.  Morceaux  de  Salon, 

P  1 —  Dieckmann. 

-  79  Weißt    du    nicht.      ( Don't    you    know. ) 

Polka  — 80  Schubert  jr.,  — ^Q  Rohlfing. 
-80  Die  ersten  Veilchen.  Salonstück,  P  —80 
Dieckmajin. 

-  90     Ballgespräche.      Polka     f  rangaise    — 80 

Dieckmxinm. 

-  91    Maientau.    Polka   mazurka   — 80    Dieck- 

mann. 

-  92    Schattenbilder.      Polka    frangaise      — 80 

Dieckmann. 

-  93   Ein    Alpentraum.      Tonstück,      P      —80 

Dieckmann. 

-  La  premiere  violette    (nepsaH  *iaJiKa)   Pifece 

de  salon,  P  — 40  Idxikowski. 
Piöce  de  salon  P  — 40  Idzikowski. 

Bold  J.  A.  Goddess  of  Liberty  March  and 
Two-step  — 50   National  Music. 

Boldemann,  R.  C.  Am  Abend.  Glocken- 
fantasie,   Z   — 50   Hoemes. 

Boiden   A.  Rittena   Clog.   Banjo  — 10  Stern. 

Bold!  J.  B.  Chanson  bohemienne,  P  5 — 
Boldi. 

-  Danse  n&gre,  P   5 —  Boldi. 
-Joie  d'aimer,   VP  2.50  n  Eachette. 

-  Mariska,   valse    1.75  n   Eachette. 

-  Mysterieuse,  P  5 —  Boldi. 

-  Romance,    VP  Boldi. 

Boldorino   L.     Un  nodo  d'amicizia     P     1.50 

Ricordi. 
Bolero    1 — n   Joubert. 

Bolero    de    l'etudiant    (Le)    1.35  n    Joubert. 
Bolero,  Mimi  bilontra,  P   1.50  Bevilacqua. 

-  Spanish   Dance   — 40   Fischer. 

Boies  Gino,  Album  da  ballo,  P  8 —  Ventu- 
rini:  N.  1.  Seduzioni,  Valzer  4.50.  N.  2. 
Marietta,  Mazurka.  3.  Bionda,  Polka.  4. 
Bruna,  Mazurka,  ä  2 — . 

-  Bonheur     iuattendu,     Morceau     elegant,     P 

1.50  n    Ricordi. 
Boley,  Marshall  Institute    Waltz  — 25  Ellis. 
-Milton    Waltz  —25   Ellis. 
Boleyn    Max,     Princess    May    Gavotte     4/ — 

Eopiwod. 

BojirapcKiil    uapo^biii     thmhi.     myMH 

MapHii,a  — 20,   ^.   osHop.  xopa  — 20   Seli- 
iverstow. 
Bolglano,  Our  Boys  Over  There  — 50  Willig. 

Boihmer,  Les  Grands  Parents,  Quadrille 
4.50   Benoit. 

-  Polka  des  Enfants  2.20  Benoit. 

-  Souvenirs    du    temps    passe.    Quadrüle    4.50 

Benoit. 
Bolin,   Mazurka-Caprice,  P  — 50  Elkan. 
Bolis  E.  op.  1   Spiritella,  P  1.50  Ricordi. 

-  2   Chichibbio,  P   3.50   Ricordi. 

•  7  Les  Mouscadins,  Gavotta  3 —  Mariani. 

-  8   Studio-Capriccio,  P  4 —  Mariani. 

-  Arleccliino,   Poika    3 —   Mariani. 

-  Marquita,    Mazur   3 —    Mariami. 

57* 
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Bollman  C.  Believe  me 


Bolla  A.  Mariani:  Arte  giovane,  Valzer  3 — . 

-  C'era  una   volta,   Valzer   3.50. 
-Chatteries    delicieuses,    Mazur    2.50. 

-  Ipnotismo,   Valzer    4 — . 

-  Reverie  3 — . 

-  Sport,   Polka-Galop   2 — . 

Bollaert,  Le  sauveteur,  T.Bar  3—  Sulzlach. 

Boilaert  A,  Ave  verum,  4  voix  (collection  de 

la  maitrise   2e   annee  N.  20)    3.75   Heugel. 

-  Beatus,  vir  solo  et  choeur   1 —  n,  choeur   a 

4  V.   ineg.   Org.  H  — 50  n  Pinatel. 

-  O  Salutaris  en  fa,  4  voix  ineg.  — 50  n,  Bar. 

BOrg  — 50  n,    SATBOrg   — 50  n   Pinatel. 

-Tantum  ergo  en  la,  4  voix  ineg.  — 5Dn, 
SATBOrg  — 50  n  Pinalel. 

Bollaert  F.  Marche  nuptiale,  Org  1 —  Breit- 
kopf, Harm  3 — n,  Fanf  2 — n  Millereau. 

-Morlanwelz,  pas  red.  Harm  3 — ,  Fanf  2 — 
Millereau. 

Bollarini  G.  Mariani:  Buone  vacanze,  Val- 
zer 2.50. 

-  Felicitazioni,    Mazur,    Mand,    V,    Fl    k  1 — , 

MandP  3.50,  VP,  FIP  a  2.50,  GMamd,  VG, 
GFl  ä  2—,  FWP  3—,  GMandFl  2.50,   GV 
2FI  2.50. 
-Un  fiore,  vedi  Vademecum  per  Organista. 

-  G-eroma  e  Cornelia,   mazurka,  4ms  2.50   Pe- 

rosino. 
- 1  ghiribiss,  P  2 —  Perosino. 

-  Gran      suonata,       vedi      Vademecum       per 

Organista. 

-  Ifigenia,    Mazur   2.50. 

-Laetitia,  Nuova  Quadr.  (G.  Vogliazzo) 
4_^  Mand,  V,  Fl  ä  1.50,  MaiidP,  VP,  FIP 
ä  4—,  Fjyp  5—. 

-Largo  agli  sposi,  P  1.50  Perosino. 

-Lidia,  Polka  3—. 

-Liete  ore,  ^lazur  2.50,  V,  Fl  ä  1.50,  VP, 
FIP  ä  3—,  FIVP  3.50. 

-I  Mandolinisti,   P    1.50   Perosino. 

-  Marcia,   vedi   Vademecum   per    Organista. 

-  Messa,    Org   3 —   Perosino. 

-  Mignognola,  P  2 —  Perosino. 

-  Offertorio,   vedi  Vademecum  per   Organista. 

-  2  Pastorali,  vedi  Vademecum  per  Organista. 

-  Ricordi  deila  valle  del   Tanaro,  Jfms  5 — . 

-  Ripieno  d'introduzione  alla  Messa.  Versetti 

per  it  Gloria.  Ripieno  semplice  per  l'Epi- 
stola.  Suonata  per  l'Offertorio.  Per  l'Ele- 
vazione.  Per  la  Comunione.  Ripieno  sem- 
plice per  la  fine  della  Messa.  Marcia  2.50 
Lihr.  Editr. 

-  Romanza   senza  parole,   VP  3 —  Perosino. 

-  Sempre   concordi,    MandChit    1.50   Perosino. 

-  Suonata  per  offertorio.  Ite  musica  est,  vedi 

Vademecum  per  Organista. 

-  Üna  gita   a  Viü,   Polka  2.50. 

-  9  Versetti,  8  versitti,  5  versetti,  vedi  Vade- 

mecum  per   Organista. 
-Vittoria,   Ricordo   dei   Tornetti    (Viü),   Ma- 
zur   2.50. 

-  Voci  d'amore,  Polka  3.50. 

Bollarini    T.   Le    Tre   grazie,    mazurka,    6ms 

3 —  Perosino. 
Bollati   G.  Mariani:  L'Addio   1 — . 

-  II  buon  capo  d'anno,  Romanza  senza  parole, 

P   2—. 

-  Canavesana,  Polka   1 — . 

-  E"mi  tradiva  2 — . 

-  La  Maramoletta  1.50,  S.  MS  ä  — 20  Hösick. 

-  Ma   Sympathie,    Polka   2 — . 


-Lue  Melodie  3 — :    II  fior   del   euere.   Canto 

e  piango,  ä  1.50. 
-3   Stornelli:    1.  Amor  segreto  1.50. 
Bolle    F.    M.   Wilmienje,    TTBB,   Part   &   St 

1 —  Kessels. 
Bolle    G.   Aurore  et  priöre  du   soir,   P  — 15 

Jurge^ison. 

-  Le  Train  des  maris  3 — ,   Gh.  s.   1 —  LedAic. 
-Le   troubadour,   Fant.   4"is   — 60   Jur- 

genson. 
Bollen,  The  Blackbird   (old  Irish),  Quadrille, 
FullBand   4/ — ,   medium  Band    3/ — ,    small 
Band  2/ —  Haukes. 

-  Granville,   Polka    3/ —   Francis. 

Boller  F.  Basler  Trommel-Märsche  1.25  n 
Hug:  14  alte  Schweizermärsehe  mit  Mor- 
genstreich u.  Tagwacht.  7  neue  Schweizer- 
märsche.  3  Berner  Märsche.  6  Arabi- 
Pascha-Märsche. 

Bollermann  H.  op.  19  Sängerfahrt.  Lieder 
für   die  Jugend   im   Freien   zu   singen. 

Teil  I  op.  19:  1.  Sehnsucht  ins  Freie. 
2.  Morgenlied.  3.  Lenzeslust.  4.  Lob  Gottes. 
5.  Frühlingslied.  6.  Auf  dem  Wasser.  7. 
Lob  der  Vöglein.  8.  Der  Wachtturm.  9. 
Wandrers    Nachtlied.    10.    Erinnerung. 

Teil  II  op.  28:  1.  Morgenlied.  2.  Der 
frohe  Wandersmann.  3.  Im  Maien.  4. 
Pfingstgebet.  5.  Am  Morgen.  6.  Reiselust. 
7.  Der  Pumpbrunnen.  8.  Dem  Meister.  9. 
Abendlied.    10.    Frühlingslied. 

Teil  III  op.  31:  1.  Gott  ewig  Ehr'.  2. 
Abendstille.  3.  Frühlingslied.  4.  Morgen- 
wanderung, 5.  Im  Frühling.  6.  Abschied 
vom  Walde.  7.  Zigeunerlied.  8.  Gefunden. 
9.  Heidenröslein.  10.  Meeresstille  u.  glück- 
liche Fahrt.  III  Teile.  Part  ä  1— n.  St  ä 
2 —  n   Haslhiger. 

Beiles  J.  A.  Easter  carol  (Engl,  melody), 
Quart.   — 40   Brainard. 

Bollhorn  L.  Zwei  große  Polonaisen,  P  1.50 
Cranz. 

-  Introduktion  und  Konzert-Variationen  über 

ein  eigenes  Thema,  P  1.50  Cranz. 
Bolling    Ernest    Lee,    op.  1    Restless   heart, 
Polka  caprice  — 35  Gordon. 

-  2  Under  the  Lilacs,  Mazurka  — 75  Pond. 

-  5   Moonlight  on   the  James,   valsa   Pond. 
Bolling    W.     Queen    of   hearts,     Waltz   — 35 

Go7'don. 
Bollinger,    Glaphyra,   WaUz   — 40    Groene. 
Bollinger    A.    E.   Almighty   and   Everlasting 

God.  SATB  — 08n   Church. 

-  Glory  sing  glory,  SATB  — 06  n  Church. 

-  Sing,  Glory  to  God  — /3  Bayley.- 

Bollis  Josef,  Evening  Beils,  nocturne,  P 
— 40    Gordon. 

Bol Imacher  Franz,  Liederbuch  für  Volks- 
schulen, Heft  I  — 16n,  Heft  II  -— 24  n, 
Heft   III   — 36  n   Merseiurger.  , 

Bollman,  The  Broken  Ring  — 30  National 
Mtisic. 

-  Florette  Kisveräg,   polka   1.60  Nädor. 

-  Jowa  waltz  — 35  White. 

-  Litany    of   the   blessed   Virgin,    SA,    Quart. 

— ob'  Ditson. 

Bollman  C.  Believe  me  if  all  those  endearing 
young  charms,  Transcription,  P  — 50 
Brahvard. 


Boilmann  E.  Heitere  Weisen 
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Bolten  J.  M.  Ldeder  für  eine  Singst. 


Boilmann  E.  Heitere  Weisen  im  Volkston, 
2-,  3-  u.  4stinim.  Lieder.  Part  1.20  n  Hoff- 
inann. 

-  Ruhe   sanft   in    kühler   Erde,    TTBB,    Part 

— 50  n   Hoffmann. 
Boilmann    Henri,    Les    Cloches   du   Oouvent, 

Morceau    de    Salon,     P    7.50    Comptoir    de 

Musique    Moderne,     4/ —    Ashdovm,     — 75 

Kinley. 
- 1   lancieri,    Quadr.   Mand   — 20  n,    G   — 30  n 

Bratti. 
■  Lily,  Polka.  8ms   1 —  Ditson. 
Bollo    F.    La   Speranza.   Romanza,     VP   4 — 

Bicordi. 
Bolognese   P.  II  Concerto:   Simpatie,  polka, 

2MChit   —15. 
-Tuberosa,   2MChit  —15. 

-  Viole  del  pensiero,  2MChit  — 15. 
Bolognesi     David,     A    Lei!    Banda     1.50  n 

Lapini. 

-  Aprfes  la  valse,  P  1.70  n,  Quint.  ä  cordes  av. 

P  cond.   1.50  n  Decoucelle. 
-Ballo    in    maschera,    Piccolo    Diverti- 
mento, P   2.50   Ricordi. 

-  E  r  n  a  n  i.  Piccolo  Divertimento,  P  2 —  Bi- 

cordi. 

-  Esquisse   Musieale,     Intermezzo,    P    3 — ,    0 

1.50  n   Venturini. 
-I    due    Foscari,    Piccolo    Divertimento, 

P  2.50  Ricordi. 
-Lombard  i,   Piccolo  Divertimento.   P   3 — 

Ricordi. 

-  Profumata,      Intermezzo-Gavotta      3 — ,      0 

1.50  n   Venturini. 

-  Roma,  0   5 —  n  Ricordi. 

-  Serenata,    0   2 —  n.   mM   7 —  n  Ricordi. 

-  Tentazioni    6 — ,    0    4 —  n,    mO    8.50  n    Ri- 

cordi. 
-Trovatore,  Piccolo  Divertimento,  P  2 — 
Ricordi. 

-  Fanfan  la  Tulipe,  Quadrille  4.50,  V,  C'ornet 

ou  Fl  (Musique  de  Danse  poar  Instru- 
mients  seuls,  3e  collection  N.  50)  — 10 
Benoit. 

-  Le   Favori   des   enfants :     1.   La   Recreation, 

Quadr.  2.  Les  Vacances,  Quadr.  ä  2 — n 
Lesigne. 

-  Traine-Caisse,   Q,uadrille  2 —  n  Lesigne. 
Bolognesi    O.  Florence  Riak,  Polka  br.   3 — 

Venturini. 

-  Sui  monti,  Valzer  br.  4 —  Venturini. 
Bolognini    F.   Ruy   Blas.    Piccolo   Fant.    VP 

6 —  Ricordi. 
Bolognini   S.  de,  Le  deporte,  romance   1 — n 
Lahbe. 

-  Galochard,   chansonn,   comique   1 —  n  Labh4. 

-  Mistriss     (Polka),    Sc&ne    com.    3 — ,    Gh.    s. 

-  Mistriss     (Polka),    Scfene    coiti.    3 — ,    Ch.    s. 

1 —  Bornemann. 

-  Monsieur  Plaisant,  scfene  con:.   1 —  n  J.abhe. 
Bolognini    Storno,   Beugel:    L'algerien,    qua- 

drille  5 — ,  4ms  6 — .  V,  Fl,  Gornet  ä 
— 30n. 

-  Bataille,    quadrille    5 — ,     Jims    6 — ,    V,    Fl, 

Gornet   ä  — 30  n. 

-  Bombardement     de     Mogador,     quadr.     5 — , 

4ms   6 — . 

-  Le  chavalier  du  guet,  Quadf.   ."i — . 

-  Le  Fantastique,  quadr.  5 — 

-  La  journ6e  d'une  jolie  femnie,  quadrille  5 — . 

-  Les  Loisirs   de  la    vallee,   quadr.   5 —  Grus. 


-  Le  maitre   d'ecole,   quadrille  5 — ,  4^s   6 — , 

V,  Fl,  Gornet  ä  — 30  n. 

-  Noel,  quadrille  5 — . 

-  L'oriental,    sur    des    motiis    orig.,    quadrille 

5 — ,   4ms  6 — ,   V,  Fl,    Gornet  ä  — 30  n, 

-  La  partie  de  campagne,  quadr.  5 —  Grus. 

-  La   perle   du  village,   quadr.   5 — ,  ^ws    6 — , 

V,  Fl,   Gornet  ä  —30  n. 

-  Trois    quadrilles    moyen    äge:    1.    Le    Trou- 

vfere.  2.  Les  Sorciers.  3.  La  Chätelainß, 
ä  5 — ,  4ms  ä  6 — ,  V,  Fl,  Gornet  ä  — 30  n. 
-Trois  quadrilles  originanx:  1.  Ottoman.  2. 
Macabre.  3.  Arabe,  ä  5 — ,  4^«  ä  6 — '  ^j 
Fl,   Gornet   ä  — 30  n. 

-  Le    Vieux    Paris.     Quadrille    5 — ,    4ms    6 — , 

F,  Fl,  Gamet  ä  —30  n. 
Bolondi  L.  Un  Soriso  1.25. 

-  Torino  o  Firenze?  Valzer  fant.  3.50  Mariani. 
Bolondok  A.  Gröfja   eredeti    bohosäg   hegked- 

veltebb  dalai. 

Nem  ätkozlak  nem  szokäsom. 

Itt  maradnek  veletek. 

Szep  ällat  a  hattyn. 

Kis  kertemben  zyilnak  sokszep  vizägok. 

Haragszom  az  abyan  szoza. 

Birö  uram  panaszom  van. 

Fulemile  dalol. 

Az  en  rozsäm   kis    gumyhöja    (Csip,    kes    a 

szoUo). 
Bakter  dala  (Midön  minden  allatsereg. 
Este  jott  a  paranscolat. 
Nytczan  vannak  a  miludanik. 
Kerek  az  en  kis  kalapom. 
Arpäd  Lehel  (Haj  de  huncrut). 
Zavaros  a  Tisza,  keskeny  hidvan  rejte. 
A  nagy  hirii  Attilänak,  nak,  nek,  nak. 
Ifju  varju  keresztzöl. 
Azt  szoktäk  szememze  vetni. 
Beborula,    jaj    elmula   es  Gyere    be    rözsäm 
3.60  Nddor. 
Bolotin  A.  S.  BocTOHHbit  Mapni^  — 25  SyrUn. 

-  OceHHaa  Ho^l  Bajibct  — 50  Syrkin. 

Bols  C.  Odilia.    Schottisch  de  Concert.  Harm 

ou  Fanf  1 —  Kessels. 
Bolt  Finn.  Paraphrase  over    „Den  störe  hvide 

Flok"    (Griegs    Harmonisering),    P    1 —     n 

Oluf  By. 
Bolte  Adolf,  Drei  Lieder.    1.  Ein  letzter  Blick. 

„0,   wenn   du   gehst,   dann   bin   ich  allein". 

2.  Sommers  Scheiden.     „Mein  Herz  ist  voll 

Kummer".     3.    Leb'    wohl    liebes    Gretehen. 

„Ach     teuerster     Herr     Goldschmidt"     1.50 

Eisoldt. 
Bolten     D.    Les    Concurrents,    Marche    — 20 

Eck. 

-  Kinderliederen,   Potp.,    P   —80    Weygand. 

■  Welkomst-Marsch,  P  met  de  Transvaalsche 
Feestl lederen :  „De  vierklenr  van  ons  dier- 
baar    I^nd"    — 60    Kasteel. 

Bolten  Franz,  op.  1  Impromptu,  P  1.50 
Fürsiner. 

-4  Vollcslied,  P   1.30  Fürstner. 

-  5      Waldmühle.        Charakteristisches      Ton- 

gemälde,  P    1.30  Fürstner. 

-  6   Improvisata :    Entflieh'    mit  mir   und   sei 

mein   Weib,   P    1.80   Fürstner. 
Bolten    J.    M.    Lieder    für    eine    Singst,    P: 
Heft  I.  Sechs  Lieder   1.50,    II.  Drei  Lieder 
1—,    III.    Drei    Lieder    1—   Schott. 


Bolten  M.  H.  Scenes  pittoresques 
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Bombara  P.  La  Donna  Romantica 


Intermezzo : 
5.  Beschei- 
des   Saiten- 

1 —      8im- 


Marg- 


Bolten  M.  H.  Seines  pittoresques  (Masse- 
net) Fant.  Nr.  4  de  la  suite  d'O  Harin, 
Part    12 — n   Evette,    Eengel. 

Bolto,  J.  von,  Fünf  Lieder:  Nr.  1.  Frühling: 
„Durch    die    Fluren,    durch    die    Wälder". 

2.  „Klagend    ist    der    ]\Iond    gekommen". 

3.  „Blaues  Sternlein  du  sollst  schweigen". 

4.  „Wo  ein  blaues  Flänunchen  spielt".     5. 
Lenz:    „Die   Bäume  blüh'n"_1.50   Simrock. 

-Fünf  Lieder:  Nr.  1.  Isiachtgedanken: 
„Euch  bedaur'  ich" .  2.  Der  Traurige :  „Allen 
tut  es  weh  im  Herzen".  3.  Botschaft: 
„Mein  Knecht  steh'  auf".  4. 
„Im  holden  ]\tond  des  Maien", 
denes  Los:  „Bei  dem  Klang 
Spieles",   3 —  Simrock. 

-  Neugriechische    Liebes  -  Skolien     1 — 

rock. 

Bolto    Arn.      Mefistofele:     Nenia    di 
herita,   Atto   III,    1.50   Bevilacqua. 

Boiton   J.    K.  G.   P.   0.  Waltz  4/—  PUllips. 

-World's  fair  Quickstep,  P  — 40,  'Natio- 
nal Music. 

Boiton  Walter,  Twelve  solfe^i,  2/ — n 
Ashdown. 

-  Nine    solfeggi    1/6  n    Ashdown. 
Bolzoni   G.  Ricordi: 

-  L'Abbandono    2.25'.      , 

-  A  Castello  Medioevale.  la  serenata,  picc  0, 

Part  4 —  n  p.  staccati  2.50  n,  2a  serenata, 
2V  Va  Vc  Kb,  Part  2 —  n,  p.  staccati  1 —  n. 
-AI  mare:    vedi  che  bella  sera   1.50  n. 

-  Andantino   appassionata,    VP   6 —   Mariani. 

-  Armonia    della    sera,    P    1.25  n,    2 — n,    0, 

Part   3 —  n   Capra. 
-A  Te  gentile  4.50. 

-  Autunno   2 —   Venturini. 
-Dafnoide,  P  2—. 

-  Danse  tranquille.   Quint.   d  cord.  transcr.  P, 

4.50  Brocco. 

-  Des   bebes    en   marche.    Pezzo    caratteristico 

per    0,    riduzione   per   P    1.25  n    Capra. 

-  Dolce   sogno.   Eomanza   senza   parole,   2VVa 

Vc,     Part    2 — n,      Parti     staccate     1 — n, 
ridiiz.  P  4 — . 
-Gavotta,     2VVaVcKh,     Part     1.50  n,     Parti 
staccate  — 50  n,   riduz.   P    (G.   Galluzi) 
4 — ,  ^ms    (G.   Casorti)    5 — . 

-  Impressioni    Abruzzesi.     Polka-Marcia    4 — , 

0  2— n,  Banda    (Nevi)    Part  3—. 

-  lo  vorrei  2 —  Borriero. 

-  Laetitia.   Gavotta   per   Ibtrumenti   ad  Arco. 

Riduzione  P  3 —  Brocco. 

-  Melanconia   campestre   Bozzetto   per  piecola 

Orchestra,  in-8 :   Part  4 —  n,  Parti  staccate 
3 —  n,  Jfms     ( M.    S  a  1  a  d  i  n  o )     5 — . 

-  Melodia,    0     5 —  n,    PV    2.50  n   Decourcelle. 

-  Melodia    Religiosa     per    YVaVcOrg     (H)  : 

Part  1.25  n,  Parti  staccate  1 — n,  Ogni 
Parte  staccata  — 20  n. 
-Minuetto,  P:  2 — ,  1.50  Bevilacqua,  Gui- 
maraes,  Napoleao,  Jfms,  3 — ,  MP  (Monti) 
1.50,  TP(Da  übe)  2— n,  M  Chit  {M.  o  n  t  i) 
1.25,  2MP  (Monti),  1.75,  2M(V)C'hit 
(Monti)  1.50  n,  2VVaVcK,  Part  1.50  n, 
parti  stace.  1.25  n,  2VVaVcKbP  cond.  Fl 
Gl   ad   lib.   parti   stacc.    1.50  n. 

-  Non   mi    lasciar    1.75  n   Blanchi. 

-  Ora   invernale   3.50    Mariani. 

-  Pastorale,   Org    1.50  Perosvno. 
-Piacerä?  P   1.50. 


-  Plasticromoniimo-machica  ? !  ?    Polka    o  Mar- 

cia  ad  libitum  ( Frontispizio  illustrato)3 — 
Brocco. 

-  La   Poule.    Scherzo    per    piecola    Orchestra : 

Part  3 — n,  Parti  staccate  2 — n,  P  4 — . 
Sei  preludi  per  organo  suUa  scala  del  1° 
tono  giegoriano  1.20  Capra,  1 —  Lihreria 
editrice. 

-  Preludio   per    Org    1 —  n    Capra.. 

-  Racconto     di     Gioventü.      Bozzetto     piccO, 

Part  2 — n,  p.  stacc.  1.50  n,  riduz.  P  (M. 
Saladino)     4 — . 

-  Responsorium    a  4    voci    sole   — 60  n     Pero- 

sino. 

-  PJcordo  di  Savona,  notturno,  P  4.50. 

-  Ritrattini    sociali:    N.    2.  Galanteria    fran- 

cese,   piccO,  Part  4 — n,  p.   stacc.   3 — n. 
-Romanze    senza    parole,     2YVaVc:      I  seria, 

Part  8— n,  N.   1—3  ä  2.50  n,  N.  4  3.50  n, 

parti      staccate      6 —  n,     N.    1 — 3  ä  2 —  n, 

N.  4  3 —  n  Mariani. 
-II     Ruscello,     2VVaVc,      4— n,      riduz.    P 

(G.   Galluzzi)    3 —  n   Ventut-i. 

-  Solo  di  notte  in  riva  al  mare.  Notturnino, 

P  5—. 

-  Spasimo   e  il   pianto  mi   s'annoda   in   Gola. 

2 —  n   Yeniuri. 

-  Tema   con   variaz.    2VVaVc,   Part   3 —  n,   p. 

stacc.    2 — n   Ricordi,    6 —   Mariani. 

-  Tempesta    in    un    bicchier    d'acqua.     Pezzo 

caratteristico  per  orchestra,  Part  3.50  n, 
riduz.   P    1.25  n   Capra. 

-  Yalzer   fantastico,   PV   6 — . 

-  Zingarescea,      polka      fantastica,      PV     7 — 

Mariani. 

Bolzoni  O.  ivi.  100  Melodier  til  Salmer,  for- 

remmclig      af       Biskop       Grundtvig,       4 — 

stemmigt    harmoniserede    for    blandet   Kor 

3—,  med    Org    (H),  Org    (P)    ä  3—,  POrg 

eller  blandet  Kor    .3 —  Waj-muth. 

Bonnan  P.  C.  „Dagen   förläter   de   mörknande 
zoner",  vide  Odeon  4de  häft. 

-  „Hvi  är  du  sorgset  arma  hjerta",  vide  Säm- 

ling af  valda  sangstycken. 

-  Lycksalighetens    ö.     „Rolig     natt !      ma     du 

drömma  gladt".  2SÄ  med  P,  vide  Konung 
Oscars  drapa. 

-  Musik  tili  fyra    Tegners    dikter    med    P.   Cr 

1.50  Hirsch:  Sangen.  „Har  du  betraktat 
diktens  lunder".  Vintern.  „Lustiyt  öfver 
slätten  spänner".  Floden.  „Vid  flodens 
källa  sitter  jag".  Ättehögen.  „Lik  en  urna 
i  en  blomsterpark". 

-  Pariserpojken.  „Jag  skulle  gä  med  korrektur" 

— 75  Hirsch. 

-  Tio  svenska   folkvisor    för    fyra    mansröster 

Part,  och  stämmor  1.75  Hirsch:  Oväntad 
brollopsgäst.  „Det  var  tvä  säta  vänner". 
Ung  Hillerström.  „Du  stig  nu  sä  vackert 
tili  sadel  och  hast".  „Om  dagen  i  mitt 
arbete".  „Jag  unnar  dig  ända  allt  godt". 
Sorgens  makt.  „Liten  Kerstin  och  hennes 
moder".  Necken.  „Djupt  i  hafvet  pä 
demante  hallen".  De  sju  gullbergen.  „Hertig 
Hillebrand  han  rider".  „Och  mins  du  hvad 
du  lofvade".  Tvä  turtur  dufvorh  ade  växt 
upp".  „Nu  vilja  vi  begynna  en  doma- 
redans". 
Bombara  P.  La  Donna  Romantica,  P  3 — 
Ricordi. 
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Bona  A.  Mein  Liebchen  will  tanxen 


-  Gli   Italiani   in   Afriea.      Marcia     1 —  n,    M 

—50,  VP  2—  Sandron. 
- 1  Montanari.     Fantasia,  P  2 —  Ricordi. 
-Le     reveil     de     l'amour.      Caprice,     P    5 — • 

Sandron. 

-  Un     Ricordo     dell'Autunno.      Notturno,     P 

7 —   Ricordi. 
-Lo  Scherzo,  P  2.50   Ricordi. 
Les      Bombardiers,      Duo      1.70  n,      (Jh.    «. 

— .'^5  n   EveiUard. 

Bombassei  A.  A  Leila^  2.50  Venturini. 

-  Cuor  morlo  2 —  Venturini. 

Bombe  en  feu,  pas  red.  Earm  Fanf,  1.25 
Naudin. 

Bombelies  Carl  Albert  Graf.  Cranz:  Op.  9 
Fantasie-Fahrt,  P   1.20. 

-  10  Barcarole^  P  1.20. 

-  11    Taranteile,   P    1.20. 

-  Bricabrac.     Gavotte   1.50.   0   6.30. 

-  JugendtriUmie.      Walzei-    1.50. 

-Der  Landsknecht,  TTBB  mit  Tsolo  u.  P, 
Part   u.    St   2.30. 

-  Die  Laxenburger.     Walzer   1.50. 

-Drei  Lieder:  Nr.  1.  Der  Lauf  der  Welt 
—80,  Nr.  2.  Mein  altes  Roß,  3.  Der  Lands- 
knecht u    1 — . 

-  0  du  mein  Wien.    Walzer  1.50. 

-  Trotzkopfchen.      Polka     f rangaise     1 — ,      0 

4.20  n. 
Bombelles    H.    Graf,    Gradual:    Ave    Maria 

und  Memorare,     SATB  Org    (adlib.)     2.50 

Cranz. 
Bomier,   Espiöglerie.     Polka    1.70  n  Lesigne. 
Bomier  G.  i^owori :  A  la  douane,  1 — n,  Ch.  s. 

— 30n. 

-  La   Chartreuse     1 —  n,    Ch.  s.   — 30  n. 

-  La  Conscrite.    1 —  n,   Ch.  s.  — 30  n. 

-  Daphnis  et  Chloe    1 —  n,  Ch.  s.  — 30  n. 

-  Demoiselle     1 —  n,    Ch.  s.    — 30  n. 

-  Le  Diable  en  enier   1 —  n,   Gh.  s.  — 30  n. 

-  Diavolina   1 —  n,   Ch.  s.  — 30  n. 

-  L'Ecossais    1 —  n,    CIt.  s.   — 30  n. 

-  L'Explorateui,  chanson-marche  1.35  n,  Ch.  s. 

— 30n. 

-  Le  facteur   1 — n,  Ch.  s.  — 30  n  Bigot. 
-Faut  le  lui  dire  1 — n.  Ch.  s.  — 30  n. 

-  Fille   unique    1 —  n^    Ch.    s.  — 30  n. 

-  Le    Huis-clos    1 — n,    Ch.    s.    — 30  n. 

-  L'lngenue  de  Grenelle   1 —  n,    Ch.   s.  — 30  n 

Societe  nouvelle. 

-  La    Lanterne,   chans.    1 —  n,     Ch.    s.    — 30  n 

Societe    nouvelle. 
-Ma   Chätelaine    1 — n,   Ch.   s.   — 30  n. 

-  Le  Mal  de  gorge  1 —  n,  Ch.  s.  — 30  n. 

-  Un  mari  qui  ronfle  1 —  n,  Ch.  s.  — 30  n. 

-  Le  nmthurin   1 —  n,  Ch.  s.  — 30  n  Bigot. 

-  Menagez  lä   1 —  n^  Ch.  c.  — 30  n. 

-  Mon   Valseur   1 —  n,   Ch.   s.  — 30  n. 

-  La  Petite  bonne   1 —  n,   Ch.  s.  — 30  n. 

-  Le  Petit  Noel  de  Papa  1 —  n,  Ch.  s.  — 30  n. 

-  Pour  etre  avocat  1 — n,  Ch.  s.  — 30  n  Bigot. 

-  Le  Rideau  de  Catherine  1 —  n,  Ch.  s.  — 30  n. 

-  Les  Sapins  de  France   1.75  n,  Ch.  s.  — 30  n. 

-  Sous  un  chou   1 —  n,   Ch.   s.  — 30  n. 

-  Les  Suites  d'un  souper  1 —  n,  Ch.  s.  — 30  n. 

-  Les  yeux  doux  1 —  n,  Ch.  s.  — 30  n  Bigot. 
Bommayer  G.  6  Valzer  con  trio,  P  2 —  Ri- 
cordi. 

Bommenel,  Je  suis  trop  franche  — 90  n, 
Ch.   s.  — 30n   Abot. 


-  Mignonne  il  faut  aimer  — 90  n,  Ch.  s.  — 30  n 

Abot. 
Bompani    L.    Souvenir    de   la   villa   Baruzzi, 

Serenata,   MandP   4 —    Venturini. 
Bompard   E.  Adele ...  a  te  1.75  Ricordi. 

-  A   Gonderico   re   dei   Vandali    2.50   Ricordi. 

-  L'Ave   Maria,   8   2 —   Ricordi. 

-  Un    fiore    sopra    una    cara    tomba    2.25    Ri- 

cordi. 

-  Un   pensiero   alla  Patria   2.25   Ricordi. 
Bomtempo,     Chrysantem,     Menuet,     P     4— 

Larn,berlini. 

-  Fados  e  cancoes,  P,  serie  I  com  letra  — 30 

Vena^icio. 

-  Papillons,   valsa   — 50   Venoncio. 
Bomtempo   Euclides,  Ingenua,  valsa,  Banda 

1.50    Guimaraes. 
Bomtempo    F.     Nouvelle   annße,    gavotte,   P 

— 40   Neuparth. 
Bomtempo    F.    A.    Saudades    de    Campinas, 

valsa,  Banda   1 —  Guimaraes. 
Bomtempo     G.     M.      A    Redempcäo,     valsa, 

Banda    1.50   Guimaraes. 
Bomtempo  J.  D.  Marsch   (C)   des  Lord  Wel- 
lington,   nach    einer    portug.    Hymne,    4^s 

1 —  Hofmeister. 
Bomtempo    J.    M.   Affectuosa,   valsa,   Banda 

1.50    Guimaraes. 

-  A  Graciosa,  polka  1.50  Bevilacqua. 

-  Amazonas,  galope  brilhante  2 —  Bevilacqua. 

-  I^opoldina,   valsa    1 —  Bevilacqua. 

-  Saudades,   meditagäo   religiosa,   P    1.50   Be- 

vilacqua. 

-  Saudosa  (A. ),  valsa,  Banda  1.50  Guimaraes. 
Bon    ange,   veille   sur    moi,     Friere    — 30  n 

Joubert. 
Bona,   Das   Glück  im  Traum,   engl.   &  germ. 
— 35   "National  Music. 

Bona  A.  op.  70  „Nixen-Reigen",  Rheinländer 
— 50  P.  Schirmer. 

-  175  Zum  frohen  Fest,  Marsch  1 —  Schirmer. 

-  Anno      dazumal,      Rheinländer,      stO      vide 

„Deutsche   Balltänze"    Heft    152. 

-  Auf    der    Tanzwiese,    Tyrolienne,    stO    vide 

„Deutsche  Balltänze"   Heft   153. 

-  Bei  guter  Laune,  Polka,  stO  vide  „Deutsche 

Balltänze"    Heft   158. 

-  Bruder       Luftikus,       Walzer.       stO       vide 

„Deutsche   Balltänze"    Heft    156. 

-  Erika-Rheinländer,      stO      vide      „Deutsche 

Balltänze"    Heft    151. 

-  Frisch   gewagt,   Polka,    stO   vide    „Deutsche 

Balltänze"    Heft    164. 

-  Gruß     aus    Tirol,     Polka    Maz.,    stO     vide 

„Deutsche    Balltänze"    Heft    154    und    162. 

-  Junges      Blut,       Rheinländer,      stO       vide 

„Deutsche   Balltänze   Heft    153. 

-  Der     kleine   Arno,     Rheinländer,     stO     vide 

„Deutsche  Balltänze"   Heft   161. 

-  Klein    und     fein,     Rheinländer,      stO      vide 

„Deutsche    Balltänze"    Heft    162. 

-  Komm      lieber      Älai,      Walzer,      stO      vide 

„Deutsche  Balltänze"   Heft   157. 

-  Kuriosum-Polka,   stO    vide    „Deutsche    Ball- 

tänze"  Heft   163. 

-  Märchen- Walzer,   stO   vide  „Deutsche  Ball- 

tänze"   Heft  163. 

-  Maskiert,  Walzer,  stO  vide  „Deutsche  Ball- 

tänze" Heft  164. 

-  Mein    Liebchen    will    tanzen,     Walzer,     stO 

vide  „Deutsche  Balltänze"    Heft   151. 


Bona  A.  My  Guirl 


—    904    — 


Bona  P.  Preghiera 


-  My  Guirl,  Walzer,  stO  vide  „Deutsche  Ball- 

tänze"   Heft   1G2. 

-  Osterglocken,    Walzer,    stO    vide    „Deutsche 

Balltänze"    Heft    152. 

-  Schön  Rotraut,  Walzer,  stO  vide  „Deutsche 

Blätter"    Heft   161. 

-  Sophien- Walzer,    stO    vide    „Deutsche    Ball- 

tänze" Heft  156. 
-Tanz     der     Rheinnixen,     Rheinländer,     stO 
vide   „Deutsche   Balltänze"    Heft    164. 

-  Wie  gefair   ich   dir,   Rheinländer,   stO   vide 

„Deutsche  Balltänze"   Heft  159. 
Bona  F.  E.  Ferosino:  Anna,  dancing,  P  1.50. 

-  Chit-Chat,   Mazurka   2 — . 

-  Jeanette,  valzer  4 — . 

-  Jolosveinaz,   skating,  P  2 — . 

-  Lele,  polka  2 — . 

-  Marie  e  Momo,  P  2.50. 

Bona  L.  Souvenir  de  Rocca  de  Baldi,  Schot- 
tisch  1.50   Mariani. 

Bona  P.  Eicordi:  Acerbo  duol!  II  6  Giugno 
1861.  Pensiero  elegiaco  2.50,  Jfins  4 — . 

-  AI  Popolo  Italiano.  II  2  Giugno  1861.  L'Ita- 

lia  esultante.   Inno-Marcia   2.50,  .^ws   3.50. 

-  L'Awenire,  Melodia,  8  o  T  3.50. 

-  Coliana  Verdiana  di  Duetti,  Terzetti,  Quar- 

tetti,    Quintetti   e    Sestetti    concertati    per 

P  e  vari  strumenti.  Anello  N.  1  al  8  M  a  c- 

beth: 

1.  Duetto,    VcP   5—. 

3.  Duetto,    VP,   FW   ä  6—. 

4.  Terzetto,  PFlVc  7—. 

5.  Gran  Terzetto,  PVVc,  Parte  I  6—. 

6.  Idem.  Parte  II  5—. 

7.  Gran    Scena    del    Sonnambulismo,    Quar- 
tetto.  FFlVVc  5—. 

S.Gran   Quartetto,   PFlVVc    10—. 

-  Metodo    Breve    pratico    applicabile    a  tutte 

le   quattro    specie  di    voci,   diviso    in    tre 
Parti   14—: 

Parte  I.  Contenente:  le  Scale,  i  Salti, 
diversi  Esereizi  per  rendere  la  voce  agile, 
la  cognizione  degli  abbellimenti  ed  otto 
Solfeggi  che  preparano  l'allievo  a  soste- 
nere  la  fatiea  delle  fra.ei  e  dei  periodi  6 — . 

II.  Contenente:  16  Solfeggi  progressiv! 
6—. 

III.  Contenente:  6  Duetti  eseguibili  da 
due  8,  da  8  e  Contralto,  da.  8  e  T  o  Bar, 
da  due  T,  da  T  e  B,  ecc.   6 — . 

-  Metodo    completo    per     la    Divisione,     com- 

posto  per  uso  degli  AUievi  del  R.  Conser- 
vatorio  di  Musica  di  Milano.  Quarta  edi- 
zione  riveduta  ed  ampliata  dall'autore. 
(Biblioteca  didascalica,  in-8)  3 — n:  Parti 
I  e  II  2— n.  Parte  III  1.50  n,  (Method  f. 
Rhythmical  Articulation )  1 — n  FiscKer, 
8chirtner,  4 —  Bevilacqua.  Appendice  al 
Metodo  per  la  Divisione,  ossia  24  Melodie 
divise  in  due  parti  espressamente  com- 
poste  per  gli  Allievi  d'Armonia  e  Com- 
posizione,  allo  scopo  di  rilevarne  i  Bassi 
nonche  le  Imitazioni.  Opera  adottata  nel 
Conservatorio   suddetto    (in-8)    5 — . 

-  Metodo  completo  per  la  divisione  e  solfeggio 

ad  uso  della  gioventü  studiosa,  adottato 
nel  R.  Collegio  di  Musica  in  Palermo.  21. 
ristampa  riveduta  e  corretta  3 —  n :  Parte 
1,  2  ä  1.25  n,  Parte  1  e  2  unite  2 — n, 
Parte  3   1.50  n  8andron. 

-  Nuovi   Studi   di  perfezionamento   del   Canto 


italiano  consistenti  in  Vocalizzi  isolati,  a 
due,  a  tre  e  a  quattro  parti,  adatti  a 
tutte  le  specie  di  voce  e  di  qualsivoglia 
estensione;  divisi  in  7  Parti:  Parte  I  per 
B  profondo.  II  per  Bar,  III  per  T  serio 
o  robusto,  IV  per  T-Contraltino,  V  per 
Contralto,'  VI  per  M8  ä  16 — ,  VII  per  8 
sfogato   18 — . 

In    Libri    staccati : 
Parte  I    per    B  profondo:    Libro    1 — 3  ä 

Parte  II   per   Bar:    Libro  1   4 — ,   2,  3  ä 

Parte  III  per  T  serio  o  robusto:  Libro  1 
6—,  2.  3  ä  7—. 

Parte  IV  per  T-Contraltino :  Libro  1 — 3 
ä  7 — . 

Parte  V  per  Contralto :  Libro  1,  2  ä  7 — , 
3  9—. 

Parte  VI  per  MS:  Libro  1 — 3  ä  7 — . 

Parte  VII   per   /Sf  sfogato:    Libro    1,  2  ä 

7—,  3    8—. 

Cantata    per    Soprani,    Tenori   e  Bassi    8 — . 

Collezione     drammatica     di     raille    Cadenze 

per  ogni  voce  e  per  ogni  stile,  in  Chiave  di 

Sol  e  di  Basso: 

Soprano  regolare:  Serie  1,  2,  3.  Cadenze 
X.   100  ä  7—. 

Soprano  speciale:  Serie  4.  Cadenze  N. 
100   7—,  Tutte  le  Cadenze  24 — . 

Contralto  o  Mezzo- Soprano :  Serie  5,  G. 
Cadenze  N.  75  ä  6 — .  Tutte  le  Cadenze  per 
Contralto,  riunite   10 — . 

Tenore  di  forza  e  di  grazia:  Serie  7,  8. 
Cadenze  N.  75  ä  6 — .  Tutte  le  Cadenze 
per   Tenore,   riunite   10 — . 

Serie  9.  Cadenze  N.  100,  BorB  7 — . 

Serie  10.  -S'  e  MS.  Cadenze  N.  40  4.50. 
Serie  11.  .S'  e  T.  Cadenze  N.  40  4.50.  Serie 
12.  8  e  Bar.  Cadenze  X.  30  3.50.  Serie  13. 
Cantralto  e  T.  Cadenze  N.  20  2.50.  Serie 
14.  Contralto  e  Bar.  Cadenze  N.  20  2.50. 
Serie  15.  T  e  Bar.  Cadenze  N.  30  3.50. 
Serie  16.  Bar  e  Basso.  Cadenze  N.  20  2.50. 
Tutte   le   Cadenze  per   due   voci    18 — . 

-  Continuazione   e    complemento     alla    Scuola 

del  Canto  italiano,  ossia  50  Duetti  senza 
parole,  in  Chiave  di  Sol,  per  8  e  MS,  o 
T  e  B  40 — :  Fase.  1,  2  ä  6 — ,  Fase.  3,  4 
ä  7—,  Fase.  5  6—,  Fase.  6,  7,  8,  9  ä  7 — , 
Fase.   10  8—. 

-  Corso   completo  di   60   Solfeggi   per   MS,   in 

Chiave  di  Sol  48—:  1.,  2.  Grado  ä  7.50. 
3.,  4.  Grado  ä  6 — .  5.,  6.,  7.  Grado  ä  7.50. 
8.  Grado  9 — ,  (Biblioteca  music  didasca- 
lica)   in    2  libri    5 — n,    libr.    1,  2    ä  3 — ^n. 

-  Corso  completo  per  Contralto,  ossia  48  Sol- 

feggi progressiv!,  in  Chiave  di  Sol  40 — : 
1.  Grado  7.50,  2.  9—,  3.  10—,  4.  7.50, 
5.  9 — ,  6.  10 — ,  (Biblioteca  music.  didas- 
calica)  in  2  libri  5 — n,  libr.   1,  2  ä  3 — n. 

-  Domine  sahnim   fac  Regem.   Prece   per   due 

Contralti,  due  T  e  due  B,  con  F  3 — . 

-  Don    Carlo,     Parte    III.     Recitativo    e    Ro- 

manza:  Passa  tra  i  fiori,  o  zeffiro.  Edi- 
zione  2,  MS  1.80,  libretto  — 50  n. 

-  100   Esereizi   per   /S  o  T,   in   Chiave   di   Sol 

8—. 

-  50  Esereizi  o  Gorgheggi  per  Bosso  centrale 

4.50. 

-  Preghiera    2.50. 
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-La  Scusa,  Mel.   2 — . 

-  100   Solfeggi   di   estensione   limitata   per   le 

voci  non  sviluppate,  preparatori  ai  Sol- 
feggi di  perfezionamento  per  8  e  C  40 — 
Mariani:  Fase.  1.  40  Solfeggi  per  S  di  li- 
mitata estensione  6 — .  Fase.  2.  idem  10 — . 
Fase.  3.  40  Solfeggi  per  C  6 — .  Fase.  4. 
idem  10 — .  Fase.  5.  20  Solfeggi  per  8  e  C 
15—. 

-  24    Solfeggi    per    8  e  T,    in    Chiave    di    Sol, 

composti  allo  scopo  d'instradare  l'allievo 
ai  Vocalizzi  di  perfezionamento  20 — : 
Fase.  1  5 — ,  Fase  2  6 — ,  Fase  3  7.50, 
Fase.    4     7 — . 

-  15  Solfeggi  preparatori  per  8  o  T,  in  Chiave 

di  Sol,  preceduti  da  Esercizi  giornalieri 
7.50. 

-  12  Solfeggi  preparatori  per  B  centrale,  pre- 

ceduti  da  Esercizi   giornalieri   7.50. 

-  Tramway,  Marcia,  P  3 — ,  Jftris  5 — . 

-  24   Vocalizzi   per  B   centrale,   composti   allo 

scopo  d'  instradare  l'alliev^o  ai  Vocalizzi 
di  perfezionamento  25 — :  Fase.  1  6 — , 
Fase.   2  7.50,   Fase.  3   8 —  Fase.  4   9 — . 

Bonaccorsi  G.  Ricordo,  Maria  Mil.  Banda 
1.50  Lapini. 

Bonachi  Comte  Alex.  op.  2  Nocturne,  P 
1.50    Heinrichshofen. 

-  3  L'Isolement,   P    1 —  EeinricJishofen. 
Bonacina    C.   Dimmi    che   non    fe  un    sogno! 

Melodia.  Parole  del  Prof.  Domenico  Lanza, 
T   3.50   Ricordi. 

-  Polka-Marcia,   Ba^nda,   1.50  Lapini. 
Bonafaccia  A.  L'echelle  d'amour  1 —  Eeren- 

beemt. 

-  Linda,   Polka    1.50   Venturini. 

-  Les    papillons    1 —   Eerenbeemt. 

- 1  patinatori,   Valzer,   4^ns   6 —   Venturini. 

-  Un    pegno    d'affetto,    Mazurka      1.50     Ven- 

turini. 
Bonafont  J.  Virginia,  P  1 —  Ricordi. 
Bonafont   S.  Ricordi:    Fra   l'urto  dei  nappi. 

Brindisi  a  tre  voci    (8,  T  e  B)   eBar  obli- 

gato  4 — . 
-La  Ghirlanda  d' Italia.   Stornello,  M8   1.50. 

-  La  mia  Stella,  Canto,  M8  3 — . 

-  La  povera  donna,  Strofe,   8  2.50. 

-  Le   Sourire.   Nouvelle  Danse   de   Salon   1.50. 
Bonafous    C.   Dancemos,   polka    1.50   Bcvilo 

cqua. 

-  Guapa,    polka    1.50    Bevilacqua. 

-  Imitazione   a  la    Gavottte   — ^50    Wagner  y 

Levien. 
- 1  Mor  etti,      Polka      1 —  n,      pico  0,     parti 
staccati   ä  — 20  n   Fa/ntuzzi. 

-  Los   Negritos,   polka  — 50   Wagner  y  Levten. 

-  Os    namorados,    schottisch,    P    1.50    Bevila- 

cqua. 
-Que  bonita!    maz.    P   1.50  Bevilacqua. 

-  Republiea,      marcha,      P     — 50      Wagner  y 

Levien. 
-Sogno  Svanito,  Valzer  Canto  2 —  Napoleao. 
-La    Spiritellla,    maz.    — 40    Neuparth,    — 50 

Wagner  y  Levien. 
-La   Vezzosa   maz.   P    1.50   Bevilacqua. 
Bonaglia    E.     Danziam?     M  — 2T)n,     MChit 

— 50  n  Rebagli. 
Bonajuti    A.    La   campana    dell'agonia,     Ro- 

manza,   T    1.50.   Ricordi. 
-La  morte   del    pargolo,   Romanza   MS    2.50, 

Ricordi. 


Bonaldi  F.  Complete  Vocalization  S.  C.  — 80 
Ellis;  6  compl.  and  progress.  studies  in 
vocalization  1 —  Broinard,  8,  A:  ä  — 75 
Church,  ä  — 60  Ditson  ä  — 80  Gordon, 
ä  — 75  Pond,   ä  —70   White. 

Bonaldi  G.  La  belle  Amazone^  P  — 75  Ditson. 

-  Thoughts  of  home,  P  — 50  Ditson. 
Bonaldi    M.   Alusica   sacra-.    Allegretto,    Org 

— 85  n. 

-  Breve      melodia  -  Canone  -  Adagietto,        Org 

— 85n. 

-  Deduxit  me,  antifona  per  T  — 35  n. 

-  Interiudio,   Org  — 35  n. 

-  Intermezzo   Org  — 50  n. 

-  Preludio,  Org  — 20  n. 
-Versetti,  Org  — 20  n. 

Bonalet  J.  B.  Madrigal,  OavP  cond.  Monier. 
Lyon. 

-  Reine  des  Alpes,  Valse,    0  av  P    cond.  Monier, 

Lyon. 
Bonalumi   A.  6  Valses  1.50  Ricordi. 
Bonalumi    Ferd.     Martvnenghi:     Adagio   per 

l'Elevazione,   Org   1.25. 

-  Festa    Campestre,      marcia    brillante,      Org 

— 60n. 

-  Luce    divina.      Pastorale     in     sol    maggiore 

—60  n. 

-  La  Nativitä  del  Redentore.  Pastorale  in  do 

maggiore  — 60  n. 

-  Pastorale  per  la  Solennitä  del  Santo  Natale 

in  sol  maggiore  — 60  n. 

-  La  Primavera,  marcia,  Org  — 60  n. 

-  Suonata   per  l'Ofl'ertorio   1.25. 
Bonalumi    G.    L.     op.   34     Cesare    Correnti, 

marcia   grandiosa    3 —    Mariani. 

-  Hai   due  begli  occhi  d'angelo,   Melodia  2.50 

Venturini. 
Bonalumi      L.      Mazurka      fantastica      3 — 
Mariani. 

-  Polka   capricciosa    2.50   Mariani. 

-  Soavi    emozioni    del    cuore,    Romanza    senza 

parole,  P  3 —  Mariani. 

Bonamici  E.  Mottetto  (Alleluia!)  5—  Mari- 
ani. 

Bonamici  Edmo.  Ricordi:  Op.  6  A  Roma, 
Marcia    2 — . 

-  Ad  Espero !    Melodia   3 — . 

-  Brezze   Livornesi.     2  Melodie:    N.  1.    A   lei! 
2.    Partita!    ä  2—. 

-  Hourrah-Bersaglieri !     Galop-Marcia    1.75. 

-  Mio   povero   amor !    Romanza   2.50. 

-  Oh  Dio.  . .  volesse !     Stornello  2 — . 

-  Perche  si  muore?    Piccola  Romanza   1.50. 
-ün'   Ora!    2—. 

Bonamici  Eligio.  Ricordi:  Op.  62  Mughetto 
Montenegrino,    Marcia    1 —   Ricordi. 

-  Un   felice   augurio,   Marcia,   P    1.25  n. 

-  Lega  Nazionale,  Marcia,  P  1 —  n. 

-2  Melodie,  MS  o  Bar:  N.  1.  Dietroun  sogno 
3—.    N.  2.  T'adorerei  2 — . 

-  Omaggio   di   Rieonoscenza.      Inno   a  quattro 

voci,      con     grande     Orchestra,     e    Banda. 
Riduzione  per  Oanto  e  P  8 — . 

-  Sinfoni  a  grO,  Riduzione,  P  6 — . 

-  T'amo,   Romanza.   S  o  T   4 — . 

-  L'Usignuolo,    Polka    3 — . 

Bonamici  Ferd.  Composizione  per  P:  Ricordi: 
Op.  8  II  Giorno  del  Pianista.  N.  2.  O 
sommo  Carlo.  Settimino  variato  sul  Er- 
nani   2.25. 
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12  Schizzi  musicali.  24  Sonatine  facili, 
tratte  da  recenti  opere  teatrali  30 — : 
N.  1.  Giovanna  d'A  reo  2 — .  N.  2. 
Giovanna  d'A  reo.  N.  3.  A  1 1  i  1  a,  ä 
1.75.  N.  4.  A  1 1  i  1  a.  N.  5,  6.  M  e  d  e  a  d  i 
Mereadante.  N.  7.  II  Corsaro  di 
Verdi,  ä  2 — .  N.  8.  E  r  n  a  n  i.  N.  9.  I 
due  Foscari,  ä  1.50.  X.  10.  IMas- 
nadieri  1.75.  IST.  11.  Macbeth.  N.  12. 
Nabueeo  (a  4  mani).  N.  13.  La  B  a  t- 
taglia  di  Legnano.  N.  14.  Stif- 
f  e li  o,  ä  2—.  N.  15.  P  o  1  i u t o.  N.  16. 
Linda  di  Cliamounix,  ä  1.50.  IST.  17. 
II  Trovatore  2 — .  N.  18.  A  d  e  1  i  a 
1.50.  N.  19.  Crispino  ela  Comare 
2—.  N.  20.  Rigol  et  to.  N.  21.  II  Tro- 
vatore, ä  1.50.  X.  22.  M  a  r  c  o  Vis- 
conti 2 — .  N.  23.  Marco  Visconti 
1.50.  K   24.  La  Traviata  2—. 

23  L'Instancabile,   Studio   di   Concerto   3 — . 

28  Corölie.  Polka-Mazurka  ( II  vespro  del 
pianista  X.  4)    2.25. 

32  Piccola  Fantasia  sopra  due  Canzonett« 
napolitane   2 — . 

■  33    Eondö    sopra    un    Coro    del    Macbeth 

2.50. 

34  La  sera  del  Pianista.  0  Signore,  dal  tetto 
natio.  Gl  an  Coro,  variato  sui  Lombardi 
alla  prima  crociata  2.50. 

Marcia  infernale  2.50. 

•  Marietta.  Melodia  elegante  2.50. 

■  Marcia   f unebre   2 — . 

•38   Komanza   nell'    Otello,   variata,   Arpa 

2—. 
47  Tom-Pouce,   Scherzo  brillante   1.75. 

•  48  La   Costanza.   Melodia   variata   2 — . 

■  51     Scherzo    brill.    sul    Rigoletto,    4ms 

4r— . 

■  53   Fantasia   sul   Rigoletto   3.50. 

■  58  Bagatella  sul  Trovatore  2 — . 

•  61   Piccolo  Divertimento  sulia  Traviata 

2.50. 
■63  Salve  Maria.  Melodia    (S.  Mereadante), 

trascr.    3 — . 
■64    Festa   di    famiglia,    4  Pezzi    6 — :    N.  1. 

Quadriglia    3—.    N.  2.    Polka    1.25.    N.  3. 

Valzer   1.75.  N.  4.  Ma/urka   1.25. 

-  69   Fantasia    facile   e  brillante   sulla   Tra- 

viata  2.50. 
-70  Fantasia  brill.   sul  Rigoletto  4 — . 
-71    IVespri    Siciliani.    Trascrizioni : 

N.    1.   Piccolo   Divertimento   sulle   Quattro 

Stagioni  2.75.  N.  2.  Bagattella  facilissima 

1.50. 

-  77   Scherzo   sull'   E  b  r  e  o    1.75. 

-81    E  1  n  a  V  a    o    L'A  ssedio    di    Lei  da. 

Bagattella   (terza  forza  facile)    1.50. 
-81    Elnava    o   L'A  s  s  e  d  i  o    di    Lei  da. 

Divertimento      brillante      (seconda      forza 

facile)    2.75. 

-  83  La  Mascherata  nel  ballo  II   Trionfo 

dell'innocenza.   Scherzo   2.75. 

-  86   30   Preludi   in   tutti   i  modi   maggiori   e 

nünori    2.50. 
-94    Elnava    o    L'A  ssedio    di    Leida. 
Largo  e  Stretta  del  Prologo  3 — . 

-  95  Luisa.  Melodia  sentimentale,  P  1.75. 

-  96  Capriccio  per  la  sola  mano  siuistra  sulla 

„Straniera",  P  3 — . 

-  97  Passatempo  sul  ballo  O  r  o  n  o  s,  P  2.50. 


2.    diverti- 


-98  Simon  Boccanegra  1.  diverti- 
monto   1.50. 

-100    Simon    Boccanegra, 
mento  2.50. 

-101  Divertimento  sull'  opera  Simon  Boc- 
canegra (II  Giorno  del  pianista  N.  4) 
3.50. 

-108  Piccola  Fant,  sui  Vespri  Sici- 
liani,  4''^is   2.75. 

-109  Pezzo  brillante  sul  ballo  II  G  i  u  o  c  a- 
t  o  r  e   3 — . 

-  1 1 0    II   Tramonto.   Pensiero   romantico   2 — . 

-  1 1 1   Jone.   2  Divertimenti :   N.  1   1 — ,  N.  2 

2.50. 
-113    II    Conte     di    Montecristo    di 

Giorza.    IMotivi    scelti   e  riuniti   2.50. 
-123    1.    Divertimento    sul    Ballo    in    m  a- 

s  c  h  e  r  a    1.25. 
-124    Duca    di    Scilla,    1.    divertimento 

1.75. 
-125    Duca    d  i    Scilla,     2.    divertimento 

1.75. 

-  130  Fantasia  sopra  Canzoni  napolitan«  2.50. 

-  132  Canto  bernesco  2.50. 

-  133  L'Orfanella.  Melodia  sentimentale  2.75. 

-  135  Fantasia  brillante  sull'A  nna  Bolena 

2.50. 
-136  II   Poveretto.  Melodia  di  Verdi,  libera- 
mente  trascritta  e  variata  2.50. 

-  144  L'Alba  del  Pianista.   Suonatine  elemen- 

tari,  utili  anche  per  la  pratica  del  Sol- 
feggio :  1.  L'E  1  i  s  i  r  d'a  m  o  r  e.  2.  P  o  - 
1  i  u  t  o.  3.  A  r  o  1  d  o.  4.  I  Vespri  Si- 
ciliani. 5.  Lucia  di  Lammer- 
moor. 6.  La  Sonnambula.  7.  Rigo- 
letto. 8/  II  Trovatore.  ä  1.75.  N.  9. 
La  Forza  del  Destino.  10.  Idem. 
( Rataplan ) .  11.  M  a  r  t  a.  12.  N  o  r  m  a. 
13.  I  P  u  r  i  t  a  n  i.  14.  L  u  c  r  e  z  i  a  B  o  r- 
g  i  a,  ä  1.50.  N.  15.  La  Figlia  del 
Reggimento  1.75.  N.  16.  Marino 
F  a  1  i  e  r  o  1.50.  N.  17.  D  i  n  o  r  a  h  oll 
Pellegrinaggio  aPloermel  2.75. 
X.  18.  Don  Carlo  2—.  X.  19.  Aida 
2.50.  X.  20.  Mefistofele.  21.  Simon 
Boccanegra.  22.  La  Gioconda,  ä 
Ricordi.  X.  1  1—,  X.  3,  6,  9—16,  18,  21 
ä  1—,  X.  4,  5,  7,  8,  17,  19,  20,  22  ä  1.50 
Bevilacqua,  X.  19  1.50  Bote,  (El  Alba  del 
Pianista)  X.  1,  5—8,  11,  12  ä  — 75  n, 
X.  2—4,  10,  13  ä  1— n,  X.  9  1.25  n  Do- 
t4sio,  X.  9  — 20  Neuparth;  Jfms:  X.  1. 
La  Favorit  a.  2.  II  Giuramento. 
3.  La  Traviata.  4.  La  Straniera, 
ä  2.25.  X.  5.  II  Puritani  2.75.  X.  6. 
Aroldo  3.50.  X.  7.  Ernani  2.75.  X.  8. 
Lucia  di  Lamme  rmoor  3.50.  X.  9. 
La  Forza  del  Destino  2.50.  X.  10. 
Luerezia  Borgia  3 — .  X.  1 1.  A  t- 
tila  2.50.  X.  12.  Macbeth  3—.  X.  13. 
X  o  r  m  a  1.75  Ricordi,  X.  1—13  ä  1.50 
^^apoleao. 
-153  Fantasia  sulla  Sonnambula  5 — . 

-  154  Scherzo  sopra  due  Canzoni  napolitane 

2.50. 
-160  Pensionato  musicale.  Classe  1.  Raccolta, 
di  Suonatine  elementari,  P: 

Fase.  1.  5 — :  X.  1.  I  Vespri  S  i  c  i-i 
1  i  a  n  i  1 — .  X.  2.  Luerezia  Borgia| 
1.25.  X.  3.  II  Bravo.  4.  L  a  T  r  a-' 
viata,    ä    1 — .      X.  5.     L'Assedio     dil 
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Lei  da.   6.    Jone,   ä  1.25. 

II.  3 — :  N.  7.  Non  m'amava!  Melodia 
di  A.  Guercia.  8.  Marco  Visconti. 
9.  Mazurka  originale,  ä  1 — .  N.  lO.  Tra 
lä  lä.  Melodia  di  L.  Gordigiani   1.25. 

III.  4^s  11 — :  N.  1.  Fenesta  che  lucivi. 
Canzone  napolitana.  2.  La  Carolina.  Can- 
zone  napolitana.  3.  II  Furios  o,  ä  2.25. 
N.  4.  Non  m'anii  piü.  Melodia  di  D  o  n  i- 
zetti  1.50.  N.  5.  Mosfe  2.25.  N.  6.  Don 
Checco   2.50. 

-161    2.    Divertimento     sul   Ballo   in   ma- 

s  c  h  e  r  a,   P   2 — . 
-162    3.    Divertimento    sul    Ballo    in    ma- 

s  c  h  e  r  a,  P  2 — . 
-173   Roberto   il   Diavolo    2.50. 
-174  Luisa  Miller  2.50. 
- 175  Un  Ballo  in  maschera  2.50. 
-176   Semiramide   2.50. 
-177  Norma  2.50. 
-178  La  Traviata  2.50. 
-179   Pia  de'   Tolomei  2.50. 
-180   Zelmira   2.50. 
-181   Don  Pasqual  e,  ^ms  3 — . 
-182   Maria  di   Rohan,   4ms   3 — . 
-183  Macbeth,  4ms  3 — . 
-184  I  Capuleti,  4ms   3—. 
-  185  Ballo  in  maschera,  4''^s  4 — . 

■  186  A  b  z  i  r  a,  4''^s  3 — . 

■187  L'E  1  i  s  i  r  d'a  m  o  r  e,  ^tos  3 — . 
•188  II  Profeta,  4ms  3.50. 
■189    C  r  i  s  t  i  n  a,    Marcia- Polka    3.50. 
■190  Fantasia  sulla  Linda  di  Chamo  u- 

n  i  X  3 — . 
■191   II  mio  babbo.   Canzonetta  nel   D  i  s  e  r- 

tore    per    amore,    brillantemente    va- 

riata  3.50. 

■  1 92   Scherzo    sopra   un   Coro   della   S  a  f  f  o 

3.50. 
■193   Le   ruine   di   Ercolano.   Pensiero   mesto 
2.50. 

1 94  Fantasia  brillante  sul  Barbiere  di 
Siviglia   4.50. 

195  Capriccio  elegante  sulla  Lucrezia 
B  o  r  g  i  a  4 — . 

200  Piceola  Fantasia  sulla  Virginia  3 — . 

201  Schizzo  sulla  Virginia  2.50. 

203  Schizzo   sul  Don   Carlo   3 — . 

204  Schizzo  sul  Don  Carlo,  4ms  3.50. 

206  Pietä,  rispetto,  amore.  Romanza  nel 
Macbeth,  variata   3.50. 

207  Un  momento  di  allegria   3.50. 

208  Qluando  le  sere  al  placido.  Romanza 
nella  Luisa   Miller,   variata   4 — . 

209  Sangue  a  me  quell'ombra  chiede.  Quar- 
tetto  nel  Finale  II  del  Macbeth,  va- 
riato   5 — . 

212  Piccolo  Improvviso  sopra  due  Barca- 
role, della  M  u  t  a  2 — . 

213  La  Forza  del   Destino  2 — . 

214  La  Forza  del  Destino,  4ms  3.50. 

215  Fantasia  brill.  sulla  Forza  del  De- 
stino  3.50. 

217  Fantasia  sulla  Jone  4.25. 

218  Scherzo  brillante  sulle  Fate  di  Va- 
lenza    4.50. 

221  L'Innominata,   Maz.   2 — . 

222  Improvviso  sopra  un  motivo  del  Don 
Checco  3 — . 

223  Fantasia  brillante  sulla  Canzone  napo- 
litana, Parlate  a  papä  4.50. 


-  224  La  Danza  delle  Baccanti.  Composizione 

caratteristica   4.50. 

-  225    Rondinella     pellegrina.      Canzone     nel 
,    Marco    Visconti,   variata   4 — . 

-  226  Fantasie  sui  Due  Foscari  3 — . 

-  227    Spirto   gentil.    Romanza    nella    F  a  v  o- 

r  i  t  a,  variata  2.75. 

-  228  Schizzo  sull  „LaBelleHelfene  2.25. 

-  229    Fantaisie     eleg.     sulla    Forza     del 

Destino  4.50. 
-230  Scherzo-valzer  4.50. 

-  231   Barcarola  3.50. 
-232  Marcia  relig.  3.50. 

-  233    Schizzo    sull'    opera    „B  a  r  b  u  -  B  1  u" 

1.50. 

-  234  Rimembranza  della  M  a  r  t  a  3 — . 

-  235  Divertimento  brillante  sul  Faust  3 — . 

-  247    Rimembranze    dell'A  f  r  i  c  a  n  a    3 — . 

-  249  Bagattella  sulla  ,,Giovanna  di  Na- 

poli"    (Petrella)    2—. 
-250  Primo  Andante  cantabile   (La  Sera  del 

Pianista  N.  5),  PVVc  6—. 
-251     1.  Divertimento    sulla     „Giovanna 

d  i  N  a  p  o  1  i"    ( Petrella)    4 — . 

-  255   Pensionata  musicale.    Classe   2.   Suona- 

tine  di  terza  forza:   IST.   1.  L'Ebrea  2.50. 
N.  2.  Poliuto  3—. 
-261   Aida  3.50;    1.50   Bote. 

-  Studi    speciali    per    la    sola    mano    sinistra 

15— n: 

-  271    Parte    I.    Esercizi    e  Passi    diversi,    B 

7— n. 
-272  IL  30  Esercizi-Studi,  B  6— n. 
-273  III.   34   Studi  melodici,  B  7— n. 

-  278  Palpitations  de  joie.  Morceau  3 — . 

-  279  Chanson  d'un  Sans-Souci.  Morceau  3 — . 

-  280    Chanson   parfumee.    Morceau    3 — . 

-  281    Dall'Alfa   all'Omega.   Nove  Pezzi   siste- 

matico-progressivi  sui  soli  tasti  bianchi, 
con  figure  di  semibrevi,  minime  e  semi- 
minime  per  le  piccole  mani  2.50. 

-  282  Enfantillage,  Scherzo  pour  les  seuls,  2e 

et  3e  doigts   1.75  Ricordi. 
-290   Livia.    Melodietta    1.25. 

-  291   Romanza  senza  parole  2 — . 

-  292  Novelletta  2—. 

-  293   Serenata-Barcarola  3 — . 

-  294  Dolce  agitazione  2 — . 

-  295  Momento  musicale  2.25. 

Album  per  P  4.50  Societä  m/usicale: 
-296   N.  1.   Clementina   Melodietta   2.50. 

-  297  N.  2.  Scherzetto  3.50. 

-  298  N.  3.  Motus  in  fine  velocior  Pezzo  carat- 

teristico   3.50. 
-299   N.  4a.   Incertezza   2.50.      N.  4b.   Tempo 

di  valzer  3.50. 
-Aida,  fant.  P  1.50  Xapoleao,  — 40  Neuparth. 
-Amore!      Amore!      Canzonetta     romantica: 

Perchfe  fra  tutte,  S  o  T  3—. 

-  Angelo  biondo,  valzer  — 25  n  Forlivesi. 

-  Arioso    1.50  n   Maddaloni. 

-  L'aurora    del    Pianista.     2  Sonatine    facili. 

IST.  1.  1  Puritani  2—,  N.  2.  Norma  1.50 
Venturini. 

-  Cantabile   2 —  n    Maddaloni, 

-  Canzonetta   2 —  n. 

-  Coleccion    de    fantasias     facillsimas     sobre 

motivos  de  las  operas  mäs  selectas.  P: 
N.  1.  Eliyir  d'amore,  2.  Poliuto,  3.  Sonäm- 
bula  ä  — 75  n.  N.  4.  Rigoletto  1 — .  N.  5. 
Marta,   6.  Norma,   7.  I  Puritani,   8.  Lucre- 
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cia  Borgia,  9.  Traviata  ä  — 50.  N.  10. 
Lucia,  11.  II  Trovatore,  12.  Fausto  ä  1—. 
Lucia,  11.  IlTrovatore,  12.  Fausto  ä  1— n 
Dotesio. 

„Don   Sebastiano",   Bagatella    sul    1.75. 

16  Fantasie  di  Concerto:  Cottrau:  1.  Setti- 
mino  d'Ernani,  2.  Capriccio  sulla 
Delfina  di  Lillo,  3.  Capriccio  sul 
Don  Checco  di  De  Giosa,  4.  Fantasia 
sulla  Schiava  Saracena  di  "?Ierca- 
dante,  5.  L'instancabile.  Studio  di  Con- 
certo, 6.  Capriccio  sull'E  lena  di  Tolo- 
sa  di  Petrella,  7.  Capriccio  sul  Guido 
C  o  1  m  a  r  di  De  Giosa,  8.  Fantasia  sulla 
S  t  a  t  i  r  a  di  Mercadante,  9.  Divertimen- 
to brillante  sulla  V  i  o  1  e  1 1  a  di  Merca- 
dante ä  1.50  n.  N.  10.  Corelia.  Polka  Ma- 
zurka 1 — n.  N.  11.  Cantabile  variato  della 
Traviata  1.50  n.  N.  12.  Litanie  Pa- 
storali variate  1.50  n.  N.  13.  Iniprowiso 
1 — n.  N.  14.  Divertimento  brillante 
sull'Ebreo  di  Apolloni  1 — n.  N.  15. 
Luisa.  Melodia  1— n.  N.  16.  Dorina. 
Capriccio    1.50  n. 

■  Festa   di   famiglia.    11  Carnevale.    Scelta    di 

Pezzi  da  ballo  di  Strauss,  ridotti  facil- 
mente  7—:  N.  1.  Polka  1—,  N.  2.  Polka 
1—,  N.  3.  Valzer  1.50,  N.  4.  Valzer  1.75, 
N.  5.  Mazurka   1 — ,  N.  6.   Quadriglia  3—. 

„Folletto  di  Gresy",  Divertimento  sul   1.75. 

-Forza  del  Destino,  fant.  (Rataplan)  1 — 
Napoleao. 

■  Gentiliua   3 —  Izzo. 

■  Gina,  ]\Iazurka  — 25  n  Forlivesi. 

■  La   Giornata  del  Pianista  vedi  op.  op. 
Giovanna  di  Napoli,  ScMzzo    (Petrella) 

2 — . 
Maria  Stuarda,  ScMzzo   1.75. 
-II  mondo   cosi   va !     (Ainsi   va   le   monde!). 
Arietta.        Parole      italiane  e  francesi     S, 
MS  3.50. 

-  Pezzo    faeile   sulla    Jone,   P    2 —  n    Cottrau. 

-  Piccola  Fantasia  sul   Simon   Boccanegra,   P 

2 — ^n   Cottrau. 

-  Scherzo  facile  sull  assedio  di  Leida,  P  2 —  n 

Cottrau. 

-  Marta   fant.    1 —   Isiaijoleao. 

-  ]\Ief istofele    ( serenata )    Transer^  P   1 —  2V^a- 

poleao. 

-  Melodietta  campostre  2 —  n  Maddaloni. 

-  Melomicron.     Scelte   Melodie  vocali   per   ca- 

mera,  ridotte  per  le  piccole  mani  che  non 
prendono  l'ottava:  Fase.  1.  Tosti.  a) 
Non  m' ama  piü;  b)  Vorrei  morire  2 — , 
Fase.  2.  Rotoli.  La  Gondola  nera  3 — , 
Fase.  3.  Caracciolo.  a)  La  mia  fanciulla; 
h)  Un  sogno  fu!  2 — ,  Fase.  4.  Tosti:  a) 
For  ever  and  for  ever!  (Per  sempre  e 
ancor  per  sempre ! )      fe )    Penso !   2 — . 

-  Notturnino    2.50  n    Maddaloni. 

-  Poliuto,    fant.    1 —   Napoleao. 

-  Primi     piaceri     musicali :    Sonatine    f acili  e 

progressive  diteggiate  per  le  piccole  mani 
a  forma  di  studi  ä  — 50  n  Cottrau :  La 
Traviata,  I  Puritani.  Luisa  Miller.  Moro- 
sina. Altra  Ronatina  sulla  detta  opera. 
Loretta  di  Giaquinto.  Nabucco.  Altra 
sonatina  sulla  detta  opera.  L' assedio 
di  Leida.  Le  Precauzioni  di  Petrella. 
La  Schiava  Saracena  di  Mercadante.  Folco 
d'Arles  di  De  Giosa.  Medea  di  Pacini.    Lo 


Zingaro  di  De  Giosa.  Simon  Boccanegra. 
II  Duca  di  Scilla  di  Petrella.  Piedigrotta 
di  Pücci.  Caterina  Howard  di  Lillo.  Del- 
fina  di  Lillo. 

-  Romanzetta   2 —  n   Maddaloni. 

-  Scherzo   1.25  n  Dotesio. 
-2  Schizzi  SU  motivi  popolari:    N.   1.   Giulia 

gentil.  Canto  popolare  di  Firenze  1.75, 
N.  2.  La  manella.  Canzone  napolitana  2 — . 

-  Schizzo    sul    Valzer    della    Guardia     ( G  o  d- 

frey)    2—. 

-  Scintilla,   Bozzetto   2.50   Izzo. 

-  Vespri   siciliani,   fant.    1 —  Tsapoleao. 
Bonanni  A.  Maria^i:   Op.  1  Mazurka  1.50  n. 

-  2  Polacca  5 — . 

-  3  Barcarola  4 — . 

-  4  Romanza  senza  parole   3.50. 

-  5   Berceuse  2.50. 

-  6  Valse  impromptu  5 — . 

-  7   Gavotta   3 — . 

-  8    Xottumo. 
- 10  Serenata. 

-  12   N.  3.   Meditazione. 

-  Valzer    sentinientale    1.50  n. 

Bonanno   G.   Amore  mesto.   Romanza,   MS  o 
Bar    3 —    Ricordi. 

-  Ballo  siculo.   Danza,  P  3 —  Sandron. 

-  Che  ti  f eci  ?    Notturno,  P  3 —  Sandron. 

-  Impressioni   5 — . 

-  Norma.   Divertimento^  P   5 —  Sandron. 

-  Cinque  pezzi,  P   10 —  Ventu/rini:   N.   1.   Ro- 

manza senza  parole  2 — ,  N.  2.  Capriccio 
brillante  2 — -,  N.  3.  Estasi.  Serenata  2.50, 
N.  4.  Allegretto  ed  agitato.  Capriccio  2.50, 
N.  5.  Contemplazione.  Romanza  senza 
parole   2.50. 

-  Sei  pezzi  di  Concerto,  C rottau:   Improvviso 

sul  Trovatore  di  Verdi  1.50  n,  Polka  Ma- 
zurka 4 — n,  Fantasia  sul  Trovatore  di 
Verdi  1.50  n,  Melange  sulla  Saracena  di 
Butera  1.50  n,  Galoppa  brillante  1. —  n, 
Posilipo  e  Monreale.  Capriccio  di  Con- 
certo  SU   motivi   popolari   2 — n. 

-  Posilipo  e  Monreale.   Varizioni   in  forma  di 

Capriccio,  P  5 —  Sandron. 

-  Rigoletto :    Duetto :    Tutte  le   feste   al   tem- 

pio.     Fantasia    sentimentale   4 — . 

-  Sul  Lido.   Pensiero  rom,  P  3 —  Ricordi. 

-  Studio-capriccio  in  Do  minore,  P  2.50  San- 

dron. 

-  Studio   in   Mi   bemolle,   P   4 —   Sandorn. 

-  La   tempesta  del   cuore.   Mazurke  2.25   San^ 

dron. 
-Trovatore.   1.   l'antasia,  P  5 —  Ricordi 
-Vespri     Siciliani.    Bolero,    ridotto 

variato   brillantemente   4.50. 

-  ( Figlio ) .      Romanza    senza    parole,     P    2 — 

Sandron. 

Bonanno    R.     Povero   fiore.      Romanza    2.50 
Satitojanin. 

Bonanno    S.    Dolce  malinconia,    nottur.    P 
3.50  Forlivesi. 

Bonanomi  G.  Martinenghi: 
la.  Messa  per  Org  5 — : 
^ilarcia  d'  introduzione.  Versetti  pel  Gloria 
in  sol  min.  Allegro  per  l'Offertorio.  An- 
dante per  l'Elevazione.  Allegro  per  la  Con- 
simiazione.     Polka  per  finale. 

IIa.  Messa  per  Org  5 — : 
Versetti   pel    gloria    in    sol    min.      Allegro 
]noderato     per     rOllertorio      Andante    per 
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l'Elevazione.  Allegro  moderato  per  la 
Consumazione.  Tric  Tiac  marcia  per  dopo 
Ja   mes&a. 

Illa.  Messa  per  Org  5 — : 
Marcia    d'Introduzione    alla    messa.      Ver- 
setti  per  il  Gloria  in  sol  min.     Allegro  per 
rOffertorio.      Larghetto     per     l'Elevazione 
Allegro   moderato   per   la   Consumazione. 

-  Pasorale  a  stile    antico  in  sol  magg.  — 60  n 

-  Pastorale   in  re  maggiore  — 60  n. 

-  Pastorale      p.     l'Evazione      in      sol     nuagg, 

— 60n. 

-  Scherzo   Pastorale   in    sol   maggiore  — 60  n 

-  Versetti  in  Re  magg.   Ory  2.50. 

-  Versetti  in  Sol  magg.  pel  Gloria,  Org  2 — 

Bonaparte     Crossing    the    Alps,      P     — 10 

Willig. 

Bonaparte's  Grand  March  (Hart's  Cheap 
Music  533)  — 'ß  Hopwood,  Fitmcun  — 10 
Willig,    Jfins     — fZ    Hopvmod,    Pitman. 

Bonardi    L.   Gregh:   Arbalete-polka   1 — n. 

-  Les    baisers    du    printemps,     chon.    S,   MS 

1— n,   Ch.  s.  — 35n. 

-  Ca  grise,  cliansonnette  1 —  n,  Ch.  s.  — 35  n. 

-  Chante    bengalil    bavanaisej    MS,    S    1 — n, 

Ch.  s.  — 35  n. 

-  En   allant   au   bois,     chanson   sur      „L'aigle 

double"    ( J.   F.   Wagner)    Ch.  s.  — 35  n. 
-Florita,    liavanaise,    Bar  T  B    2 —  n,    Ch.  s. 
— 35n. 

-  Je    pense    ä    Dieu    qui    nous    donna    le    vin 

BarB    1— n. 

-  Le  joli  mexicain,  excentricit6   1 — n,    (orch. 

p.  Derausart)  0  1 — n,  P  eond. 
— 50n. 

-  La  jolie  Mexicaine,  reponse  au  Joli  Mexi- 
cain,   MS  8    1 —  n,    Gregh. 

-  Ma  femme  couche  avec  ses  b^s  Bar  T  1 —  n, 

Ch.  s.  — 35n. 
-Le   mouchoir,   MSS    1 — n,    Ch.  s.   — 35  n. 

-  Les  Musicos.     Tziganes   Serenade,   P    1.70  n. 

-  La    retraite    russe,    transcription    brillante, 

P  1— n. 

-  Tourbillons  lögers,  valse  de   salon  2.50  n. 

-  Transcription   sur   l'hymne  russe,  P    1.35  n. 
Bonath   J.   Salon-Czardas  — 80  Mörike. 
Bonati    D.   G.  L'aurora  del  21   Giugno   1§91, 

marcia   in   re  magiore,   Org  — 60  n   Marti- 
nenghi. 
Bonati     G.    L'alunna,    marcia,     Banda     1.50 
Pcrosino. 

-  Caprifoglio,  Polka  2.50  Mariani. 

-  Cortesia,   Mazur   2.50    Mariani. 

-  Esperia,  mazurka   2.50  Borriero. 

-  Eior   d'arancio,   Polka   2.50    Mariani. 

-  Giandujot,   valtzer,   facilissimo,   Banda    1.50 

Perosimo. 
-Itala,  Polka  2.50  Mariani. 
■  Maria,   mazurka,  Banda   1.50  Perosino. 

-  Mazurka    2.50    Mariani. 
-Mirtillo,  Mazur  2 — -  Mariani. 

-  Rimembranze    della    Savoia,    Jfms    3.50    Ma- 

riani. 

-  Rina,  Mazur  2 —  Mariani. 

-  Sogno  avverato,  P  2.50  Perosino. 

-  Sülle  rive  dell'Orco,  Mazurka  2.50  Borriero. 

-  Tilde,   polka,   Banda    1.50   Perosino. 
Bonati-Crosetti    L.   Fior  d'AgliS,   P   2—  Pe- 
rosino. 

Bonato  G.  Versetti  in  Do,  Fa,  Sol  magg.  Org 
1.50  Martinenghi. 


Bonavia   G.   Annina^  P  2 —  Rioordi. 

-  5    Reggimento   Alpini,    Marcia   milit.    1 —  n 

Ricordi. 

-  Sandrina,  Polka  2.50  Mariani. 

-  Sulla  vetta  della  Bisalta,  polka  1.25  Ricordi. 

-  Trilli,   Mazur  2.50  Mariani. 

-  Tui    mesta    memoria,    pensiero    funebro,    P 

2 —  Borriero. 

Bonawitz  (Bonewitz)  J.  H.  (1839),  op.  3 
Tänze.  (Polacca,  Walzer,  Polka,  Mazurka, 
Galop-Finale),   Jfms    2.50   Bosworth. 

-  6  Sonate,  P  2.60  Andre. 

-  10   Chant  d'amitie,  P   1.50  Andre. 

-  11  Fant,  für  gr.  0.  Arr.  ^wi.s  5.50  BoswOrth. 

-  13   Polonaise,   P   1.50   Andr4. 

-  17  Divertissement,  P  2.30  Andre. 

-  21    Caprice,   P   1.80   Simrock. 

-  22    Vier    Fantasiestücke :    Mondschein,    Gei- 

stertanz,    Ständchen,     Erwacheta,     P     1 — 
ßreitkopf. 
-25    2  moreeaux,    P:     Chant   du    soir     1.50, 
Impromptu   1.75   Schott. 

-  28  Auf   dem   Meer.   Fantasie,   P    1 —  Breit- 

kopf. 

-  29  Overt.  zu  G.  Milano's  Trauerspiel  „1793" 

(mit  Benutzung  der  Marseillaise  f.  gr.  0 
arr.),  ^ws  3 —  Bosworth. 

-  32  Drei  Gedichte  für  eine  Singst  m.  P  1 — 

ßreitkopf:  1.  Denke  mein:  Wenn  du  der- 
einst in  sternenheller  Nacht  (A.  Mül- 
ler). 2.  Neapolitanisches  Ständchen : 
Wach',  erwach'  aus  holden  Träumen!  (H. 
Müller).  3.  An  die  Nacht:  Nächtig 
tönen   leise  Klänge    (H.   Müller). 

-  36    Konzert,     P    m.    0,     Pianofortest     1.50 

Breitkopf. 
-37  Trio  in  E-dur,  PVVc  5—  /.   SoJmberth. 

-  39   Introduktion   und   Scherzo,   P   3 —  Bos- 

worth. 

-40   Sonate,  PV,  A-nioll  2.60  Breitkopf. 

-42  Quint.,  PBVVaVc  15—,  2P  9—  Simrock. 

-43  iNocturne  elegiaque,  P  1.50  J.  Schuberth. 

-43  N.  1.  Melodie,  P  1—.  N.  2.  Scherzo-Im- 
promptu,  P    1.50   Bosioorth. 

•  A  birthday   song  4/ —  Ashdown. 

-  C.  A.  B.  Gavotte,   VP  3/—  Hopicood. 

-  Concertino,  FlP   6/ —  Rudall. 

-  Daily  Studies,  P  — 35  Schirmer. 

-  Divertissement,    J/ms    5/ —    Leonard. 
-Faust  de  Gounod,   2P   3 —  Schirmer. 

-  Five   dances    ( Polacca,   Walzer,   Polka,   Ma- 

zurka, Galop  Finale),  J^ms  5/ — ,  sep.  ä  1/6 
Leonard. 

-  Galop  de  concert  4/ —  Leonard. 

-  Historische    Klaviermusik.    Meister    des    17. 

und  18.  Jahrhunderts.  Frescobaldi: 
Canzone.  Ford:  Kanon.  Froh  berger: 
Toccata.  M  u  f  f  a  t :  Gigue.  C  o  u  p  e  r  i  n : 
Le  Dodo.  Couperin:  Le  Reveil-Matin. 
R  a  m  e  a  u :  Le  Tambourin.  Scarlatti: 
Allegro.  Scarlatti:  Tempo  di  Ballo. 
Scarlatti:  Katzenfuge.  P  o  r  p  o  r  a : 
Fuge.  Marcello:  Presto  aus  der  Cm. 
Sonate  4 —   Bosworth. 

-  Impromptu,   FlP  5/ —  Rudall. 

-  Two  Impromptus,  ^ms  4/ —  Leonard. 

-  Melody,   P   3/ —   Leonard. 

-  Nocturne,   VP  3/ —  Hopwood. 

-  Polka-Entr'acte,   VP  4/ —  Laudy. 
-Romeo  und    Julie,  Fant.  P   1 —  Breit- 
hopf. 
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-  Selections    from    Wagner's    Lohengrin, 

2P    3 —    Schirnier. 

-  Sonatina,  P  4/ —  Leonard. 
-Stabat   Mater,    8ATB    2,6   Leonard. 

-  Ungarische   Tänze,   P    1.50,   PV,  PVc   ä  2 — 

Bosworth. 

Bonay    G.      Lwurens:      Enfants    et    Oiseaux 
1.70  n. 

-  Femina,    valse,     succes    2 —  n,     YP    2.50  n, 

MandP  2.50  n,  FIP  2.50  n,  septuor  P  in  8° 
2.50  n. 

-  Idylle   bretonne   7 —  n. 

-  La  Lettre  au  Petita  valse  lente   1.70  n. 

-  Ma  ]Mie,  valse  2 —  n. 

-Marche   boheme,   P  1.70  n,   P  quatuor  ä  cor- 
desFl  in  8°  1.50  n. 

-  Rayons    1.70  n. 

-  Konianesque,    A'alse  eliantee    2 —  n,     Ch.    s. 

— 35  n. 

-  Tu  ne  peux  refuser  ( sur  les  motifs  de  Valse 

Galante)    2 — n,  C'h.  s.  — 35  n. 

-  TziganA,  valse  avec  tambourin  ad  lib.  2 — n. 

-  Valse  galante  2 —  n. 

-  Valse  lente,  P  2 —  n. 

Bonazzi  Arn  aide,  Regina  Elena,  marcia  mi- 

lit.   P   1.50  n,   Banda    1.50  n  Lapini. 
Bonazzi   T.  Ascolta  3 —  Fantuzzi. 
-Brise    de    mer,    valse-boston    2 — n    Binetti- 

Vaudy. 
Bon  blagueur  qui  vient  de  loin  1 — n,  Ch.  s. 

— 35  n  Billdudot. 
Bonbonne   et   Sergent    1 — n,   Ch.   s.  — 35  n 

Puigellier. 
Bon    bourgeois       (Le),     Scene     type     1 — n 

Joubert. 
Bonbright  Stephe  S.  My  love's  far  over  the 

sea  — 50  Ditson. 
Bonce    C.     L'Insouciante,     ehansonnette     p. 

feuune  — 25,  P  solo  — GO   Gcmdot. 
Bon  chien   1 — n,  Ch.  s.  — 30  n  Ondet. 
Boncinelli    E.    Amor    che    dorme,     Stornello 

2.50    VenUirini. 

-  Jo    ti   vorreij   Melodia   2.50    Tenturini. 

-  Senza  amor.  Romanza  con  accompagnamento 

di  P   e  Vc   3.50    Venturini. 
Bon   coeur   1 — n  Joubert. 
Bon    coeur    porte    bonheur,     Rom.     — ^30  n 

Joubert. 
Boncour,   Petite  valse   1 — n  Mennesson. 
Boncourt    H.     Bolero- Se)enade,     ^ms    2.50  n 

Galle  t. 

-  Caprice- Valse  2 — n  Gallet. 

-  Divertissement-gavotte    1.75  n   Gallet. 

-  Intermezzo,   J/ins    6 —   Hanielle. 

-  Jlazurka  fa  majeur   2 —  n  Gallet. 

-  Provengale  farandole  et  air  populaire,  4^s 

o — n  Gallet. 

-  Retraite  de  Carnaval,  4ms  2.50  n  Gallet. 

-  Tzigane,  4ms  2.50  n  Gallet. 

Bon  eure  Patience,  Chanson  — 30  n  Joubert. 
Lc    bon    Dieu    doit    bien    rigoler,    Ch.    com. 

1— n,   Ch.  s.  — 30n   Ondet. 
Bon  docteur    (Le)    1 — n  Joubert. 
Bond,  Turkish  reveüle,  VCornP  — 60  White. 

-  La  Zingara,  Polka  Redowa  — 30   Gordon. 
Bond  A.  Clara  Polka  — 25  Brainard. 

Bond  C.   H.  Vespei-  and  Amen  — ^,  1   Wcekes. 
Bond  Carrie  Jacobs,  Is  my  dolly  dead  —35 
Thompson   Mus.   Co. 


-  Mother's      Cradle      Song     — 50      Thompson 

Mus.   Co. 

-  Write  to  me  of ten,  dear   2/ —  n   Wiokins. 
Bond   F.   Heddon,  Vesper  Hymn  — Jl  n  Vm- 

cent. 
Bond    Henry,     Good     night     my    love    (The 
Union  Choralist  57),  ÜATB  — /3  Ashdoicn. 

-  Wanderer's    hymn    3/ — ■   Williams. 

-  What   makes   your   leaves   fall    down  ?    3/ — 

Willia^ms. 

-  Woimded  lark  4/ —  Williams. 

Bond   W.    H.  The  Mechanics  of  fingering,   V 

1 —  Summy. 
Bondam,  La"  Fete,  Marche,   VP  — 60  Eck. 

Bondarenko,    Methode    du    tambour,    P    1 — 
Jurgcnson. 

Bondarenko  E,  Ha^eac^M  Me^TBi.  Bauet  — 40 

Kastner. 
Bonden   och   räfven,   „Bondeu  hau  gick   sig 

ut  i     grönau     äng"     (Folkvisa)      vida 

Enkla   melodiska   sanger   för   A.  S   af   ats- 

killige   komponister,   2dra   häft. 
Bondesen  J.  D.  Ave  Maria  for  8.  T  med  PV, 

med  P(Org),  med  OrgV  ä  — 75  Hansen. 

-  Dylt    i  Skumring    k0lig,    ST    — 75    Hansen. 

-  Seks  Romancer  — 85  Hansen :   Aften.  Ellens 

Sang.    Til    lille    Marie.    Annas    Sang.    Ved 
Aften.  Hvor  tindrer  nu  min  Stjerne. 
Bondeson,  Frau  Julgille  och  Lekstuga  häit 
1,  2  ä   1—  Elkan. 

-  Lars,   Variete-Kupletter   och   Visor :    Musik 

och  text,  häft  1 — 10  ä  1 —  Lundquist. 
Bondi  D.  Album  Carnevalesco,  P  8 —  Ri- 
cordi:  N.  1.  Suez,  Valzer  2 — .  N.  2.  Un 
Saluto,  Polka.  3.  Diana,  Mazurka.  4. 
L'Estasi,  Schottisch.  5.  Veglia,  Polka,  ä 
1.50.  N.  6.  La  Danzatrice  italiana,  Ma- 
zurka 2 — .  N.  7.  Le  Maschere,  Quadriglia 
2.50. 

-  La  Danzatrice  Italiana,  P   2 —  Ricordi. 

-  Diana,  P   1.50  Ricordi. 

-  L'Estasi,  P   1.50  Ricordi. 

-  L'Esultamza,   P   3.50   Ricordi. 

-  Le  Maschere.  P   2.50  Ricordi. 

-  Rimembranza     popolare,     Polka     3 —    Ven- 

turini. 
-Un  Saluto,  P   1.50  Ricordi. 

-  Suez,  P  2 —  Ricordi. 

-  Veglia,  P   1.50   Ricordi. 
Bonds-Marsch,   opgedragen   aan   den   Nederl. 

Scherpschuttersbond  — 60  Poot. 
Bondy  J.  O.   D.   de,  O  Salutaris,  SC,  Duet 

&  Quart.  — 40  Ditson. 
Bone   Frank  W.  The  Dancing  Boughs,  Idyl, 

G  —30   Jacobs. 
-The  Dandeiion,   Waltz,    G  — 30   Jacobs. 

-  Days    of    Fun,     Song    and    Dance,     G    — 30 

Jacobs. 

-  Memories  Dear,   Gavotte,   G  — 30  Jacobs. 
■  Rambling,   Caprice,    G  — 30   Jacobs. 
-The  Wild  Rose,  Waltz,   G  —30  Jacobs. 
Bonehill    Miss    Bessie.     Francis:    Awkward 

Moments   2/ —  n   Sheard. 

-  Buttercups   and   Daisies   4/ — . 

-  The  Girls  of  the  Day  4/—. 

-  God  Save  Our  King  2/ —  n. 

-  The   Good   Old-fashioned    Days   4/ — . 

-  In  the  days  of  gay  King  Charlie  4/ — . 

-  Katty  Brow-n  4/ — . 

-  Money  4/ — . 
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-  My  last  Night  out;   or,  the  bacbelor's  club 

2/ —  n  Sheard. 

-  Playmates   4/ — . 

-  Seapegrace   Brother   Jack   4/ — . 

-  Shoulder   to    Shoulder   3/ — . 

-  Sweet  Neil  of  Old  Drury  2/—  n  Sheard. 

-  That's   the   Cutting    Part  4/ — . 

-  Tvvo  hundred  years  ago  4/ — . 

-  VVhen  you're  up  in  the  World  2/ —  n. 

-  Women  of  To-morrow  2/ —  n. 

Bonelli,  Boston  Step  March,  FullBrass  and 
Reed  Band  — 50  Fischer. 

-  Exercises   and   Scales,   P   1 —  n   Ditson. 

-  Last   Recollections,     Funeral     March,     Füll 

Brass  and  ReedBand  — 50  Fischer. 
Bonelli    C.     Mina,    Polka     (Strauß)    1 — i 

Mariani. 
Bonelli    L.  A  Lei:   Mazur  2.50  Mariani. 
Bonelli    M.   Non   ti    scordar   2.50   Ricordi. 
Boneschanser    E.    F.  Groote  Lievelingspotp. 

—60  Bolle. 

-  5  groote  zangstukken,  v.   Mannenkoor  — 50 

Nijgh. 

-  Het  zingende  kind.   15   Eenv.  vorspr.   66nst. 

kinderliederen  — 25  Nijgh. 

-  In  iust  en  leed.  12  nieuwe  zangstukken  — 40 

Boer. 
Boneschanser    E.    J.     Bloemen    en    paarlen. 
50    Liederen,     voor     groote    en    kleine   ge- 
mengde  zangkoren  — 90  Nijgh. 

-  Vijftig    Denn tj  es    en   Liedjes    in    noten-    en 

cij  f erschrif t,  ten  dienste  van  de  Bewaar- 
scholen  en  de  laagste  klassen  der  Volks- 
school  — 30  Noordhof. 

-  Keurbundel,  20  Vierst.  liederen^  v.  gemengd 

koor  — 50  Nijgh. 

-  20   Liedjes   voor   school   en   huis,   2  deeltjes 

ä  — 30   Nijgh. 

-  Met  mannenlied,  15  Vierst.  Liederen,  TTBB, 

2  deeltjes   ä  — 40   Nijgh. 

-Van  meet  af!  Nieuwe  complete  liederen- 
cursus,  bevattende  200  §en-  en  meerstem- 
niige  zangnummers,  methodisch  gerang- 
schikt  in  4  bundeltjes  ten  dienste  van 
scholen,  huisgezinnen  en  kinderzanggezel- 
schappen.  I.  50  Eenvoudige  eenstenxmige 
liedjes  — 30.  IT.  12  eenstemmige  en  38 
tweestemmige  liedjes  — 35.  III.  50  twee-, 
drie-  en  vierstemmige  liedjes  — 45.  IV.  50 
liedjes  voor  2  en  3  stemmen  — 45   Yletter. 

Boneschanser  F.  J.  Koorklanken,  uitge- 
zochte  liederen  voor  gemengd  koor,  part 
1.20,  elke  stem  apart  — 30   Wagenaar. 

Bonet,  Biblioteca  del  organista,  para  todas 
las  festividades  del  ano,  Coleccion  de  Misas, 
Juego  de  versos,  Himnos.  Magnificats,  Sal- 
mos,  Elevaciones,  Ofertorios,  Plegarias, 
Pastorales  etc.,  fäciles  y  de  mediana  di- 
ficultad  de  los  mäs  distinguidos  organi- 
stas  de  Europa,  Org  — ^20  n  Aynö,  10 —  n 
üotesio. 

-  La  Espaua  Penitente,   3  voces  y  Org   1.25  n 

Dotesio. 

-  La  gaita  y  el  tamboril,  coleccion  de  veinte 

cantos  populäres  y  pastoriles  con  Org,  E. 
P  5 —  n  A.gne,  transcr.  P  2.50  n,  Org  4 —  n 
Dotesio. 

-  Nuevo  Le  Carpentier,   metodo   elemental,   P 

15.  edicion   3 — n  Doteniu. 

-  Polux,  danza,  P  — 50  n  Doiesio. 

•  Cinco     Trisagios    ä    la    santisima    Trinidad, 


2  voces  y  Org  1.50  n,  3  voces  y  Otg  2.25  n 
Dotesio. 

-  Tres    trisagios   ä    la   Santisima   Trinidad    ä 

4  voces   y  Org    1.75  n   Dotesio. 
Bonet   R.  Ca.stor,  vals  — ^75  n  Dotesio. 
Bonet   S.  Vals   fficil   — 50  n  Dotesio. 
Bonetti   E.  Chi  sarä?  M8.C  4 —  Ricordi. 

■  Heart   to   Heart,   Ä.   MS.   B   ä  4 —  Ricordi. 

-  Lunge  da  te  3 —  Ricordi. 

-  Sai   tu  ?   2 —  Ricordi. 

-  Who  can  it  be?  3.50  Ricordi. 
Bonewitz,    Komeo   et   Juliette,    Fant.   P   2 — 

Breitkopf. 
Bonewitz- Volkmann       Mari«,       Mondlicht. 

Phantasie,  P   1 —  Breilkopf. 
Bonferino  Pietro,  L'amicizia  vedi  fanfarista 

moderno. 

-  L'Eroina,  Marcia  milit.  Banda,  Part   2 —  n 

Bratti. 

-  Felicitazione,     Marcia    milit.    Banda,    Part 

2 — n  Bratti. 

-  Fieramosca,     Polke,      Part      Banda     1.50  n 

Lapini. 

-  Scherzando,  0  1.50  Lapini. 

-  Viva  il  ballo !   Quattro  danze    ( Seconda  edi- 

zione)  P:  Venturini:  1.  Delfina,  Polka.  2. 
Tutta  brio,  Mazurka.  3.  Paolina,  Polka 
ä  2 — .  N.  4.  Sensitiva,  Mazurka  1.50,  N.  1 : 
Mand  — 25,  TP,  MandP  ä  4 — ,  MandC'hit 
3—,  2MandP  4.50,  2MandChit  3.50, 
2MandMaP  5 — .  2MandMaChit  4—,  Part 
Banda  3 — n  Venturini,  1.50  n  Lapini,  N.  2: 
Mand  —25,  YP  3—,  MandChit  2.50, 
2MandP  3.50,  2 MandChit  3 — .  2MandMaP 
4—,  2MandMaChit  3.50.  Part  Banda  3 — n. 
Bonfet  Crescenzia,  op.  2  Nachtschatten- 
Ländlej-,   Z   — 60    Hofmeister. 

-  3  Lieder-Marsch,  Z  — 40  Hofmeister. 

-  4  Traum    u.     op.  5    Gedenke  mein,     Lieder 

ohne  Wortej   Z  — 40   Hofmeister. 

-  8    O    kehr    zurück,    du    süßer    Traum,    Lied 

ohne  Worte,  Z  —40,  IDisk-  u.  StZ  —60 
\oigt. 

-  10    Sehnsucht    nach    den   Bergen.    Abschied, 

Lieder  ohne  Worte,  Z  — 50  Voigt. 
-13  Die  Graziöse,  Polka,  Z  —60   Voigt. 

-  20  Abendständchen,  Tonstück,  Z  — 40  Voigt. 

-  23     Weihnachtsglocken,     Melodien,      DiskZ 

— 50   Kahatek. 

-  24     Morgengruß,      Fantasie,      DiskZ     — 50 

Kabatck. 

-  29   Herzensglöckchen,    Lied    ohne   Worte,    Z 

—50   Voigt. 
Bonfichi    P.      Rondo:     Tanti    affetti    in    un 

momento,     cantato     dalla    Signora     Belloc 

nella   Donna   del    Lago   di    Rossini,   S    2 — 

Ricordi. 
Bonfigll    A.   6  Ariette   3 —   Ricordi. 
Bonfiglio    D.    Amor  mio  mazurka,    M    — 50 

Sandron. 
Bonfiglio-Porpora   D.    op   20     Minuetto,     P 

Mariani. 

-  Allegria,  Polka  brill.   2 —   Venturini. 

■  Amor  mio !   Mazurke  2.50,  V  — 50  Sandron. 

-  Tre    composizione    5 —     Venturini:      N.     1. 

Telegrafo  senza  Uli,  Mazurka  2.50.  N.  2. 
Ün  sorriso  d'amore,  Polka,  3.  Prima  Ga- 
votta  ä  2 — . 

-  Dimmi    che    m'  ami,    Melodia    4 —   Sandron. 

-  U    fioraio,    Canzone    popolare    sioiliana,    V 

— 50   Sandron. 
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-  Messaggio  d'amore  3 —  Sandorn. 

-  II   ritorno   della   Primavera,    Stornello    2.50 

Ventnrini. 

-  Scherzo   Brillante.  P  4.50    Vcnturmi. 

-  Sudorifero   per   Tinfluenza,   Polka,   Maricmi: 

P  3.50,  Mand,  V,  Fl  ä     2—,   MandP,   VP, 

FIP  ä  4—,  FIVP  4.50. 
- 1  tuoi  begli  oechi,  Schottisch  3.50  Sandron. 
Bonfils  A.  Little  duck,  polka  5 —  Clot  Fils. 
Bonfond,    24   Petits   Preludes   et   autres   Pe- 

tites   Pieces   tr&s   faciles,   H    1 —  n   Musiel. 
Bon    gargon    mais    farceur,    Scöne  ä  parle 

1 — re  Joubert. 

Bongartz  Leop.  Aan  de  Koninginne  des 
Hemels,  Lied,  opgedr.  aan  de  congregatien 
in  Nederland  — 30  Eck. 

-  Feestlied  voon  Iz.   H.   Pius   IX.   — 40   Wey- 

gand. 

-  Een  lied  voor  den  Koiiing  — 60  Eck. 
-Kerstlied,   TTBB   met  T-Solo  en   Org  of  P, 

Part   1—,   Elke   stem  —10   Eck. 
Bongini    A.    Ricordi:     ün   Ballo   in   ma- 

s  c  h  e  r  a,  Mel.  P  1 —  n. 
-La  Favorita,   Potpourri,   P    1.50  n. 

-  II   Giardinetto.   Nott.   P    1 —  n. 
-Poliuto,  Mel.   P   1.50  n. 

-  E  u  y  Blas,   Fant.   P   1—  n. 

-  Un  sorriso  d'amore,   Scherzo  fantastico  ori- 

ginale, P   1.50  n. 

-  La   Spiritosa,  Mazurka,   Jfms   1.25. 
Bongini    Oreste,    Ad    una    fanciulla,    valzer. 

Forlivesi:  3 — ,  Mand{V)  — 25  n,  MoAidP 
3.50,  M(ind{Y)G  3—,  2MandP  4—,  2Mand 
(Y)P  5—,  2Mand(V)0  3.50,  2Mamd{V) 
MaG  4.50. 
-Album  di  Danze:  Chit  {2C'hit)  5 —  Bratti: 
Volubile,  Polka.  Ritrosa,  Mazurka.  Stor- 
ditella,  Polka.  Sarai  mia?  Mazurka.  Trot- 
tolina,  Schottisch,  ä  1 — .  Ciao  neh!  Val- 
zer  2 — . 

-  Arlecchinata,     Polka    1 —  n,     Mand    — 25  n, 

MandP   1.50  n,  2MandP   1.75  n  Ricordi. 

-  La  Danza  delle   Streghe,   Maz.   3 — ,  MandP 

3.50,  MandChit  3 — ,  2MandP  4 — ,  2Mand 
Chit  3.50. 

-  Gaiezza,   Polka   brill.    Chit   — 75  n   Ricordi. 

-  Giuseppina,     Polka     1 —  n,     Mand    — '25  n, 

MandP    1.25  n,   2MandP    1.50  n. 

-  Lillipuziana,    Piccola    Mazurka.,    MomdChit 

1 —  Ricordi. 
-Mose,  Sfimiature,  Chit  1.50  Ricordi,  Mond 
P  2.40  n  Breitkopf,  Y(Mand)P  6—,  Mamd 
Chit   5 —  Ricordi. 

-  Nuova    primavera.    Romanza,     MandP    3 — 

Bratti. 

-  Otello,   Ave   Maria,    Trascr.    MandChit    3 — 

Ricordi. 

-  Pensieri    Melodici    Piccola    fant.    Chit    2.50 

Bratti. 

-  Pensieri  Melodici,   Piccola  fantasia,   MandP 

3.50  Bratii,  5 —  ForlivCsi,  VcP  — 05, 
Mand{V)G  4—  Forlivesi,  MandChit  3— 
Btatti,  2MandP  5.50,  2Mand{V)P  6—, 
2Mand{T)G  4.50,  2Ma7id{V)MaG  5—  For- 
livesi. 

-Per  la  patria  (Für's  Vaterland),  Marcia 
militare,   Bwnda,    Part   2.40  n    Schmidl. 

-II  piatto  delle  Fate,  Valzer,  Bratti:  3 — , 
MandP  4—,  MandChit  3—,  2MandP  4.50, 
2MandChii  3.50. 


-  La    rollina,    polka    brillante,    2MandP    4 — , 

2MandChit   3.50   Bratti. 

-  Satanella,    Mazurka   — 75  n,     Mand    — 25  n, 

MandP  1.50  n  Ricordi,  2MandP  3 — 
Schinidl. 

-  Scellerata,    Mazurka    — 75  n,    Mand   — 25  n, 

MandP    1.25  n,    2MandP    1.50  n    Ricordi. 

-  La   Spiritosa,   maz.   ^ms    1.25. 

-  Tutta    brio,    polka    brill.     Forlivesi:     2.50, 

Mand(V)  — 25  n,  MandP  3—,  Mand{V) 
G  2.50,  2MandP  3.50,  2Mand(V)P  4.50, 
2Mand{V)G    3—,   2Mand(V)MaG   4—. 

-Vita  gaia,  valzer,  Forlivesi:  2.50,  Mand{V) 
— 25n,  MandP  3.50,  Mand{V)G  3—, 
2MandP  4—,  2Mand(V)G  3.50,  2Mand 
{T)MaG   4—. 

■  Vittoriana,  Polka  — 75  n,  Mand  — 25  n, 
MandP  1.25  n,  2MandP   1.50  n. 

-  Viva    Savoja!  .  . .   Avanti    Savoia!  .  .  .    Inno- 

Marcia,  Bratti:  P  3.50,  Mand  1—,  Cornet 

3.50,   MandP,   YcP,  FIP  ä  4—,   MandChit, 

FlChit   ä  3.50,     2MandP   4.50,     2MandCUt 

4—,   2MandFlP   5—,   2MandFlChit   4.50. 
Bon    gite    (Le),   Chanson    1 — n   Joubert. 
Bonheur   ä  deux    1 — n,    Ch.    s.   — 35  n  Ptii- 

gellier. 
Bonheur  ä  quinze  ans    (Le)  — 30  n  Jouhert. 
Bonheur  ä   toi,   Rom.  — 30  n  Joubert. 
Bonheur   cache,   Rom.  — 30  n  Joubert. 
Bonheur   de    l'Asile,   ■ — 50  n   Bornemann. 
Le     Bonheur    de    Jeannette     1 — n,    Ch.    s. 

— 40  n   Bornemann. 
Bonheur  de  jeune  fille  — 30  n  Joubert. 
Bonheur.    (le)     de     se     revoir,     Tyrolienne 

— 30  n  Joubert. 
Bonheur    (le)     du    cabaret,     Chans.     1 — n 

Joubeyt. 
Le  Bonheur  du   Forgeron,  T.Ba/r  1 — n,  Ch. 

s.    — 35  n   Eveillard. 
Bonheur  (le)   du  foyer,  Mel.  — 30  n  Joubert. 
Bonheur    du    premier    jour,     Parod.     1 — n 

Joubert. 
Bonheur    et    guignon    1 — n,    Ch.    s.    — 35  n 

Eveillard. 
Bonheur,     Come     back     soon,    waltz    2 — ^n, 

(Gems  l'or  little  players   129)   — /6n,  Füll 

0    1/6  n,   Sept.    1/ —  n  Wi<:kins. 

-  Dear  old  Home  2/ —  n  Wickins. 

-  Donetta,      danse      pittoresque,       F      2  —  n 

Wickins. 

-  Duchess   of   York,   waltz   2/ —  n    Wickins. 

-  First  in  the  field   4/ —  Williams. 

-  For   evermore   2/ —  n   Wickins. 

-  Golden  Sunshine,  waltz  2/ —  n,  FullO   1/6  n, 

Sept.    1/ —  n    Wickins. 
-Grand  valse  de  eoncert   (Mattei  Tito)    5/ — 
Ashdoivn. 

-  Lock-keeper   4/ —   Williams. 

-  Merry  bells  Galop.   Characterist.  — 60.    'fms 

—80   White. 

-  Mexikansk    Serenad,   P  — 75    GcJirman. 
-Mizpah.  Gavotte  —60  White. 

-Off  to  the  Ball,  P  (Memories  of  Home  7) 
2/ — •  n    Wickins. 

-  La     Reine     du     Printemps,     waltz     2/ —  n 

Wickins. 

-Skipping  Eope,  Dance,  P2VVc,  (Fl)Va  ad 
lib.   (Orch.  Half-Hours  20)   2/ — n  Wickins. 

-  The  Unfinished  Picture  4/ — ^  Gary. 

-  Ziniska,  russian  dance,  P  2 —  n  Wickins. 
Bonheur   F.  A  long  lane  4/ —  Williümts 
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Bonheur    G.     Love's    golden    dream,     Waltz 

— 60   Gordon. 
Bonheur  Georges,  Exercises  Pratiques  de  la 

voix  5 — n  Loret. 
Bonheur    incompris     1 — n,     Ch.    s.   — 30  n 

Ondet. 
Bonheur    Isidore.     Sheard:     The    Bohemian 

Girl.  Quadrille    (Alexandra  Mus.   book  2) 

— /6. 

-  Hands  and  Hearts  shall  meet  at  last  2/ —  n. 

-  I'll  ne'er  forget  thee  2/ —  n. 
-The  last  Chance   (Samoa)   2/ — n. 

-  Leap  Year   2/ —  n. 

-  Lillian,  Gavotte  4/ — . 

-  Paulus,  Polka  2/ —  n. 
-Perdita,   Waltz    2/ — n. 

-The  Phonograph,  Waltz  2/ — n. 

-  Three  Short  Charakteristic  Dances    ( Dance 

of  Marionettes,    Sabot  Dance,    Hungarian 

Dance )    4/ — . 
Bonheur  L.  Avec  ma  petite  femme  3 —  Sulz- 
bach. 
Bonheur  Otto,  Elite  Waltz  2/—,   (Ch.  Tuck- 

wood)    FullO    1/6  n,      Sept    1/— n,      extra 

parts  — ß   Hopwood. 
-Lily  Queen,  Waltz  2/ — ,    (Pleas  Memor.   I. 

E.  Newell  8),  — /6  Hopwood. 
Le  bonheur  qu'on  se  fait  soi-meme   1 — u, 

Ch.  s.  — 35  n  Eveillard. 
Bonheur    R.   Huit  po^sies   de  Francis   Jam- 

mes.    (Ornements  d'Eugöne  Carrifere)    10 — 

Demets:     1.    La   maison   serait    pleine   de 

Roses.  2.  Le  Paysan.  3.  Le  village  ä  midi. 

4.  J'allai  ä  Lourdes.  5.  La  Vallße.  6.  Avec 

les  pistolets.  7,  C'est  aujourd'hui.  8.  Quand 

verrai-je  les  lies. 
Bonheur  reve,  Valse  chant6e  2 — n  Jouhert. 
Bonheur  (le)  s'effeuille  et  passe,  M6l.  1 — n 

Joubert. 
Bonheur  Theo.   op.  30   Philomeno,   Gavotte 

1.50    Germann. 
-31    Marine-Polka    1.50,    0    1.50    Germa/nn. 
-32    Mückenspiel,    Salonsttick,    P    1.50    öer- 

mann. 

-  Abbey    Voluntaries     book    VIII     N.  1 — 10, 

Org,  H.  Americ  Org  1/ —  Hopwood. 

-  After    Sundown    Waltz    2/ —  n,    ( Getos    for 

little  Players  4)   — /6  n,  FullO  1/6  n,  Sept. 

1/ — n   Wickins,    vocal    2/ — n   Wickins. 
-After  the  Ball,  Waltz  2/— n  Sheard. 
-After  the  fray,  TB  4/ —  Ashdown. 

-  Aida  my  Queen  4/ —  Hopwood. 

-  Air  de  Ballet  (Tolhurst),P  4/—  8wa/n. 
-Albanian  Dance,  P  1/ — ,  4ms  4/ —  Larwoy. 
-Alexandra  Mazurka,  P  1/ —  Laricay. 

-All  Hallow  E'en,  Valse  on  Pinsuti's  populär 
Song  4/ —  Keith. 

•  Always    friends,    TB   4/ —   Ashdovm. 
-Always    with    Thee,    Waltz    1/ —   Hopwood. 
-Amorita,   waltz   2/ — n   Wickins. 

-  'Arry   and   'Arriet.    Lancers   3/ —  Reynold-i. 

-  At  the  golden  gates  4/ —  Leonard,  Williams, 

—60   Wood. 
■Azalea,    Schottische   4/ —    Weekes. 

-  Bamboo  Dance,  P  3/ — ,  Jtms  4/ —  Larway. 
-Bataille  des   Fleurs  4/ —  Francis. 

-The  battle  eve,  TB  4/ —  Ashdown. 

■  Beauteous   Land   4/ —   SwOm,. 

-  Beating  round  the  Bush  — ß  Broome. 

■  Beatime  Melodies  — /2  Broome. 

•  Belle   6toile,    valse    4/ — ,    ^ms    i/ —    ( Orch. 

Universal-Handbuch  der  Musikliteratur.    B. 


Magaz.  11),  SmallO  1/— n,  FullO  2/— n 
Leon<ird. 

-  The    Belle    of    Baltimore,    barn    dance    4/ — 

Leonard. 

■  Beneath   the   Stars   2/ —  n   Hopwood. 

■  Berlin  March   1/6  Hopwood. 

■  Beyond   earth's   shadowland   4/ —   Williams, 

with  V  oblig.  4/ —  Larway. 

■  Big  Wheel,  Lancers  2/ —  n  Sheard. 

■  Biondinette,  P   1/6  Hopwood. 

■  Bogie     Man.    Lancers     4/ — ,     BanjoP    4/ — 

Hopwood,  Marche  Grotesque  4/ —  Hop- 
wood. 

Bow-wow,  Schottische  (Band  Journal  236) 
FullO  1/6,  Sept.  1/ — ,  Band  parts  1/ — 
Francis. 

Bow-wow,  Waltz  4/ — ,  (Band  Journal  237) 
FullO  1/6,  Sept.  1/—,  Band  parts  1/— 
Francis. 

■  The    Boys    are    marsch ing,    Patriotic    Song 

2/ —  n   Broome. 

■  Boys  of  the  Regiment  4/ —  Hopwood. 

■  Brave   patrol  4/ —   Williams. 

■  Bravest  boys  of  all   4/ —  Williams. 

■  Breakers    Ahead    4/ —    Hopwood. 

-  Burlesque     Schottische      ( introducing     Wot 

eher!)   4/ —  Reynolds. 

■  Butterflies    Barn    Dance   — /2    Broome. 

■  Called   Home   2/ —  n   Broome. 

■  „Cap  and  Beils",  Lancers,  Milit.  Band  15/ — 

Rudall. 

■  Castanetta    2/ —  n   Wickins,    4/ —   Williams. 
■The   Cathedral   March   2/ — n   Jeffery. 

■  Cathedra!  Voices  — /2  Broome. 

-  Chance!  Echoes  book  II,  XI,   XX,  Org.  H. 

Americ.    Org    ä  1/ —   Hopwood. 

■  Child  of  Bethlehem  4/ —  Williams. 

■  The    Children's    new    Century    Album    1/ — 

Francis:  The  Soldiers  of  the  Queen.  Little 
Dolly  Daydream  Waltz.  For  Old  Tiiaes' 
Sake  Waltz.  The  Piccadilly  Johnny  Polka. 
Many  Happy  Returns  Birthday  Wallz. 
Vienna  Up  to  Date  March.  Baimoral  Schot- 
tische. „Uncle  Tom's"  Barn  Dance  ov 
Schottische.  Tut-Tut  Polka.  Gordon  Schot- 
tische. Koker  Nut  Barn  Dance.  Soldiers 
of  the  Queen  Qu^drilles.  Society  Dance. 

■  Chinese  Wedding  Dance  3/ —  Moore. 

■  Christmas    Roses    — /2    Broome. 

■  Circassian  Dance  4/ — ,   (Band  Journal  154) 

FullO  1/6,  Sept.  1/—,  Bwnd  parts  1,— 
Francis. 

■  Circus    Waltz     2/—,     (Ch.    Tuckwood; 

FullO  1/6  n,  Sept.   1/— n  Hopioood. 

■  The  clang  of  the  hammer  — 50  Church,  Mc 

Kinley,  2/ —  n  Morley,  — 50  National 
Music,  Schirmer,  TTBB  (M  oi  r  1  e  y's 
Part-song  Journal  11)  — /3  Leonard,  — 06 
Wood. 

•  Cloudland    Waltz      (Newell     Pleas    Memor. 

48)    — /6  Hopwood. 

■  Colour  Sergent  Grev  2/ —  n  Hopwood. 
-Come  to  my  Heart' Waltz  2/—,  VP    (Trea- 

hearne  Winds  Ser.  2)  1/6,  FIP  (Fan- 
celli Holy  Ser.  5 )    1/ —  Hopwood. 

■  Concordia  March  4/ — ,   Org  4/ —  Pitmwn. 

•  Conquerors  4/ —  Williams,  TTBB   (Morley's 

part-song  Journal  8)  — /3  Leonard,  TTBB 
with  P   (Part-Song  Journ.  8)   — 06  Wood. 

■  Constantinople  Polka    ( Dance  Album   Book 

2)    1/ — n  Reynolds,  Violin  part  — /6  n. 

5S 
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-  Constant  Love  4/ —   Whittingham. 
-The  Continental,  Waltz  2/— n   Sheard. 

-  Coraline,  P  3 —  Reynolds. 

-Corsican    March,     F    2/—,      (Stuart     Scott 
Little   Favourites   2)    — ß   Hopwood. 

-  Cosette,   March   4/ —   Ashdown. 

-The  Costers,   Barn  Dance  4/—,   Polka   4/— 

Hopioood. 
-The  Crusader  4/ —  Whittinghatn,   Williams. 
-Daintv   Miuuet.  P  — 12   Broome. 
-Dance   of   the   Butterflies,    P    4/—   Sheord, 

— 50     White,     Ams     2  —  n    Sheard,     — 75 

White. 
■  The  dance  of  the  dwarfs,  P  4/ —  Leonard, 

— 40   White,  4ms    (Dupre)    3/ — ,    (Pal- 

mieri)     4/—,    VP    4/—,     (Orch.    Magaz. 

1)     FullO    2/ — n,   smallO    1/ — n   Leonard. 
-Dance  of  the  Giants,  morceau  grotesque,  P 

4/_^    _^ms     4/—     y.  Fl     ä    — ,3n     Reeks, 

Banjo    (Banjo   Budget    378)    2/ —   Turner, 

FullO   1/4,  Sept.   1/— n  Reeks. 

-  Dance    of    the     Gnomes,    P,     ^mn    ä    47— 

Pitman. 

-  Dance  of  the  Goblins.  P  2/—  n,  P2yVcGorn 

(Fl)ra    ad    lib.     (Orch.    Half-Hours    27) 
2/ — n  Wickins. 

-  Dance   of   the   Liliputions,    ä  la   Tarantelle, 

Morceau   de    Salon,    P   4/ —   Sheard,    — 60 

White,  Jfms  4/ —  Sheard,  1 —  White. 
-Dance  of  the  Midgets,  P  3/—  Cary,  TP  (H. 

T  e  r  r  i  s  s   Chandos   Series   30 )    — ,9   Hop- 

toood. 
-Dance  of  the  Witches,  P   1! — n,  J^ms  4/ — , 

TP  3/—,  2MandP,  2VP    (J.  E.  Newell) 

ä   4:/—  Reynolds. 
-Dance    Pantomimique,    P    3 — ,    TP     (Trea- 

hearne  Winds  Ser.   45)    1/6  Hopwood. 

-  Dance    Romaine,    A  la    Tarantelle,    Italian 

Peasant  Dance,  P  4/ — ,  T  part.  ad  )ib. 
— /3  n  Recks. 
-Dandy  Coon"s  Barn  Dance  2/ — ,  (Proni. 
Pearls  36)  1/—,  TP  (Treahearne  Winds 
Ser.  40)  1/0.  (Ch.  T  u  c  k  w  o  o  d,  Band 
Journal),  FullO  1/6  n,  Sept.  1/ — n,  extra 
parts  — /3   Hoptvood. 

-  Danse   Camivale,   P  4/ — ,   (Prom.  Pearls  43) 

1/—,  4>ns  4/—  n,  (Chatsworth  Edit.  12)  2/—, 
VP  41—,  2V  (P  ad  lib.)  4/—  Brass  Band 
2/6  n  Hopirood. 

-  Danse  des  Courtiers  (Gavotte  Majestique),  P 

3/ —  Hopwood. 

-  Danse  des  Sir&nes  — /2  Broome. 

-  Danse  Gracieuse  4/ —   Willcocks. 

-  Danse  Martinique,  P  Sj —  Hopicood. 

-  Danse  Orphique,  P  4/ — ,  (Orchestral  Library 

25)  0  II—  n  Ashdown. 

-  Danse    Romaine,   Banjo    (Banjo  Budget  375) 

2/ —  Turner. 

-  The  dare-devil  crew  4/ —  Leonard. 

-  Darkies,  Revels,  P  3/ —  Orpheus. 

-  Daubert's   New    American  Barn  Dance,   4ms 

21—  n  Sheard. 

-  The  Daughter  of  the  Regiment.  March  2/ —  n 

Hojyicood. 

-  Dearie  Valse  2/ —  n  Morley. 

-Dear    Kind    Doctor.    Waltz    1/—,     VCornet 

parts  ä  — /6  Hoj)ioood. 
-Delighted  to  See  You.  Waltz  — /2  Broome. 

-  The  Divine.  Waltz  2/—  n  Sheard. 

-  Domino  Polka  2/—  Hopicood. 

-The  Donkey  Cart  4/—  Dary,  Williams. 


-  Donna  Sabine.  Serenade,  P  3/ —  Leonard. 

-  Dreaming   of   home   4/ —  Williams,   with  V 

41—,  SATB  —13  n  Reeks. 

-  Dream  memories.  Waltz  4/ —  Williams,  (Or- 

chestral Library  50)  0  1/ —  n  Ashdown. 

-  Duetto.  Intermezzo,  P  1.60  n  Äscherberg. 

-  Dulcibel,    P  — /6,  4ms  2/—,    V(Mand)P  (H. 

Terriss  Chandos  Series  27)  — /9,  2VP  1/6  n, 
Grand  Valse  (Ruby  Series  7)  4/ —  Orpheus. 

-  Eastern  Dance,  P  3/ —  Hopwood. 

-  Six  Eastern  Dances.   2  in  each  book   2/ —  n 

Broome. 

-  25  easy  pieces,  P  ä  1/ —  Reynolds. 

-  Eehoes  of  St.  Peter's.  Morceau  Religieuse,  P 

1/6  Hopwood. 

-  Eehoes    of    the    Old    Chateau.    Gavotte   3/ — 

Weekes. 

-  'E  dunno  where  'e  are.  Lancers  1/ — ,   VCornet 

parts  ä  — /6,  Polka  1/ — ,  VCornet  parts  ä 
— /6  Hopnood. 

-  The  Emperor's  March,  P  3/ —  Donajowski. 

-  Empress  of  the  Sea  4/ —  Moore,   Williams. 

-  Encore.  Valse  4/ —  Leonard. 

-  Endless  Love  4/ —  Hoptvood. 

-  Endymion.  Intermezzo,   P  3/ — ,   4ms  4/ —  n, 

(Ch.  Tu  ck  wo  od)  FullO  1/6  n,  Sept.  1/— n 
Hopicood. 

-  Enita  Waltz  4/ —  Hoptvood. 

-  Esmarita,  Polish  Danse  2/ —  n,  P2VVcComet, 

Va  ad  lib.  2/ —  n  Wickins. 

-  L'Etoile  d'or  Waltz  4/ —  Hoptvood. 

-  Extasy.   Pas   de  Quatre  1/ — ,    VCornet  parts 

ä  — /6  Hopicood. 

-  The  fairies  and  the  flowers  (Morley's  school 

songs,  two-part  19)  — /3  Leonard,  — 06  Wood. 

-  Fairy  barque,  MandP  4/ —  Whittingham. 

-  Ealstaff  2/—  n  Sheard. 

-Faust   (Gounod).    Grand    Selection,    P  4/ — , 
4ms  3/—,   VP  3/—  n  Sheard. 

-  Russian  Mazurka  — 50  White,    with  V  part 

ad  lib.  — /3  n  Reeks. 

-  Flemish  Dance,  P  4/—  Sheard,  —50  White, 

4ms  21—  n  Sheard,  —80  White,  0  —60 
White. 

-  Forget  menot  2/ —  n  Hopicood. 

-  For  the  King  4/ — ,  March  3/ —  Äshdotvn. 

-  Fox   Bush    Galop    2/ —  n,    (Gems   for   little 

Players  12)  — /6  n,  P2VVcCornet,  Va  ad  lib. 

2/—  n.  Füllst  0  1/6  n,  Sept.  1/—  n   Wickins. 

-Frühlingslied  (Spring  Song),  P  1 16  Hopwood. 

-  „Fun  and  Frivolitv".  Lancers,  Military  Band 

(arr.  C.  W.  H.  Hall)  15/—  Rtuiall. 

-  Gabrielle.  Pas  de  Danse  1/ — ,  VCornet  parts 

ä  — /6  Hopicood. 

-  Gate  of  mercy  4/ —  Williams,   with  Org  ad 

lib.  4/ —  Sican. 
-Geneviöve,   Gavotte   3/—,    (Prom.  Pearls   32) 
1/ —  Hopicood. 

-  Gentle  faces  — 35  Ditson,  — 30  Gordon,  Na- 

tional Music,  4/ —  Williams,  — /3  Leonard, 
—06  Wood,  Song  &  Chor.  —35  White, 
Transcr.  P  3/ —  Dean. 

-  The  girls  are  the  boys  for  me  4/ —  Leonard, 

Willi  a7ns. 

-  Gitanelle.  Spanish  Dance  1/6,   VP  (H.  Terris, 

Chandos  Series  23)  — /9  Hopicood. 

-  God  Bless  the  Prince   of  Wales.   March  1/— 

Lartcay,  4/ —  Sheard,  4ms  4/ — ,  FullO  1/6  n, 
Sept.  1/ —  n  Lartcay. 

-  Golden  Sunbeams.  Waltz,  4ms  2/ —  n  Broome. 
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-  Gondolina,  P  3/ —  Larivay. 

-  La  Gonita.  March  4/ — ,  4ms  2/ —  n  Sheard. 

-  Grannie's  Rings  in  C  in  D  ä  2/ —  n  Reynolds, 

4/ —  William,s. 

-  Grenadier's  Polka.  March  — 50  Oordon,  AI — , 

(Prom.  Pearls  11)  1/ —  Hopwood,  — 50  White, 
4ms  (Chatsworth  Edition  1)  2/ — ,  Mand 
(Nie.  Podesta  Mand.  Portf.  5)  1/6,  VP 
(Treahearne  Winds.  Ser.  18)  1/6,  Banjo  P 
(Banjo  Academie  1)  1/—,  2V  (P  &&  lib.)  4/—, 
(Tuckwood)  FullO  1/6  n,  Sept.  1/—  n 
Hopwood. 

-  Griselda.  Graceful  Dance  3/ — ,  (Prom.  Pearls 

39)  1/—  Hopwood. 

-  Grotesque  revels,  P  4/ —  Ashdoton. 

-  Guard  of  Honour,  P  — /2  Broom,e. 

-  Half  Hours  with  Best  Music  Hall  Composers 

Ist.  Seleetion,  P  4/ —  Hopwood. 

-  Her  Grace.  Waltz  4/ —  Hopwood. 

-  High  Jinks  (on  populär  Melodies).  Quadrille 

2/ —  n  Sheard. 

-  Hilarity,   Seleetion,   Military  Band   (arr.  E. 

Sharpe)  15/ —  Rudall. 

-  The  Holy  Vision  — /2  Broome. 

-  Honor's  Watchword  in  F  in  G  ä  2/ —  n  Rey- 

nolds. 

-  Hungarian  Dance  3/ —  Hojnvood. 

-  Hush !  Waltz,  4ms  2/ —  n  Broome. 

-  Hypatia,  P  3/ —  Pitman. 

-  Imperial  Light  Infantry.  Galop  2/ —  n  Sheard. 

-  Imperial  Parade  March  — /2  Broome. 

-  Imps'  Revels  Characteristic  Dance  2/ — ,  (Ne- 

well, Pleas.  Memor.  26)  — /6  Hopwood,  — 50 
White,  4ms  2/ —  Hoj)wood,  — 75  White, 
6ms  21—,  VP  21—,  (H.  Terriss,  Chandos 
Series  17)  — /9,  Mand(V)P  — /9  n,  2VP 
1/6  n  Hopwood. 

-  In  dreamland  city  4/ —  Ashdoivn. 

-  In  the  Clouds.  Waltz  4/ —  Reynolds. 

-  In    the    gloaming.    Waltz,    4ms   4/ —    Whit- 

tingham. 
■  In  the  moonlight.    Barn   dance   3/ — ,    0  (Or- 
chestral Library  41)  1/—  n  Ashdown. 

-  Italian  Dance  1/6  Hoptoood. 

-  Jack  my  hearty  2/ —  n  Hopwood. 

-  Jack's  Wedding  4/ —  Whittingham. 

-  Japanese     Cherry     Dance.     Hopwood :     3/ — , 

(Iwan  Caryll)  4/—,  (Prom.  Pearls  29) 
1/—,  4ms  (Chatworth  Edition  10)  2/—,  VP 
3/—,  (Treahearne  Winds  Ser.  32)  1/6,  (Ch. 
Tuckwood)  FullO  1/6  n,  Sept.  1/—  n. 

-  Jolie  Pas.  Danse  Piquante  4/ —  Orpheus. 

-  „Jollity"  Eantasia,    Military  Band  (arr.  W. 

Bentley)  15/ —  Rudall. 

-  Josephine.  Danse  Espagnole  3/ —  Leonard. 

-  Just  a  little  sunshine  4/ —  Williams. 

•  Kindergarten  Series,  P  1—62  ä  — /6  n  Sheard. 

-  „Kindei'garten"  Valsette,  P  1/ —  n  Reynolds. 

-  King  of  the  Camp  March  3/ —  Larivay. 

•  The  King's  Cavaliers  4/ —  Willeocks. 

-  The  king's  heroes,  TB  4/ —  Ashdown. 

-  King's  Own  2/ —  n  Hopivood,  4/ —  Williams, 

March  (Prom.  Pearls  35)  1/ — ,  4ms  (Balmorel 
Ser.  9)  1/—,  Mand  (N.  Podesta,  Mand.  Portf. 
10)  1/6,   VP  (Treahearne  Winds.  Ser.  36)  1/6 
Hojjwood. 
-Lady  Fayre  Gavotte  4/—   Whittingham. 

•  Land  of  little  children  4/ —  Williams,   with 
V  oblig.  4/ —  Larivay. 
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-Lassie  4/ —  Gary,  —50  White,  Transer.  P 
(Garland  of  Melodies  11)  3/ —  Dean. 

-Leoline.  Intermezzo,  P  4/ — ,  (Maubray  G. 
Daisy  Chains  10)  P  1/ —  Moore. 

-  Let's  away,  SATB(Mor\ej's  part-song  Journal 

32)  — /3  Leonard,  —06  Wood. 
•  Life  on  a  Troopship.  Charactßristique  Piöce, 
P  4/ —  Hopwood. 

-  The   Lighthouse.     Fantasia,   P,    4ms   ä   4/ — 

Larway. 

-  The  Liliputians  ä  la  Taranteile.  Danse  Cha- 

racteristic, 4??is  2/ —  n  Sheard. 

-  The   little    Alabama   boon.   Transer.   P  4/ — , 

VP  21—  n  Sheard. 

-  The  little  grenadier  4/ —  Ashdown. 

-  Little  Soldier's  March  1/ —  n  Reynolds. 

-  Little  Soldiers.  Waltz  4/ —  Hopwood. 

-  London,  Night  by  Night,  P  4/ —  Sheard. 

-  Lord  is  Love  4/ —  Gary. 

-  Loveland.    Waltz    4/ — ,    (Band    Journal    174) 

FullO  1/6,  Sept.  1/—,  SawZparts  l— Francis. 

-  Love  Lane.  Vocal  Gavotte  2/ —  n   Wickins. 

-  Lovelano.  Valse  — /3  Francis. 

-  Love's   Golden   Dream.    Waltz  — 60   Gentury 

Music  Publish,  — 50  Ditson,  National  Music, 
Presser,  —60  White,  1.25  Elkan,  Hals, 
V(Mand.)P  —60  Presser. 

-  Love's  way  4/ —  Leonard,  — 50  Wood. 

-  Lubbly  Dinah.  Plantation  Dance  1/ — ,  VGornet 

parts  ä  — /6  Hopwood. 

-  Ma  fiancee.  Gavotte  4/ —  Whittingham. 

-  Mandolina  4/ —  Williams,  with  Mand  2/ —  n 

Hopwood. 

-  Manzanella  2/ —  n  Hoopwood. 

-  Marche  des   Geants.   Morceau   Grotesque,   P 

— 50  Oordon,  1/6  n  Moorley. 

-  March  in  C  3/ —  Hopwood. 

-  March  in  D  (T  o  1  h  u  r  s  t)  4/ —  Stvan. 

-  Mareh  in  E  flat  3/ —  Larivay. 

-  March  in  F  1/ —  n  Reynolds. 

-  Marchioness.   Gavotte  Modern   1/6  Hoptvood. 

-  Mareh  Militaire.    (Newell   Pleas.  Memor.  50) 

— /6  Hopivood. 

-  Mareh  of  the  Franeiseians  4/ —  Whittingham. 

-  Mareh  of  the  Friars  1/6,  (Pleas.  Memor.  Newell 

19)  — /6  Hopivood. 

-  Mareh  of   the  Monks   4/—,    VP  (Treahearne 

Winds.  Ser.  50)  1/6  Hopivood. 
-March   of   the   Rank   and   File   1/6,   (Newell, 
Pleas.  Memor.  22)  — /6  Hopwood. 

-  Marche  Majestique.  (Sanctuaiy  Mareh  Album, 

Book  1  N.  1)  1/ —  n  Reynolds. 

-  Marche  Triumphale  3/ —  Gary. 

-  Marsh  Goblins.  Danse  Grotesque  1/6  Hopivood- 

-  Matin  voices  4/ —   Williams. 

-  INIaypole  Revels  (a  pastorale  Dance),  P  3/ — , 

4ms  4/—,  VP  3/—  2MandP,  2VP  (J.  E. 
NeAvell)  ä  4/ —  Reynolds,  (Band  Journal 
86)  FullO  1/6,  Sept.  1/—,  Band  parts  1/— 
Francis,  Vocal  Waltz  4/ —  Francis. 

-  Mazeppa,  P  2/6  Hopwood. 

-  Mellow  Autumntide  Waltz  1/—,  FullO  1/6  n, 

Sept.  1/ —  n  Larway. 

-  A    merry    Christmastide,     SATB    (Morley's 

part-song  Journal  13)  — /3  Leonard,  — 06 
Wood. 

-  Meny  Melodies.    Six   easy   pieees,   P  1/ —  n 

Ashdown. 

-  Merry    mountainers,    SATB  (Morley's   part- 

song  Journal  36)  — /3  Leonard,  — 06  Wood. 

58* 


Bonheur  Th.  Mexiean  serenade 


—    916    — 


Bonheur  Th.  Royal  Navy 


■  Mexiean   serenade,   P  — 60   Brainard,    4/ — , 

41718  2/ —  n  Sheard. 
•The    Midshipmites.     Polka,     Hornpipe    4/ — 
Francis. 

■  The  Mirror  2/ —  n  Wickins. 

■  Miserere  mei  deus  4/ —  Williams. 
■Moorish  Dance  3/ —  Hopwood,  4/ —  n  Rey- 
nolds. 

■  Les  Mousquetaries  Marche.  (Musical  Sunrays 

14)  1/—  Agate. 
■Muscovite  Revels  — /2  Broome. 

■  Musik  ombord.  Marsch  — 50  Nordisk  Musik- 

forlag. 

■  My  bonny  barque.  Mareh  (on  Godfrey  Mark's 

song)  4/ —  Leonard. 

■  My  Coon.  Bam   Dance    1/ — ,    VCornet  parts 

ä  — /6  Hopicood. 
My  dream,   romance,   P,   Ma?idP,    VP,   VeP 

ä  2/ —  n    Wickins,   as  a  Song  with    V  ad 

lib.  2/ —  n  Wickins. 
•My  lady,  valse  4/ —  Leonard. 

■  Mystic  Melody  2/ —  n  Hopwood. 

■  La  Naiade   Valse   2/—  n,    FullO   1/6,    Sept. 

1/ —  Moorley. 

■  Nautch  Revels,  P  4/ —  Whittingham. 

■  Neva,  Mazurka  Russe  4/ — ,  4ms  2/ —  n  Sheard. 

■  The  Night  Alarm  2/ —  n  Hopwood. 

■  A  Night  in  Town  (Grand  Selection),   P  4/— 

Hopwood. 

■  Nina.  Valse  espagnole  3/ —  Leonard. 
■Ninette  Valse   2/—,   (Prom.   Pearls  34)    1/—, 

(Ch.  Tuckwood)  FullO  1/6  n,  Sept.  1/— n 
Hopwood. 

■  Nita's  Waltz  1/ —  n  Reynolds. 

•  Nuit  d'amour,  valse  4/ —  Leonard,  2 —  n, 
4ms  3—  n,  PMand  2.50  n,  PV,  PFl  ä  3—  n, 
V(Mand)Q  1.75  n,  P2Mand  3—  n,  2MandO 
2 —  n  Durand,  (Orch.  Magaz.  77)  FullO 
2/ —  n,  smullO  1/ —  n  Leonard,  0  2 —  n 
Dura?id. 

-Nursie  2/ —  n  Hopwood. 

-  Odeon.  Intermezzo,  4ms  2/ —  n  Jeffery. 

-  Old  and  new  2/ —  n  Wickins,  4/ —  Williams. 

-  Old  and  New  Gavotte  2/ —  n,  (Gems  for  little 

plavers  8)  — /6  n,  P2VVe(Fl)Va  ad  lib. 
(Orch.  Half-Hours  13)  2/—  n,  FullstO  1/6  n, 
Sept.  1/ —  n   Wickins. 

-  Old  Antwerp,  P  3/ —  Swan. 

-The  Old  Bastille.  Gavotte  3/—  Weekes. 

-  Old  chums.  Mareh  4/ —  Leonard. 

-  Old  Comrades,  TB  2/—  Hopicood. 

-  Old  Minster  Mareh  4/ — ,  (Maubray  G.  Daisy 

Chains  12)  1/ — ,  (Bradley  C.  Compositions 
&  Arrangements  1)   Org  hl —  Moore. 

-  Only  then  4/ —  Leotiard. 

-  Orange   blossoms.   Intermezzo,   P  4/ —   Hop- 

wood. 

-  Original   Voluntaries    1 — 12    ä   1/ —  n   Rey- 

nolds. 

-  Orpheus.  Intermezzo  4/ —  Francis. 

-  Our  Army  and  Nary.  Fantasia,  P  4/ —  Larway. 

-  Our  mate  4/ —  Äshdown. 

-  Out  in  the  Bay,  B.  Bar  4/ —  Orpheus. 

-  La  Pantalon  Polka  1/6  Hopicood. 

-  Pas  de  Dause,  P  4/ —  Hopwood. 

-  Peaceful  eehoes  4/—,   with  PH  4/—,    SATB 

(Part-Soug  Journal  28)  — /3  Leotiard,  —06 
Wood. 

-  Les  petits  Soldats.  Polka  4/ —  Francis. 

-  Philomene,  graeeful  dance  3/ —  Gary. 

-  Le  Picadors  Mareh  4/ —  Francis. 


Pilgrim's  prayer  4; —  Williams. 

Pit-arPat,  Polka  2/—,  MandP  (G.  S  i  1- 
vani  Mandoline  Gems  4)  1/6,  VP  (Trea- 
hearne,   Winds   Ser.    12)    1/6,  2VP   1/6  n. 

Pleasant  thoughts.  Six  easy  pieces,  P  ä  2/6 
Ashdown:  1.  Gardenia  waltz.  2.  Royal 
dance.  3.  Fairy  steps.  4.  Drummer  boy'a 
mareh.  5.  Bonnie  laddie.  Schottische.  6. 
Circus  galop. 
■Plus  que  Reine,  Intermezzo,  P  2/ — n,  (Lon- 
don Orchestral  Journal  14 ) ,  FullO  1/6  n, 
Sept.    1/— n,   P  — /6n   Jeffery. 

■  Populär     Pianoforte     Compositions.      First 

Album:  1.  La  Perle,  Mazurka.  2.  Espa- 
iiola,  Spanish  Dance,.  3.  Les  Lontains, 
Valse.  4.  True  Love,  Gavotte.  5.  Pascarel, 
Sketch.  6.  Zenobia,  Gavotte.  Second  Al- 
biun:  1.  Sylvia,  Sehottische.  2.  La  Gro- 
tesque,  Dance.  3.  En  Garde,  Polka-Mareh. 
4.  Domino,  Dance.  5.  Entre-Nous,  Polka. 
6.  Sparkling,  Galopade.  (Castle  Series  of 
Musie  Bocks  26,  27   ä  — /6  Donajowski. 

■  Prayer   in   the  storm  4/ —  Williams. 

-La  premifere,  Valse  2/ — ,  YP  (Treahearne 
Winds  Sei-.  47)  1/6,  J^ms,  Mand  (G.  B. 
Marchisio)  4/ — ,  (Ch.  Tuckwood) 
FullO    1/6  n,    Sept.    1/ —  n    Hopicood. 

■  The   'prentice   Lad   2/ —  n   Morley. 

■  Pretty  little  Maidens  Polka,    ( Band  Journ. 

220)  FullO  1/6,  Sept.  1/—,  Band  parts 
1/ —  Francis. 

■  Twelve   Pretty   pieces     for   the   Pianoforte : 

1.  La  Perle.  2.  Espanola.  3.  Sylvia.  4. 
Grotesque  Dance.  5.  Les  Lointains.  6. 
True  Love.  7.  Pascarel.  8.  Zenobia.  9. 
En  garde.  10.  Domino  Dance.  11.  Entre 
nous.  12.  Sparkling,  Galopade,  ä  1/ — 
Donajowski. 

■  The    Prince    of    Wales.     Fantasia,    P,    Jfins 

ä   4/ —  Lartoay. 

-  Prince  of  Wales  own,  Marche  Älilit.  P  4/ — , 

V  part  ad  lib.  — /3  n  Becks,  Banjo  (Banjo 
Budget  376)    2/—  Turner. 

-  Queen  of  the  Highlands   Schottische,    ( C  h. 

Tuckwood).  FullO  1/6  n,  Sept.  1/— n 
Hopwood. 

-  Queen's  review  mareh,  Palais  royal    ( Dance 

de  ballet ) .  Mareh  of  the  Normans,  Cory- 
ph6e  gavotte,  VP,  VcP,  CornetP  ä  1/— n, 
2VP,  VVcP,  FIVP,  CometVP  ä  1/6  n 
Leonard. 

-  Ra-ta-ta-ta  4/ —  Francis. 

-  The  Reason  Why  2/ —  n  Sheard. 

-  Red    scarf    — 50    Ditson,     2/ —  n    Reynolds^ 

-  Reminiscenses,   P    4/ —    Whittingham. 

-  Retum  of  the  Guards,  Mareh  — y2  Broot 

-  Review  Mareh    1/6   Hopwood. 

-  Reynella,  P  4/ —  Whittingham. 

-  River  of  life  — 60  Brainard,  4/ —  William8\ 

with   V,  Vc,  Org  acc.  fl  4/ —  Reeks. 
-Robin   is   awa'   4/ — ,     (Band   Journal    162) 
FullO    1/6,    Sept.    1/ — ,     Band    parts    f/- 
Francis. 

-  Rosemonde,   Graeeful   Dance  4/ —  Sheard. 

-  La    Rosette,     Moreeau     Po^tique,    P    — 5C 

White,  4/—,   V  part  ad   lib.  — /3  n  Reeks. 

-  Royal  Naval  Brigade  Mareh  4/ —  Hopwood. 

-  Royal  Military  Toumament,  P  4/ —  Cramer. 

-  Royal    Navy    Polka    4/ —    Cary,    Hornpipe 

4/—,  (Band  Journal  180)  FullO  1/6, 
Sept.   1/ — ,  Band  parts   1/ —  Francis. 
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-  Rub-a     dub-dub,      Quadrille,       (on    Vernon 

Key's  Meny  Melody)    2/ —  Uopivood. 
-A   Russian     Fete    Dance    1/ — n,     Ipns    4/ — t 
Reynolds,  MUH.  Band   (arr.  C.  W.  Hall) 
15/—   Rvdall. 

■  Sailing  homeward   4/ —   Williams. 

■  Santa  Rosa,  Waltz  — /2  Broorne. 

-Select  Series  of  Volunt.  N.  23,  Org,  E, 
Amer.  Org  — ;6  Donajowslci:  Rgverle, 
Bridal  March,  Interlude,  Prelude,  Post- 
lude, Pastorale. 

-  The   Serenader    4/ —   Orpheus. 

■  Serenaders,   Waltz   4/ —   Donajowski. 

■  The  Scventh  Royal  Füsiliers,  Polka,    ( P.and 

Journal  212)    FuUO  l/G,  Sept.   1/—,  Band 
parts   1/ —  Francis. 

■  Seventy  years   ago   4/ —   Willio/ms. 

■  Sheila,   F  4/ —  Swon. 

■  Ship  \.  love,    (on  the  populär  Song),  Polka 

2/— n,  Transcr.  P  4/—,  VP  2\—n,  Waltz 
2/ — u  Sheard. 

■  Sickle  and  Sv\'ord    TB  2/ —  Hopwood. 

■  Siege    of   Ladysmith,   Descriptire    Fantasia, 

P  4/ —   Moore. 

■  The  Sign  of  the  Gross  2/ —  n  Hopwood. 

■  Silver   Beils,   Mazurka  2/ —  n  Wickins. 

■  Silvery  Stars.    A   Series   of  Easy    Original 

Compositions,    P,    1 — 24    ä  1/ —   Hopwood. 

■  Skipping  Rope  Dan,ce  2/ —  n  Wickins. 

■  Smuggler's    Queen   2/ —  n   Hopwood. 

■  Society   Dance    1/ — ,    VCornet    parts   ä  — /6 

Hopwood. 
•  Soldier   Jack   4/ —   Ascherherg. 

■  The  soldier  laddie  4/ —  Ashdown. 

■  Somebody's  secret  4/ —  Aslidoimi. 

■  So  my  Grandf ather  said  in  F,  G  ä  2/ —  n 

Reynolds. 
■The  song  of  the  sea,  SATB    (Morley's  part- 
song  Journal  20)  — /3  Leonard,  — 06  Wood. 

■  A  Son  of  Mars  am  I  2/ —  Boosey. 

■  The  Sound  of  the  Drum,  March   4/ —  Lar- 

way. 

■  Sousa,  valse   (on  his  melodies)   4/ — ,   (Orch. 

Magaz.    83)     FullO    2/ — n,    smallO    1/ — n 
Leonard. 

■  South   Africa   Patrol   March   3/ —   Orpheus. 

■  Spanish    fiower   girl's    song   4/ —   Williams. 
Spirit  of  the  deep  2/ — n   Hopwood,   4/ — n 

Williams. 

■  Standard     Pianoforte     Tutor     5/ —     Whit- 

tvngham. 

■  Starlight,    Intermezzo,     FullBond    2/8,    me- 

diumBand  2/ — ,  smallBand   1/4   Hawkes. 

■  Starlight  on   the   Waters,   P   4/ — ,    V  part 

ad  lib.   — /3  n  Reeks. 

■  Star  of  my  Heart,  Marie  — /2  Broome. 

■  Star   of  the  desert  4/ —   W^illiams,  with   V 

oblig.  4/ —  Larway. 

■  Star    of    the    Desert    Waltz    1/ — ,    CornetP 

4/ — ,   FullO    1/6  n,   Sept.   1/ — n   Larvyay. 

■  Staunch    and    True    — 60    National    Music, 

in    B  &,    C    ä    2/ —  n   Reynolds,     4/ —    Wil- 
liams. 

■  The   Steeplechase,    Polka    Dance   2/ —    Hop- 

icood. 

■  Stephana,  P  1/6  Hopwood. 

■Ist  Step  to  the  Piano  1/ — n  Whittingham. 

■  Stormfiend,    ( Descriptive  Fantasia  on  J.  L. 

R  o  e  c  k  e  l's    populär    Song ) ,    P.     Morley. 

-  The    Stroller   4/ —   Hopwood. 

-  Sundown  Memories  — /2  Broome. 


A  Sunset  Melody,  P  3/ —  Larvyay. 

■  Simshine    and    Shade,    Waltz    4/ — ,     ( Band 

Journal  IOC)  FullO  1/6,  Sept.  1/—, 
Ba7id  parts   1/ —  Francis. 

■  Sweet  Faces,  Waltz  4/ —  Pitman,  1 —  Hals. 
Sweet  G^nevieve,    ( T  u  c  k  e  r )    4/ —  Larway. 

■Sweetheart   Mine   Waltz   4/—,   FullO    1/6  n, 

Sept.    1/ — n  Larway. 
Sweet  Marie,  Waltz  2/ —  n   Sheard. 
Sweet  Roses,  Waltz  4/ —  Willcocks. 

■  Sweet  Ulva  Waltz   1/ — ,  FullO    1/6  n,  Sept. 

1/ —  n  LartcOy. 

■  Sweet   Visions,    Valse    1/ — ,    VCornet   parts 

ä  — /6  Hopwood. 

Sylphina,  Skirt  Dance   1/ — ,   VCornet  parts 
ä   — /6    Hopwood. 

■  Sylvan    Queen,    Intermezzo.     Hopwood:     P 

3/ — n,  (Prom.  Pearls  8)  1/ — ,  ^ms  3/ — n, 
(Baimoral  Series  2)  1/6,  (J.  E.  Newell, 
Youthful  Gems  14)  1/—,  VP  3/—,  (Trea- 
hearne  Winds  Ser.  19)  1/6,  FIP  (Fan- 
celli Holy,  Ser.  3)  1/6,  2V  (P  ad  lib.) 
3/—,  (Ch.  Tuckwood)  FullO  1/6  n, 
Sept.    1/— n. 

•  Sylvan  Revels,  Air  de  Danse,  P  4/ —  Whit- 
tingham. 

•Tally  Ho!  Vocal  March  4/—,  March  (Band 
Journal  137)  FullO  1/6,  Sept.  1/—,  Band 
parts    1/ —  Francis. 

Ta-ra-ra,     Boom-de-ay,     Polka-March     4/ — , 
4ms  2/ — n  Sheard. 

■  Ta-ra-ta-bom-tra-la !      Marsch  -  Polka      — 60 

Hansen. 

■  The  Throne  of  Grace  4/ —  Cary. 

■  The    Tornado     2/—  n    Hopioood,     4/—    WH- 

liams. 
■Tournament    March    2/ — n,    P2VVc(Fl)Va 
ad     lib.     (Orch.     Half-Hours     21)      2/— n 
Wickins. 

Transvaal   Battle  March    (Descriptive  Fan- 
tasia), P  4:j —  Phillips. 

Trös   dröle,   polka   4/ — ,    ( Orch.   Magaz.    3 ) 
SmallO    1/ —  n,  FullO  2/ —  n  Leonard. 

Tr&s  piquante,  P  2/ —  n  Aseherberg. 
Trilby.     Barn  Dance  4/ —  Francis,  2/ —  Hop- 

ivood. 
Trilby   Waltz   2/ —  Hopwood,    — 75   Nordisk 

Musikforlag. 
Trip,  Trip.     Polka  1/—,   FullO   1/6  n,   Sept. 

1/ —  n  Larway. 
True  to  Jack  4/ —  Swan. 
Trust  and  be  true  4/ —  Leonard. 
The    Truthful    Tar    2/—    n    Reynolds,    4/— 

Williams. 
Le  Tsar.  Souvenir  de  St.  Petersburg.  Mazurka 

Russe  3/ —  Moore. 

Twilight  time,  reverie  2/ —  n  Wickins. 
Two   Loves.     Valse    1/ — ,    VCornet   parts  ä 

— /6  Hopwood. 
Under  the   crescent   moon,   SATB  (Morley'a 

part-song   Journal    19)    — /3   Leonard,    — 06 

Wood. 
Under  the  Linden  4/ —  Larway. 
Under  the  Silver  Moon  2/ —  n  Broome. 
Venetian  Echoes,  P  3/ — ,  4ms  4:1 —  Larway. 
Veronese  Dance,  P  4/ —  Whittingham. 
Vesper    bells,     SATB    (Morley's    part-song 

Journal  33)  — /3  Leonard,  — 06  Wood. 
Victorian  Celebration.    Descriptive  Fantasia, 

P  4/—  Phillips. 


Bonheur  Th.  Vienna 
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-  Vienna,    Stately   March     1/6,     (Scott,    Little 

Favour.  11)  — /6,  4tns  (Juven.  Treasures  22) 
— /9  Hopwood. 

-  Virgilia.    Intermezzo,  P  3/ —  n,  (Piom.  Pearls 

46)  1/—,  (Ch.  Tuckwood)  FullO  1/6  n, 
Sept.  1/ —  n  Hoptvood. 

-  Vivacity.     Lancers  2/ —  n  Skeard. 

-  Ten   Voluntaries.      (The    Vesper   Voluntaries 

Book  XXXIII.)  OrgH  (AmericOrg)  1/— 
Hopivood. 

-  Twelve  Voluntaries.    (The  Vesper  Voluntaries 

Book  IX.)  Org  H(Amerie  Org)  1/ —  Hopwood. 

-  Waltzes    (Trös    douce,    May    and    December, 

Sweet  roses,  Mon  adoröe),  VP,  Ve  P,  FIP, 
CornetP  ä  1/—  n,  2VP,  VVeP,  FIVP, 
Gornet  VP  ä  1/6  n  Leonard. 

-  Waving  Poppies,  Danse  Legöre  3/ —  Weekes. 

-  Westward  ho !  — 50  Ditson,  2/ —  n  Hopwood, 

— 50  National  Musie,  4/ —  Williams. 

-  When  the  Boys  come  marching  home.    March 

■ — /2  Broome. 

-  When   the    lights   low,   valse    4/ —   Leonard, 

—60  White,  47ns  4/—,  (Orch.  Magaz.  2) 
SmallO  1/ —  n,  FullO  2/ —  n  Leonard. 

-  When   you    f orget !    4/ —    Williams,   with   V 

oblig.  4/ —  Larivay. 

-  With  drum  and  fife  4/ —   Williams. 

-  Within  the  veil  4/ —  Williams. 

-  With  the  Colours  4/ —  Larway. 

-  Woodland  Revels.    Morceau  Characteriatique, 

P  1/6  Hopivood. 

-  Zarabanda.     Mazurka  3/ —  Larway. 

-  Zinga.     Russian  March   2/ — ,    (Scott,    Little 

Favour.  7)  — /6,  4ms,  6ms  ä  2/—,  2VP  1/6  n 
Hopwood. 

-  Zitana.  Polish  Dance  4/ —  Hopwood. 

-  and   S  0  u  t  h  w  e  1 1   A  1  v  e  y,  Komeo's    Song 

2/ — n  Slieard. 
Bonheur   et    Neuzillet,   Ses   trois   amoureux. 

-  Tous  les  trois.  Puigellier. 

Bonheur,   tristesse,    amour,   Rgverie   — 30  n 

Jouhert. 
Bonhomme    B.    Chrysis,    polka-mazurka    (n" 

17    de     „La     Jeunesse    dansante" )       1 —  n 

Gregh. 

-  Le  2.  döcembre   1851.     Pas  red.     Harm  av. 

Tamhours  et  Clairons   3 —   Evette. 
Bonhomme  de  guerre  s'en  va  d'jouga  1 — n 

Joubert. 
Bonhomme    de    pain    d'epice,   Chans.    1 — n 

Joubert. 
Bonhomme    (le)    dimanche,    Chans.    — 30  n 

Joubert. 
Bonhomme    Etrennes,    1 — n,    (Jh.  s.    — 35  n 

Eveillard. 
Bonhomme  la  joie,  Chans.   1 — n  Joubert. 
Bonhote  J.  Sweet  Visions  4/ —  Gramer. 
Boni  A.  Elisabetta,  Mazur  2 —  Mariani. 

-  Guglielmina,   Mazur    2 —   Mariani. 

-  Ricordo  di  Torino.  Polka  2.50  Mariani. 
Boni  E.  Parfüm  d'Orient.  Valse  lente.  Quint. 

ä   Cordes  avec  P  cond.   1.25  n  A.  Courm.es- 

Nice. 
Boni  T.  1.  Pensiero,  P  1 — . 
Bonicart    L.   Aima   — 20   Bornemann. 

-  Comment    l'esprit    vient    aux    gargons    3  — , 

Ch.  s.    1 —   Bornemann. 

-  La  rille  perdue  1 —  n,  Ch.  s.  — iO  n  Borne- 

mann. 


-  II  va  mourir   1 —  n,  Ch.  s.  — 30  n  Labbe. 

-  Innocence  et  bonheur  — 20  n  Bomemann. 

-  Lise,  bluette  — 25  n  Labbe. 
-Lise  et  Lubin  3 — ,   Ch.  s.    1 —  Bornemann. 

-  Le  mois  des  roses,  melodie  1.20  n  Labb^. 

-  Pauvre   Berthe,   lögende  — ^25  n   Labbe. 

-  Portrait    de    femme     1 —  n,     Ch.  s.    — 35  n 

Puigellier. 
Bonicioli    R.   op.   53  Tipi   Milanesi,   P   2.50, 

4ms  4 —  Ricordi. 
-212  Beaute  Russe,  P  6—. 

-  Cassette  Postali,  Galop,  P  — 60  Idzikotcski. 

-  Cavalleria    rusticana,    Potpourri    0    10 —  n 

Sonzogno. 

-  Chagrins      d'amours,      valsa,      Banda     2 — 

Guimaraes. 

-  Elegia  ä  memoria  de  Carlos  Gomes,  P  2 — 

Guimaraes. 

-  Eniin     seuls,     valsa,    Banda     2.50    Guima- 

raes. 

-Kpaca  PocciH.  BaJibCB,  P  1 —  Idxikotvski. 

-  öous  ta  fengtre,  P  1.50  Guimaraes. 
Boniface   Bro.  Ecce  Panis,  SA  — 35  Gordon. 

-  Jesu    Redemptor    Omnium,     Quartet    mix. 

voices  — 35  Gordon. 
Bonifaci,     La    soberania    nacional,    rigodone 

1.20  n  Dotesio. 
Boniforti  A.  5  Versetti  in  fa,  Org  — 40  Mar- 

Unenghi. 

-  5  Versetti   in   re,   Org  — 40   Martinenghi. 
Boniforti   Carlo    (1818 — 1879)    Ricordi: 

-  L'Alba,  Romanza  2.50. 

-  Daguerreotype,   Valzer  e  Galop   2.50. 

-  L'Esule   Ebreo,   Romanza    1.25. 
-Giovanna      di      Fiandra,       Libretto 

—50: 

-  Scena  e  Cavatina :     Era   innocente   1'  anima, 

ü  5—. 

-  Scenae  e   Cavatina :    Ch'io    prema    alfine   di 

Fiandra   il   trono,    T   3.30. 

-  Atto    IL     Scena  e  Duetto:    II    mio    diletto 

pargolo,  8T  5 — . 

-  Atto  III.    Scena  e  Romanza :    Quando   inno- 

cente vergine  Bar  2 — . 

-  Scena  e     Duetto :    Per   queste   amare   lagri- 

rae,  BBar  3 — . 

-  Scena    e    Terzetto:       Folie!  .  .  .      folle!  !  . . . 

^TBar   3.90. 

-  Scena  ed  Aria  finale :    Oh  tu  che  atterri,  ä 

6—. 

-  Marcia  1 — . 

-  Una  notte  a     Venezia,  Duettino,  SBar  3.50. 

-  Pater  Noster,  a  cinque  parti  reali,  senz'acc. 

2.25.  j 

-  Secreto  e  Speranza,    Romanza    3 — . 

-  G  Valzer  2 — . 
Boniforti    L.   I  Destini   d'Italia.   Inno   trion- 

fale  a  due  voci  2.50  Ricordi. 
Les    Boniments    de    Lachemoilcoude    1 — n 

Delormel. 
Les  boniments  de  ma  soeur,  Ch.  com.  1 — n, 

Ch.  s.    — 30  n    Ondet. 
Les  boniments  de  Paris,  Avec  parlö  — 35  n, 

Ch.  s.   — 30  n   Pomier. 
Bonino  G.  Anna^  Polka  2 —  Borriero. 
Bonis  A.  Valse  aimge  6 —  Petit. 
Bonis   IVlel.    Leduc: 
-Ballabile,    P    5—. 

-  Ballade,  P  7.50. 


Bonis  M.  Balle  de  Piano 
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Bonjour  printemps 


-Balle  de  Piano  7.50. 

-  Barcarolle-6tude,  P  6 — . 

-  Berceuse,   P   4 — . 

-  Berceuse  de  JiToel   5.90,    1.75  n   Grus. 

-  Bourräe,   P    1.70  n   Demets. 

-  Carillon   mystique   P   5 — . 

-  La  Chanson  du  rouet,  P  7.50. 

-  Danse  sacr^e   0   symphonique,  Partit.   et  p. 

66p   (J — n. 

-  Elfeve-toi  mon  äme  av.  PVc  5 —  Bretonneau. 

-  L'Escarpolette,  valse  5 — . 

-  Etiolles,   valse    6 —    Grtis. 

-  Les  Gitans,  P  3 — ,  4"^«  5 —  Hamelle. 

-  Interlude  et  valse  lente,  P  5 — . 

-  Largo   en  mi    majeur      ( H  a  e  n  d  e  1 ) ,      VP 

1.70  n  Demets. 

-  Madrigal-   choeur   2  voix   avec   Solo   2.50  n, 

3  voix  de  femmes  2.50  n  Hachette. 

-  Marionnettes,  P  5 — . 

-  Mazurka,  P   5 — . 
-Meditation,  P  5—,    VcP   5—. 
-La  Mer  6.90. 

-  Le  Moulin.     Duo  ou  Choeur   5 —  Hamelle. 

-  Le  Moustique,  P  2 —  n  Demets. 

-  Noel  de  la  vierge  Marie  2 —  n  Hachette. 

■  Noel  pastoral  5 — . 

-  Orientale,  valse^  P  6 — . 

-  ü  Salutaris,  Bar  av.  OrgH  — 75  n. 

-  Pensöes   d'  automne,  P   5 — . 

-  Cinq    Pifeces,     P:      1.    Gai   printemps,   imr 

promptu.  2.  ßomance  sans  paroles.  3. 
Menuet.  4.  Eglogue.  5.  Papülons  4 — n, 
N.    1.  4.50,  N.   2.  6—,   N.   3.  5—. 

-  Pourriez-vous  pas  me  dire,  m^lodie   1.70  n. 
-Pr^lude,  P  5—. 

-  Prfes  du  ruisseau.  P  6 — . 
-Prifere,   8ATB   — 60  n. 

-  Prifere     de    Noel,      choeur,      4  voix    mixtes 

— 160  n    Leduc. 

-  Regina  Coeli,  2  voix  egales  avec    P  ou  Ha 

1.50  n,  acc.  Org.  V.  Vc  ad  lib.  ä  — 50  n. 

-  Reproche  tendre  5 —  Leduc. 

■  Romance    sans    paroles,    P    1.70  n    Lem^ine. 

-  Rondo   dans   le  genre  ancien,  P   5 —   Grus. 

-  Le   Ruisseau,   Duo    ou    choeur    ä  2  voix    de 

fenames   2 — n. 

-  Scherzo  2P  4 —  n. 

-  Scherzo -valse,  P  5 — . 
-Sdrßnade,  YP,  VcP  ä  6—. 

-  Sonate,    FIP    7 —  n    Demets. 

-  Sorrente   1.50  n  Demets. 
-Suite,  FIVP   5 — n  Demets. 

-  Suite  en  forme  de  valses,  P  4 — ,  Jfms  6 —  n, 

iO    symph.    Part   3.50  n,    p.    s6p.    1 — n.      1. 
Ballabile,  2.  Valse  lente,   3.   Danse  sacr^e, 
,1  4.   Scherzo- valse.      5.   Interlude   et  Baccha- 
jft  nale  4ms:    N.    1,  4   ä  6—,   N.    5  7.50. 
-Suite    Orientale,    PVVc    i — n   Durand. 

-  Sur  la  plage  av.  P  ou  G  4 —  Grus. 

-  Suzanne !     1 —  n   Demets. 

-  Tambours    et    clairons,    P    1.70  n    Boudoux. 

-  Variations,  2PJtms  5 —  n  Hachette. 

-  Veille  de  Noel  5 —  Grus. 

-  Viennoise,   P   ö —  Leddic. 

-  Villanelle,  rom.  av.  P  ou  G  5 —  Grus. 
Bonjakoff   E.  op.  36  Chanson  v6nitienne,  P 

1.80  A.  Hoffmann. 
Bonjean   J.    M.   Sudre-. 

-  Alerte,  galop,  HarmFanf  1.25  n,  Cond.  — 25  n. 

-  L'Amiral,  pas  red.  HarmFanf  1.25  n,  Cond. 

— 25n. 


-Ave  Maria,  solo  avec  duo  ou  tutti  (ad  lib.) 
avec  Org  4 —  Ploix. 

-  Un  beau  jour,  Romance,  P  5 —  Ploix,  Harm 

Fanf  av,  solo  de  saxophon^e  et  ßaryton 
3 —  n,  Cond.  — 50  n. 

-  Beausejour,    pas    red.    Ha/rmFanf    av.6a/i/- 

tons   1.50  Uj   Cond.   — 25  n. 

-  Fleur   de  Mai,  ouverture,   HarmFanf  2 —  n, 

Cond.  — 25  n,  fantaisie,  HarmFanf  2 —  n, 
Cond.  — 25n. 

-  Jeanne  d'Arc,   drame   lyrique,   0  et  8ATB: 

L'op4ra  complet  (livret,  choeur,  chant, 
orchestration  et  acc.)  4 — ,  sans  livret  3 — , 
la,  2eV,  Vc,  Kb  ä  — 50.  Pas  red.  Harm  ou 
Fanf  1.25  n,  Cond.  — 25  n. 

-  Messe    Militaire,     HarmFanf    4 —  n,     Cond. 

— 75  n :  N.  1.  Entree,  andante  religieiix, 
2.  Offertoire.  3.  Communion,  4.  Sortie, 
marche    religieuse    ä  1.25  n,    Cond.    — 25  n. 

-  La    Saint-Joseph,    marche    rel.     HarmFanf 

1.50  n,    Cond.    — 25  n. 

-  Souvenir    de   liUxeuil,    pas   red.     HarmFanf 

av.  clairons  et  tamhours  ad  lib.  1.50  n, 
Cond.   — 25  n. 

-  Souvenir  de  Mutzig,  pas  red.HarmFanf  av. 

chant  de  basses  et  duo  de  piston  1.50  n, 
Cond.   — 25  n. 

-  Souvenirs    de   Printemps,    ouverture,    Harm 

Fanf  av.  solo  de  piston  3 —  n,  Cond.  — 50  n, 
fantaisie,  Harm  Fanf  av.  solo  de  piston 
3— n,   Cond.    — 50  n. 

-  Sp6ranza,    Mel.    rel..     Gl    si  b,    saxophones 

soprano  si  b  ou  tenor  si  b,  cor  ou  alto 
mi  b,  ou  Saxophone  alto  mi  b,  hautb  ou 
V,  av.   Org.  P(H)    3—. 

-  Trompettes   et  Basses,   pas   red.   Harm  Fanf 

av.  borytons,  trombones,  basses  1.50  n, 
Cond.    — 25  n. 

-  Vercing^torix,    pas    red.    Harm  Fanf    1.25  n, 

Cond.  — 25  n. 

-  La   Vierge   de   Domremy,   ouverture,   Harm 

Fanf  av.  barytons  et  trombones  3 — n, 
Cond.  — 50  n,  fantaisie,  Harm  Fanf  av. 
barytons  et  trombones  et  tutti  de  basses 
3— n,  Cond.  — 50  n. 

Bonjour,  Av.  parle  1 — n,  Ch.  s.  — 35  n 
Eveillard,  (Arthur  Lardenois) 
1 — n,  Ch.  s.  — 50  n  Gh^luice,  1 — n,  2  tona 
1.35  n  Joubert. 

Bonjour  ä  l'Hirondelle  1 — n.  Ch.  s.  — 25  n 
GheluAce. 

Bonjour,  Avril!    1 — n,  Gh.  s.  — 30  n  Ondet. 

Bonjour  bon  an  1 — n  Joubert. 

Bonjour,  Cyprien   1 — n  Joubert. 

Bonjour,    Frangois   1 — n  Joubert. 

Bonjour,   la   belle,  2  tons  1 — n  Joubert. 

Bonjour,    Lison    1 — n  Joubert. 

Bonjour  lu  nettes,  adieu  fillettes,  Rom. 
— 30  n  Joubert. 

Bonjour  Madame,  T.  Bar  a  1 — n,  Ch.  s. 
— 35  n   Eveillard. 

Bonjour,  ma  Mie  1 — n,  Ch.  s.  — 35  n  Pui- 
gellier. 

Bonjour,  NinI  1 — n,  Ch.  s.  — 40  n  Borne- 
mann. 

Bonjour,   Ninon,  Rom.   1 — n  Joubert. 

Bonjour   petite   abeille    1 — n  Joubert. 

Bonjour,  petite  Therese,  Idylle  1 — n  Jou- 
bert. 

Bonjour  printemps,  Biuette  1 — n,  Ch.  s. 
— 40  n   Bornemann,    1 —  n  Joubert. 


Bonjour,  Sebastienne 
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Bonjour,    Sebastienne,    Scie    1 — n  Joubert. 
Bonjour  Solei  I,  T.  Bar  ä  1— n,  Ch.  s.  — 35  n 

Eveillard. 
Bonjour,  Suzon,    (P.  Lacome),    (Fra  vore 

Vise    Aftener),     8.    MS    ä   —75    Hansen, 

Aubade      1.75  n,     2  tons      1.75  n     Joubert, 

(MUSS  et)     1.35  n,    Ch.    s.    — 30  n    Ondet, 

— 50  Idzikoicski. 
Bonjour  voisin,  bonjour  voisine  duo  2 — n 

Hachette,  Pomier. 
Bonjour  M.  L'Amour!   Polka  chaatee  1 — n, 

Ch.  s.  — 30  n  Ondet. 
Bonjour    P.   L'histoire   de  mon   aleul    1 — n, 

Ch.  s.  — 35  n  Gallet. 
-Le  Premier   pays   du  monde  2.50   Heugel. 
-Les  tribulations  d'un  troupier  1 — n  Gallet. 
Bonkowski  D.  Idxikoicski :  /Ije  nmax-B  nepHtm. 

Dumka  z  Ukrainy,  P  — 45. 

-  Kapn  OHH  —30. 

-  Kozak  Ukrainiee  Ten  a.  KoaaKt  sOBVTt  bojih 

—40. 

-  T§8knota  kozaka.    Byaa  ^BHHHOHBKa  JiioöKa 

—60. 
-TaM-B  /le  TopMHB  posucjiaBca  — 30. 

-  TponaKi.  (Oh  inimüa  6%  s  na  MvatiKn)  —40. 
Le  Bon  larron  — 30  n  Joubert. 

Bonlay  H.   E.  Salve  regina,  SATB  with  SA 

— 12  Diison. 
Bonmartini    F.    Ouvertüre,    Jfms    10 —    Fen- 

turi. 
Bonn  E.  Ave  Maria  —10,  4  mix.  voic.  — 10 

J.   Fischer. 
-Ecce  Sacerdos  — 35  J.  Fischer. 

-  Smile  Mazurka  Impromptu,  P  — 40  Gordon. 
Bonn    E.   T.   After-glow,   S.   MS   ä    4—  Äi- 

cordi. 
Bonn    Franz,     Zwei   Lieder:      1.   Das   erste 

Veilchen.    2.    Liebesgruß    1 —   Feuchtinger. 
Bonn    Jos.    op.   4   Die   Schlacht   bei   König- 

grätz,  Großer  Sieges-Marsch  1 —  Fürstner. 
Bonn    J.    E.      Alarche    H^roique,      YP     3/ — 

Cecilia. 
Bonn    de    Th.    N.    Methode    d'accordage    de 

Piano  3 —  Georges  Oertel. 
Bonn  &  Taubert,  The  Throne  I  Oflfer  Thee, 

Dear  Heart  — 50  National  Music. 
Bonnadier   E.  Le  ehemin  des  amoureux  2.50 

Mathieu. 
-Les  Cydalises   1 — n  Societe  nouvelle. 

-  Est-il    d'autre   bonheur    1.35  n   Duro^id. 

-  Jalouse,  chanson  villageoise   1.75  n  Durand. 
•  Lon,  Ion,  la  1.35  n  Durand. 

-  Deux    pifeces :    Romance   et   Menuet,    VcP  ä 

5 —  Heugel. 

-  Sör^nade  d'automne  1.35  n  Choudens. 
Bonnafos   de    la   Tour    R.    P.    Le,   Cantique 

sur  les  vanit^s  des  plaisirs  du  monde  (col- 

lection    de    la    maitrise    4e    ann6e    IST.  21) 

1 — n  Heugel. 
Bonnal    J.    E.    Vaine   prifere    1.50  n   La    Vie 

«vustcaie-Paris. 
Bonnamour,  Joujou,  polka  2.50  Heugel. 
Bonnamy,    Az    elvältak    (Kupl6    a  „Szäzad- 

v^gi  länyookhol")    1.50  Nddor. 
Bonnamy  E.  op.  30  Chanson  d'aieux,  P  5 — , 

0   1.50  n  Xocl. 

-  54  Pierrots  et  Pierrettes,  P  6 —  Koel. 
-61     12  piöces    enfantines,     P    ä    3—    Noel: 

1.  Colombine.  2.  Le  ?*latelot  anglais,  gigue. 
3.    Le   maitre   d'^eole.    4.    L'äne    ä  Martin. 


5.  Les  2  geudarmes.   6.  Le  pont  cass6.   7. 
Le  rämouleur.  8.  Pierrot.  9.  Madame  Poli- 
chinelle.  10.  La  marchande  de  plaisirs.   11. 
Croquemitaine.   12.   Defile  des  ombres. 
•  A    demain    soir !    polka    1.50  n    Haakman. 

-  A  la  charrue   1.75  n,  Ch.  s.  — ^30  n  Rouart. 

-  A  la  mairie  1.75  n,  Ch.  s.  — 30  n  Rouart. 

-  A  la  trös  chfere  1.75,  Ch.  s.  — 30  n  Rouart. 
-Allegresse!    1.50  n  Pomier. 

-  Angelus     d'amour      1.75  n,     Ch.    s.     — 30  n 

Rouart. 

-  Aubade    ä  Pierrette    1.75  n,    Ch.    a.    — 30  n 

Kouort. 

-  Barcarolle,  P  1.70  n  Societi  nouvelle. 

-  Caprice-Ballet,    P    1.35  n    Soci4t6    nouvelle. 

-  Caprice-Valse  2 —  n  Societe  nouvelle. 

-  Chanson   du    po^te    1.75  n,     Ch.    8.    — 40  n 

Fro)nont. 

-  Les  cigales,  valse  6 — ,  0  2 —  n  Enoch. 

-  Colas,   voulez-vous   t'y  finir  ?    1 —  n,    Ch.   s. 

— 35  n  Astruc. 

■  lyes   Dactylographes,   Bourlant. 

-La  Danse  philanthropique  3 — ,  (Henri 
D  r  e  y  f  u  s,  Chansons  Rosses  N.  4 )  1 —  n, 
Ch.  s.  1—  Girod.  j 

-  Dans  ton  petit  coeur  1.75  n,  Ch.  a.  —30  n 

Rouart. 
-D6claration    1.75  n,    Ch.    s.   — 30  n   Rouart. 
-La  D6coration  des  boulevards  3 — ,  (Henri  , 

D  r  e  y  f  u  s,  Chansons  Rosses  N.  3 )    1 —  n,  I 

Ch.  s.  1—  Girod. 

-  Donnez   marquise!      1.25  n,     Ch.    a.     — 30  n 

Rouart. 

-  Douces  choses  1.75  n,  Ch.  s.  — 30  n  Rouart. 

■  La   Fempie-Tronc.    1.75  n    Bourlant. 

-  Le    Frotteur,    chant     1 —  n,    Ch.    a.    — 30  n 

Society  nouvelle. 

-  Le  Gars  breton  1.75  n,  Ch.  a.  — 30  n  Rouart. 

-  Le    Guilledou    1.50  n    Haakman. 
-Hymne     nuptial.      (Pour     mariage)     1.75  n, 

Ch.  8.  — 30  n  Rouart. 
-H  ne  faut  rien  exagerer!    1.75  n  Bourlant. 

-  Je  t'aime  1.75  n,  Ch.  s.  — 30  n  Rouart. 

-  J'viens   payer   mes   contributions !    chanson. 

Ondet. 

-  Les    Joyaux    1.75  n,    Ch.    s.    — ^^30  n   Rouart. 

-  Le   Lac  des  Pyr^n^es   1.75  n,   Ch.   a.   — 30  n 

(Henri  Dreyfus,  Chansons  Rosses 
Rouart. 

-  Les      Lamentations      d'un      patineur      3 — , 

N.  7)    1— n  Girod. 

-  Legende    et    ser^nade,     Ch.    s.     — 35  n    Pui- 

gellier. 
-Lövre  close  1 — n.  Ch.  s.  — 30  n  Rouart. 

■  Menuet  des  Pages   1.75  n  Rouart. 

-  Mousseline,    mazurka    5 — ,    Mand,    Fl,    Gl, 

CornetäP  (Les  refrains  du  bal  N.  29)  ä 
— 20  n,  0   1.50  n  Enoch. 

-  Moyens    d'communication,   chanson.      Ondet. 

-  Ne  cueille  pas  la  rose  1.75  n,  Ch.  a.  — 30  n 

Rouart. 

-  Nos  Concierges  3 — ,    (Henri  Dreyfus, 

Chansons  Rosses  N.  2)  1 — n,  Ch.  a.  1^ 
Girod. 

-  Petit   bouquet   3 —   Jerlane :    Laisse   ta    r6- 

verie,  S^r^nade.  A  la  gavotte,  Gavotte. 
Pavane  Trianon,  Pavane.  C'est  vous!  Cau- 
serie.  Si  j'etais  comme  vous,  Madrigal. 
Avec  le  Temps,  Melodie. 

-  Petite   femme   occupee    1.75  n   Bourlant. 

-  Les    pianistes    1.70  n    Eveillard. 
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-Polka    des    cr6pes    1.75  n,    Chant  P    2 — ^n, 
Ch.  s.  — 30  n  Rouart,  0  1.50  Meuriot. 

-  Pr&s  d'un  nid    1.75  n,  Ch.  s.  — 30  n.  Rouart. 

-  Recueil   blanc   pour   jeunes    filles    2.50   Jer- 

lame:  Conseils  de  grand'mfere,  Bavardage. 
Dis-le!  Paysannerie.  Carillon  d'amour, 
Tableau  Villageois.  Mariage  de  pinsons, 
Simple  Histoire.  Moulin  de  Fanchette, 
Bluette. 
- Le  Repos  ä  la  mer  3 — ,  (Henri  Drey- 
f  u  s,   Chansons   rosses   N.  6 )     1 —  n   Girod. 

-  Roi  du  monde  1.75  n,  Ch.  s.  — 30  n  Rouart. 

-  Konde  du  berger  Lucas  1 —  n,  Ch.  s.  — 30  n 

SocietS  nouvelle. 
-Roses  de  Noel  1.75  n,  Ch.  .s.  — 30 n  Rouart. 

-  Ruban   fang,   Gavotte    1.90  n    Haakman. 

-  Silistria,  Grande  Valse  2 —  n  Rouart. 

-  Les   Six   Filies   de   madame   Durand    1 —  n, 

Ch.  s.  — 35  n  Astruc. 

-  Solonet  libre,  Ch.  s.  — 35  n  Puigellier. 

-  Senge  galant  1.75  n,  Ch.  s.  — 30  n  Roua/rt. 

-  Souviens-toi    Ninon!    Villanelle    1.75  n,    Ch. 

s.  — 30  n  Rouart. 

-  Spleen,    Pantomime     de    Marc    Legrand     et 

Tarride,   P  4 — n   Rouart. 
-Les  Trois  cousines,  opära-comique  p. 
2  hommes,    3  femnies,    Part    4 — n    8oci4t6 
nouvelle. 

-  Toix   ailees    1 —  n,   Ch.   s.  — 30  n   RouOrt. 

-  Voluptueusement,   valse    1.90  n   Haakman. 

-  Voyage     de    noces     1.75  n,     Ch.    s.     — ^^30  n 

Rouart. 
Bonnamy-Meusy,  Gaspard  et  Fanchette  4 — 

Ueugel. 
Bonnand   H.  op.  6  Sous  le  Masque,  Grande 

Valse   2 —  Bertram. 

-  Au   Bai,   Valse   chantöe   6 —   Carbonel. 

-  Bataille  de  Fleurs,  Quadrille  5 —  Carbonel. 

-  Pulcinella,   Polka    5 —    Carbonel. 
Bonnand    Paul,    Friandise,    Valse    6 —    Car- 
bonel. 

Bonnange,  La  Sultane,  Polka  2.50  Benoit. 
Bonnano,     Ucchiuzzi     niuri,     canzone     5 — 

Heugel. 
Bonnard,    Ddassements     de     l'6tude,     Cl    3 

suites   ä  6 —  Benoit. 
Bonnard  C.  Exercices  pour  la  pose  et  l'ögali- 

sation  de  la  voix  1.50  n  Janin. 
Bonnard    P.  Adoration   1 — n  Leduc. 

-  Faust :   Air,  gloire  immortelle  de  nos  aieux 

1 — n  Leduc. 

-  Souvenir    de   l'„Alceste"    te    de    l'„Orphee" 

2 —  n   Leduc. 

-Souvenir  de  la  Marseillaise  (deuxiöme  Ver- 
sion) Etüde  canonique  ä  pleine  härm, 
(trois  parties),  P  1 — n  Leduc. 

Bonnaud,   Am^lie,   Valse  4.50   Benoit. 

-  Fleur   de   Marie,   Valse   6 —  Benoit. 

-  La  Gloire,   Valse   6 —   Benoit. 

-  Lärmes  du  Coeur,  Valse  5 —  Benoit. 
-La   Limousine,   Valse    1.70  n   Lesigne. 

-  Louise,  Polka  4.50  Benoit. 

-  L'Onde,   valse   6 —   Grus. 

-  Le  Rßveil  de  la  Lyre,  Valse  5—  Benoit. 
Bonnaud    E.      Les     Mimosas,     valse     2 — n 

Fromont. 
Bonnaud    F.     Children's    Serenade,     P   — 40, 
and     Steck     P.    A.     Flirtation,     Waltz, 
String     O    parts    — 75  u,     P    part     — 30  n 
Fischer. 

-  Dans    la    Serre,    P    2 —  n,    Quint.    ä  cordes, 

Part  et  parties  2.50  n  Decourcelle. 


-  Joyeuse,    polka    1.75  n,    0,    P    cond.     2 — n 

Costil. 

-  Marche    russe    ( M  a  y  e  u  r    L. )      Harm     ou 

Panf,  Part  3 —  n,  p.  s6p.  ä  — 10  n  Evette. 

-  Une  Nuit  ä  Naples,  P  2 —  n  Decourcelle. 

-  Serenade    Eniantine,    P    1.70  n    Decourcelle, 

1.50  BevUacqua,  Ouimaraes,  (Christo- 
foro),  MandG  — 60n,  2MandG  — 90n, 
2MandMaG  (Fl  ad  lib.)  1.50  n,  2nautb 
av.  Quint.  ä  cordes  2.50  n,  0  av.  P  cond. 
1.50  n  Decourelle,  Harm  ou  Fanf,  Part 
3 —  n,  p.  s6p.   ä  — 10  n  Evette. 

Bonnaventure,  Pie  Jesu,  av.  Org  ou  P  1.50  n 
Decourcelle. 

-  Tantum  ergo,  av.  Org  1 —  n  Gallet. 
Bonnay,  La  branche  de  lilas  blancs,  T.  Bar 

ä  3 —  Sulzbach. 

-  C'est  un  r§ve,  T.  Bar  ä  3 —  Sulzbach. 

-  Le  D6file  d^s  rgservistes,  Marche  3 —  Sulz- 

bach. 

-  La   derniöre    nmt     d'orgie    — 90  n,     Ch.    s. 

— 30n  Abot. 

-  L'Ivresse    de   Jeanne,    Valse    1.50  n    Debert. 

-  La   petite   Cora    1 —  n,    Ch.    s.   — 35  n   Pui- 

gellier. 

-  Plaisir   et   Folie    1 —  n,    Ch.   s.   — 35  n   Pui- 

gellier. 
•  Polka  des  Bossus  3 —  Sulzbach. 

-  Pour   f§ter   les  beaux  jours     1 —  n,     Ch.   s. 

— 30n   Bigot. 

-  La  queue  du  chien  3 —  Sulzbach. 

-  Le"  sentier  aux  baisers  3 —  Sulzbach. 
Bonnay    E.    Le   cabaret  de  Meudon  — 90  n, 

Ch.  s.  — 30  n  Abot. 
Bonnay   Th.   L'Amour   est  lä    1 — n,    Ch.   s. 
— 35  n    Puigellier. 

-  Le   bonheur    ä    deux    1 —  n,     Ch.    s.     — 35  n 

Puigellier. 

-  Chantons   l'amour   et  nos   vingt   ans    1 — n, 

Ch.   s.  — 35  n  Puigellier. 

-  Cousine  Rose  1 —  n,  Ch.  s.  — 35  n  Puigellier. 

-  L'Esperanee,     Andante,      VP     1.70  n,     2VP 

2.50  n  Rouart. 

-  L'habit    de    mou    grand-p&re    1 —  n,    Ch.    s. 

— 30  n  Rouart. 

-  J'ai   tout   perdu    1 —  n,    Ch.   s.   — 35  n  Pui- 

gellier. 

-  Le    Myosotis,    Schottisch    ( Danses   et    Mor- 

ceaux  de  Genre,  3e  Serie  N.  20),  V,  Pist, 
Fl,  Cl  ä  — 20  n  Rouart,  Harm  ou  Fanj" 
1.25  n   Pomier. 

-  L'ouvriöre    1 —  n,    Ch.    s.   — 35  n   Puigellier. 

-  Pif,  paf,  pan  1 —  n,  Ch.  s.  — 35  n  Puigeltier. 

-  Qu'on  me  verse  du  vin  gaulois !    1 —  n,   C'h. 

s.  — 35  n  Puigellier. 

-  Le  Souvenir,  Caprice,    ( Danses  et  Morceaux 

de  Genre,  2e  S#rie  N.  13),  V,  Pist,  Fl,  Cl 
ä  — 20n,  VP,  CIP,  PisiP  ä  1.70  n  Rouart, 
VP    (Mus.   instr.    118)    1.25  n   Debert. 

-  Tchinn    Tchinn,    Polka    chinoise    1.75  n,    et 

G  o  u  b  1  i  e  r    G.    Un    voleur,    Melodie,    V, 

Pist,    Fl,    Cl     (Danses     et    Morceaux     de 

G^nre,  4.  S6rie  N.   15 )   — ^20  n  Rouart. 
Bonne  annee,   1.75  n  Joubert. 
Bonne  aventure,   (Les  chansons  de  nos  p&res 

N.   22)    — 25n   Abot. 
Bonne    Bouche    Lancers,     (Hart's     Cheap 

Music  818)    — /2  Pitman. 
Bonne   de    Barbassou   3 —    (Paris-Chansons, 

Repertoire     Paulus,     2.    Serie)      Delormel, 

1.70  n,    Ch.  s.    — 30  n    Pomier. 


Bonne  du  proprietaire 


922 


Bonnelle  V.  Suite  algerienne 


Bonne    du    proprietaire    1 — n   Jouhert. 
Bonne  et  le  Turco  1 — ,  Ch.  s.  ^35  n  Qh4- 

luue. 
Bonne  farce  de  chasseurs,  6voix  d'hommes 

av.  P  2 — n  Billaudot,  2— n,  Ch.  s.  — 50  n 

Lory. 
Bonne   femm©    sans  tftte,     L^ende      1 — n 

Joubert. 
Bonne  folie   1 — n  Joubert. 
Bonne  fontaine  6 —  Delorniel. 
Bonne   fortune    1 — n.   Ch.  s.   — 30  n    Ondet. 
Bonne    histoire    1 — n  Joubert. 
Bonne   message,  Valse  2 — n,   Ch.  s.  — 30  n 

Ondet. 
Bonne    petite    dame    1 — n,     Ch.  s.    — 30  n 

07idet. 
Bonne    Providence   — 30  n  Joubert. 
Bonne  vieille   1 — n  Joubert. 
Bonne    villageoise      1 — n,      Ch.  s.      — 40 n 

Bornemajin. 
Bonnechope   A.     Aux   trois    Snisses,    Polka 

— 25    (Jordon. 
Bonnefond    F.   GL  Ave  Maria   en  fa   2  voix 

^g.   av.   Org  — 50  n  Pinatel. 

-  La  Bourguignonne 20  n  Labb4. 

-  La  Brebis   ä  3  v.  €g.   — 25  n   Pinatel. 

-  La    Chanson    du    Villageois    ä  2  ou  3  voix 

^g.   av.  F  — 25  n  PUiatel. 

-  Le   Deluge.   3  voix   d'hom.     Part     1 —  n,    p. 

s4p.    ä  — 25  n    Bornemann. 
Diamants    et   rivifere,    Ch.    s.    — 20  n   Borne- 
mann. 

-  Fleur  modeste  3 — .   Ch.  s.    1 —  Bornemann. 

-  Bonnefond,   Harmonisateur  pratique  et  m6- 

canique  du  plain-chant,  pour  barjnoniser  et 
accompagner  le  chant  liturgique,  P  ou  Org 
ou  H  2 —  n  Fromont. 

-  L'Hirondelle  du  Prisonnier  ä  3  v.  4g.  — 25  n 

Pinatel. 

-  HjTnne    pour    la    premi^re    communion    ä  3 

voix  avec  solo  — 50  n  Fromont. 

-  L'ile    Saint-Ouen,    ronde    de    canot    — 40  n 

Labbe. 

-  ^Mon   coeur   est   mort    Ch.  s.   — 20  n   Borne- 

mann. 

-  La   Nuit,   3  voix  eg.    av.  P  — 25  n  Pinatel. 

-  Ode   la   Xuit,    3      voix    #g.   — 25  n   Pinatel. 

-  La  Part  du  hon  Dieu,  3  v.  äg.  — 25  n  Pinatel. 

-  24  petits   Pr^ludes   et  autres   petites   pi&ces 

trfes  facileSj  Org  ou  H  (La  Tribüne  des 
Organistes  Table  de  la  1.  annöe.  9.  Livr. ) 
1 — n  Pinatel. 

-  La    piquette,    chanson    1 —  n    Labb^. 

-  Pour    la   Visite    du    Cur6    ä  2  voix    4g.    av. 

P  ou  Org   — 25  n   Pinatel. 

-  Pour   un   Protecteur   ä  2  voix   ig.    av.   P  ou 

Org  — 25  n  Pinatel. 

-  Le  Printemps  ä  2  ou  3  voix  4g.  av.  P  — 25  n 

Pinatel. 

-  Si  j'etais,   Ch.  s.  — 20  n  Bornemann. 
Bonnefond    L.  Ciao,  celfebre  valse  italienne, 

Aland,  Impr.  Röder. 

-  Sobre    las    olas,    valse     ( Juventino    Rosas) 

5 — ,  Mand  — 30  n  Impr.  Röder. 
Bonnefonds,  P^everie.  P  3 —  Girod. 

-  Salvator,  quadr.   5 —  Joubert. 

Bonnel    Louis,   op.   23   Valse-Ballet.  P   7.50 
Lemoine. 

-  26  N.  1.  Retour  d'Espagne,  6 —  n  Lemoine. 
-Ave  Maria.  Bar  av.  VOrg  5 —  Lemoine. 


-  Fleurs      d' Alger      maz.     V,  Mand     ä     — 30 

Fatout. 
•  Gaillette,  P  2 —  n  Durand. 

-  Les    Gaulois     vont     mourir.     TTBB,    Part 

1.50  n,  p.   s4p.   ä     — 25  n  Lory. 

-  Pluie  de  Confetti,  valse,  V,  Mand  ä  — 30  h 

Fatcnit. 

-  Retour  d'Espagne  6 —  Lemoine. 

-  Rondalla  2.50  Lemoine. 

-  Rosetta,    habanera,    V,  Mand    ä  — 30  n    Fa- 

tout. 

-  Salut   ä  la   Savoie,    TTBB,    Part    1.50  n,   p. 

s4p.    ä  — 25  n  Lory. 

-  Tantum   Ergo,  Bar  av.   Choeur  et  Org   6 — 

Lemoine. 

-  Violette     d' Alger,      schottisch,      V,  Mand    Ä 

— 30  n  Fatout. 

Bonnell,  Turkey  in  the  Straw  — 50.  MandG 
— 50   Mc.  Kvnley. 

Bonnell  J.  F.  Hymn  of  the  retuming  heart, 
SATB  — 08  n   C'hurch. 

Bonnelle,    Duquesne,    pas    red.    Harm    3 — n, 
Fanf  2 —  n,  Cond.  — 25  n  Millereau. 

-  Der  Freyscbuts,  Robin  des  Bois   (Weber), 

ouv.   Harm   Part    12 —  n  Evette. 

-  La   Fugitive^   Polka,   Harm  ou  Fanf   1.50  n, 

Cond.   — 50  n   Lory. 

-Jacqueline,      polka,     Harm  3 — n,  Cond. 
— 25  n   Millereau. 

-  Mam'zelle    Quat'Sous,    Fant.  Harm,  4 —  n, 

Fanf    3 — n,    Cond.    — 50  n    Margueritat. 

-  Rives   de   l'Andelle,   mazurka,   Harm    3 —  b, 

Fanf   2— n,      Cond.    — 25  n.     Doubl.   —10 
Millereau. 

-  Souvenir'    d'Atlifenes,     Valse,     Ho/rm,    Part 

G — n   Evette. 

-  Souvenir   de   Trouville,   Valse,   Harm,    Part 

6 — n  Evette. 

-  Vengeance,  Pas    red.  Ha/mi  au  Fanf  1.50  n, 

av.   choeur    (ad   lib.)    ■ — 50  n,  Cond.  — .50  n 
Lory. 

-  Vernon>-Vernonnet,    Pas   red.    Harm    et  Fanf 

av.   Pisi    1.50  n,  Cond.  — 25  n  Margueritat. 
Bonnelle    A.    Charles    AI.  (H  a  1  4  v  y)  Fant. 
Harm,  Part   12 — n  Evette. 

-  La   Givetoise,  Polka    1.50  n  Lesigne. 

-  Normandie,  quadr.  5 — Joubert,  Harm,  Part 

5 — n  Evette. 
-Ronen,  Pas  red.  Harm  3 — n  Evette. 
Bonnelle    J.      Bouquet    d'azal4es,     suite    de 

valses   6 — ,     Jouhert,     0    1.50  n,    Gheluwe, 

Joubert,    Harm    Part    4.50  n    Evette. 
Bonnelle    V.     Les    Amoureux    de    Catherine 

(Mar4chal)     Fa.nt.    Harm   ou   Fanf,     Part 

4.50  n,   p.  s4p.   ä  — 15  n  Evette. 

-  L'Amour  mouill4    ( Varney )    Fant.  Harm  ou 

Fanf,  Part  12 — n,  p.  s4p.  ä  — 2.Ö  n.  Evette. 

-  Baccace    ( S  u  p  p  4   V. )    Fant.    Harm,    Part 

12 — n   Evette. 

-  La    Basoche     ( Messager )     entr'acte    Passe- 

Pied,   Harm  ou  Fanf,  Part   3 — n,   p.   s4p. 
ä  — 10  n    Evette. 

-  Jean   de   Nivelle,     fantaisie,     Harm,     Part 

10 —  n,    p.    s4p.    ä  — 25  n    Evette,    Heugel. 

-Romeo  et  Juliette     (Gounod   C.)      Fant. 

Harm,  Part  1 —  n,  p.  s4p.  ä  — 25  n  Evette. 

-  La    Saint -Victor.       Pas     red.     Harm    3 —  n 

Ecette. 

-  Suite      alg4rienne       (Saint-Saens    C. ) 

N.  3.   Rgverie   du   soir,   Harm,   Part   3 —  n, 
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p.  s6p.  ä  — 10  n,  N.  4.  Marche  milit.  frang. 
Harm,  Part  6 —  n,  p.  s6p.  ä  — 15  n  Evette. 

Bonner,   op.   7    Twilight.      Idylle,     P    — 35 
White. 

Bonner  Carey,    Away  to  the  West.      (Part- 
Songs  and  Glees  7)    — /l  Pitman. 
Curtoen : 

-  Three    Choral    Benedictions :     I.    Of    Grace 

and  Peaee;    II.   Of   Farewell;    III.   Of  the 
Triiiity   — /l. 

-  Comrades,   Cantata    1/ — .   words   — /2. 
-Cool  waters.   (St.  Paulis  Music  Leaflets76) 

Solo    and    Chor.   — j'l. 
-Crossing     the     Bar.       (Apollo    Club     190.) 
TTBB  — /2   Curwen. 

-  Girt   with    heavenly    armour.      ^ St.    Paul's 

Music  Leaflets   78)    — /l   Curwen. 
-If  you   love  me.     Mix.   Quart.  — 08  Ditson. 
-In  the  Greenwood.    (Part-Songs   and   Glees 

32,   33)    — /2   Pitman. 

-  In   the  house  of  many.    ( St.   PauFs   Music 

Lealiets   77)    Solo  and  Chor.  — /l   Curwen. 
- 1  think  when  I  read.      ( Sacred  Music  Lea- 
flets 485)    — /V2   Curwen. 

-  Jesus    we   would    seek   Thee,    unison.      ( St. 

Paul's    Music    Leaflets    80)    — jl    Curwen. 
-The      Mariners.       (Choral    Handbook     436) 

mixed  voie.  — /2  Curwen. 
-Nightfall.      (Choral  Handbook  437)      chor. 

— /3    Curwen. 
-0  all  ye  Linds.    (The  Chorister   103  )    —ß 

Pitman. 

-  Praise    your    Lord     and    Saviour.       ( Chor. 

Anthems  etc.  35)   — /l  Pitman. 

-  A  social   glass.    ( The   Temperance   Vocalist 

133—4  )    TTB   — /6    Curwen. 

-  Something  for  all.  unison.    (St.  Paul's  Mu- 

sic Leaflets   79)    — /l   Curwen. 

-  There    is  a  song    which    the    angels.     (St. 

Paul's    Music    Leaflets    75)    — /l    Curwen. 
-Vespers.    (Choral  Handbook  435)    ÜSC  — /3 

Curwen. 
Bonner  J.  C.  Ave  Maria  — 30  J.  Fischer. 

-  Mass  in  hon  our  of  St.  Aloysius,  2 — 4  voic. 

— 75   J.   Fisclier,   4  mix.   voices   5/ —   Cary. 
-Mass  in  honor  of  St.  Michael,  8ATB  —80 
J.   Fischer. 

-  O    Salutaris   — 40   Ditson. 

-  Salve  Regina,  S  — 40  J.  Fischer. 
-Tantum   Ergo,   A.   Bar   and   Chor.    — 15   J. 

Fischer. 
Bonner  Robert,  Angels  from  the  Kealms  of 
Glory,    Christmas      (Coli,     of    Carois     69) 
— 05  n   Schirmer. 

-  Chime  sof tly,  bells   of  Easter ;   Day  of  Ke- 

surrection  —08  Ditson. 
-Christ  was  born  on  Christmas  Day.    (Coli, 
of   Carois   72)    — 05  n    Schirmer. 

-  Come  let  us  celebrate  the  Day,   Christmas. 

(Coli,  of  Carois  70)   — 05  n  Schiriner. 

-  Far  be  sorrow;   Jesus  lives  — 08  Ditson. 

-  Hjear   my   Cry,   Anthem   from   M.   Haupt- 

mann  — 60   Schirmer. 

-  Let  US  sing  the  Praise  of  Him,  Christmas. 

(Coli,  of  Carois  71)   — 05  n  Schirmer, 

-  Stars    all    bright    and   beaming,    Christmas. 

(Coli,  of   Carois   73)    — 05  n   Schirmer. 

-  Sweet  and  low,  SA.  SMS  ä  — 25  Ditson. 
Bonner  &  Petrie,  Back  amoug  the  clover  & 

the  corn  — 50  Stern. 


Bonnerose,  Svärmeri,  Vals  1 — ,  0  (Orkester- 

Bibliotek  N.  1)    2 —  Gehrman. 
-Under  Stjärnorna,  Vals   1 —  Gehrmon. 
Bonnerue  A.  Les  gais  Alpins,  Marche  1.35  n 

Rahut. 
Les   bonnes   1 — n,   Ch.   s.  — 30  n  Ondet. 
Bonnes  d'enfants   et   les   militaires    1 —  n 

Joubert. 
Bonnes   gens,   chanson  2 — n   Hachette. 
Les  bonnes  grosses  dames,  Ch.  com.  1 — n, 

Ch.  s.  — 30  n  Ondet. 
Bonnes  recettes   1 — n  Joubert. 
Bonnes   traditions   du    pianiste,     8.  vol.     :\ 

7 — n  Durand. 
Bonnet  de  coton  1 — n  Joubert. 
Le    Bonnet    de    Margwerite    1 — n,     Ch.    s. 

— 35  n  Puigcllier. 
Le   Bonnet  de   ma  Voisine    1 — n,    Ch.   s. 

— 35  n  Puigellier. 
Bonnet  de  nuit,  Chans,  tyrol.  1 — n  Joubert. 
Bonnet,   Boul.-Mich.   quadr.    1.70  n,   0    1 — n, 

petO  — 75  n,  P  cond.  — 35  n  Cairanne. 

-  Charlotte,    Polka-Mazur    3 —    Sulzbach. 

-  Dors  mignonne,  Berceuse,   P  3 —  Sulzbach. 

-  Le  gargon  epieier  3 —  Sulzbach. 

-  Doujze  melodies  6 —  Girod:    1.  Marie.  2.  Se- 

renade du  passant.  3.  Etre  deux.  4.  Ron- 
deau  de  nouvelle  annße.  5.  Folie  espagnole. 
6.  S6r6nade.  7.  Rappelle-toi.  8.  Soupir 
d'amour.  9.  Si  je  vous  le  disais.  10.  Stella. 
11.  Souvenir.  12.  Monsieur,  demandez  ä  ma 
tante. 

-  New  life  waltzes  — 35  White. 

-  Le  r6veil  du  printemps  - — 90  n,  CK  s.  — 30  n 

Abot. 

-  La  Rose,  Polka-maz.  — 24  Sassetti. 

-  Treil,  Polka-Mazur  5 —  Sulzbach. 
Bonnet    (Le),  Naivete   1 — n  Joubert. 
Bonnet   A.     Souvenir    de    St.    Löger,     Valse 

2.50  n  Lesigne. 
Bonn  et    Coi.     Gaiety    for    ever,    polka     bur- 

lesque,   P    1.75  n  Joubert. 
Bonnet  Gaston,  Mignonne-Gavotte,  Y (Mand) 

P  5 —  Equilbey. 
Bonnet    J.    Rose    fenimoise,    Polka-mazurka 

6 —  Thomas. 
Bonnet    L.   Les   Etoiles    filantes,   mölodie,    2 

tons  4 — ,   Ch.  s.    1 —  Leduc. 
- 1  ci-bas,  melodie,    2    tons  3 — ,    Ch.  s.    1 — 

Leduc. 

-  Une   Valse,    (Provence   Musicale- Album   des 

Pianistes  le  collection  N.  6)  4 —  Pepin. 
Bonnet  M.  Dieu  le  verra  1 — n  Bornemann. 
Bonnet    N.   L'Hymne   des   peuples    1.50  Per- 

raud. 

-  Moun  cacho-maio,  Galejado,  Sourneto,  Can- 

soun  e  conte  de  ma  grand,  avec  musique .  . 

Seguin,   ä  Avignon. 
Bonnet    O.     Le    Boston     Danse     amöricaine 

— 80  n  Schott  Fr  eres. 
Bonnet   P.   6  Duos  concertants,  2V   2  Hefte 

ä  4.50   Haslinger. 
Bonnetain  J.  Les  Amis  de  l'Orchestre.  Polka 

— 25  n,  0  ä  Cordes  av.  Cl  1 —  n  Debert, 

-  Belle   Capricieuse,   valse,    0    1 —  n,   P   cond. 

— 25  n  Gaudet. 

-  Le   Franco-Russe.    Nouv.    Pas   de   quatre,   P 

— 25  a,   0  ä  Cordes    1 —  n   Debert. 

-  Po&me  d'amour^  valse.  0  av.  P  cond.  Bonne- 

fain-Boulogne-sur-Seine. 
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-  Souvenir  de  THimalaya,   Schottisch  — 25  n, 

0  ä  cordes    1 —  n  Debert. 

Bonnetain-Buridant,  Violettes  nigoises,  schot- 
tisch,   0    av.    P  cond.    Bonnetain-suT-Seme. 

Bonneterre,  Les  Bords  de  l'Äisne,  Valse  4.50 
Cartereau. 

-  Le  Chevalier  Printemps,  quadrille,  0   1 —  n 

Pinatcl. 

Bonnets  et  Moulins,  (Le  Bai  du  Casino 
X.   5 )     Polka  — 85  n  Eveillard. 

Bonneval  Jean,  Moments  musieaux,  P:  1. 
Au  village,  Allegretto  scherzando.  2.  Sou- 
venir de  la  Pologne   (Tempo  di  mazurka). 

3.  A  l'Hongroise,  AUegro  moderato,  ä  3/ — 
Leonard. 

-  Quatre    morceaux    caract^ristiques,     P :      1. 

Gigue.     2.   Rondelet.    3.   Danse   Espagnole. 

4.  Danse  groteque,   ä  3/ —  Leonard. 
Bonnichsen    M.     Sänger-Bundeslied:    „Deut- 
sches   Lied    aus    deutschen    Sängerkehlen" 
(Choral-Perlen  Nr.  90),  Part  —10,  St —05 
Rühle  &  Wendling. 

Bonnie    banks    o'Loch    Lomond,    the    — /2 

Eopwood,  (Hart's  Cheap  Music  723)  — /2 

Pitman. 
Bonnie    bit    of    blue,      (Temperance     Music 

Leaflets   190)    — /A  Curioen. 
Bonnie   Dundee,   Scotch   song  — 35    Chv/rch, 

— /2     Hopwood,      ( H  a  r  t's     Cheap     Music 

520)    — /2,   Quadr.    (Hart's   Cheap   Music 

1017)    — /2  Pitman. 
Bonnie  Mary  of  Argyle  — /2  Hopwood. 
Bonnie   Soldier   Laddie  2/ — n  Sheard. 
Bonnie  sweet  Bessie  — /2  Hopwood. 
Bonnier,  Chien  et  Chat,  operette  en  un  acte, 

Part  5 — n  Joubert. 

-  Le  chloroforme,  chansonnette  3 —  Le  Boulch. 
Bonnier   Abbe.   Pinatel:    Agnus   Dei   ou  Pie 

Jesu,  Bar.  B  Org  — 50  n. 

-  Ave  Maria,  en  fa,  T  Org  — 50  n. 

-  Ave  Maria,  en  la  b,   TOrg  — 50  n. 

-  Ecce  panis,  2  voix  eg.  avec  solo  Org  — 50  n. 

-  Marche    religieuse,    Org.  H    — 25  n. 

-  0  Salutaris,  2  voix  6g.   V  1 —  n. 

-  0   salutaris,   en   fa,   Bar.   B  Org   — 50  n. 
-Paint  %nvant  ä  2  voix  #g.  Solo  Org  — 25  n. 

-  Tantum  ergo,  en  la  b,  TOrg  — 50  n. 
Bonnin    Fr.  Offertorio,  Org  4 —  Mwrimii. 

-  Un  Pensamiento,   Org   2 —  Mariani. 
Bonin    Marie   v.   op.   10    So    viel   Stern'   am 

Himmel    stehen.     Fant.   P    1.50   Heinrichs- 

hofen. 
Bonin    Rons,     La    Main    du    pass6     1.75  n 

Janin. 
Bonnisseau,   Eight  Airs  Varie,   Gornet   2/ — 

-  Three   Airs   Varie.   Tro,   Euphonium    ä  2/ — 

Hodckes. 
-Apollo.   Overture    (E.   V.   Catlin),   FullO 

1.25,  IJfpm-ts   1—,  lOparts  —75,  P  —30 

Cu7idy. 
-Auld    Robin    Gray.    March,    Füll  Band    2/8, 

Medium  Band   2/ — ,    BmallBand    1/4   Ha/ic- 

kes. 

-  L'aurore  dans  les  bois,  valse,   0  av.  Fl  ou 

flagcolet  1.50  n,  p.  2FI  ou  flageolets  1.50  n, 
P   cond.   — 40  n   Gaudet. 

-  Awfully     Clever.     Quick- March,      FuUBand 

2/8,    medkim  Bamd    2/ — ,      Small  Band    1/4 
Hawkes. 

-  Blue  Dahlia,  mazurka,  FullO  — 75,  SmallO 


— 50,  P  acc.  — 20,  FuUBand  2/8,  medium 
Band  2/ — .   Small  Band    1/4    flaickes. 

Bluette.  Capriee,  P  5 —  Benoit. 

Brennus.  Slow-Mareh,  Füll  Band  2/8.  medi- 
um Band  2- — ,  Small  Band  1/4  HoAckes. 

Cambria.  Selection  on  Welsh  melodies, 
FullO  3/4,  P  — /8  Hawkes. 

Carabineers.  Polka,  Füll  Band  2/8,  medi- 
um Band   2/ — .   Small  Band    1/4   Hawkes. 

Cavalry.  Slow-Mareh,  FuUBand  2/8,  medi- 
um Band    2/ — :,    Small  Band    1 '4    Hawkes. 

La  Chanson  de  Fortunio.  Quick  March.  Pull 
Band  2/8,  medium  Band  2/ — ,  Small  Band 
1/4   Hawkes. 

Les  Cloches  de  Comeville.  Troop,  Füll  Band 
2/8,  medium  Band  2/ — ,  Small  Band  1/4 
Hawkes, 

Complete  Method  for  the  Bb  Tenor  Slide 
Trombone  in  bass  or  treble  clef  1.50  n 
Fischer. 

Daniel's  Band.  Sunday  Quick  March,  Füll 
Band  2/8,  medium  Band  2/ — ,  Small  Bamd 
1/4  Hawkes. 

Dauntless.  Quick  Maren,  Fall  Band  2,-8, 
medium  Band  2/ — ,  Small  Band  1/4  Ho/tv- 
kes. 

Don  Giovanni,  CornetP  1/ — ,  FullO 
— 75,   SmallO  — 75,  P  acc.   — 20   Hawkes. 

Dover.  Quick  March,  Füll  Band  2/8,  me- 
dium  Band   2; — ,   Small  Band    1/4    Hawkes. 

12  Easy  Duets.  2Cornets  1 —  Fischer, 
2Cornets    (2Saxoph)    2 — n    Gaudet. 

The  Eden  Above.  Sunday  Quick  March,  Füll 
Band  2,i%,  medium  Band  2/ — ^  Small  Band 
1/4    Ho/wkes. 

Edinburg  valse.  on  scotch  me  lodies,  P  — 60, 
Brainard,  FullO  —75,  SmallO  —'50,  P 
acc.  — 40  Hawkes,  (Universal  Band  Jour- 
nal   99)    Milit.  Band   2 — n   Fischer. 

■  Elegant.      Quadrille,     FullO    — 75,    SmallO 

— 50,  P  acc.  — 20  Hawkes. 
Esmeralda  Mazurka,  p.FlP  1/6,  with  Piccolo 
solo,  FullO  1—,  SmallO  —75,  P  acc.  — 40 
Hawkes. 

■  15  etudes  pour  Cornet  2 —  n  Billaudot,  Cor- 

net    ou   Alto     2 — n     Debert,      Cornet    ou 
Saxoph  2  livr.   ä  3 —  Gaudet. 
■Even    Me.     ( Sunday    Troop ) ,      Füll  Band 
2/8,    medium  Band    2/ — ,      SitMll  Band    1/4 
Hawkes. 

■  Fall  of  Pearls.  p.FlP  1/6,  with  Piccolo  solo 

FullO   1—,  SmallO  —75,  P  —40  Hawkes. 
-Farewell.      Quick    March.      FuUBand    2/8, 
medium  Band    2/ — ,    Smoll  Band    1/4   Ha>w- 
kes. 

-  Field    Day.     Quick    March.    Füll  Band    2/8, 

medium  Band  2/ — ,  Small  Band  1/4 
Hawkes. 

-  Formosa.      Quick    March,      Füll  Band    2/8, 

medium  Band       2/ — ,       Small  Band      1/4 

Hawkes. 
-Gastibelza.     Quick    March,    Füll  Band 

2/8,    medium  Band  2/ — ,     Small  Band   14 

Haw>kes. 
-Geneviöve       de      Brabant.        Quick 

March,  FuUBand  2/8,   medium  Band  2/ — •, 

Smoll  Band    1/4   Hawkes. 

-  Gentilette,  polka,  FullO  —75,  SmallO  —50, 

P  acc.  — 40  Hawkes. 

-  Girofl^-Girofla.     N.    1.    Quick    March,    Füll 
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Band   2/8,   medium  Ba/nd   2/ — ,   Sm/ill  Bound 

1/4  Hawkes. 
■Grand   Method,   Eawkes:    16   Duets    Cornet 

2/8,      8  Ehiets    Euphonium    2J — ,      6  Duets 

Tenor  Tro   2/ — ,     60    Progressive     Studies 

Cornet    4:j — ,    24    Studies    Tenor  Tro    4/ — , 

20   Studies   Euphonium   4/ — . 
•The  Great  Physician.   (Sunday  Troop)    Füll 

Ba/nd  2/8.   medium  Band   2/ — ,  Small  Band 

1/4   Uawkes. 
Les  Grillons,  polka,  0  av.  Fl  ou  Flageolet 

1.50  n  GamLet. 
•La  Grotte  d'azur.  redowa,  0   1 — n  Oaudet. 
•Hector,    Q^iick  March,    Füll  Band  2/8,   me- 
dium Band    2/ — ,    Small  Band    1/4  Hawkrs. 
-  Hörmi'one,       polka,      O  av^  Piston      1.50 1» 

Ganidet. 
Jlimalaya.      Quiek    March,     Füll  Band   2/8, 

medium  Ba/nd   2/ — ,    Small  Bw.id    1/4    Haw- 

kes. 
Ilippolyte,  galop,  FullO  — 75,  SmallO  — 50, 

P  acc.  — 20,  Füll  Band  2/8,  medium  Band 

2/ — ,  Small  BamL  1/4  Haukes. 
Infernal,    (Concert-Polka)    VP  —25,    VCor- 

netP  —30,  FullO  1—,   ZO  r-i^-.  —SO.  10  pis. 

— 60    Coleman,  FullO  — 75,  SmallO  — 50, 

P    acc.      — 20      Eawkes.      Füll  Reed  Band 

(Military    Band    Journal    N.     3),      2.50  n 

and   .1.    S.    C  o  X,   Kitzinger   March,    FullO 

1 — ,     Hpts.    — 75,    lOpts.    — 60    Coleman. 
Invooation  ä  la  Vierge,  HarmFanf  av.  solo 

d'alto,  contrechants  trombone  baryton  Harm 

1.50  n,   Fanf    1.25  n,    Cond.    — 25  n    Billau- 

dot. 
Keel   Row.    Air   varied,    p.FlP    1/6,   Piccolo 

solo  with  FullO   1 — ,  SmallO  — 75,  P  acc. 

— 40   Uawkes. 
Lydha,   schottisch,   0   av.    olochette   ad   lib. 

1 —  n    GoAidet. 
The   Men   of  Harlech.      Slow  March.     Füll 

Band   2/8,   medium  Band  2/ — ,   Small  Band 

1/4    Haukes. 
Mon  Caprice.     Valse  5 —  Benoit. 

■  The  Old   soldier.     Quick  March,  Füll  Band 

2/8,    medium  Band    2/ — ,    SrmllBamd    1/4 
Hawkes. 
Palerme,   waltz,   FullO   —75,   SmallO   — ^0, 
P  acc.   — 20   Uawkes. 

■  Piccolo    Diavolo.    Polka,   p,Fl    1/6,      Piccolo 

solo  with  FullO   1 — ,  SmallO  — 75,  P  acc. 
— 40   Uawkes. 

■  La   Prifere   du   matin,   andante   relig.   Harm 

Fanf  av.  solo  de  piston,  Harm  1.50  n,  Fanf 
1.25  n,  Cond.  — 25  n  Billaudot. 

■  The  Prodigal  Child.   Sunday  Quick  March, 

Füll  Band  2/8.    medium  Band  2/ — ,     Small 
Band  1/4  Uawkes. 

■  Il6compense  de  l'^tude,  P  5 —  Benoit. 

■La    Retraite,     Uarvi    1.50  n,     Fanf    1.25  n, 
Cond.   — 25  n   Billaudot. 

■  Ring  tbe  Beils  of  Heaven.     Sunday  Quick 

March,  Füll  Band  2/8,  medium  Band  2/ — , 
Small  Band  1/4  Uawkes. 
•Robert  Bruce.  Selection  on  scotch  me- 
lodies,  FullO  3/4,  P  — /8,  Uawkes,  (Reeves 
Military  Band  Journal  32  parts  3 — , 
27  pOrts  2.50,  Saxophone  parts  ä  — 50 
Cundy,  Milit.  Band    12/ —  Uatckes. 

■  Saint  David's  Day,     Lancier,    FullO  — 75, 

SmallO  —50,  P  acc.  —20,  Füll  Band  4'—, 


medium  Band  3/ — ,  Small  Band  2/ —  Uan4>- 
l9es. 

-  Shew   Fly.      Quick   March,     Füll  Band   2/8, 

mediumBand  2/ — ,  SmallBand  1/4  Uawkes. 

-  Snow   Drop   Polka.    (Choice  Coli,   of   Popu- 

lär   Pieces  1)     CornetP    — 60    Fischer. 

-  Spring.  Galop,  Füll  Bo/nd  2/8,  medium  Band 

2/ — ,  Small  Bwnd   1/4  Ua/ivkes. 

-  Spring  Drill.    Quick  March,  Füll  Band  2/8, 

medium  Band      2/ — ,        Small  Band   I   1/4 
Uawkes. 

-  Spring,  gentle   Spring.    Air  varie,   CornetP 

1/6  Uatckes. 

-  II  Staccato,  polka,  0  av.  solo  de  Fl,  flage- 

olet ou  Piston  1.50  n  Gaudet. 

-  Ije   Suaire.   marche   funfebre.   HarmFanf   av. 

solos    de   piston   et   bügle,      Harm      1.50  n, 
Fa7if    1.25  n,    Cond.    — 25  n   Billaudot. 

-  Ta-ta-ka-ta   Polka,   Cornet    1/ — ,   Cornet  solo 

with  FullO  1—,  SmallO  —75.  P  acc.  — 10 
Uawkes. 

-  The    Terrible.       Quick    March.       (American 

Star    Journal     286)       Milit.  Band     — 50  n 
Fischer,  Füll  Band  2/8,  medium  Band  2/ — , 
SmallBand   1/4   Uawkes. 
■  They  all  do  it.    Quick  March,  Füll  Band  2/8, 
mediumBand  2/ — ,  SmallBand  1/4  Uawkes. 

-  The    Thunderer.     Quick    March,    Füll  Band 

2/8,    medium  Band    2y — ,    Small  Band    l|/'4 
Uawkes. 

-  Thunder    Storni.      Quick   March.    Füll  Band 

2/8,    medium  Band    2y — ,    Small  Band    1/4 
Uawkes. 

-  When  Jesus  Comes.     Sunday  Quick  March, 

Füll  Band    2/8.    medirura  Band    2/ — ,    Small 
Band  1/4  Uawkes. 

-  York    and    Lancaster.      Quick    March,    Füll 

Band   2/8,   mediumBand   2/ — ,   SmallBand 
1/4  Uatvkes. 
Bonnoli  G.  Post  Mortem,  Banda  1.50  Lapini. 

-  Preludio   Sinfonico,  Banda  4 —  Lapini. 
Bonnot  C.  Evctte-. 

-Barbe     bleue      ( Offenbach )      Pas    red. 
Uo/i-m  3 — n,  Ueugel. 

-  Belphegor.    Pas    red.   Harm  3 —  n. 

-  Boiero.    Harm  av.  pet.  Fl  et  pet.  Cl,  Part 

3— n. 
-Les    Bords    du    lac   de    Garde.      Tyrolienne, 
Harm,   Part   3 — n. 

-  Les   Chasseurs   de  Chamois,   Choeur   — 50  n 

Hachette. 
-Choeur    de    Castor    et    PoUux.       (Ranieau) 

Fant.   Harm,  Part  3 — n. 
-Le  D6gourdi.    Pas  red.  Harm  av.  Tambour 

3— n. 

-  Domine  salvum.  Harm  av.  voix  d'hom.  Part 

3— n. 
-L'Etourdi,  Galop.  Harm,  Part  3 — n. 
-Les  Gardes  Cötes,  Choeur  — 50 n  Hachette. 

-  Hymne    d'Haydn,     Air     autrichien,     Harm, 

Part   4.50  n. 

-  Les      Maries      frangais,      Choeur      — 50  r 

Hachette. 

-  Miss,  Schottisch,  Harm,  Part  3 —  n. 
-Moise,      (Rossini),     Fant,     mosaique, 

2  suites,    Harm,    Part    ä  10 — n. 

-  Montebello,   Pas   red.   Harm   3 —  n. 

-  Les  Murmures  du  bal    (Strauß),  Valse, 

Uarm,  Part  6 — n,  6 — n  Heugel. 

-  Ninette,   Polka,   Harm,   Part   3 —  n. 

-  Pas  redouble,  Uarm  3 —  n. 
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-  Le  Paysage,  Choeur  — 50  Hachette. 

-  Primev&re,    Valse,    Harm,    Part   4.50  n.  * 
-Sans   souci,   Pas   red.   Harm,  Part   3 — n. 

-  Schottisch   des   Guides    (Strauß),   Harm, 

Part  3 — 11,  3 — n   Hettgel. 

-  Simplette,   Redowa,   Harm,  Part  3 —  n. 

-  Sympathie,   Redowa,  Harm,   Part   3 —  n. 

-  La  Traviata   (Verdi),  Gr.  Fant,  mosaique, 

Harm,  Part   12 — n. 
- 1]    Trovatore     (Verdi),    Fant,    mosaique, 
Harm,  Part   12 —  n. 

-  Valse,   Harm,   Part   3 —  n. 
Bonny   IVloree  2/ — n  Sheord. 
Bonny  NeH    1/ —  Chappell. 

Bono  Del.  Berceuse  Orientale,  P  5 —  Joubert. 

-  Intermezzo,   VP    1.75  n  Joubert. 

Bono   Giorgio.   Mariani:    Adelaide   e  Giusep- 
pina,   2  Mazurke    l.öO. 

-  Affetto  Coniugale,  Mazur  2 — . 

-  Ama,lia,  Mazur   2 — . 

-  Astigiana,    Polka    1.50. 

-  L'Ave  Maria   del  mattino,   Org   1 — . 

-  Balbina,   polka,   J/ms   2.50   Pcrosino. 

-  Boh6mienne,  P  2 —  Pcrosino. 

-  Cecilia,  Polka   1 — . 

-Crispino    ela    Comare,    dei    fratelli 
Ricci,   Gran  Valzer   3.50. 

-  Diana,  Valse  3 — . 

-  Feto,  Valzer  3 — . 

-  Fleur   d'aniour,   P    1.50   Perosino. 
■  La  Franchezza,  Mazur   1.50. 

-  Nodo  geiitile,  P  2 —  Perositio. 

-  Pastorale,   Org   1.25. 

-  Ricordo  di  Cumiana,  P  2 —  Perosino. 

-  Romjanza,   P    1.25  n   Ricordi,    VP   2—   Gori, 

PVc   5 —   Perosino. 

-  Rosalia,  Mazur   1 — . 

-  Un  saluto  agli  amici,  Mazur  2 — . 

-  Schottisch    1 — . 

-  Sogno  della  vita,  Mazur  3 — . 

-  Sonata  prima,  Org  2.50. 

-  Sonata  terza,  Org  3 — . 

-  Sonata  quarta,  Org  2 — . 

-  Tantum  Ergo,  B  3 — . 

-  Tantum  Ergo,   TB   3 — . 

-  2  Tantum  Ergo,   T  3 — . 

-  Unione,  Valse  3 — . 

-  Valentina,   Mazur    1.50. 

-  La  Vendange,  Mazur   1.50. 

-  I-a  Vercellese,   Polka   1 — . 

Bono    P.   Mariani:    Adele,   Polka   1 — . 

-  All'augustä     memoria     di     Vittorio     Ema- 

nuele  II,  Pensiero  funebre,  P  3 — , 

-  Ama !    Barcarola-Serenata   2 — -   Venturini. 

-  Bailabile  ineseo,  P  2.50. 

-  Barcarola-Serenata,    P    3.50    Ricordi. 

-  La  bella  capricciosa,  tempo  di  maz.  P  3.50. 

-  Biricchina,   Polka    2 — . 

-  Canto  notturno  del  viaggiatore   1.50. 

-  Canzonetta,   P   2.50. 

-  Jo  t'amo  tanto !    2 — . 

-  Madre,  addio  per   sempre  addio   2 — . 

-  Melanconia,  P  2.50. 

-  Minuetto,  P  2 —  Ricordi. 
-Notturno,  P  2.50. 

-Le  Nozze  di  Figaro,  Riduzione,  MandP  7 — 
Ricordi. 

-  Un    pranzo    sulla     quercia     — 60     Libreria 

salesiana. 

-  Prifere,  Morceau,  P  2.50. 

-  Romanza  senza  parole,  P  2.50. 


-  Saremo   felici,   Mazurka   2.50   Borriero. 

-  Simpatica,   Polka    1 —  Eercnbeemt. 

-  Une  soiröe  de  plaisir,  Polka   1 — . 

-  Storielia  amorosa,  Bozzeto,  P  4 — . 
Bono   P.   Nl.   Amor   teco   ö  sepolto,   Roni,   S. 

MS  ä  4 —  Ricordi. 
-Perchö  destarmi?  Mel.  CA.  B  a  3 — Ricordi. 

-  L'ultimo    lainento :     Forse     una     volta    4 — • 

Ricordi. 

Bonocuore    F.      L'Esposizione,     Polka     2.50 
Mariani. 

-  Ricreazioni   autunnali,   Polka    3 —   Mariani. 
Bonolä  J.  Gralm,  P   1 —  Ricordi. 

-  Jessie,  P  1.75  Ricordi. 

-  Mazurka  — 90   Ricordi. 

-  Odaliska,  P   1.50  Ricordi. 
Bonoldi     F.      Hachette:      Adieux    de    Marie 

Stuart,    2  tons    1 — n. 

-  Air    d'eglise    de    Stradella,    VPOrg  ( H ) 

2.50  n,  5/ —  Ashdown,  2.50  Ricordi,  VP 
4/ —  Ashdown. 
-Album  de  Chant  8 — n:  1.  Voi  Sietta  la 
piii  bella  Ragazzina.  2.  La  Serenata.  3. 
L'Indiffgrenla.  4.  Deh!  njon  chredermi 
pcrch^.  5.  La  Danza.  0.  Nenna. 

-  L'ami  frangoia  — 75  n. 

-  3  Ariette,  Ca  2.25,  8  3—  Ricordi. 

-  L'Aumone   aux   petits   oiseaux  — 75  n. 

-  Ün  Canta  ancora!    M6lodie  av.   Vc  2 — n. 

-  Les  chasseurs  de  Chamois  choeur  — 50  n. 

-  La  cloche  — 75  n. 

-  Come     o'er     the     waters,      (Drawing    Room 

Trios   17)    Treble  voices  2/6  Ashdown. 

-  Coiiime   vous   — 75  n. 

-  Conseil  ä  l'enfance  — 75  n. 

-  Courage,   pauvre   mfere,   romance    1 —  n. 

-  üne  course  de  Taureaux,  duo  1.35  n. 

-  Tlie  Daylight  is    Fading  — 02  Jennings. 
■  Le  dernier  chant  du  tasse  seöne  1.75  n. 

-  Eleonora  di  Guienna,  Aria,  Ca  3 —  Ricordi. 

-  L'etineelle   — 75  n. 

-  Etüde   compl&te     et    progressive     de   vocali- 

sation  en  six  tableaux,  8.   CA.   M8  ä  2 — 
Schott,    ä  — 00    Schirmer,    2 —    Guimaraes. 

-  Feiice   Douzella,   Nocturne   ä  3  voix    1.75  n, 

2/ —   Ashdown,   28 A    — 40    Schirmer. 

-  Les   Garde-Cötes,   choeur  — 50  n. 

-  Giä  la  notte  2.10  Ricordi. 

-  Les   gondoliers   de   l'Adriatique,   duo    1.75  n. 

-  L'IIirondelle,''  2  tons  — 85  n,  — 50  Schott. 

-  La  Japonaise,   P  2 —  Ricordi. 

-  Joys     bloom     like     roses,     ( C  z  e  r  n  y    W. 

Coli,    of   Ladies'   Chor.    19),   3  voices   — 4 
Ashdown. 
-Maria    d'Inghil  terra,     Duetto     2.50  n,     3.50 
Ricordi. 

-  Les  marins  frangais,  choeur  — 50  n. 

-  Mauro,   Ricordi : 

Duetto:   No,  con  me  giammai  s'infinse,  ST 

3.50. 
Preghiera:    Deh,   non   porre   a  dura   prova, 

T  —50. 
Cavatina :  Si,  per  me  felice  io  spero,  8  2.50. 
Duetto:     Questo    filtro    &  il    piü    possente, 

BB   3.50. 
Aria:   A  tal  viltä  discendere.   T  3 — .    ' 
-Le  moulin   de  Milly,  romance  — 50   Schott. 

-  Nenna    2 —  n. 

-  Nera  — 85  n. 

-  L'original   sans   copie  — 85  n. 

-  Le   paysage,   choeur  — 50  n. 
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- 1  Peseatori  Siciliani,  Barcarola  per  due 
voci   eguali   2.25    Ricordi. 

-  Le  premier  crime,   scöne  biblique,  B   1.50  n. 
-Friere   exaucee    1 — n,   — ^50   Hchott. 

-  Purita ni,  Quatuor  Transcr.  Jfms  3 — ,  Varia- 

zioni,  Jtms  3.50  Ricordi. 

-  3  Quatuors,  2VVaYc  ä  4.75  Schott. 

-  Le  regard  de  Marie,  romance  — 50  Schott. 

-  Lie   retour    aux   montagnes,     3  voix     av.    P 

1.75  n. 

-  Le  Sabot  cassß  — 85  n. 

-  Seize  ans,  romance  — 50  Schott. 
■  Le    Soldat   — 85  n. 

- 12  Solfeggi,  MS  con  Basso  numerato  5 — 
Ricordi. 

-  Souvenir  de  bonheur,  Notturnino,  P  2 — . 

-  Tablettes    du    Chant.    Etudes    compl&tes    de 

vocalisation  pour  d^velopper  et  adoueir  la 
voix  4 — n. 

-  Le    tresor     de    Madeleine,     romance     — 50 

Schott. 

-  Tristesse  — 85  n. 

-Thy  will  be  done,  (Chamber  Trios  for 
Treble  voices   118)    2/ —  Ashdotcn. 

-Vieux  Oaporal  (Chanson  de  Böranger), 
2  tons  1 — n,  — 50  Schott. 

-Vocal   EXercises,  C.   S   ä  —75  Presser. 

-  Voi  Sietta  la  piil  bella  Ragazzina   1.75  n. 
-Warszawa    (Varsovie),   P   2.50    Rioordi. 
Bononcini    G.    B.    Astarto.    Aria:    L'esperto 

nocchiero,    MS    — 60  n   Ricordi. 
-Deh!    piü    a  me    non    A'"ascondete.    Arietta, 
MS  — 50  n  Ricordi. 

-  Eterna   fac   cum   sanctis,    SB   — ,6    'Novello. 
-Griselda,  Per   la  gloria  d'adorar,   MS   1 — n 

Ricordi,    1 —  Eug. 
-Largo    (12th  Sonata),  Org   (Travis's  Amat. 
Org.  book  51).  Jeffery. 

-  Largo    and    presto    assai,    (Burnett   Al- 

fred,   The    Violinist's   repertoire    3),    VP 

3/ —  Ashdoiim. 
-Lento  e  Dolce   ( lOth  Sonate),  Org,  Travis's 

Amat.  Org.  book  52.     Jeffery. 
Bonora   A.   Preghiera  3 — n   Venturi. 
Bonora  Rodriguez  Lidia,  T'attendo!   Vaizer 

5 —  Mariani. 
Bonotte   Justin,  Au  Printemps,  Morceau  de 

Salon,  P  1—  Zechlin. 

-  Con  Amore,  Gavotte,  P  1—,  PY  1.20  Zechlin. 
Bon  pasteur,  Rom.  — 30  n  Joubert. 

Bon    Pasteur,    Sc&ne    lyrique   pour    reception 

d'6v§que,    fete     d'aumonier    etc.    av.    parle, 

solos  et  choeurs  — 50  Bornemann. 
Bon  seminariste  1 — n  Joubert. 
Bons  bons  villageois,  Av.  parlß  1 — n,  Ch.  s. 

— 35  n  Eveillard. 
Bons    comptes   fönt    ies    bons    amis    1 — n, 

Ch.  s.  — 35  u  Eveillard. 
Bons   Conseils    1 — n,    Ch.   s.   — 30  n  Ondet. 
Bons   crüs,    Ch.   com.    1—  n,   Ch.   s.    — 30  n 

Oiidet. 
Bons  fantomes  — 30  n  Joubert. 
Bonser  A.  Olive,  Schottisch  3/ —  Francis. 
Bonser  A.  H.  Benedicite  Omnia  Opera,  SATB 

— /2   Weekes. 
-Dance  of  Sprites,  P  3/ —  Williams. 
-Dorothy    Mazurka     3/ —     Williams,     Milit. 

Band  15/ —  Rudall. 
-The  faithful  Friend  in  C  4/—  Weckes. 
The  Gipsies,  ATTB  — /3  Weekes. 


I 


-Hark!    the  herald   angels   sing,   SATB   — /3 
Weekes. 

-  Ma^ificat   and   nunc   Dimittis    in   F    Union 

— j"3   Weekes. 

-  The     Merry     Foresters,     Bourree,     P     4/ — 

-  Sweet  is  the  breath  of  morn,  ATTB,  SATB 

ä  — /3  Weekes. 
-Welbeck  Abbey  March,  P  4/ —  Weekes. 
Bonsoir  amical,  Choeur  — 75  n  Gheluive. 
Bonsoir  amical  fin  de   soip€e   I — n,  Ch.  s. 

— 50  n   Gh4luwe. 
Bonsoir    au    viMage      1 — n,     Ch.    s.    — 40  n 

Borne^nann. 
Bonsoir  bonsoir,  duo   1.75  n  Hachette. 
Bonsoir  la  compagnie,  Chans.   1 — n,  Ch.  s. 

— 30  n  Joubert. 
Bonsoir   iViadame    la    Lune,  romance  — 30  n 

Naudin. 
Bonsoir    M.    le    capitaine    1.75n    Joubert. 
Bonsor  Arthur  H.  Twilight  Fancies,  P,  Jfms 

ä   4/—   Reynolds. 
Bont  Ch.  de,  Geeft  Acht!   Defileermarsch,  P 

—45,  Harm   1.50  n   Mosmans. 

-  Grootje   aan   't   Prinsesje,   Ballade,   A.   Bar 

ä  — 70  Yan  Wees,  Breda. 
-Zes  Liederen  voor  A  of  Bar  1.80: 
N.  1.  Blauw  Bloemelijn  —30.  N.  2.  Lente- 
avond  — 30.  N.  3.  In  "t  voorbijgaan  — 45. 
N.  4.  Der  kerels  zonen  —30.  N.  5.  Nu  is 
de  lieve  lent  — 45.  N.  6.  De  morgend  komt 
— 45  Mosmans. 

-  Salut    Neerlande !    Chant    patriotique    — 50 

tlieuwenhuijs-'QveAA. 
Bont   P.   A.    Aan   Nederiand.   Voor   maunen- 
koor,   Part  — 40,   Partijen   — 40    Mastrigt. 

-  Een  INTaria-  en  Caecilia-lied.  V.  SAT  en  Part 

— 50,    St   ä  — 05    Mastrigt.  ' 

-  Klaverblaadjes  I.  Drie  vierst.  Mannenlcoren. 

(Weldadigheid.  Mijn  Vaderland.  Zomer- 
morgen),  Part  — 60,  Stel  stemmen  —60 
Mastrigt. 

-  Zangermarsch,   voor  4st.   Mannenkoor,  Part 

—40,  Stel  stemmen  —30  Mastrigt. 
Bohte    Emile,    La   Duchesse,    Gavotte   4/ — , 
FullO     1/6  n,     Sept.     1/— n,     Milit.    Band 
2/ — n,   BrassBand    1/6  n    Ascherberg. 

-  Espifeglerie,  Gavotte   3/ —  Ashdown. 
-La  Gracieuse,  P  4/ —  Ascherberg. 

-  Sylvana,    Dause    villageoise,    P    3/ —    Ash- 

down. 

-Up  to  date  Barn  Dance  4/—,  FullO  1/6  n, 
Sept.  1/ — n,  Milit.  Ba^nd  2/ — n,  Brass 
Band   1/6  n  Ascherberg. 

Bonten,  op.  14  Fanteisie  et  variations  sur 
un  thfeme  de  Beethoven,  P  7.50  Sulz- 
bach. 

-  24  Les  Perles,  m§lodie,  P  5 —  Grus. 

-  31    Melancolie,   romance,   P  6 —   Grus. 

-  Les  Ciochettes,  Galop  3 —  Sulzbach. 
-Les  Hirondelles,  Valse  5 —  Sulzbach. 
-La  Maria,  Polka  3—  Sulzbach. 

-  Souvenirs  de  Londres,  Valse  6 —  Sulzbach. 
Bonten  A.  Causerie,  redowa,  P  2.50  Katto. 
Bonten    Ad,    op.    32    Souvenir,    grande   fan 

taisie  brillante,  P  7.50   Ueugel. 
Bonten    Corn.    A.    op.    14     Avondlied    voor 
mannenkoor,     Part     — 30,     stemmen     — 50 
Mosmans. 

-  Salve   Regina,   2  gelyke   st.   m.    Org    (uit   8 
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Salve   Regina),   Part    1.25,    St   — 80    Mos- 
mans. 
Bonten    E.   op.   25    Danse    napolitaine     5 — 
Heugel. 

-  26    L'absence,   noctume    de   concert,    P    6 — 

Heu  gel. 
-27  Lie  Camelia,  grande  valse  6 —  Heugel. 
-33  Lc  depart,  P  6 —  Heugel. 
Bonten    Th.   op.   20   Prifere,   caprice,   P   7.50 

Katto. 
Bontens,    Gammes   caract^ristiques,   P    12 — 

Benoit. 
Bontoux,     B^nMiction      nuptiale,    trio    reli- 

gieux  pour  Cl  si    bßmol,  Cl  hasse    et  Org 

6 —  Evette. 

-  Hymne  ä  sainte  C^ile,  Ire  et  2e  Cl  si  b^mol, 

Cl  alto,    Cl  hasse,    Cl   contreh   av.   P   6 — 

Evette. 
Bonucci    A.    II   lamento,     Ex>manza,    MandP 

1.50    Vcnturini. 
Bonum  vinum,  Chans,  ä  boire  1 — n  Joubert. 
Bonuzzi    A.     Metodo   per    Canto    Gregoriano 

3.70    Leonardo     da    Vin-ci,     3.75  n     Musica 

sacra. 
Bonvecchiato  G.  Forlivesi:   Adalgisa  Polka, 

M{V)    — 25n. 

-  Album     completo     di     9    danze,     Mand  ( V ) 

1.75  n. 
-Bei   Tempi,  Valzer,   M{V)    — 25  n, 

-  Ed'elweiß-Mazurka,    M  {T)    — 25  n. 

-  La  Festa  delie  Bambole.  P  2 — . 

-  Fiori   d'arancio,  P  2 — , 

-  La  [Mazurka   de   Pierrot,   M (V)    — 25  n. 

-  Nouvcau   pas  de  quatre,  P    1.50,  MajidiV) 

— 25n,  MandP  3—,  Mand(V)G  2.50, 
2MandP  4—,  2MandVP  5—,  2MandVG 
3.50,   2MandVMandoloncelloG  4.50. 

-Papillen,   Valzer,   M{V)    — 25  n. 

■  Polka-Coquette    1.50. 

-La   Polka  dei   Briganti,   M(T)    — 25  n. 

-  Rina,   mazurka    1.50. 

-  Ritornella.    Mazurka,   M  (V)    — 25  n,   Mo/nd 

P  2.50,  Ma7id{V)G  2.50,  2MandP  3—, 
2MandVP  3.50,  2MandVG  3—,  2MandV 
MandoloncelloG    3.50. 

-  La      serenata,     mazurka     2.50,      Mand  ( V ) 

— 25  n,   MandP   3 — ,  2MandP   3.50,   2Ma/nd 
rP  4—,  2MandVG  3—.  2MandYMandolon- 
celloG   3.50,  0  2— n,  0   con   P  2.50  n. 
-Valkiria   Polka,   M{V)    — 25  n. 

-  La  Valse  de  Pierette,  M  (V)  — 25  n. 
Bonville,     A    ma   grosse    Fanchette      1 — n, 

Ch.  s.  — 30  n  Bigot. 

-  Ce  qui   d^passe,  Dorey. 

-La   Coceinelle   3 —   Mennesson. 

-  L'Enfaut      trouvß.      Bigeard    et    fils-Faris. 

-  En  jouant  du   piston   1 — ,   Ch.  s.  — 30   Bi- 

got. 

-  Mes    proses    et    vers    beaux,    Poi/erne-Paris. 
-Mignonna,  Mazurka    1.50  n  Pitault. 

-  Pourquoi   me   rappeler?    1 —   Pot/erne-Paris. 

-  La  Roublade.     1 —  Bigeard  et  fils-F&Tis. 

-  Les  trois  Bouquets  3 —  Mennesson. 

-  La  valse  des  vagues  1 — ,  Ch.  s.  — 30  Bigot. 
Bon    Vieuxtemps,     Chansons    populaires    du 

Canada,   impr.  Crevel  freres. 

-  Viv'la  Canadienne,  impr.  Crevel  freres. 
Bonvin     Ludwig     P.   S.  J.    (1S50),   op.   4b 

Eas>  Litany  of  the  Blessed  Virgin,  SATB 
Org,  Part  — 24  Cary,  — 35  J.  Fischer. 

-  5  Cantus  sacri.  Fest-Offert.  Segensges.,  Herz 


Jesu-  und  Marienl.  (24  in  latein.,  6  in 
deutscher  und  engl.  Spr.)Ä^Tß,  Part  4 — 
Schwann. 

-  6   Missa    in    honorem.      S.  S.  Cordis   Jesu. 

Messe  f.  zwei-  od.  dreist,  gem.  Chor.  Part 
— 40  J.  Singenberger. 

-  6  a  Älissa  in  hon.  S.  S.  Cordis  Jesu.    Mass 

for  iVIixed  Chorus  with  Accomp.   of  string 
and   Organ  or   Organ    alone.     Part     — 80, 
Voice  parts   1 —  </.  Fischer. 
-7  Ave  Maria,  f.  S  and  A  with.  Org,  Part 
— 10  J.  Fischer. 

-  8   Drei   Tondichtungen.    Three   Tone   Pictu- 

res  for  Pipe  or  Cahinet  Organ.  — 50  J. 
Fischer. 

-  9    Vesperae     in     hon.    B.   Mariae   Virginia, 

f.  S  and  A  with  Org,  Part  4/^  Ca^y, 
— 60  Fischer. 

-  10   Christnach tstraum.     (Christmas   Night'a 

Dream),   0,  Part  — 75.   St  — 75   Siegel. 

-11    IV  Antiphonae  Beatae  ^Mariae  Virginis 
ad    4  voces    inaequales    compositae.      Part 
2  8,  Cary,  — 40  J.  Fischer. 
Breitkopf : 

-12  Drei  Tonbilder  t.gr.  0:  1.  In  gehobener 
Stimmung  (Elevation).  2.  Verlangen  (De- 
sire ) .  3.  Verhaltene  Wehmut  bei  fröhli- 
chem Feste  (Suppressed  Sadness  at  the 
joyous  Feast).  Part  6 — n,  St  25  Hefte 
ä   — 30  n. 

-  13  Vier  Lieder.  Deutsch-engl.   1.   Frühlings- 

trauer. Ich  wandle  durch  die  Frühlingsau. 
Springtide  Sorrow.  2.  Vaters  Frühlings- 
freude. ,  Seh'  ich  erst  wieder  blühen. 
Father's  Spring  joy.  3.  Frohes  Wandern. 
Ins  Weite  hinein.  Happy  Wandering. 
4.  Das  Vöglein.  Heut  kam  mir  vor  das» 
Fenster.     The  little   Bird.    3—. 

-  14  Vier  Lieder.    Deutsch-engl.   1.  Feldmusik 

und  Waldmusik.  Nicht  bess're  Musik  in 
der  weiten  Welt.  Music  of  Meadow  and 
Music  of  Glen.  2.  Abendglocken.  Die 
Abendglocken,  o  wie  sie.  Evening  Beils. 
3.  Nicht  ganz.  Es  ist  so  öd'  kein  Heid«- 
grund.  Not  Wholly  lost.  Frohes  Wandern. 
Ins  Weite  hinein.  Happy  Wandering. 
3—. 

-  15    Sonntagsfeier.      Auf    Flügeln    des    Mai- 

winds. Duett  f.  S  u.  Bar^  Deutsoh-engl. 
1—. 

-  16    Ecce    saoerdos.      For    the    Receptiwi    of 

a  Bishop.  For  1  or  2  voices  and  Org 
Part    1/ —   Cary,   — 15   J.    Fischer. 

-  19  Romanze  f.  V  m.  0,  KA  f.  V  m.  P  1..30. 

-  20   Du   sonnige,   wonnige  Welt.      ( O   World 

füll  of  Sunny  Delight!)  f.  S  u.  gem.  Chor 
m.  0  od.  P.  Deutsch-engl.  KA  2—,  Chorst 
ä  — 15  n. 

-  21     Zwei    Weihnachtslieder.      Deutsch-engl. 

(1.  Die  Hirten.  The  Shepherds.  2.  Christus, 
der  Kinderfreund.  Christ,  the  friend  of 
Children.)    1—. 

22  Omni  die  die  Mariae.  I.  For  2  equal  Voi- 
ces (f.  2  gl.  St),  II.  For  2  Mixed  Voices. 
( f.  2  gem.  St )  with  Accomp.  of  Organ  or 
Harm  — 20   J.   Fischer. 

23  Fünf  Lieder.  Deutsch-engl.  ( 1.  Das  Vög- 
lein spricht.  .  The  Birdie  says.  2.  Früh- 
lingswtmsch.  Spring  Wish.  3.  Herbst- 
abend. Autumn.  4.  Heimat,  liegst  so  fern. 
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Home  of  iiiy  Childhood  far  away.  5. 
Wünsche.      Wishes   2 — . 

•  24     Drei  geistliche  Lieder    f.  A    od.   J5    (1. 

Wünsche.  Wshes.    2.  Abendgesang.  Evening 
Ilymn.      3.    Himmelssehnsucht.     Paradies.) 
1—.     Nr.  3    —60. 
25   Ballade   f.  0,   G-dur,   Part  3— n.   St   25 
Hefte  ä  — 30  n. 

■  26   Missa   in  hon.   B.    Cansii.     f.    vereinigte 

Ober-  u.  Unter-St  m.  Orq  od.  B,  Part  2 —  n, 
St   ä     — 25  n     FeuchUnger. 
•27      Festzug,     grO,      Part   4—,      St    7.80  n, 
FH2VVaVcKbFl    4.80  n. 

28  Wittekind.  Balalde.  TTBB,  S  u.  ßar-Solo 
m.  0  od.  P,  St  7.50  n,  KA  3—,  Chorst 
1.20  n. 

29  Easy  Latin  Chants,  8ATB:  Part  4/— 
Car^/,  — 60  J.  Fischer. 

30  Two  Sacred  Songs  f.  8  or  T.  1.  Stay 
with  US  o  Lord.  Bleib'  bei  uns,  oHerr 
— 40.  2.  Our  Heavenly  Father.  Unser 
Vater  im  Himmel   — 30   /.  Fischer. 

31  Erinnerungen,  0:  Part  3 — n.  St  8.10  n, 
PVVc:    2.10  n,    PV:     1.30. 

32  Zwei  Lieder.  Deutsch-engl.  1 — .  1.  Er 
kommt!  Die  schwarzen  Raben  fliegen  hoch. 
2.  Scheiden  und  Meiden.  Ein  Verslein  soll 
icli   schreiben. 

•  33    Singetj    jubelt   eurem   Gott.      Sing   joy- 

fully  to  God,  SATBOrg:  Part  1.20,  St 
—SO  nug. 

■  35     Wie     lieblich     sind    deine    Wohnungen. 

(How  Lovely  Are  Thy  Tabernacles. ) 
8ATB  m.  8  od.  T-^o\oOrgs  Part  1— , 
St  —80  Hug. 

■  36  Gesänge   ( und  Chöre )    zu  P.  N.  Simeon's 

Schauspiel:  „Gott  schützt  das  Recht"  in 
1.  Stile  komponiert.  Part  — 80  Bonifa- 
cius- Druckerei. 
•37  Zwei  Lieder.  Deutsch-engl.  (1.  Ich  will 
es  nicht  vergessen.  2.  Wonnig  ist's  in 
Frühlingstagen. )     1 — . 

■  38      Hymns   for   Benediction.   7  O   salutaris 

and  7  Tantum  Ergo,  8ATB0rg:  Part4/ — 
Gary,  — 60  /.  Fischer. 

■  39  In  der  Sommernacht :   „Nun  rasch  hinaus 

in  die  Sommernacht",  8ATB,  Bar  Solo  u.  0 
od.  P:    OSt   7.50,   KA   3— n,  Chorst    1.2D  n. 
■40  Zwei  Lieder.    (1.  Pfeil  und  Lied.     2.  Re- 
gentag. )    1 — . 

-  41      Im    Wald,      im     hellen     Sonnenschein. 

Deutsch-engl.    1 — . 

■  43    Fahrende    Sänger.     Strolling    Bards.      1. 

MoTgenlied.  Morning  Song.  2.  Abendlied. 
Evening  Song,  TTBB  — 5  Tlie  Männer- 
chor Publishing  Co. 

-  44  Zwei  neue  Lieder.  1.  Ist  die  Drossel  weg- 

gezogen.    2.   Süßer   Schlag  der   Heidelerche 

1—. 
-45   Abend  wird    es  wieder.     Lo   again'   tis 

evening   1.20  Hug. 
■47  Geistl.  Kriegsruf.     Spiritual   War   Song, 

TTBB  — 5  The  Männerchor  Publishing  Co. 
-48  Am  Spinnrocken.    (Song  of  the  Spinning 

Wheel)  :       „Schnurre,       schnurre,       meine 

Spindel",   88M8A   P:    Part   1.20.    St   —80 

Hug. 

-  50  Morgen  an  nordischer  Küste,  8ATB,  Bar 

SoloO:   OSt  7.80  n,  KA  4—,  Chorst  1.20  n. 

-  51  Der  Herr  ist  mein  Licht  und  mein  Heil. 

(Dominus  illuminatio  mea).  8ATB:  Part 
1— n.    St    1.20  n. 

Universal-Haudbuch  der  Musikliteratur.    B. 


•  52     Lobt    den     Herrn     alle   Lande.      Praise 

Jehovah,  All  the  Nations,  TTBB:  —5    The 

Männerchor    Publishing    Co. 
•53    Schwanenlied :      ,,Es    singt    der    Schwan 

am  Ufer"    (The  swan's  last  song).  Deutsch- 
engl.   1 — . 
•54  Neues  Leben    (New  Life.)    Deutsch-engl. 

8  od.  T  m.  P  u.  V  ad  lib.   1 — . 
■55  Scheidende  Hoffnung   (Vanishing  Hope). 

Deutsch-engl.     M8  od.  Bar  m.  P  u.   F  ad 

lib.  1—. 

•  56  Melodie.    V  u.  P  1.30. 

•57  1.  Mein  Gott,  dich  lieb'  ich  (My  God, 
I  Love  Thee)  f.  m.  St.  m.  Org  u.  V  ad  lib. 
1—.  2.  Maria  Wiegenlied  (Rest  Thee,  My 
Jesus)    f.  m.  St.  m.  Org  u.   V  ad  lib.   1 — . 

■  59  Litaniae  S.  S.  Cordis  Jesu,  f.  1  od.  2  S.- 

St.  m.  Org.  Das  Dutzend  — 60.  Fei.  Rauch, 

Amerik.  Ausg.  Apostleship  of  Prayer,    per 

Dozend  — 15. 
60   Bretagne.     (Brittany)  :    „An    den    Ufern 

der   Bretagne".      Ballade,    8ATB,   Bar-8olo 

0:  l'iA.  4—,  Chorst  1.20  n. 
62  Johanna  d'Arc  vor  dem  Scheiterhaufen : 

„Du   riefst,   da    folgt'    ich   meinem   Gotte". 

Konzertszene,     80:      KA     franz.,    deutsch, 

engl.    2 — . 

64  Du  bleiche  Blume,  deutsch-engl.   1 — . 

•  65   Elmar   im   Kiostergarten.     Liederzyklus. 

Deutsch-engl.  Heft  I:  1.  Ehrlos,  wehrlos! 
Scanted,  honted.  2.  Die  beneid'  ich,  die 
im  Glänze.  Those  I  envy.  3.  Geh'  ich  ein- 
sam durch  die  Büsche.  When  alone  I 
scour  the  forests.  4.  Wind,  unsee  and 
hidden  rambler  2 — .  II:  5.  Wimderlich. 
Ein  altes  Märchen  däucht  es  mir.  Strange 
to  say.  6.  Wollte  manchmal  stille  Hoff- 
nung. WTien  at  times  sweet  hope.  7.  Auch 
die  Feinde  soll  ich  lieben?  Eveni  foemen 
I  should  cherish?  8.  Im  Klosterchor. 
Hell  im  Chor  der  Klosterkirche.  In  the 
Cloister  Chapel  2 — . 

•  66    Organ    or    Harmonium  Accomp.    to    A. 

R  ö  s  1  e  r  's  Hymnbook  „Psallite"  2 — ■ 
B.   Herder. 

•  67  Symphonie,  G-moll,  0 :    Part   15 —  n.  St 

16.20  n. 

■  68    Der     103.    Psalm:      „Lobpreise,      meine 

Seele,   den  Herrn",   8ATB,8-^o\oO  od.  P: 
KA  3—,   Chorst    1.20  n. 
■69    Heil    dem  Kaiser!     8ATBP:   Part   1— , 
St  — 40  8chicann. 

■  70  Zwei  Lieder.     Nr.  1.  Im  Herbst.     2.  Ver- 

rauscht und  verronnen  ä   1.50  8iegel. 

■  73  Wonnig  ist's  in  Frühlingstagen.   ( Spring- 

time.)  Duett  od.  Chor,  8A  m.  P  od  0,  KA 
1— 
80  Ave  Maria  f.  2  gl.  St  u.  Og,  Part  —60  n. 
St  — 20  n  8chioann. 

■  Gregorian   Requiem.    Harmonized   3/4    Cary. 

■  Litany  of  the    B.  V.  M.  2  equal  voic.    — 35 

J.   Fischer. 

■  Missa  in  hon.  S.  Ludovici  Regis  ad  quatuor 

voces  inaequales  comitante  organo.  Part 
2.60,  St  1.20  Pustet. 

■  Missa   in   hon.    B.    B  e  r  c  h  m  a  n  s    ad    qua- 

tuor voces  in  aequales  comitante  organo 
composita.    Part   2.60,    St    1.20   Pustet. 

■  0  Salutaris  in  A  — 15  J.  Fischer. 

■  0   Salutaris  in  E  b  — 10  J.  Fischer. 
-  0  Salutaris  in  G  — 10  J.  Fischer. 
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-Tantum  Ergo    (Phrygian)    — 12  J  .Fischer. 

-  Tantum  Ergo   in   F   in   G  — 15   J.   Fischer. 
Bonvoisin    G.    Trac-trac,    Polka    de    lanfare 

1.50  Eenlcel. 
Bonvoisin    J.    Lcs    Brises    Provengales   N.  3, 
Mazur  3 —  Deramond. 

-  Pour  tes  beax  yeux,  Mazurka  3 —  Carisch. 
Bonvoisin    Th.   V'lä   c'que   c'est   qu'    d'avoir 

du  talent   1 —  Hchott  Freres. 
Bony  L.  In  Istrada^  marche  militaire^  P  5 — 

Clot  fils. 
Bonzon    F.    A.   Bacchus,   Pas   red.   pet.   Fanf 

1.50   Foetisch. 

-  Ceres,  Andante  pet.  Fa^nf  1.50  Foetisch. 

-  Chant  du  soir,  Hymne  ä  la  nuit,  Andantes 

I)et.  Fanf  1.50  Foetisch. 

-  En    Ardennes,    Scene    pastor,    EauthP    2 — 

Schott   Freres.    1.25   Kessels. 

-  Reve  d'amour,  Valse  pet.  Fanf  1.50  Foetisch. 
Boo!    Boo!    Boo!   Another  Peek-a-Boo  2/ — n, 

Mand  2/ — n   Sheard. 
Bood  Edwin,  Three  Months  Hard  4 —  Reeder. 
Boogaerde   Vanden   F.  Le  Fils  de  l'aveugle 

— 85  Schott  Freres. 

-  Souvenirs   et  Regiets   1 —  Schott  Freres. 
Book   Philipp,  op.  30  Das  kranke  Püppchen 

1.50  Staegermann. 

-  Bärbchen-Polka     u.    Gavotte    Else,     P    1.50, 

stO  2 —  Staegermann. 
Books    of    Banjo    with    P,    Selection    1 — 12 

ä   1/6  n  Turner. 
A   Book  of  Famous  Compositions,  P  — 60 

Church. 
Book  Teas  4/ —  Reynolds. 
Boom    Jan    de     (1807—1872),    op.    33    Fan- 

taisie   et   Variations    sur    l'air   „I>e   Boris- 

thene",   FlO   3— n   Schott. 
-34  Air  varig,  2Fl    1.50   Schott. 
-40    Beautes    de    la    Scandinavie,    Fantaisies 

dans    le    style   moderne,    P,    Schott:    jST.    1. 

Xära,    de    A.    F.    Lindblad    2—.    N.  2. 

Xeckens     Polska      1.75.       N.  3.     Dalkarts 

Polska  2 — .  N.  4.  Danska  Folksanger  2—. 

K.  5.    I    Skogen    2—.      N.  6.     Nyars-Song 

2.75.   N.  7.  Längtan  fran  liafvet  2.75. 

-  45   6  etudes  de   salon,  elegantes  et  instruc- 

tives,   P   ä  1.50   Schott. 
Bote-. 
-50  Grande  Valse   1.80. 

-  63  La   Fontana,  Impromptu,  P   1.50. 

-  64    Grand    Capriccio,    P    3 — . 

-  65   Impromptu   expressivo,   P   1.50. 

-  70  Adagio  religiöse,  H  — 80. 

-  73   Troisifeme   Impromptu,   P    1.30. 

-  74  (^atrieiiie  Impromptu,   P   2.50. 

-  75  Cinquieme  Impromptu,  P  2 — . 

-  82    Le   Desir,   Impromptu,    quasi    Fantasia, 

P  1.50. 

-  Amüsement    de    salon,    ou    Fant,    brill.    sut 

motifs  de  Top.  Anna  Bolena,  P  2.50  Hirsch. 

-  I.,es  cloches  du  soir  — 50  Rahr. 

-  3  Fantaisies  de  Salon  sur  des  Airs  suedois. 

P:     Suite    1     2—,    Suite    2     2.30,    Suite  3 
2 . 

-  Grande   Valse    1.50    Hirsch. 

-  ^I  i  s  s  a   pro   defunctis,    Cherubini,   Re- 

quiem en  ut   mineur,   HP    11.90  n   Mustel. 

-  Pfingstkantate  von   Bach,   Arie,   P    1.50. 

-  Trois   Polkas  de  salon   1 —  Hirsch. 

-  Sammlung    beliebter    Stücke    a.    d.    Werken 

V.  Beethoven,  Händel  u.  Mozart, 


H(P):  Heft  I:  Zauberflöte:  a)  O  Isis. 
h)  Choral,  c)  Marsch,  d)  Arie  des  Sa- 
rastro.  e)  Arie  der  Pamina.  Messias.  Ou- 
A-erture.   Halleluja   1.80. 

II:  Messias.  Chor:  Denn  die  Herrlich- 
keit Gottes.  Beethoven.  Andante  aus 
der  Sonate  op.  47.  Largo  aus  der  Sonate 
op.  7.  Messias.  Chor:  Durch  seine  Wun- 
den. Würdig  ist  das  Lamm  3 — . 

-  Slumrerskan   „I    hängmattan   gungad",   Ro- 

mans   1 —  Hirsch. 

-  Stör  sonat  C-moll,  P  3 —  Hirsch. 

-  Svensk      flaggsang,      „Var      helsad      flagga, 

svenska  namnets  heder",  För  en  eller  fyra 
röster  — 50   Hirsch. 

-  Tiggargossen :      Jag      stackare      lille      — 35 

Hansen. 

-  12   valses.   2FIG   2—  Schott. 

-  Vinterblommor :  „Baru  snö  pa  marken" .  Den 

liknöjde:  „Glada  sang,  Ijud  fritt  i  skogen." 
Till  henne:  „Farväl,  jag  fax  ej  merdig 
trycka."  Tiggargossen:  „Jag  stackare 
lille  far  vandra  omkring".  Fruktsäljer- 
skan:    .,Kom  hit,   sota  herre"    1.50  Hirsch. 

Boom    L.  Drie   Bloemkens  — 60   Eggers. 

Boon  M.  Twee  komische  Duetten:  1.  Kees  en 
Trijn.  2.  Ond  worden,  ond  zijn  — 40 
Heynis. 

-  12  Liederen,  v.  gemengd  koor,  TTBB.  SATB 

ä   — 60   Eluitmans. 

-  8  Liederen,  TTBB  — 50  Kluitmans. 
-Twee   Transvaalsche  Liederen:    1.   Het  vrij- 

heidslied.  2.  Ilet  vredelied  (1-,  of  2st.) 
— 40    Heyyiis. 

-  34  driest.  Liederen  van  stichtelijken  inhoud 

— 60  Heynis. 
Boon    de   T.    N.    A  ma   princesse,    P  2 — ^n 

Georges   Oertel. 
■  La    petite   Josette,    valse    mignoune     1.35  n 

Georges   Oertel. 
Boone,     Whip-poor-will,     Romance,    P    — 60 

White. 
Boone   Blind,  Cleo.  Waltz  song  — 35  Ditson. 

Boone  L.  op.  49  Elan  du  coeur,  Polka  1 — n 
Schott  Frere.<i. 

-  50    Chants     lointains.     Polka -Mazur     1 —  n 

Schott   Freres. 

-  51    Joyeux     entrain,     Polka     1 —  n    Schott 

Freres. 

-  52    Heureux    instants,     Polka-Mazur     1 —  n 

Schott  Freres. 
-A  Coeur  joie,  Polka  — 85  Ji,  0  2 — n  Schott 
Freres. 

-  Belgisch  polka  — 50  Cranz. 

-  Chant  d'oiseaux,   P  — 50   Cranz. 

-  Desir  de  plaire,  Polka-Mazur  — 85  n  Schott 

Freres. 

-  Deux    ä    deux,     Redowa,     0     2 —  n     Schott 

Freres. 

-  Fanchette,  P  — 50  Cranz. 

-  Feu  de  joie,  P  — 50  Cranz. 

-  Gaite  de  coeur,  P  — 50  Cranz. 

-  Galop  des  Regates,  P  1.50,  4ms  2 —  Cram,z. 

-  Honni   soit,   Polka  — 50   Cranz. 

-  Ludwina,  P  — 80  Cranz. 

-  La  Malle- Poste,  P  — 50  Cranz. 

-  Maria,   P  — 50   Cranz. 

-  Mariette,   P  — 50   Cranz. 

-  La   Meunifeie,   P  — 50   Cranz. 

-  Moments  joyeux,  P  — 50   Cranz. 

-  Le  Paradis  des  fleurs,  P  1 —  Cranz. 
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-  Les  Perles  d'Orj  P  — 50   Cranz. 

-  Petit    Postillon,    Schottisch    — 85  n    Schott 

Fr  er  es. 

-  Plaisir  de  Täme^  P  — 50   CrOnz. 

-  Les  plaisirs  de  la  jeunessej  6  danses  faciles, 

P  3 — :  N.  1.  Bras  dessus,  bras  dessous, 
polka.  2.  Plaisir  extreme,  polka.  3.  Ga- 
brielle,  maz.  4.  Souvenirj  redowa.  5.  Amu- 
sez-vous  bien,  polka.  6.  A  demain,  galop,  ä 
— 75   Beyer. 

-  Premier   aveu,   P  — 50    Cranz. 

-  Raphaela,   P  — 80   Cranz. 

-  Rayon   d'espoir,    Redowa,   P   — 80    Cranz. 

-  Saidah,  P  — 80  Cranz. 

-  Simple  fleur.  P  — 50  Cranz. 

-  Suivez-m.oi,  P  — 50   Cranz. 

Boör    Gyula,    Aurelie,    polka   mazurka    1.50 

Klökner. 
Boor  H.  de,  Deutsche  Soldatenlieder:  1. 
Soldatenlied.  2.  Reiter-Marschlied.  3.  Bis- 
jnarck-Lied.  4.  Derflinger  Dragoner-Lied. 
5.  Lehmupp!  König  Wilhelm  I.  6.  Trom- 
mellied. 7.  Ulanenlied.  8.  Bayrisches 
Reiterlied.  Prinz-Karl-Kürassiere.  9.  Bay- 
risches Marschlied.  10.  Lied  der  sächs. 
Gardereiter,  I.  schweres  Regiment.  11. 
Moltkelied.  12.  Volkslied  1870:  Bei  Wörth, 
ä  — 50  Haslinger. 
Boom   J.    E.   von,    Koninginne-Marsch  — 50 

Noske. 
Boos    F.   O.    Old   Call.     March,   Müit.   Band 
— 50,  and  Set  the  Pace  Galop,  FullO   1 — , 
U  pts.  —80,  10  pts.  —60  Church. 
Boos    Jos.     Kurze,     sehr     leichte     deutsche 

Messe,  8ATB  m.  Org  ad  lib.  3 —  Böhm. 
-Messe    (Alb.   Lipp)    m.    Org    1.80   Böhm. 
Boos   von   Waldeck   Victor,   50   Lieder   imd 
Gesänge    15 —    Wetzler:       1.    Auftrag.      2. 
Frühlingsglaube.      3.    Heller    Tag.      4.    Im 
Maien.   5.  Wenn  ich   auf  dem  Lager  liege. 
ii.  Kuß  und  Lied.  7.  Blickt  dein  Aug'  den 
Himmel    an.      8.    Die   Stille.      9.    Mädchen- 
lied.   10.   Andenken.    11.    Nachts.    12.    Mein 
Engel  hüte  dein.   13.  a)    Wanderers  Nacht- 
lieder.   14.    i)    Wanderers   Nachtlieder.    15. 
c)     Wanderers    Nachtlieder.      16.    Du    bist 
wie  eine   Blume.    17.   Verschwiegene   Liebe. 
18.    Wiegenlied.    19.    Wiegenlied.    20.    Mor- 
gens steh'  ich  auf  und  frage.  21.  Mädchen 
mit   dem   roten   Mündchen.    22.    Der   Mond 
durchzieht  des  Himmels  Räume.   23.   Bett- 
lerliebe.     24.    Viel    Träume.      25.    Sonnen- 
blicke.    20.   Gekommen   ist  der  Maie.     27. 
Abendlied.    28.    Komm   bald.    29.   Lied   aus 
dem   Singspiel  „Rosamunde".   30.   Das  ver- 
lassene  Mägdlein.   31.  Vorbei.   32.   Auf  der 
See.      33.   Wanderers   Nachtlied.      34.   Vom 
Rerge.     35.    Winterreise.     36.    Vesper.     37. 
Erinnerung.    38.    Manch'    Bild    vergess'ner 
Zeiten.   39.   Der   Gärtner.   40.   Neuer   Früh- 
ling.   41.    Nebel.    42.    Aus    „Nachklänge". 
43.  An  die  Vergessene.  44.  a),  ft),  c)   Wie 
die   Zeit   vergeht.    45.    Meerfahrt.   46.   Ver- 
giftet sind  meine  Lieder.  47.  Reiters  Mor- 
gengesang.   48.    Der    tote    Soldat.    49.    Der 
Wachtturm.      50.    Des    Klausners    Nacht- 
gesang an  die  Erde. 
Boot,  Notturno  — 35  White. 
-  We  two  are  bound  together,  ST  — 35  White. 
Boot  F.  Easter  Carols,    (Jesus  our  Saviour) 
— 10  Ditson. 


-  God  who  madest  the  tempests,  Quart.  — 10 

Ditson. 
-Union  and  liberty, ( Nation  Anthem)    Quart. 
Chor.  — 08  Ditson. 

-  Viva   l'Italia,    Inno,    solo,   con   coro   ad   lib. 

3.50   Venturini. 
Boot    H.    C.    Bonnie   Dundee    Caledonians,  P 

4/ —  Cecilia. 
Booth,  Betrothed,  Waltz  1/3  n  Allan   Mozart. 
-The    Flower     Girl,    SATB      (The    Choralist 

252)    — /l  Boosey. 
-Merry   reaper   4/ —   Williams. 

-  My  Betsey  Jane  and  J.  ■ — 35  Ditson. 

-  Pretty  iittle  warbler  4/ —  Ascherberg. 
-Queen   of  May,   Waltz    1/8  n   Allan  Mozart. 
-To    Flowers,    SATB     (The    Choralist     239) 

— /l   Boosey. 
Booth  Alban,  Andante  and  Moderato,  Ba/njo 
(Banjo   Budget   708)    2/ —   Turner. 

-  The  Children's  Home,  MandP   1/6  n  Morley. 

-  The    Countess    Cecil    Neilson,     MondC    4/ — 

Agate. 

-  David  Garrick,  Gavotte,  MandG  4/ —  Agate. 
-La  Favorita,   Waltz,  Banjo    (Banjo  Budget 

738)    2/—  Turner. 

-  Mandoline  Tutor    1/ —  n   Morley. 

-  Old     Westminster      March,     MandG     4/' — 

Agate. 

-  Rush     about,     polka-march,     MandP     4/ — , 

Mund.   G  ä  — /6  Leonard. 

-  Windermere     Barn     Dance,     Banjo     (Banjo 

Budget  726)    2/ —  Turner. 

Booth   B.  Berceuse,   VP   1.75  Schott. 

Booth  C.  H.  H.  Molineux:   Op.  66  N.  3.  Ma- 
zurka — 40. 

-  Allegretto    Scherzando,   VP  — 50. 

-  Annette,  Polka   1/ —  Green,  P,  I^ms  ä  — 25. 

-  As  Pants  the  Wearied  Heart  — 12. 

-  Barcarolle,    VP  — 40. 

-  Benedictus    (Lat.   engl.)    — 10. 

-  Birthday  Waltz  —25. 

-  Bow  Down  Thime  Ear  — 12. 

-  Emma's  W'altz  — 25. 

-  G^rti'ude   Mazurka,  P,   J^ms   ä  — 25. 

-  Happy   Moments    Waltz   3/ —   Green. 

-  Heart  of  my  Heart,  T.  Bar  ä  — 60. 

-  Let    Your    Light     ( Off ertory    Sentence ) ,    B 

&  Chor.  —10. 

-  Limvood,   Waltz  — 25,   P,  ^ms   ä  — 25. 

-  Lord's  Prayer    (Pater   Noster)    — 10. 

-  Marion,  Gavotte,  P,  4ms  ä  — 25,   VP  — 40. 

-  Maypole  Dance,  P,  Jims  ä  — 25. 
-Minuet,  VP  — 40. 

-  National    Guard    Grand    Parade    two-Step. 

Jfms  —40,   0  —50. 

-  Sanctus     (Holy!     Holy!     Holy!     Latin-engl. 

words)    — 15. 

-  Silverdale,  Waltz  1/ —  Green,  P,  Jfnis  a  — 25. 
-Wild  West,  Galop  —50. 

Booth   E.  A.  Flower  she  gave  — 35  Ditson. 
Booth    Frank,    A   Blackberry    Song    (Unison 
Sgs.  76)    — -il   Curwen. 

-  The  Bogus  School  Inspector,  A  Comic  Ope- 

retta  for  Boys  or  Girls  — 60  n  J.  Fischer. 

-  Cheap  Jack,  Action  Sg.  Boys   1/ —  Curwen. 
Booth    Hope    (Miss),     A     Lubly     Gal     was 

Uinah  4/ —  Francis. 
Booth  J.  Babes  in  the  Wood,  Fourpart  chor. 
2/ —  Curwen. 

-  Come,   ye   children,    and   hearken   unto    me, 

(Trinity)     SATB  — y3   Novello. 

59* 


Booth  J.   Grmit  we  beseeek  Thee 
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Boott  F.  Blind  man's  hride 


-Grant    we    besoech    Thee     (Lent),    SATB 

— /P/,  Sovello. 
-Hark!     the    village     bells.     (School     Music 

Leaflets  295),  S(J  —■''/.  üurtven. 

-  He  that  dwelleth  in  the  seeret  place.   ( Whit- 

suntide  and  General),  8ATB  —4  Sovello. 
-I  will    sing    of     the     mereies,     SATB     — /3 

Sovello. 
-Jack's  chum  4 —   Choppell. 

-  Magrnificat    and   Nunc    dimittis    in    D    — /4 

Sovello. 
-May  Britain  be  by  God    (Modern  Part-Sgs. 

107 )    — '3    Curicen. 
-Phillis  'choice,  SATB    (The  Choralist  255) 

— /l  Boosey. 

-  Six   Princesses,  .S'.  C  chor.   2/6   Curv.en. 

-  Thou  crownest  the  year  with  Thy  goodness, 

^ATB  —IVli   Sovello. 

-  The  Vivandifere  4,' —  Ascherherg. 

Booth    James,    My    own,    my    Xative    Land 

1  3n   Allan  Mozart. 
-On,   Comrades,   on    1/8  n   Allan  Mozart. 

-  Pingterrying  — 5   Allan  Mozart. 

-  The     Star     O'Robbie     Burns     1,8  n     Allan 

Mozart,  Williams. 
-They'   re   far.   far   awa'    13n  Allan  Mozart. 
Booth    Josiah,    Alexandra   March,    Org    2/ — 

Sovello. 

-  Autumn.  ]Mixed  voic.  — /IV2  Sovello. 

-  Autnmn's   Queen  — /2    Curwen. 

-  Blow  gentle  breeze,  Mixed  voic.  — /IV2  ^0- 

vello. 
-Christmas  Party  — ,'4   Curicen. 
-Day  of  rest.  the  1,6,  Fem.  voic.  2  6  Sovello. 

-  Glad  New  Year  — /4  Curwen. 

■  It   was   a  lover   and   his   lass,   Mixed   voic. 
— /3   Sovello. 

-  Lancashire   Songs,   Two-part   songs   — 4,   P 

1/ —   Curicen. 
-May  Britain  be  by  God  preserved,    (Choral 
Handbook   112)    part-sg.  —3   Curicen. 

-  May    Festival    — /2    Curicen. 

-  Merry  Mad   Wind,    Eight    two-part    songs 

1/ —  Curicen. 

-  The    mighty     caravan,     Mixed     voic.     — /2 

Sovello. 

-  Nehemiah  with  S,  C,  T  solos  2/6,  H  part  2,6, 

sep.  voic.  ä  1/ —  Curwen. 
-0  come  let  us  sing   (Anthems  of  Praise  44) 
— /l   Curicen. 

-  Oh !    the    gipsy's     life      ( Choral    Handbook 

164),   mixed  voic.   — ,2    Curicen. 

-  Once  o'er  the  fields     ( Christmas  and  Ea.ster 

Leaflets  27)    — ^,'1  Curwen. 
-A  Pastoral  Bailad,  ATTB  — /3  Sovello. 
-Queen  and  Huntress,   (Hymn  to  the  Moon), 

Mixed  voic.  — ,4  Sovello. 

-  Riding    Together,    Mix.    voic.    — 1    Boosey, 

— 16  Molineux. 

-  The   Shepherd   Boy.  Mixed  voic.  —  IV2  So- 

vello. 

-  When    wilt    thou     save  the   people?      (The 

C  hur  eh   Choralist    227)    — /2    Curicen. 
Booth    O.   Album   Leaflets.    Six   pieces,   H  or 
Org    1/6  Sovello. 

-  Beautif  ul  May,  HATB  — /2  Weekes. 
-Bolero.   VF  2/ — ^n   üehott. 

-  Gavotte  and  Bouree,  P  1 —  n  Sovello. 
-Impromptu,   VP  2 — n  Schott. 

-  In   strawberry   time,   SC   4/ —  Ashdovm. 


-  Jerusalem    tlie    Golden,    Fantasia,    Og    4  — 

Donajoicski. 

-  Morceaux  faciles,  PV,  Weekes : 

1.  Gavotte  2/—.  2.  Allegretto  2  — .  3.  Not- 
turno 2, — .  4.  Marehe  Grotesque  3 — . 
5.  Bourree  2/ — .  6.  Bauerntanz  2  — .  7. 
Song  Ol  the  Brook  2/ — .  8.  Marehe  Fu- 
nbre  3  — . 
-Princes  and  Blank  s,  Operetta,  P 
2/6  n  Jefcrys 

-  The  rose  and  the  rue  4/ —  Ashdoicn. 

-  Schlummerlied.    ( B  0  y  s  e   Arthur.    Tran- 

ser.  2)  Org  —  6  Sovello,  and  M.  Hause  r, 
Schifferlied,  TP  —35  Fischer. 

-  Serenade  with  VP,  h.  t.  ä   1.50  Schott. 

-  Sonata,   Og  5, —   Weekes. 

-The  Song  of  the  brook,  VcP  2 —  Weekes. 

-  Tarentella,    VP    4/—   Clmnot. 

-  Victoria  March,    Og    3/ —  Weekes. 

-  Violin  Album,   PV  2/ —  n   Weekes. 

Booth  Robert  (1862),  Harmonious  Black- 
smith   (Händel).  P  l,3n  Allan,  Mozart. 

-  Nazarelh    by    Charles    Gounod,    Cho- 

rus  with   Ca  and  Bar   soli   and   OgP    1.50 
Schott. 

-  Sisters     Three,     Allan     Mozart:        I.Gigue 

1  3  n,  2.  Lancers  1/8  n.  3.  March.  4.  Minu- 
etto,   5.   Polka.   6.   Schottisch  ä  1/3  n. 

-  Sonatina  in  G,  P  simpl.  1  3n  Allan  Mozart. 
Booth    T.   Jock   of   Hazeldean.      Mixed   voic. 

— /3  Sovello. 

-  Now  thank  we  all  our  God.  Anthem  — ,4  n 

Vincent. 

Booth  Victor  G.  The  Sunbeam  2/ — n  Rey- 
nolds. 

Booth  Williams,  Air  de  Ballet,  FIP  4  — 
Rudall. 

-Allegro    Cantabile,    P    13n    Allan    Mozart. 

-  Allegro  Schcrzando.  FIP  5 —  Rudall. 

-  Barcarolle,    FIP   5  —   Rudall. 

-  Evensong   4/ —   Williards. 

-  Fifteen  Hymn  Tunes  — /3  n   Vincent. 
-Legend,  FIP  4,'—  Rudall. 

-  Mignonette,F?P    3/ —   Rxidall. 

-Two  Pieces,  FIP  3—  OhP   1/6  n  Ruadll. 

-  Two  Romances.  CIP  2/6  n  Rudal. 
Star  of  mv  Night  4/ —  Schott. 

-  Valse  Brillante,  FIP  5—  Rudall. 
Eoothby  R.  T.  Flannei  2/ — n  Paterson,  4/ — 

Williams. 
-Flat-footed      Jean     2/ — n      Pater  son,      4/ — 
Williams. 

-  Waitin  'for  the  Hlesca  Träin  4/ — Paterson. 
Boott,   Album   of   songs.    N.    1   u.   2.   — 80  n 

Ditson. 

-  :Miserere    ( Lat. )    Quart.   Chor.  — 20  Ditson. 
Boott   E.  Thou  dost  not  remember  the  houi- 

— 25  Brainard. 
Boott   Francis    (1813).  Ditson: 

-  After  absence  — 35. 

-  Ah !     when    the    fight    is  won    — 50. 

-  Album    of    songs,    2  vol.    ä  1 — . 

-  Angels   roll   the  rock  away    (Easter)    — 05. 

-  The   Angels   — 35. 

-  As  flowers   in   shade  that  grow  — 35. 

-  At   the   garden   gate   — 35. 

-  Ave  Maria.  Hail  holv  Marv.  Female  Quart. 

—35. 

-  Black  friar  — 35. 

-  Blind  man's  bride  — 50.  Braiiva/rd. 


Boott  F.  Break,  break,  break! 
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Borba  Th.  R.  Fado  do  Ldmoeiro 


-  Break,  break,  break !    ( Oh,  well  f or  the  f is- 

herman's  boy  — 35. 

-  Bring  me  no  cup  — 35. 

-  The    Bull    Buoy    — 50    Thompson. 

-  Clover  blossoms,  MST  —35. 

-  C'oiuing   — 35   Schirmer. 

-  Convict's  lulla,by  — 40  Brainard. 

-  Father  of  meroy.    Quart.  — 35. 

-  Father,  the  watches  of  the  night  are  o'er. 

Duet  —40. 

-  Hcre  's   a     health   to  King   Charles.      Song 

and    eher.    — 35. 
-Mo!    lill   me   a  flagon  — 50. 

-  How  to  put  the  question  — 40  Brainard. 
-M  you  love  me  — 40. 

-  l'm  weary  with  rowing    — 35. 

-  In  the  dark,  in  the  dew  — 35. 

-l've  a  leiter  from  thy  sire.  (Sailor's  vvife) 
—35. 

-  Jonathan  to  John.  8g.  Chor.  — 40  Brainard. 

-  Leoni   — 30    Thompson. 

-Lethe.     (I  have  brought  poppies)   — 30. 

-  Lift  your  glad  voices  — 05. 

-  Love.     Duet   — 40. 

-  Love  song  — 35. 

-  Mahogany  tree,  male   quart.  — 08. 

-  Mandalay   — 50    Thompson. 

-  Memorial    — 30    Thompson. 

-  Metempsvehosis    — 35. 

-  Miserere,'  SATB  —20. 

-  My  harp   has   one   unchanging   theme.   Trio 

—50. 

-  NightingaJe  — 35. 

-O  v^eW  for  the  fisherman's  boy.  (Break, 
break)   — 35. 

-  Poor    lone   Haimah    — 35. 
-Rivaulet  —35,   MST    (Bar)    —35. 

-  Sailor's  wife  — ^^35. 

-  Sands    O'Dee    — 35. 

-  Sixty   and   six   — 35. 

-  Soft  brown  smiling  Eyes  — 35  Schirmer. 

-  Spanish    cradle    song   — 35. 

-  Stars  of  the  summer  night,  Song  and  chor. 

—35. 

-  Strike  me  a  note  — 35. 
-Te  Deum  in,  F  —20. 

-  Three  in  a  bed.   Song  and  chor.  — 35. 

-  Through  the  long  days  — 35. 

-  Tirana    espanola.      ( Were     the     sky,      love, 

naught     but  paper.     ( Engl.-spanisch )    — 50 
Bravnard. 

-  A   Toast  — 40   Thompson. 

-  Tramanto.    Barcarola :    Co'l  sol  drio  l'isole. 

3 —   Ricordi. 

-  Union    and    liberty,    chorus    and    Fr.    J  o  s. 

H  a  y  d  n.    Song   of   Columibus    day,    chorus 
— OG. 
-Viva   Italia,   /8-solo   u.   SATB  —12. 

-  Waiting   for   the   bügle   — 35. 

-  When  Sylvia  sing  — 35. 

Bootz  Otto,  op.  15  Sonunerlust,  Walzer 
1.50,  0  4/—  Wilte. 

-16  Liebesfrühling.  Lied  ohne  Worte,  P  1 — 
Witte. 

-23  1.  Dem  Kaiser!  TTBB,  Part  — 50  n 
Oertel. 

-30  Erinnerung  an  den  Harz,  P:  1.  Fröh- 
liches Wandern  im  Bodetal,  2.  Auf  dem 
Hexentanzplatz,  3.  Abend  im  Ilsethal,  4. 
Abschied  von  Harzburg  ä  1 —  Mörike. 


Bopp,     Berceuse,    V    (Les    progrfes    du   jeune 

violoniste,  2.  Serie)   —30,  VP,  VcP  ä  1.25 

Pinatel. 
Bopp   junior,   Assim   e  que   e,   polka,   Banda 

1 —  Guimaracs. 
Bopp   A.     Air    de    Ballet,    HarmFanf     2.50 

Kesseis. 

-  An    Koenigsbourg,      Mazvirka     de     Concert, 

Harm   ou   Fanf    1 —   Kesesls. 

-  Souvenir   d'Osny,   Polka   Caprice,   Harm   ou 

Fünf    1 —   Kessels. 
Bopp  von  Oberstadt   (Gräfin)   Schmid: 

-  Op.  1   Phantastischer  Tanz   1.50. 

-  2  Valse  K.   S.  W.   1.50. 

-  3   „Der  Brief,   den  du  geschrieben"    1 — . 

-  4   „Wie  sehr   ich  dein"'    1 — . 
-5  Der  Nebel   1—. 

-6  Bitte   1—. 

-7   Butterfly-Marsch    1.50. 

-8   „Im   Walde  wandl'   ich   und  weine"    1 — . 

-  9  „Vergiftet  sind  meine  Lieder"    1 — . 

-  10  Vor\\'nrf    1 — . 

-11   Zwei  Melodien:   Nr.  1.  Mein  Traum  1 — . 

Nr.    2.    Verfehlte    Liebe,    verfehltes    Leben 

h.  t.   äl— . 
-11   Mein  Traum,     VcP      (Kretschmar) 

1.80. 

-  12   Berceuse,  P    1.50. 

-  13  „Der  Tag  ist  in  die  Nacht  verliebt"   1 — . 

-  14  An  die  Melancholie   1 — . 

-  15    Passauer   Walzer    1 — . 

Borani  G.  Album  di  8  Composizioni  12 — : 
N.  1.  I  n  k  e  r  m  a  n,  Scena  guerresca  per 
Bar  3 — ,  2.  Alla  sera,  Notturno  2.50,  3. 
La  tomba,  Notturno  2 — ,  4.  Eternamente, 
Romanza  1.50,  5.  II  prigioniero,  Elegia 
per  Bar  2 — ,  6.  Danza  d'amore,  Valzer 
per  Bar  3 — ,  7.  La  lontananza  dalla  pa- 
tria,  Eligia  per  B  2.50,  8.  I  pescatori,  Du- 
ettino  3 —  Mariani. 

-  L'Aralda,   Contraddanza,   FIP   4 —   Mariani. 

-  Corso  Gr.   duato  e  progressivo   di    100   suo- 

natine,  P  20 — ,  4  Fase,   ä  6—  Mariani. 

-  II   douo   del   fiore    1 —  n  Blanchi. 

-  Le  illusioni  passate,  Eomanza  2 —  Mariani. 
-Marg'ierita   1 — n  Blanchi. 

-  Messa  breve,  3  voci  4 — n  Blanchi. 

-  Metodo  breve  per  P  12 —  Ricordi. 

-  II  prigioniero,  Elegia  per  Bar  3 —  Marini. 
-3  Komanze  4 — :  N.  1.  II  cantore.  2.  Sempre 

sola.  3.  La  preghiera  della  sera,  ä  2 — 
Ma,riani. 

-  Rubacori,    Canzone   toscana   2 —   Mariani. 

-  La  sera  d'Estate,   Serenata  2 —  Ricordi. 

-  10    Studi    melodici    sull'agilitä    ad    uso    di 

Vocalizzo,  fatti  appositamente  per  rinfor- 
zare  le  note  medie  del  Sopr,  e  per  eser- 
citare  nelle  note  acute  il  Mezzo-Soprano 
9 —  Ricordi. 

-  II  trovatore   1 —  n  Blanchi. 

Borani   J.  Italie,  Maziir   1.50  Mariani. 

-  Ricreazioni   autunuali,   Mazur   3 —   Mariani. 
•  S6r6nade    ä  Venise,     Mazur     1.50    Mariani, 

4 —  (jirod. 
Boratti  V.  L'Allegria,  P  3 —  Ricordi. 
Borba    Aristides    P.    Judith,    polka,    Banda 

1 —   Guimaracs. 
Borba   Tiiomaz   R.  Benjamin  &  Filgueiras: 

Barcarolla. 

-  Fado  do  Limoeiro.  P  com  lettra. 


Barba  Th.  R.  Lemhras-te 
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Borchers  G.  op.  16 


-  Lembras-te. 

-  Senhor !   Eu  sou  teu  Fitho. 
Borbonese,  Tantum  Ergo,  B  3 —  Mariani. 
Borbonese    C.   La  gemma  2 —   MariO'ni. 

-  La   viüla   del    pensiero,    Romanza   2.50    'Ma- 

riani. 

Borbonese  E.  Coraggio,  marcia  militare  2.50 
Perosino. 

Borch  Gaston,  op.  5  Deux  Morceaux.  1.  Ele- 
gie. 2.  Erotique,  P  ä  3/ —  AiKjener. 

-e^Mv  Darling,  Vals   1 —  Ea\s. 

-  12   Bouton   de   Rose,   Vals    1 —  Elkan,    1 — , 

rp   1.25  Hals. 

-  12   Morceaux   lyriques,   P,    2  Ha*fte    ä    1 — 

Hansen:  Ilaefte  I:  Le  mecompte.  Erotik. 
jVIazurka.  II:  Aveux.  Menuet.  Marche. 

-  22    Suite     nor^egienne.     Seenes      rustiques. 

(Aurore,  Cliant  du  Matin;  Langeleik,  Hi- 
stoire:  Chanson;  Retour  vers  la  vallee), 
P  l^n,  FuUO  score  3/ — n,  parts  5,  —  n 
Aiigcner. 

-  22  Xr.  1.  Albumblad,  P  — 25  Hals. 

-  30  Gnom  Dans,  P  — 75   Hals. 

-32  Af  Suiten,  Fete  ehampetre,  P:  X.  1.  ^Ga- 
votte — 75.  X.  2.  Intermezzo  1 — .  X.  3. 
Serenade  — 75   Hals. 

-33   Romance,  PV    1—  Hals. 

-35  Andante,  D-dur,  VcP  1 —  Hansen. 

-  37    Deuxi&me,    Valse-Capriee,    P    1 —    Hals. 
-43    Zwei   Gesänge:    1.    Mutter    Erde.      2.    In 

der  Vollmondnaclit,   ä  — 50   Hansen. 

-45  Xr.  1.  Frau  Xachtigall.  Fru  Xattergal 
— 00  Hansen. 

-46  B0n:  Det  var  en  stille  Aftenstund  — 50 
Hals. 

-48  3me  Valse-Caprice,  P  4/ —  Au  gener. 

-49  Petites  Piöces  caracteristiques.  Book  I. 
(Chant  de  la  Berg&re.  Sarabande,  Le 
hautbois  du  berger,  Chanson  et  Ihinse 
norvegienne ) ,  P  1 — n,  X.  1,  2  ä  1^ — ■, 
X.  4  3/ — ,  X.  1  Org  (Ed.  H.  Lemare) 
3/ —  Augener. 

-  50  Bereeuse,  P,  TP  ä  3/ —  Augener. 

-53  Drei  Lieder  1.50:  Xr.  1.  Sehnsucht  — 75. 
Xr.  2.  Schlummerlied  — 75.  Xr.  3.  Lied 
— 50  Warmuth. 

-  55   Adagio  religiöse,    YcOrg    1/6  n   Augener. 

-56  Deux  Morceaux,  P:  1.  Elegie.  2.  Ero- 
tique, ä  3 — ,  X.  1  String  Quint.  String  0 
ä  1; — n  Augener. 

-  57  Romance,   VF   1/6  n  Augener. 

-  58  Petites  Pieces  caracteristiques.  Book  IL 

Tristesse,    Mazurk,    and    „Gangar",    Danse 

norvegienne,   P    1 — n,   X.  1    3, —   Augener. 

-62  Trois  Morceavix,  P:   X.  1.  Xocturne  3 — . 

X.    2.    Etüde     3 — .      X.  3.    Scherzo     4 — 

-  A  ugener. 

-  67   Deux   romances   sans   pavoles,   P    ä  3/ — 

Augethcr. 
-Easter  Tide  — 50  Ditson. 

-  Gone  — 50  Ditson. 

-Mater  Dei,  Mix.  Chor,  with  8.  HaP  ad  lib. 

— 12  Ditson. 
-Meditation  (I  love  you,  dear)  — 50  Summy. 
-psten  for  Sol  og  Vesten  lor  Maane,  Even- 

tyr   komedie    1.50:    Drom   og   Alfedans,   P 

— 75    Hansen. 
-Pifeoss    caracteristiques,    P    1/ — n    Augener. 

-  Praise  the  Lord  — 50  Ditson. 
-The  Secret  —50  Ditson. 

-Silvio,   Intermezzo,   PV    1 —   Wartnuth. 


■When?  — 50  Ditson. 

-  Why  I  sing  G  — 40  Sunimy. 

Borchard    Robert,   op.    17   Deuxifeme   Etüde, 
P    1.25    Sonirnermeyer. 

-  29  Romance,  PV   1.50  Sommermeyer. 

-  33  Orgueil   1.20  Fürstner. 

-  33   Te   souviens-tu  — 80   Sommermeyer. 

-  35    Romance,   P  — 80   Sommermeyer. 

-  Xocturno,  P  — 80   Sommermeyer. 
Borchardt   M.  Gruß  aus  Tliüringen,  Gavotte 

1 — ■   Augustin. 
Borchart    Franz,    Der    Fischer,    TTBB    —50 
Bote. 

-  Stilles  Sehnen  —80  Bote. 
-\Yalzer,   8ATB,  Part  —50  Bote. 
Borchers  Cari,  op.  4  Drei  Lieder:    1.  Wena 

du  glaubst,  ich  lieb'  dich  nicht.  2.  Anfangs 

Avollt'   ich  fast  verzagen.   3.  Mir  tut  mein 

Herze  weh,  ä  — 75  Weinberger. 
-5  Drei  Lieder:    Nr.   1.   Der   Eichwald  — '75. 

Xr.    2.    Der    See    1.20.   Xr.  3.    Gute   Nacht 

— 75   Weinicrger. 
-6  Drei  Terzette  f.  3st.   Frauenchor:    Xr.   1. 

Gott  grüße   dich,   Part,   St   ä  —75.   Xr.  2. 

Hoc-hzeitslied,     Part.     St     ä    1—.      Xr.  3. 

Waldesnacht,   Part,   St  ä  1.50   Weinberger. 

-  7   Burschenlied    1 —   Weinberger. 

-  9  Fest-Kantate :    „Wie  lange  auf  dem  deutr 

sehen   Volke",     Sstimm.    gem.    Chor,     Part 
4—,  St  4.80  0.  Forberg. 
Borchers   Gust.    (1865),  op.   1    Xoch  ist  die 
blühende  goldne   Zeit    1 —   Bauer. 

-  9  Meine  Mutter :  „Längst  haben  sie  dich  ge- 

schlagen", A.  Bar  u  1 —  Breitkopf. 

-  10    Seltsam:    „Die   Trompeten   schmettern", 

Scherzlied  a.  d.  „Fliegenden  Blättern",  T. 
Bar  ä  — 30  Breitkopf. 

-  1 1  Der  Liebe  Leid  xmd  Lust  3 —  Breitkopf : 

1.  Das  Mädchen:  Wer  singt  das  Herz  mir 
in  Schlummer.  2.  Der  Mond:  0  holdes 
Mädchen,  o  weine  nicht.  3.  Die  Lichtelfen: 
Webet,  webet  nur  leise.  4.  Der  Knabe. 
Wach'  auf  vom  Schlummer.  5.  Die  Xach- 
tigall  am   Fenster:    Glück   zu!    Glück   zu! 

-  12    Kling,    klang.    7  kreuzfidele    Lieder    für 

fahrende  Leute  1—  Breitkopf:  1.  Sänger- 
leben:  Herrlich  ist  des  Sängers  freies 
Leben.  2.  Fahrende  Leut':  Tanzt  und 
springt.  3.  Drei  Kronen  und  ein  Heller. 
4.  Zecherlied:  Wein,  du  edler  Sorgen- 
brecher. 5.  Der  geraubte  Kuß:  Schenkt 
ein,  Frau  Wirtin.  6.  Kling  klang:  Sitzen 
wir  wohlgemut.  7.  Das  letzte  Lied:  Nun 
sind  wir  bei  der  letzten  Flasche. 

-  14  Vergiß   für  mich   die  Rose  nicht,   TBar. 

TA   ä  2.50  Bieter. 

-  15   Acht   Lieder    im    Volkston    3 —    Rieter: 

1.  Sonntagsmorgen:  ,, Gottes  Friede  ruhet". 

2.  Im  Lenz:   „Blühender  Flieder  am  Weg". 

3.  Treu  bis  in  den  Tod:  „Wen  ich  in  die 
Kammer  meines  Herzens  getan".  4.  Grüße: 
,, Wundersüße  kleine  Lieder".  5.  Liebesleid: 
,.Denk',  wenn  die  Rosen  blühn".  6.  Sehn- 
sucht: „Denkst  du  der  Stunden".  7.  Über 
die  Heide:  „Über  die  Heide  geht".  8.  „Die 
Welt  ist  so  öde". 

-16  Drei  Lieder  2.50  Rieter:  1.  Harren: 
„Es  blühen  an  den  Wegen".  2.  Bei  W^ocken 
vmd  Krug:  „Sie  saß  am  Wocken  und 
spann".  3.  Kuckuck:  „Kuckuck,  was  rufst 
du  im  .Wald  mich  an". 
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-17  Drei  humoristische  Rattenfängerliedeir 
2.50  Rieter:  1.  Schelmentag:  j,Das  ist  für 
mich  ein  Schelmentag".  2.  Spatz,  Ratz, 
Katz:  „Auf  dem  Dache  der  Spatz."  3.  Die 
zwei  Ratten:  „Es  waren  zwei  Ratten  mit 
rauhem  Schwanz" . 
Liebe  1 —  Scliuberth  jr. 

-  Röslein,    für    4stimm.    Frauenchor,    Part   u. 

St    1.20  Ende. 

-Singe  vom  Blatt   1..50n   Breitkopf. 

-Waffenschmied:  Zwischenakt  u.  Szene  zum 
2.  Akt:  „Die  bangen  Zweifel  sind  ent- 
schwunden"  1 —  Breitkopf. 

Borchers  M.  0  glücklich,  wer  ein  Herz  ge- 
funden — 80  Rühle. 

Borchert  Carl,  Wiegenlied,   VP   1.50  Sulzer. 

Borchert  H.  Zwei  plattdeutsche  Lieder,  Z 
(C.    Serpenthien)     — 75    0.    Forberg. 

-  Romaneska   v.    Z  i  k  o  f  f ,    Z    1.25   Hoenes. 
-Zwei    Stücke,   Z:    1.    Variationen    über    das 

Fuchslied:  „Was  kommt  dort  von  der 
Höh."  2.  Die  Post  im  Walde!  „Im  Walde 
rollt  der  Wagen"  (mit  Text)  1 —  Hoenes. 
-Zwei  Stücke,  Z:  1.  Humoristische  Varia- 
tionen über  das  altdeutsche  Volkslied 
„Lott  ist  tot".  2.  Das  Aveglöckchen  von 
Hartig   — 75   Hoenes. 

-  Traumbilder-Fantasie     ( L  u  m  b  y  e ) ,    Z    1 — 

Rühle. 
Borchert  Wm.  op.  14  Meine  Muttersprache, 
TTBB,   Part  u.    St    1.30  KoAin. 

-  17  Du  bist  mein  Traum,  TTBB,  Part  u.  St 

1 —   Kaun. 
-Otumba:     Sei   treu    (Be   true),     Walzerlied 
1.75    Schuberth   jr.,    — 75    Rohlfing. 

-  SchifFerlied,   TTBB,  Part  u.   St   1.65   Kaun. 
Borchmann  A.  v.   Bonn,  TTBB,  Part  u.  St 

1.60  Klemm,. 
Borchmann     F.     Zwei    Tirolei-lieder,     SchZ, 
StZ  (ß-Schl.)  —90  Domkoiosky. 

-  Zauberilöte:   Es  klingt  so  herrlich,  SchZStZ 

— 90   Domkowsky. 
Borck  C.  F.  op.  2  Etüde,  P  1.50  Bote. 
-Anna-Polka  — 80   Bote. 
Le  bord  de  l'abtme,  T.  Bar  a  1 — n,  Ch.  s. 

— 35  n  Eveillard. 
Borda  I.  Cuatro  danzas:  Emilia,  Sara,  Elisa, 

Carlota  — 50  Wagner  y  Levien. 
Borde   E.  Marche  militaire,  P  1.75  Durdilly. 
Borde  de  la,  J.  B.  Ledepart   (The  farewell), 

(Old  World  songs  6)    4/ —  Chappell. 

-  Depuis   que  l'aimable  themi&re     (Now  that 

Cynthia  fair  has  leftus)    (Old  world  songs 
5)    4/ —  Chappell. 

-  En   revenant   de   la   ville,   I  returning   from 

the    village       ( Old     world    songs     7 )     4/ — 
Chappell. 

-  Faut-il  gtre  tant  volage?  Oh,  sweet  pleasure 

why  so  fleeting  ?    ( Old  world  songs  7 )   4/ — 

Chappell. 
Bordeaux,  Un  r§ve  ä  Trianon,  Ch.  s.  — 35  n 

Puige  liier. 
Bordeaux  Geza  de,  Gnomentanz,  Polka  brill. 

de   Salon  — 20   Rühle. 
-Notturno   (Ej  van  scend^s  nyngalomnakgje) 

1—  Nädor. 

-  Scherzo  hongrois  f.  P  1 —  Mery. 
Bordelais    et    Marseillais,     Duo     av.    parle 

— 50  n  Bornemann. 
Les    Bordelais    sont    toujours    gais     1 —  n 
Joubert. 


Bordene    Charles,     Entre-nous,     Intermezzo, 

P  1.20  Rilhle  &  Wcndling. 
Borders   W.   op.   87   Morceau   ä  l'Irlandaise, 

VP,    VcP  ä  4/ —  Augener. 

-  88   Romance   and  Bolero,   Duo   Concertante, 

VP  5/ —  Augener. 

-  jS'ever   agaiu  4/ —   Chappell,   — 30    'National 

Music. 
Bordes,    Cantabile   de   Franck   C.     HVVc 
2 — n   Mustei. 

-  3  Danses  bearnaises,  4^s  4 —  n,   N.   1,   2    ä 

2 —  n,  N.  3   2.50  n   Choudens. 
Bordes  Charles   (1863),  op.  12  O  Salutaris, 
solo  et  choeur  u  3  voix  egales  av.  Org,  Ha 
(P)    1.70  n  Bornemann. 

-  17  Litanies  ä  la  tr&s  sainte  Vierge,  ä  2  voix 

de  fem.  av.  choeur  3 — ,  Choeur  av.  Org 
■i —  Bornemann. 

-  18  Tantum  ergo,  HT  ou  T  solo  av.  Org  1.35  n 

Bornemann. 
-Ave  Maria,  ä  2  voix  egales   (en  Mi  mineur) 
av.     V{Vc)Org    1 — n    Bornemann. 

-  Avril  5 —  Uamelle. 

-  Caprice    ä  cinq    temps,    P    2.50  n    Mutuelle. 

-  Chanson   triste    1.70  n  Bornemann. 

-  Trois   Danses  bearnaises,   0,   Part   5 —  n,   p. 

sep.  5 —  Choudens. 

-  Dansons  la  gigue  6 —  Hamelle. 
-Domine  puer  meus  jacet  (Dialogue  spirituel 

4,  6  et  7  voix  seul ) ,  Part  av.  röduction 
des  voix  au  P)   3 — n  Mutuelle. 

-  Euskal  Herria    (musique  de  fete  p.  accomp. 

tm,e  partie  de  paume  au  pays  basque  p. 
divers   Instruments),   Jpns    5 — n   Mutuelle. 

-  Fantaisie  persane,  P  1.70  Bornemann. 

-  Quatre     Fantaisies     rhythmiques,     P    3 — n 

Mutuelle. 

-  Green    1.50  n   Mutuelle. 

-  L'Hiver,    8T    2 —  n    Mutuelle,    Schola    Can- 

torum. 
■  J'allais    par    les     chemins     perfides      1.75  n 
Mutuelle. 

-  ]Madrigal  ä  la  Musique,  choeur  mixte  2 —  n 

Baudoux. 
-Trois   Melodies:    1.    Chanson    triste.    2.    Se- 
renade melancolique.   3.   Fantaisie  persane, 
ä  1.70  n  Mutuelle. 

-  0   triste,   triste   etait   mon   äme    1 —  n   Mu- 

tuelle. 

-  Paysage   vert.    1.50  n   Mutuelle. 

-  Paysages    tristes:     1.    Soleils    couchants.    2. 

Chanson  d'Automne.  3.  L'Heure  du  Ber- 
ger.  4.  Promenade  Sentimentale  4 — n 
Mutuelle. 

-  Pensees    orientales    2 —  n   Demets. 

-  Petites    fees    hounetes     gnomes     2.50  n    Mu- 

tuelle. 

-  Quatre  Po&mes :   I.  La  Poussi&re  des  Tamis 

ehante  au  soleil  et  vole,  8  1.75  n.  II.  La 
Paix  est  dans  le  Bois  silencieux  1.50  n. 
III.  Oh!  ce  Parfüm  d'Enfance  dans  la 
Prairie  1.75  n.  IV.  Du  Courage,  mon  Ame 
2 —  n  Mutuelle. 

-  Rapsodie   basque,   2P    (Gustave    S  a  m  a- 

z  e  u  i  1  h ) ,  arr.   6 —  n  Mutuelle. 

-  Sörtoade    melancolique,     P     1.70  n     Borne- 

mann. 

-  Soleils  couchants,  Soir4e  d'hiver  —  Amour 

evanoui   7.50  Hamelle. 

-  La  son  du  cor  s'afflige  vers  les  bois   1.75  n 

Mutuelle. 
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Bordese  L.  Aidons-nous 


-Spleen    1.50  n   Mutuelle. 

-Suite  basque    (E.   Chausson),   -^/ns   2.50 

Bornemann,   Fl2VVaVc,   Part   8 — ,    p.    sep. 

15 —   Bornemwn/n,    Mutuelle. 

-  Tantum  ergo,  Motet,  HT  ou  T  s.  av.  Org  1.35 

Bornemann. 
-Les    Trois    Vagiies,    Drame    musicale, 

0,   Part  20 —  Mutuelle. 
Bordes   Elis,  Prelude,  P  6 —  Beugel. 

-  Valse-concert,   P   7.50   Beugel. 

Bordes  G.  Cantiques  des  ßcoles  du  diamanehe 
de  France.     Berger. 

-  Pie  Jesu  avee  acc.  Org  ou  P  — 50  n  (2  tons) . 

Leduc. 
Bordese    Luigi     (1810—1886),     Ecole    melo- 

dique    moderne,   P,    C'ostallat:    Op.    20    ler 

degre.   40   etudes,   petites   mains   4 — . 
'  21  2e  degre.    25  etude.s  faeiles  et  melodiques 

4—. 

-  22   3e  degre.   25   etudes   interniediaires  4 — . 

-  23  4e  degre.   25   etudes   d'agilite  6 — . 

-  24  5e  degre.  25  etudes  speciales,  main  gau- 

clie   5 — . 

-  25  6e  degre.  25  #tudes  expressives  en  2  sui- 

tes,  Chaque  5 — . 

-  26  25  etudes  elementaires   ä  4  mains,  pour 

la  mesure  5 — . 

-28  Vocalises  faeiles,  .S'  ou  T  6 — n  Costallat. 
Die  Kunst  des  Gesanges  fL'art  du  chant)  : 
25  leichte  und  stufenweise  geordnete  Ge- 
sangsübungen, (S  (Deut.selier  u.  französi- 
scher Text),  komplett  7—,  Heft  1,  2,  3 
4,  5  ä  2.30,  komplett  ohne  Text  2.50  n 
Andre. 

-29  Vocalises.  C  ou  M  5.50  n  Costnllat:  25 
leichte  Übungen,  A  od.  MS  m.  P  2 —  Andre. 

-30  Vocalises,  Bar  ou  B  5.50  n  Costallat; 
25  leichte  Übungen,  B  od.  Bar  m.  P  2 — 
Andre. 

-  31    Vocalises,  ä  2  voix  movennes   6 —  n   Co- 

stallat: 25  leichte  zweistimmige  Übungen 
f.  2  Singst,  8  u.  MS(A)  od.  T  u.  Bw,-(B) 
2.50  Andre. 

od.  S  u.  Bar{B)  od.  T  u.  ^S  {A)  m.  P 
2.50  Andre. 

-  32   Vocalises   de   style,     .S'   ou   T   7 —  n   Co- 

stallat. 
-33  Vocalises,   C  ou   M   6— n  Costallat. 
-34  Vocalises,   1^   ou   Bar  6 — n   Costallat. 

-  35   Vocalises,   2  voix   7 —  n    Costallat. 
-36   Vocalises,    2e   liv.   5 — n   Costallat. 

-  36    Legons    de    chant,    Mez.,    ler    liv.    5 —  n 

CosiaZZa*. 

-  37  Le  maltre  et  l'eleve,  methode  de  chant, 

2  voix  4 — n  Costallat. 
-38  Exercices,  Ä,  J/S  ou   T  6 — n  Costallat. 
-39  Exercices,  ßar  ou  JS  5 — n  Costallat. 

-  40   Six  Fantaisies,   P,   Lemoines    1.   Sur   la 

Prima  Donna,  2.  Sur  l'Esclave  mauresque, 
3.  Sur  ,,0  suave  melodie",  4.  Sur  Genevi- 
öve  de  Paris,  5.  Sur  Gina  la  devineresse, 
6.   Sur  Rebecca   ä  5 — . 

-118  3G  Lecons  de  Chant  en  forme  d'Ariettes 
avee  paroles  italiennes,  Liv.  1  et  2  ä  4.25, 
Liv.  3  5..50  Schott. 

-125  Le  Vade  Mecum  da  Chanteur  {Hilfs- 
buch für  Sänger),  Points  d'Orgue  pour 
toutes  les  voix  et  dans  tous  les  tons,  a 
une  et  deux  voix  avee  acc.  de  P  3.50 
Schott. 


-  272  Cantate  ( demoiselles ) ,  solo  et  choeur  ä  3 

voix  4 — n  Peregaliy. 

-  273   Fete  d"un   Superieur,   solo  et  choeur   ä 

3  voix  eg.  2.05    n  Peregaliy. 

-  274   ( gargons ) ,  solo  et  choeur  ä  3  voix  4 —  n 

Peregaliy. 

-  275  Fete  d'uue  Superieure,  solo  et  choeur  ä 

trois   voix    6gales    2 — n  Peregaliy. 

-  276    Fete   d'une   Directrice,    solo    et    choeur 

ä  deux  voix  Egales  2.50  n  Peregaliy. 
-312  Le  Tresor  des  Confreries  (Mois  de 
Marie),  15  Cantiques  ä  2  voix  avee  acc. 
de  P(Org):  1.  Salut  o  Vierge.  2.  Reine 
des  cieiLX.  3.  Du  mois  cheri  Salut.  4.  Divin 
coeur  de  Marie.  5.  Reine  d'esperance.  G. 
Viens  pecheur  et  vois  le  martyre.  7.  De- 
vant  ton  Image.  8.  A  ton  autel.  9.  Reine 
des  cieux  Vierge.  10.  Espoir  du  pechor. 
des  cieux  Vierge.  10.  Espoir  du  pecheur. 
11.  Espoir  du  pecheur.  12.  Sion  de  ta  me- 
lodie.  13.  C'est  le  mois  de  Marie.  14.  Adres- 
sons  nos  hommages.  15.  Du  haut  du  celefete 
sejour,  ä  — 50  Schott. 

-  La     Semaine,     Sept    moreeaux    caractöristi- 

ques   7 — n  Men'nesson  : 

-  740  Limdi.  Soiree  en  mer,  rßverie. 

-  741    Mardi.    Chant    des    Bateliers. 

-  742  ^lercredi.  Sur  le  Bosphore. 
-743   Icudi. 

-  744   Vendredi.    Soupirs    du   Prisonnier. 

-  745   Samcdi.   Chanson   ä  boire. 

-  746    Dimanche.    Tarenteile,    ä  5 — . 

-  L'Abandonnee    (Pergolfese)    2 — n    Costallat. 

-  A  bas  les  veux   1 —  Costallat,  — 85   Schott 

Freres,  — 20   Sennetoald. 

-  A  beau  mentir,  qui  vient   de  loin   3 — ,   Ch. 

s.  — 20  n  Lemoine. 

-  Les    abeilles,    choeur    2  ou    3  voix    #g.    acc. 

P  ou  Org   1.70  n,   sans   acc.   — 50  n  Labhö. 

-  A  hon  Chat  bon  Rat,  SC  5—,  Ch.  s.  —20  u 

Lemoine. 

-  Adeste,  solo  et   cheur   ä  3  voix  av.   Org  ou 

H    — 30  n   Costallat. 

-  A   cheval   ä  cheval,   Duo   S.    CA    2 —  n  Jou- 

bert. 
-Adieu    (sur  l'adieu   de  Dussek),   duo   1.75  n 
Hachctte. 

-  Adieu   les   beaux  jours   2.50   Heugel. 

-  Adieu,  printemps   3 —  Lemoine. 

-  Adoro  te  supplex,  solo  et  ch.  ä  3  voix  avee 

Org  ou  H  — 50  n  Costallat. 

-  Agnus  Dei,  Messe  ä  2  voix  avee  Org  ou  H 

— 50  n,  4  voix  d'hommes  sans  acc.  — 30  n 
Costallat. 

-  Agnus    Dei,    f rom     the   Mass     in    F     ( Hail 

truth's   effulgent),   Quart.   Domine   Salvam 
(Praise     the     Lord),     Quart.    0    Salutaris 
(To   Thee)    —12    Ditson. 
■  Agnus   Dei,   2  voix   de   sa   petite   messe   so- 

leunelle   3 —   Maihieu. 

-  Agnus    Dei,     2CornetP    or    CornetTro     and 

0  Salutaris,  CornetP  or  Tro.  BoritoncP 
—60,  FullO  1.25  n,  14  Instr  1— n,  10  Instr 
— 75,  P  acc.  — 25  n,  Milit.  Bo/nd  — 75  n 
Fischer. 

-Ah!  se  nemico  fato.  aria,  T  (la  lira  d'ita- 
lia  N.  37)    3—  Boulch. 

-Ah!  vous  dirai-je  maman,  choeur,  2  voix 
2.50  n    Costallat. 

-  Aidons-nous   les   uns,   les   autres   Duo,   SMS 

1.75  n  Joiibert,  1 —  Schott  Freres. 


Bordese  L.  L'aiguille  casse 


—    937    — 


Bordese  L.  L'Än7iees  Catholiques 


-L'aiguille  casse,   romance  — 75   Schott. 

-  L'Aiguille    de   l'Orplieline    3 —   Lemome. 
-Aimons  tous  bas^  nocturne  pour  toutes  voix 

3 —  Leduc. 
-Airs,  Cavatines,  Sc&nes  etc.  S  n.  MS:  Cen- 
(Irillon.  Sc&ne  lyrique  1.50.  Colombine.  Air 
boufFe  1.50.  La  Dilettante,  Sc&ne  lyrique 
1.50.  Mere  du  Deserteur.  Grande  scfene 
dramatique  2—.  Odette.  Grande  scfene  dra- 
matique  1—.  L'Oiseliere.  Cavatine  1— 
Murallle. 

-  Airs,  Melodies,  Seines  av.  P,  Un  vol.  T.  Bar 

a  10 — n  Choudens:  1.  David  devant  Saul. 
2.  Jean-Bart.  3.  Le  Pecheur  roi.  4.  Mephi- 
stophelfes.  5.  Moise.  0.  Chant  de  la  con- 
qugte.  7.  Attila.  8.  Coriolau  ä  Rome.  9. 
Hom&re  aveugle.  10.  Cain.  11.  Les  Cloches 
de  mon  village.  12.  L'Ange  des  larmes.  13. 
Pourquoi  j'adore  Dieu.  14.  Les  Mnfants.  15. 
Faust. 

-Alma  fa,  3  voix  av.  Org(H)  — 50  n,  4  voix 
s.   acc.   — 30  n   Costallat. 

-Alma   re,   4  voix  — 30  n   Costallat. 

-Alma  .si  bcmol,  3  voix  av.  Org(H)  — 50  n, 
4  voix  s.  acc.  — 30  n  Costallat. 

-Alma,  MS  ou  T  av.  Org(H)  — 30  n  Co- 
stallat. 

-Alma,  duo  ou  choeur  av.  Org(H)  — 50  n 
Costallat. 

-  Alma,    duo    de    Gluck    av.    Org  [  H )     — ^30  n 

Costallat. 

-  Alma   redemptoris     la     bemol     av.    Org  ( Hq 

— 30  n    Costallat. 

-  Alma  redemptoris    ( G  r  e  t  r  y )    av.   Org  ( H ) 

— 50  n  Costallat. 

-  Alma   Redemptoris  — 50  n  Schott   Freres. 

-  L'Almee   Nil,   Bayadfere   2 —  n   Joubert. 

-  Les   älmees,    duettino,   SMS    2 —  n   Joubert, 

1 —  Schott. 

•  Les  Alsaciennes,  duettino  avec  acc.  P  5 — 
Clot  Fils.    1.75  n   Gallet. 

-  A   la    Sainte    Cecile,    Hymne    ä  3  voix  4 — 

Memiesson. 

-L'Allouette  et  la  Jeune  lille,  S.  MS  4.50, 
Ch.   s.   — 20  n   Lemoine. 

■  L'alouette     et     le     laboureur,  Duo      1 —  n 

Pinatel. 

■  Amandine,    la    Frangaise,    cavatine,    S.    MS 

5 — ,   Ch.  s.  — 20  n  Lemoine. 

■  L' Amazone   1 —  Schott  Freres. 

■  Les    amazones,   SCA    5 —   Heugel,    duo    5 — 

KattG,   2S    1.50   Schott. 
L'äme  des  fleurs,  melodie  3 —  Eatto. 
L'Ame  des  m&res   1 —  Schott  Freres. 
L'Ami   du   Pauvre,   S.  MS  3 —  Lemoine. 
L'ami   jour   de   l'an,    romance   — ^75    Schott. 
Amour   de   soi-mgme    (L')     1 — n    Costallat, 

— 50  Schott,  — 85  Schott  Freres. 
L'Amour   ermite,   S.    MS   3 —  Lemoine. 
Amour    et     mystere    (Schubert),     variö 

2 —  n   Costallat. 
Andalouse    et    Castillance,    duo    — 20  n    Le 

tnovne. 
Andre  Ch^mier,  B.  Bar  G —  Lemoine. 
Un  Ange  3 — ,  Ch.  s.  — 20  n  Lemoine. 
L'Ange    des     berceaux     1 —   Costallat,     1 — 

Schott  Freres. 
L'Ange  de  la  Charite  3 —  Lemoine. 
L'Ange    des    larmes     1.70  n    Choudens,     3 — 

Noel,   — 50   Schott. 


-L'Ange    du    bien,    air,    S.    MS    5—,    Ch.    s. 
— 20  n  Lemoine. 

-L'Ange  du  mal,  B.  Bar  5 — ,   Ch.  s.   — 20  n 

Lemoine. 
-L'Ange  du   souvenir    1— n   Costallat. 
■  L'Ange  et  la  jeune  fille  3 —  Mennesson. 

-  Vn  Ange  veiile  ä  ses  Cötes  3—  Benoit,  Ch. 

Ä-   — 40  n   Bornemann. 

-  L'Annee  Catholique,  Choix  de  Motets  ä  une 

et  piusieurs  voix  avec  acc.  die  P  ou  Org 
ou  E,  1er  Annee  (Paroles  Latines),  Schott: 
1.  Kyrie  ä  2  voix.  ou  Choeur  ä  2  parties 
avec  Solos.  2.  Gloria  ä  2  voix.  ou  Choeur 
ä  2  parties  avec  Solos.  3.  Sanctus  ä  2 
voix,  ou  Choeur  ä  2  parties  avec  Solos.  4. 
O    Salutaris,    Solo.    5.    Agnus?,    ä  2  parties. 

6.  Domine  Salvum,  ä  2  parties  avec  Solos. 

7.  Credo.  Choeur,  ä  2  parties  avec  Solos. 
( N.  1  ä  7  f orinant  la  Ire  Messe  en  Sol- 
min.)  3.25.  N.  8.  Alma,  Solo  —25.  N.  9.  In- 
venerunt  Pueriun  —25.  N.  10.  Cantate 
Domino,  Choeur  ä  2  parties  — 50.  IST.  11. 
Avec  Regina  Solo.  12.  Ave  Maris  Stella, 
Choeur  ä  3  parties.  13.  Regina  Coeli,  ä  2 
I)arties.  14.  Hoec  Dies.  Duo  ou  Choeur  ä 
2   parties,  ä  —25.  N.   15.   Stabat  Mater,   a 

2  parties.  16.  Quis  est  Homo,  Solo.  17.  Eia 
Mater,  ä  2  parties.  18.  Tui  Nati,  Solo.  19. 
Fac  ut  Portern,  ä  2  parties.  20.  Quando 
Corpus,  u  2  parties.  (N.  15  ä  20  formant 
„Stbat  Mater."  1.25.  N.  21.  Böne  Pastor, 
a  3  parties  (sans  acc.)  — 25.  IST.  22.  Ecce 
Panis  — 25.  N.  23.  Tantum  Ergo,  Solo  (en 
Mi-b).  24.  Ave  Verum,  ä  2  parties.  25. 
Ecce  Panis,  ä  2  parties.  26.  Tantum  Ergo, 
ä  2  parties.  27.  Ave  Verum,  ä  2  parties. 
28.  0  Salutaris,  Duo.  ä  — 50.  N.  29.  O 
Sanctissima,  ä  2  parties  — 25.  N.  30.  Sub 
tuum  Piesidium,  Solo  — 50.  N.  31.  Ave 
Maria,    Solo   —25.    N.  32.    O    Salutaris.    ä 

3  parties  (sans  acc.)  — 25.  N.  33.  Sub 
tuum  Presidium,  ä  2  parties  — 50.  N.  34. 
Bone  Pastor,  Solo  — 50.  N.  35.  O  Sacrum 
Conviviimi,  ä  2  parties  — 25.  N.  36.  O 
Föns  Pietatis.  ä  2  parties  — 25.  N.  37. 
Salve  Regina,  ä  2  parties.  38.  Inviolata, 
Solo.  39.  Inviolata,  ä  2  parties.  40.  Ave 
Verum,  ä  2  parties,  ä  — 50.  N.  41.  Panis 
Angelicus,  ä  2  parties  — 25.  N.  42.  Ave 
Maria,  ä  2  parties.  43.  Ave  Regina,  ä  3 
parties.  44.  O  Salutaris,  ä  2  parties,  ä  — 50. 
N.  45.  Kyrie,  pour  voix  seule  — 25.  N.  46. 
Gloria,  pour  voix  seule  — 50.  N.  47.  San«?- 
tus,  pour  voix  seule  — 25.  N.  48.  Agnus  Dei, 
pour  voix  seule  — 25. 

-  Annees  Catholiques  (in-8°),  7  ann€es  ä8 — n 
Costallat : 

Premifere  annee:  52  Morceaux  ä  1,  2  ou 
3  voix  pour  tout«s  les  fetes  de  Fannie: 
Messes,  Saluts,  Motets,  Hymues  etc.,  avec 
acc.   d'Orjr  ou  H. 

Deuxieme  annee:  Morceaux  de  musique 
sacr^e  pour  toutes  les  fetes  de  l'annge: 
Messes  solennelles,  Oratorios,  Motets  etc. 
Te  Deum  ä  1,  2,  3  et  4  voix  seules  et  eu 
choeur   avec   acc.    äiOrg   et   U. 

Troisiöme  annöe:  L'Orpheon  religieux, 
41  choeurs   ä  4  voix  d'hommes  sans  acc. 

Quatriönie  annee:  3  Messes  et  25  Motets 
jjour   les   difTerentes   fetes   de   l'annee    1,  2, 
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3  et  4  voix  seules  ou  en  choeur  avec  acc. 
d'Org  ou  P. 

Cinquieme  aimee:  40  Motets  et  Saluts 
ä  3  et  4  voix  avec  acc.  d'Org  (ad  lib.) 
ä  l'usage  des  maisons  religieuses. 

Sixifeme  annee:  Messe  completej  12  Mo- 
t*ts  au  Saint-Sacrement  et  ä  la  Sainte- 
Vierge  et  19  Saluts  avec  acc.  d'Org  ä  1,  2, 
3  et  4  voix. 

Septi&nie  annee:  Vade  Meeum  du  chan- 
teur  d'eglise,  30  Motets :  motifs  de  G- 1  u  c  k, 
M  e  li  u  1,  H  a  e  n  d  e  1,  Rossini,  Mo- 
zart, Weber  etc.  avec  Org  ou  E. 
-Annee  musicale.  N.  13 — 28  ä  4 —  Lemoine: 
A  deux  voix:  X.  13.  La  Veillee,  duettino 
comique,  ou  choeur  ä  2  parties  avec  solo. 
14.  Diano  chasseresse,  duettino  ou  cheur 
ä  2  parties.  15.  Les  Peureuses,  duettino. 
16.  Le  Lavoir  du  village,  duettino.  17. 
Passez  Teau,  duettino.  18.  Le  Voyage  des 
Hirondelles,  duettino  ou  cheur  ä  2  parties 
19.  Andalouse  et  Castillane,  duettino.  20. 
La  E-etraite,  duettino.  21.  La  Brune  et  la 
Blonde,  duettino.  22.  Les  Druidesses,  duo 
ou  choeur.  23.  Chant  des  Bateliers  du  Kil, 
duo.  24.  Le  chant  des  Sylphes,  duet  ou 
choeur.  25.  La  Glandee,  duettino.  26.  La 
Chaumifere  incendiee,  duettino.  27.  Les 
deux  Frferes,  duettino.  28.  Concert  sur 
l'eau,  duettino. 

-  Anne  de  Boleyn  scene  dramat.   8.   MS  5 — , 

Ch.   s.  — 20  n   Lemoine. 

-  Antony,   Scene   1.75  u  Joubert. 

-  L'Apostat  pour  B  ou  Bar  1 —  Costallat,  1 — 

Schott  Freres. 

-  Aprös  l'orage,  choeur,  2  ou  3  voix  eg.  avec 

acc.     P    ou    Org    1.70  n,    sans     acc.   — 50  n 
Laibe. 

-  A  quelque  chose  malheur  est  bon  3 — ,  Ch.  s. 

— 20  n  Lemoine. 

-  A  quoi  servent  les  Fleurs  3 —  Benoit. 

-  L'Art    de   Vocaliser    (Rossini),    1er    vol. 

4 —  n,  2e  vol.  3.50  n  Leduc,  Cah.  I.  A  une 
voix  8 — ,   IL   A  deux  voix  5.50  Bote. 

-  A    Sainte-Cecile,     2,  3,  4  voix     6g.      1.15  n 

Mennesson. 

-  A  seize  ans  3 — ,  Ch.  s.  1 —  yoel. 

-  Assauts    de     soubrettes,     pour     demoiselles, 

Part  4 —  Lemoine. 

-  Astre  que  TOlympe  venire,  Duos  ou  Choeui-s 

ä  2  voix  2.5Ön  Costallat. 

-  Athalie,  sc&ne  lyrique   1.25  Schott. 

-  A  tout  oiseau  — 75  Schott. 
-L'Attente    (Pergol&se)    1.70  n  Costallat. 

-  Attente  et  Desir,  SS  4 —  Benoit. 

-  Attila,  2  tons  2 — n  Costallat,  1.70  n  Chou- 

dens. 

-  Aubade   3 —  Lemoine. 

-  Au  bord  du  lac  de  Come,   duo,  S,   MS  av. 

P  2 — n  Joubert. 

-  Au  bord  du  Xil,  Duo,  Ch.  s.  — 20  n  Lemoine. 

-  Au  clair  de  la  lune.  duettino  2.50  n. 

-  A  un  lilas,  romance  3 — ,   Ch.   s.    1 —  Noel. 
-Au    revoir     1 — n    Costallat,     — 85    Schott 

Freres. 

-  L'Aurore    brillante    et    vermeille,    Duos    ou 

Choeurs   ä  2  voix   2 — n   Costallat. 

-  Auteur  de  toutes  choses,  Duos  ou  Choeurs 

ä  2  voix   2 — n   Costallat. 
-Ave  Maria,   fa,  2  voix  av.   Org{E),  3  voix 
av.    Org(H)    ä  — 50  n    Costallat. 


-  Ave  Maria,  mi-b,  4  voix  - 
ad  lib.  — 50  n  Costallat. 

-  Ave  Maria,  si  bemol,  S  av 

Costallat. 

-  Ave  Maria,  sol,  MS.  T  av 

Costallat. 

-  Ave  Maria,   sol,  2  voix   av 

Costallat. 

-  Ave  Maria,  ut. 


30  n,  av.  Org(H) 
Org{H)    — 50n 
Org(H)    — 30n 
Org(H) 
Org(H) 


-50  n 


-30  n 


2  voix  av 
3  voix   av.    Oyg(H)    — 50  n   Costallat. 
-Ave  Maria   (Händel)   av.  Org(H)   — 50  n 
Costallat. 

-  Ave  Maris  Stella  en  f a,  3  voix  av.  Org  ( H ) 

— 50  n   Costallat. 
-Ave  Maris  Stella  en  re,  3  voix  av.  örg(H) 
— 30  n   Costallat. 

-  Ave  Maris   Stella  de  Guglielmi,   2  voix   av. 

Org(H)    — 50  n   Costallat. 

-  Ave  Maris  Stella  de  Mendelssohn   av. 

Org(H)    — 30n   Costallat. 

-  Ave   Maris    Stella   de   Weber,   2  voix    av. 

Org  ( H )   — 50  n  Costallat. 

-  Ave  Maris   Stella,   4  voix  d'hommes   — 30  n 

Costallat. 

-  Ave  Maria  — 50  n  Schott  Freres. 

-  Ave  Maria,  B.  Bar  — 60  n  Muraille. 

-  Ave  Maria,  Duet,  fem.  A'oic.  and  D  i  t  s  c  h, 

Ave  Maria,  S  — 08  Ditson. 

-  Ave   Regina    la   bemol    ( in-8° ) ,   2    voix   av. 

Org{R)    — 30  n   Costallat. 

-  Ave  Regina,  re,  4  voix  — 30  n  acc.  Org  ( fl  )  ad 

lib.    — 50  n,     3    voix     av.    Org(H)     — 50  n 
Costallat. 

-  Ave  Regina  sol,  3  voix  av.   07-g  ( H )    — 50  n 

Costallat. 

-  Ave   Regina   ut,   4  voix   — 30  n,    3  voix   av. 

Org(H)    — 50  n  Costallat. 
-Ave  Regina,  M.  S.  ou  T  (in-S")   av.  Org{H) 
— 30  n  Costallat. 

-  Ave  Regina,   duo    ou    ch.   av.    Org (H)     de 

Gluck    (in-S°)    — 50  n    Costallat. 

-  Ave  Regina,  quatuor  de  Rossini    ( in-8'' ) , 

4  voix  av.   Org(E)    — 50  n  Costallat. 

-  Ave  Regina,  2  voix  — 50  Schott  Fr&res,  — 30 

Vi'illig. 

-  Ave  Regina  (lat.  w.  only) ,  S  and  Stadler, 

Ave    Regina     (Lat.    words),    Quart.     — 08 
Ditson. 

-  L'Aveugle    de    Jericho,     Ch.    s.    — 20  n    Le- 

moine. 
-Ave  verum  de  Mendelssohn    (in-")    av. 

Org(E)    — 50  n  Costallat. 
-Ave    Verum,    fem.    voie.    — 08    Ditson,    SA 

— 20  ./.   Fischer. 

-  Babillage   de   Pensionnaires,   P    1.70  n   Men- 

nesson. 

-  Les  babillardes,  SCA  5—  Eeugel,  Katto,  2S 

1.25    Schott. 

-  La  Bague  d'or  rom.  av.  P.  G  3 —  Grus. 
-Baiser  qui  vole,  S.  MS  3 —  Lemoine. 

-  Ballade  corse  1.75  n  Durand. 

-  Barbe-Bleue,   Ch.   s.  — 40  n  Lemoine. 
-Les    basqeus,    Duo    2 — n    Eachctte. 

-  Batailie  de  fleurs,  choeur  ou  duettino  avec 

P  5 —  Clot,  1.75  n  Galtet. 

-  La  Bateliöre  du  lac.  2  tons    2 —  n  Joubert, 

5 — n    P^r^gally,    GornetP    (Amourdedieu) 
7.50  Leduc. 
-Le    beau    Jean-Pierre    2.50,     Ch.  s.    — 20  n 
Lemoine. 
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Bar    6- 


Vh. 


— 20  n    Le- 


■  Belisaire,    B. 

rnoine. 

■  La   Bella    au   Bois-Dormant,   Ch.  s.    — 40  n 

Lenwine. 

■  Les  heiles  de  nuit,  romle,   Ch.  s.    1 —  Noel. 

duo-valse,  P   1—  n  Jouhert. 
Bei    ombrage    (Le)     1 — n    Costallat. 
ij&    Benedicite,   Pri&re   3 —    Benoit,      Gh.  s. 

— 40  n   Borne  mann. 

Benedictus  ä  2  voix  eg.   1 —  n   Muraille. 
Benevenuto,      B.    Bar     3 — .       Ch.  s.     2 —  ii 

Lemoine. 
Beppo,  roi  des  lagimos^  B.  Bar  3 — ,   Ch.  s. 

— 20  n  Lemoine. 
Berceuse,  Chan&.   1^ —  n  Jovhert. 
Le  Berger  du  Bon  Dieu,  88  3 —  Benoit. 
La    berg&re  des  alpes    (Die   Sennerin)     1 — 

Schott. 
Berthe,    TAlleinande,    cavat.-valse,    8.    M88, 

Ch.  s.  — 20  n  Lemoine. 
Bethleem,  pastorale,  Ch.  s.  — 20  n  Lemoine. 
Bibliothfeque    musicale    religieuse     (Paroles 

latines,    av.  Org  ou  H,  avee  les  parties  de 

chant    Separees,    Lemoine : 

(Collection    Zingarelli.) 

1.  Pater  noster,  ä  huit  voix  1.50  n. 

2.  Dixit  Dominus,  STAB  1 —  n. 

3.  Laudante,  pueri,  STAB  —90  n. 

4.  Laetatus  sum^  STAB  — 70  n. 

5.  Nisi      Dominus       aedifieaverit,      STAB 
— 90n. 

6.  Magnificat,   STAB    1.10  n. 

7.  8.  Christus  et  Miserere,   STAB  2 — n. 

9.  10.  Beatus  et  Gloria  patri,  STAB  1.20  n 

11.  Kyrie,  N.  1.  STAB  — 80  n. 

12.  Gloria,  Nr.  2.   STAB   1.60  n. 

13.  Patrem    omnipotentem,      Nr.    3.     STAB 
1— n. 

14.  Sanctus,  Nr.  4.  STAB  —70  n. 

Formant  Vespri   pastorale. 

15.  Te  Deum.  STAB   1.60  n. 

16.  Pange  lingua,  48  — 70  n. 

17.  Pange   lingua,    STAB    — 40  n. 

18.  Dixit,   STAB   — 90  n. 

19.  Confitebor  tibi.  STAB   1.60  n. 

20.  Beatus  vir,  STAB  1.40  n. 

21.  Laudate,    pueri,   STAB    1.40  n. 

22.  Magnificat,  STAB  1.60  n. 

Formant   Vespri    salmi, 

23.  Pange  lingua,  STAB  2— n. 

24.  Kyrie,  N.  1.  STAB  —80  n. 
STAB  — 90n. 

STAB  1.50  n. 

benedictus,     N.  4.     STAB 


28 


29 


25.  Gioria,  N.  2. 

26.  Credo,  N.  3. 

27.  Sanctus     et 
— 50n. 
Agnus  Dei.  N.  5.  STAB  — 50  n. 

Formant  Messe. 
30.  Haec  dies  quam  fecit,  STAB  —80  n. 
31.Veni,  sancte  Spiritus,  STAB  — 70  n. 
32.-34.  Tantum  ergo,  STAB  ä  —40  n. 
35.  36.  Pange   lingua,    STAB    ä  —40  n. 

37.  Sacri  manes,   82' AB   — 60  n. 

38.  0  sacrum  vonvivium,  3  voix  de  femme 
—40  n. 

39.  Domine,   salvum,   STAB  — 40  n. 

40.  Kyrie,  28B  — 50  n. 

41.  Gloria,   2SB  —80  n. 

42.  Miserere  nobis,  28B  — 70  n. 

43.  Et   incarnatus,   2Sß  — 60  n. 

44.  Sanctus,  2SB  — 40  n. 


Formant  Messe. 

45.  Kyrie,  2TB  —70  n. 

46.  Gloria,  2TB   1.20  n. 

47.  Doniine  Deus,  2TB   1.10  n. 

48.  Qui  sedes.  2TB  — 60  n. 

49.  Quoniam  tu  solus.  2TB  — 70  n. 

50.  Requiem,   2SB   1.20  n. 

51.  Domine  Jesti,  2SB  — 50  n. 

52.  Sanctus,   28B  —50  n. 

53.  Agnus  Dei,  28B  — 50  n. 

54.  Libera  me,  2SB  — 60  n. 

Formant  Messe. 

55.  Kyrie,  2TB  — 60  n. 

56.  Gloria,  2TB  —70  n. 

57.  Credo,  2TB  —70  n. 


58. 
59. 
60. 
61. 

62. 

63. 

64. 
05. 
66. 
67. 
68. 
69. 
70. 
71. 
72. 

73. 
74. 
76. 


78. 

79. 

80. 
81. 

82. 
83. 

84. 
85. 
86. 
87. 
88. 
89. 
91. 
92. 
93. 
94. 
95. 
96. 
97. 
98. 
99. 
100. 

102. 
103. 
104. 


Formant  Messe. 
Kyrie   eleison    2TB   — 60  n. 
Gloria  in  excelsis,  2TB  — 60  n. 
Patrem    omnipotentem,    2TB    — 70  n. 
Sanctus  et  Agnus  Dei,  2TB  — 50  n. 

Formant   Messe. 
Benedic     anima    mea.      2TB    et    choeur 
— 80n. 

Fidelum  Christi  famulum,  2TB  et 
choeur    1 —  n. 

Kyrie  eleison,  2TB  et  choeur  1.20  n. 
Benedictus,  2SB  et  choeur  — 70  n. 
Stabat  mater,   2SB  et  choeur    1.50  n. 
Miseree,  2SB  et  choeur  1.50  n. 
Confitebor   tibi,   2T  — 80  n. 
Kyrie,  2TB  — 50  n. 

Tantum  ergo  et  Genitori,  38  — 50  n. 
Tantum  ergo  sacramentum,  2TB  — 50  n. 
Benedictus  Dominus  Dei.  2TB  et  choeur 

1— n. 
Offertoire,  2TB  et  choeur  1 — n. 
75.  Osacrum   convivium,   38   ä  — 40  n. 
Magnificat,  2SC   1— n. 
Magnificat      et      Gloria      Patri,       2TB 
—60  n. 

Confitebor  et  Gloria  Patri,  2T  et  B,  ch. 
et   soli    1 —  n. 

Beatus  vir  et  Gloria  Patri^  2SB  et  solo 
1— n. 

Dixit,  2SB  — 70n. 

Anima    Christi,    sanctifica    me,    3  voix 
egales   — 40  n. 
Pater  noster,  28B  — 70  n. 
Veni,   sancte   Spiritus,  2TB,   ch.  et   soli 
1— n. 

Libera  me,  38  — 50  n. 
0  Salutaris,  38  —40  n. 
Laudate,  pueri,  2TB,  eh.  et  soli  — 70  n. 
Gloria,   2TB   et   soli  — 80  n. 
Te   Deum,   28B    1— n. 
90.  Credo,  2TB  av.  soli  ä  1— n. 
Agnus   Dei,  38   — 50  n. 
Agnus  Dei.  2SB  — 40  n. 
Agnus  Dei,  2TB  —40  n. 
Sanctus,   2TB  — 50  n. 
Trois  litanies  ä  la  Vierge,  28C  — 50  n. 
Decus  veni,  sponsa  Christi,  28B  — 80  n. 
Salve   regina,   2SC  — 50  n. 
Litanie,  2SC  1.30  n. 
Litanie  ä  la  Vierge,  38   1.10  n. 
101.  Tota    pulchra    es,    Maria,     2TB    et 
choeur   ä  — 50  n. 
Sancta  Maria,  hymne,  38  — 50  n. 
Stabat  mater,   SB    1.80  n. 
Requiem  aeternam,   TB   1.80  n. 
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105.  Credo,  TB  — 70  n. 

106.  Ecce   panis,   SC  — 50  n. 

107.  Salve,   pretiosissirae,   TB   1 —  n. 

108.  Gloria,   TB  — 50  n. 

109.  Kyrie.  TB  — 50  n. 
110. -Alma,  28  — 40  n. 

111.  Magnificat,  28  — 50  n. 

112.  Tantum  ergo,  28  — 40  n. 

113.  Trois   0   salutaris.   28   — 70  n. 

114.  Litanie   ä  la   Vierg^,   2T  — 80  n. 

1 15.  0  saerum  convivium,  2<S'2'  — 40  n. 
1  IG.  Salve,  regina,  28T  — 70  n. 

117.  Salve,    regina,    TB   — 70  n. 

118.  Ave,  maris   Stella,   28   — 40  n. 

119.  Pat«r  noster,   8  — 70  n. 

1 20.  Tantum  ergo,  T  a  vec  choeur  — 40  n. 

121.  Tantum  ergo,  T  av.  choeur  — 50  n. 

122.  Litanie  ä  la  Vierge,  — SO  n. 

123.  Pater   noster,   — 50  n. 

124. — 130.  Sept.    Tantum    ergo    ä  — 40  n. 

131.  Domine  sahoim   fac  — 40  n. 

132.  Salve,   regina   — 50  n. 

133.  Salve,    regina    —40  n. 

134.  Salve,  regina.  — 50  n. 

135.  Salve,   regina  — 70  n. 

136.  Salve,   regina  — 50  n. 

137.  Salve,    regina    — 50  n. 

138.  Passio    Doraini   — 60  n. 

139.  Passio  Domini  — 50  n. 

140.  Ecce   panis  — 40  n. 

141.  Salve,   sponsa   Dei  — 60  n. 

142.  Bone  Pastor  — 40  n. 

143.  Ave,  verum  — 40  n. 

144.  0   dulcissime   Jesu   — 40  n. 

Bienfait  porte  Bonheur  ;S'.  M8  3 —  Lemoine. 

The  Birthday  — 858chott  Freres,  fem.  voic. 
2parts  — 10  J.  Fischer. 

Blondine    1 —  n   Durand. 

I^  Bluets,  »S'  M8  1.70  n  Choudens,  choeur  2 
ou  3  voix  eg.  acc.  P  ou  Org  1.70  n,  sans  a«c. 
— 50  n  Laibe. 

Les  Bohemiens,  8.  MS  6 —  Lemoine. 

Bolero  pour  8  et  C:  Les  Madrilfenes  (Die 
Madrilenen),  Texte  fr.  et  al.  1 — ,  Les  Ma- 
drilfenes (The  Madridians),  Texte  fr.  et  ang. 
1.50  Schott. 

Le  bon  chemin  3 — ,   Ch.  s.  — 20  n  Lemoine. 

Bone  Pasor,  solo  (in  8'^)  av.  Org  ou  E 
— 50  n  Costallat. 

Bon  gite    (Le),  P,  Chanson    1 — n  Joubert. 

Bonjour,  bonsoir,  SC  5 — ,  Ch.  s.  — 40  n 
Letnoine. 

Un  bon  saint  homme  3 —  Hachette. 

Bouquet  miusical  et  religieux,  Dix  Duos  fa- 
ciles  ou  Choeurs,  A  deux  et  trois  parties, 
avec  soios  sans  accompagnement.  Pour  le 
mois  de  marie,  Ch.  .s.  ä  — 20  n,  av.  P  acc. 
ä  2.50  Lemoine:  1.  Retour  de  mai.  2.  Har- 
monies.  3.  Maris  Stella.  4.  La  Bergfere  divi- 
ne.  5.  Bouquet.  6.  Hosanna.  7.  Enfants  et 
fleurs.  8.  La  Procession.  9.  Fete  au  ciel. 
10.   Consetration. 

Les  Bouton  et  les  fleurs  1 —  n,  Ch.  s.  — 35  n 
Choudens,    1 —  Bornemann. 

Les  Bra^^  de  Venise,  Duo  p.  v.  d'hom.  5 — , 
Ch.  s.  — 20  n  Lemoine. 

Les  Bresiliemies  (Die  Brasilianerin),  SMS 
2— n  Joubert:  Texte  fr.  et  al.  1.25,  Texte 
fr.  et  ang.    1.50   Schott. 

Les  Bresiliennes  Choeur  ä  2  v.  av.  P  2 —  n. 


Ch.  s.  — 60  n;  p.  sep.  — 30  n  Joubert,  P 
(Rupp)    1.75  Schott,  Jtms  7.50  Joubert. 

-  Brin  d'herbe   (Le),  S  1 — n  Costallat. 
-Brise   du   priutemps     (La),    Ä   ou   T    1 — n 

Costallat. 

-  The  broom-girls,  SMS  4/ —  Ashdown. 

-  La  Brune  et  la  Blonde,  duo  — 20  n  Lemoine. 
-The  butterfly.    (La  Farfalla),  SC  1/6  n  An- 

gener. 

-  Jjes  Byzantines,  Duo  A^oix  eg.   5 —  Katto. 

-  La    Cacliette    aux    epargnes     1 —  n,     Ch.  s. 
— 35  n  Choudens,  — 30  n  Joubert. 

-  Ca  m"est  egal,   28   1.70  n  Choudens. 

-  Le   Camoens,  melodie  2.50  n  Costallat. 

-  Les   Canadiens.   Bar  B   5 —   Lemoine. 

-  I-es  cancans  3.50  Peregally. 

-  La   Captive   de   Lamos,    8.    MS    5 — ,    Ch.  s. 

— 40  n   Lemoine. 

-  Les  Caquets  du  Lavoir,  SCA  4.50  Lemoine. 

-  Les    Caracteristiques,    six    dvxetti    de    genre 

pour  2  voix  egales  20 —  Heugel:  1.  Tyrol, 
tyrolienne.  2.  Venise,  barearolle.  3.  Alle- 
magne,  valse.  4.  Naples,  tarentelle.  5. 
Espagne,  bolero.  6.  France,  quadrille  ä  4.50. 

-  Les   Caracteristiques,   6  Duos   pour  voix   de 

femmes,  Schott:  N.  1.  Les  Trasteverines, 
Duo  caract.  — 75,  2.  Les  Norvggiennes, 
Chaise  aux  Flambeaux  — 75,  3.  Les  In- 
diennes,  Duo  1 — .  4.  Les  Sahariennes,  Duo 
— 75,  5.  Les  Calabraises,  Duettino  1 — ,  6. 
Les   Bretonnes,   Duo   legende  — 75. 

-  Le  Cariliou  de  Dunkerque,  choeur  ä  3  voix 

av.  P  in  8"  1 — n  Lemoine. 

-  Les  cärillonueurs.  T  ou  BarB  1.50  Muraille, 

TB  6—  IS  oe7. 

-  Les   Carnaval   de  Venise,   duo,   SS  P    2 —  n. 

Joubert,  — 65  Schirmer.  Choeur  ä  2  voix 
av.  P  2— n;  Ch.  s.  — 60  n;  p.  sep.  — 30  n. 

-  La   Catalane,   Duo,    Ch.  s.   — 20  n   Lemoine, 
fant.  Jpns  7.50  Joubert,  6 —  Breitkopf. 

-  La  Catarina,   SMS  6 — ,   choeur   2  voix  acc. 

P    (Le    petit    orpheon)     1 — n    Leduc. 

-  Catherine   d' Aragon   6 —  Benoit. 

-  Cavatine ;     Helas'    il   ne   v6cut    pas    Ch.    s. 

— 20  n  Lemoine. 

-  Cendrillon,     scfene   lyrique    3 —  A^oe7,  Ch.  s. 

— 40  n  Lemoine. 

-  Ce  qu'on  entend  le  voir.  Duo  2  voix  ggales 

5 —  Katto. 

■  IjS   Cerf   et  la   vigne    1.35  n   Jotihert. 
-C'est   bien  ennuyeux,   fantaisie  P  sur  la  ro- 

mance  de  Oscart  5 —  Kaito. 
C'est  toi   Xoel,<Sf  MS   1.70  n  Choudens,  choeur 
2  ou  3  voix    avec    aec.  P    ou  Org     1.70  n, 
sans   acc.    — 50  n  Labbe,    choeur  sans  acc. 
— 25  n  Choudens. 

■  Chactas   pleureant  la  mort  d'Atala,   B.  Bar 

6 —  Lemoine. 

-  Chanson  ä  boire  1.70  n  Mennesson. 

-  Chanson  ä  boire  des  mousquetaires,  Choeur 

ä  4  voix,  Part   1 —  n,  p.  s6p.  — 30  n  Joubert. 

-  La  chanson  de  l'aurore,  duo  5 —  Peregally. 

-  Chanson   de  la   reveuse,    valse  chantee    2 — 

Costallat. 

-  La  Chanson  de  l'Epine  blanche,  SA  5 —  Le- 

moine. 

-  Chanson  de  jVIai   3 —  Benoit,   Ch.  s.  — 40  n 

Bornemann. 

-  La  chanson  de  roses   3 — ,   Ch.  s.   1 —  I^^oel. 

-  Chanson  des  Ailes  3 — -  Benoit. 
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Chanson  du  grand-pere,  Chant.  1 —  n  Jou- 
bert. 

Chanson  du  petit  Pauvre,  Ch.  s.  — 20  n 
Le7)ioine. 

Chanson  du  Rouet  (La)  1 —  Gostallat,  — 85 
Schott   Fr  eres. 

Les  Chansons  de  l'epine  blanche.  Duo,  Ch.  s. 
— 40  n  Lcraoine. 

Chant  de  David  (En  Dieu  j'ai  mis).  Duet, 
»S'C  3/ —  Ashdoicn. 

Chant  de  la  bereeuse  1 —  n  üJioudens,  — 85 
Schott   Frcres,    Ch.  s.    — 35  n    Choudens. 

Ije  Chant  de  la  eonquete,  Bar.  T  ä  2 —  n 
Choudens, 

Chant  des  bataillons  scolaires  1.35  n,  TTBB 
1 —  Choudens. 

Chant    des    Bateliers,    P    1.70  n    Mennesson. 

Chant  des  Bateliers  du  Nil,  duo  — 20  n  Le- 
moinß. 

Le  chant  des  nuages.  Duo,  Ch.  s.  — 40  n  Le- 
moine. 

Chant  des  Pirates,  Bar   B  5 —  Lernoine. 

Chant  des  Sylphes,  duo  — 20  n  Lernoine. 

Chant   du   Calvaire   Jesus    1.35  n    Costallat. 

Chanteuse  de  Madrid   (La)   2 —  Costallat. 

Les  Chanteuses  des  rues.  SMS  1.75  n  Gallet. 

Chanta  Celestes,  3  voix,  pouvant  gtre 
chantes  ä  1  ou  2  voix  ä  3 —  Lernoine-. 
1.  L'Ange  des  Nuits,  hynine,  2.  Au  Soleil, 
hymne,  3.  L'Aurore,  choeur,  4.  La  Fleur 
des  Cherubins,  l#g.  avee  solos,  5.  Les  Anges 
du  printemps,  p.  avec  solos,  6.  La  Familie 
des  Cloches,  ch.  avec  solos,  7.  Les  lieures, 
choeur  avec  solos,  8.  Foi  en  Dieu,  choeur 
avec  solos,  9.  La  Priere  des  Oiseaux,  ch. 
avec  solos,  10.  La  patronne  des  musiciens, 
duet.  ä  2  p.,  11.  Sainte  Esperance,  duetto, 
12.   Salut,   eine,   trio   ou   choeur    ä  3    voix. 

La  Chapelle  de  la  foret.  2SC  2— n  Chou- 
dens. 

La  Charite,   S.   MS   1.70  n   Choudens. 

Charles-Quint  au  convent  de  Saint-Just.  2 
tons    2 —   Costallat. 

Charles  IX.  et  Coligny,  Bar.  B  6 —  Lernoine. 

Charlotte  Corday  2 — n  Jouhert,  1.50  Schott. 

Chasse  (La),  Duos  ou  Choeurs  ä  2  voix 
2.50  n   Costallat. 

La  Chasse  aux  maris  1 — n  Joutert,  S.  MS 
3 —  Lernoine. 

Les  Chasseresses,  SMS  2 — n,  choeur  ä  2  v. 
ov.  P  2 — n,  Ch.  s.  — 60  n;  p.  s6p.  — 30  n 
fant.  Jfms  7.50  Jouhert. 

Les  Chasseurs  ä  pieds  1 — n  Jouhert. 

Le   Chat-Botte.   Ch.  s.   —40  n   Lernoine. 

Chatterton,  B.Bar  5—.  Ch.  s.  — 20  n  Le- 
rnoine. 

Chaiuni&re  et  Chateau.   SMS  4 —  Benoit. 

La  Chaumifere  incendiee,  duo  — 20  n  Le- 
rnoine. 

La  chauvri&re,  romance  2.50  Heugel,  Katto, 
— 50  Schott. 

■  Le    Chene    de    Saint-Louis,    pour    gargons, 

Operette,   Part   4 — -   Lernoine. 
Le  Chgne  des  Amourettes^  SMS  3 —  Benoit. 
Les  Chercheurs  d'ors,  Duo  p.  voix  d'hommes 

5 — ,  Ch.  s.  — 20  n  Lernoine. 

■  Chevri&re   des   Apennins      (La)      2 — n     Co- 

stallat. 

Chien  et  Chat.  Duo  3 —  Sulzbach. 
ov.  P  2 —  n,  Ch.  s.  — 60  n ;    p.   s6p.  — 30  n 


Chien  qui  lache  sa  proie  pour  l'ombre  1 —  n 
Jouhert. 

Chimene,   Scfene  2 — n  Jouhert. 

Douze  choeurs  ä  4  voix  sans  acc.  ä  1 —  n 
Lahbe. 

Labbe:  L'Aurore  brillante.  Auteur  de  tou- 
tes  choses.  Cröateur  des  humains.  De  tou- 
tes  les  Couleurs.  Grand  Dieu  qui  fit  les 
cieux.  Grand  Dieu  qui  fait  briller.  Les 
portes  du  jour  sont  om'ertes.  Sombre  nuit. 
Source  ineffable.  Tandis  que  le  sommeil. 
Ta  sagesse,  grand  Dieu.  Verbe  egal  au 
Tres-Haut. 

Choeurs  popoulaires,  4  voix  ä  — 25  n  Lahbe : 
Ah!  vous  dirai-je  maman.  Aussitot  que 
la  lumifere.  Cadet-Roussel.  Charmante 
Gabrielle.  Combien  j'ai  douze  sauveiianr-e. 
Le  comte  Ory.  La  curieuse.  Genevifeve  de 
Brabant.  J'ai  du  bon  tabac.  Je  Tai 
plante.  Malbrough.  Malgre  la  bataille. 
L©  matelot  de  Bordeaux.  Nous  n'avon.s 
qu'un  temps  ä  vivre.  L'orage.  Pauvre 
Jacques.  Le  point  du  jour.  Quand  le  bien- 
aime.  Que  ne  suis-je  la  fougereT  Le  ran 
tan  plan.  Le  roi  Dagobert.  Suivant 
l'amour  Une  tendre  musette.  Ver^ez  donc! 

Christophe  Colomb,  2  tons,  melodie  1.35  n 
Costallat. 

Cinq-Mars,  B.  Bar  6 —  Lernoine. 

Clair  de  la  lune  (Au),  duettino,  Duos  ou 
Choeurs    ä  2  voix    2.50  n    Costallat. 

La  Cle  des  champs,   S  MS  2 —  n   Choudens. 

Cleopätre,  pour  S  2 —  n  Costallat. 

La  Clochie  de  mon  village   1.70  n   Chou-dens. 

La  cloche  qui  tinte,  SC  1.75  n  HacJiette. 

Les  Cloches  du  couveiit,  SMS  2 — n  Ch.  s. 
— 25  n    Choudens.     duettino    — 25  n   Labbe. 

Les  Cloches  du  Soir  4 —  Benoit. 

Clotilde,  reine  des  Francs,  Scfene  2 —  n  Jou- 
hert. 

Clovis  ä  Tolbiac,  melodie,  2  tons  1.70  n 
Costallat. 

La   Coearde,  Chant    1 — n  Jouhert. 

Le  coeur  donnö,  grande  valse  chantee  6 — 
Heugel. 

Le  Coeur  d'une  Mfere  3 —  Benoit. 

Colombine,  scfene  bouffe  3 —  Noel. 

Conunent  sont  les  Enfants  3 —  Lernoine. 

Les  Compagnons  du  Tour  de  France,  duo, 
TB  7.50  Lernoine. 

Complainte  du   Tourneur    1 —  Costallat. 

Concert  champetre.  Douze  moreeaux  ä  deux 
ou  trois  voix  #gales,  ;S^.  MS  Lernoine:  N. 
1.  Concert  champgtre  6 — ,  Ch.  s.  2 — n. 
N.  2.  Sous  les  Peupliers  4 — ,  N.  3.  Les 
Muses  4 — ,  N.  4.  Une  Fete  ä  Pekin  6 — , 
N.  5.  Le  Sabbat  4 — .  N.  G.  Les  Tisserands 
de  Silösie  4—,  N.  7.  Les  Feux  follets  3—, 
N.  8.  Le  Marchö  aux  Esclaves  4 — .  N.  9. 
Au  Bord  du  Nil  3 — ,  N.  10.  Le  Chant  des 
nuages  6 — ,  N.  11.  Danses  Espagnoles  5 — , 
N.   12.  Les  Filles  du  Chasseur  6 — . 

Concert  sur  l'Eau,  duo  — 20  n  Lernoine. 

La  confession  de  bayard  mourant,  sc&ne 
dramat.   6 — ,   Ch.  s.'l —  '^oel. 

Les  Confidences,  S.  MS  1.70  n,  choeur  — 25  n- 
Choudens,  SC  —40  Lahbe,  SC  1 —  Schott. 

Les  Conscrits,  T    B  G —  Lernoine. 

Conseils  3 —  Benoit. 

Conseils  de  grand'möre,  Ch.  s.  — 40  n  Bomc- 
monn. 


Bordese  L.  Les  consolations 
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-  Les  consolations,  duo  bouffe,  SB  1.25  Schott. 

-  Une  conspiration,  S  MS  2 —  n,  Ch.  s.  — 40  n 

Labie. 

-  Contadines    de   Florence.     Duo     ou    choeur 

1.70  n,  Ch.  s.  — 25  n  Jullien. 

-  Conteniement    passe    richesse    3 — ,       Ch.  s. 

— 20  n    ( Les   iivr. )    Lemoüve. 

-  Contes  de  Perrault,  Recit    ( avec  Choenr  ad 

libitiun),  LemoinC:  1.  Barbe  bleue  5 — ,  2. 
Le  Chat  bott^  5 — ,  3.  Le  Petit  Poncet  5 — , 
4.  Les  Fees  5 — ,  5.  Cendrillon  4 — ,  6.  Le 
Petit  Chaperon  rouge  4 — ,  7.  La  Belle  au 
Bois  dormant  4 — ,  8.  Riquet  ä  la  Houppe 
4 — ,  9.  Le  Bouquet  de  la  chanteuse  3 — , 
10.  Les  BriseSj  chant  de  Laurenoe,  scene 
4 — ,  11.  La  Flem-  de  Ravanelle  4 — ,  12. 
Reste  au  Village,  mel.  3 — . 

-  Cora  la  jeune  negi'esse  2 —  n..  Ch.  s.  — 35  n 

Clwudens,  — 40  n  Labbe. 

-  Le  Corbeau  et  le  renaid  1.75  n  Joubert. 

-  La  Corbeille  de  mariage,  S.  MS  5 —  Lemoine. 

-  Cordelia  1 —  n  Joubert. 

-  Corinne  1.75  n  Joubert. 

-  Coriolan   ä  Kome   1.70  n  Choudens. 

•  Le  CorricolOj  air  bouffe  Basse  ou  Bar  2.50  n 
Costallat. 

-  IjCS  Corsaires  ä  l'abordage,  Duo  p.  v.  d'hom- 

mes  5 — .  Ch.  s.  — 20  n  Lemoine. 
Le  courroux  d'une  mere  2.50  Hcugel. 
La  course  aux  papillons  2.50  Heugel,  — 85 

Schott  Freres,  — 25  Schiriner. 
Le  Creancier  de  ilarthe  1 —  n,  Ch.  s.  — 35  n 

Choudens,  — 40  n  Labbe. 
Credo,  messe  2  voix  av.  Org  ou  H  8°  1.25  n 

Costallat. 

■  Credo,    2  voix,   extrait   de    sa    petite   messe 

solennelle   5 —   MatJiieu. 

-  Credo,  en  fa,  2  voix  1.50  Schott  Freres. 

■  Credo,  4  voix  d'hommes   sans   acc.   8°   1 —  n 

Costallat. 
■Credo  de  l'Amour   (Le)    1.70  n  Costallat. 

Credo   Et   Incainatus   est,  i  ou  2   CornetsP 
—50,  FullO  1.25  n,  U  Instr  1— n,  10  Instr 
— 75  n,     P     —25  n,     Milit.     Band     — 75  n 
Fischer. 
■Les  Creoles,  duo,  SMS  2 — n  Joubert. 

Crinoline  et  panier,  duettino  5 —  Cloi,  1.75  n 
Gallet. 

Les  Croix  dans  les  bois,  SMS  4 —  Benoit. 

La  Croix  des  bois.  Duo   1 —  Schott  Freres. 

La  Croix  du  premier  pas,  legende^  Ch.  s. 
— 20  n  Lemoine. 

Cromwell  au  tombeau  de  Charles  1er  B  2.50  n 
Costallat. 

Croquemitaine,  Croquemiton,  Bluette  — 30  n 
Joubert. 

Crown  of  Virtue,  or  Coronation  — 50  Ditson. 

Ives  curieuses.  duo  2 — n  Gallet. 

Daniel  au  festin  de  Balthasar,  B.  T  ä  5 — , 
Ch.  s.  — 20  n  Lemoine. 

Dans  ce  temps-lä  1 — n  Duro/nd. 

Danse  mon  petit  — 75  Schott. 

Danses    d^    Xegresses,    SCA    5—   Lemoine. 

Dans  vos  concerts,  2  parties  avec  Ora  ou 
H  8»  —30  n  Costallat. 

Dantfes  ä  Monte-Cristo,  Sc&ne  2.50  n  Joubert. 

David  chantant  devant  Saul  ( David  vor 
Saul,  David  singing  before  Saul),  Bar.  B 
2 — n  Choudens,  B  1.25  Schott,  — 35  Dit- 
son, — 60  Gordon,  4/ —  Williams,  — 40  Chtt- 
heil,  Ch.  s.  — 35  n  Choudens,  — 40  n  Labbe, 


— 25  n  Rouart,  choeur  et  solo  — 25  n  Chou- 
dens, transcr.  P  (Hess)  2.50  n  Choudens, 
Org  (Westbrook)  1—  Schott,  V,  Fl, 
Com  ä  — 25  n  Fromont. 

-  La  Debutante,  air,  S.  MS  4.50,  Ch.  s.  — 40  n 

Lemoine. 

-  Le  Debüt  dans  le  monde,  cavat.  S.  MS  5 — ■, 

Ch.  s.  — 40  n  Lemoine. 

-  Les  Delassements    lyriques :     1.    Les    Boules 

de  neige.  2.  L'Arbre  des  petits  bonheurs.  4. 
11  etait  une  fois.  5.  Les  Filles  d'Otaiti.  6. 
Les  Perles  de  la  Cera-Cruz.  7.  Les  Dentel- 
liferes  de  Malines,  Duos  ou  Choeurs  ä  2  voix 
ä  2.50  n  Costallat. 

-  Demain    1.35  n   Costallat. 

-  Les    Dentelliöres    de    Bayeux,    SMS    1.70  n, 

choeur  av.   solo  — 25  n  Choudens. 

-  Le  Depart.  duo,   SMS   1.35  n  Joubert. 

-  Depart  de  Jeanne  d'AiCj  S.  MS  5 —  Lemoine. 

-  Le  Depart  de  l'Orpheline,  mel.   3 — ,   Ch.   s. 

— 25  n  Lemoine. 

-  Le  depart  des  conscrits,  SMS  1.75  n  Gallet, 

6 —  Lemoine. 

-  Depart   du  Chalet^  Air   2 —  n   Joubert. 

-  Le   depart  du   Croise   scene   dramatique,   B. 

Bar  5 — ,  Ch.  s.  — 40  n  Lemoine. 

-  Le  Depart  du  raousse  — 85  Schott  Freres. 

■  Depart  jjour  les  vacances  ä  2  voix  eg.  1 —  n, 
choeur   av.   solo  — 25  n   Choudens. 

-  The  Departure  for  Home  — 85  Schott  Freres. 

-  Dernier  Chant  de  Cieopätre  6 —  Benoit. 

-  Dernier  cri  du  Soldat   (Le)    1 — n  Costallat. 

-  Derniere  heure  de  Catherine  Howard  2.50  n 

Joubert. 

-  La  derniere  poup^e  1.35  n  Joubert. 

-  Derniöres   Inspirations   de   Donizetti,    Ö 

jjetites  Fantaisies  sur  des  motifs  favoris  des 
Operas,  pour  P  ä  1.25  Schott:  1.  Gianni 
di  Parigi.  2.  Caterina  Cornaro.  3.  Giarmi 
di  Parigi.  4.  Caterina  Cornaro.  5.  Gianni 
di  Parigi.  6.  Caterina  Cornaro. 
-Dernier  jour  de  Corinthe  (Le),  M  ou  C 
2.50  n  Costallat. 

-  Dernier   Jour   de  Marie   Stuart    ( 1,  2 )    G— 

Benoit. 

-  Lss  derniers  amis  3 —  Lemoirie. 

-  La  Dette  de  Jacquot  3 —  Benoit. 

-  La  Dette  du  pauvre  3 —  Lemoine. 

-  La  Dette  du  Printemps  3 —  Benoit. 

-  Les  deux   amies,  X.   1.   Heure   du   soir.   SC. 

2.  Les  jeunes  Filles  et  l'Echo.  SC.  3.  Les 
Voix  rivales,   SC   ä  5 —  Lemoine. 

-  Les  deux  Fr§res.  duo  — 20  n  Lemoine. 
-Les  deux  Javottes.  SMS  2.50  n  Costallat. 

-  Les  deux  meres,  S.  MS   1 —  n  Muraille,  2S 

6—  Noel. 

-  Les  deux  Priores  3 —  Benoit. 

-  Les  deux  prima  donna,  SMS  2 —  n  Gallet. 

-  Les  deux  Reines.   SCA   6 —  Lemoine. 

-  Jjes  deux  soeurs  ou  l'amour  filial.  duettino 

dialoque  2 —  n,  2  voix  ^g.  de  femmes  1.70, 
Ch.  s.  — 50  n  Labbe. 

-  Les  deux  Turennes,  pour  gargons,  operette, 

Part  4 —  Lemoine. 

-  Diane  blanche,  Quadrille  4.50  Benoit. 

-  Diane  chasseresse,  duo  — 20  n  Lemoiyie. 

-  Dieu  du  Chene  et  du  Roseau  3 —  Benoit,  — 85 

Schott  Freres. 

-  Dieu  seul  le  sait,  air  3 —  Lemoine. 

-  Le  dilettante,  sc&ne  lyi-ique  6 —  Noel. 

-  Diog&ne,   pour  Bar   1 —  n  Costallat. 


Bordese  L.  Les  Diseiples 
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■  Les  Diseiples  d'Anacreon,  duo  6 —  Lemoine. 
Disertore  svizzero.  Le  Bottich; 

1.  Bar  Carola  Giovine  gondoliera    (Lira  36), 
S  3—. 

2.  Arietta.  Ah!   se  nemico  fato     (Lira  37), 
T  3—. 

3.  Cavatina.    Seco    d'un    rio    sul    margine 
(Lira  357),  Ä  6—. 

4.  Aria  buffa.  Largo,  largo  son  qua,  B  7.50. 

5.  Duett.  Buflf.  Dalla  riposta,  SB  9—. 
Dispute  de  jeunes  fillesj  duettino  bouffe  6 — 

Glot  fils,  2 —  n  Gallet. 

La  Distribution  des  prix,  SMS  1 —  n  Chou- 
dens,  SMS  2— n  Muraille,  2S  6—  Noel, 
— 85  Schott  Freres,  choeur  av.  solo  — 25  n 
Cho'udens. 

La  Diva  des  Champs-Elysöes,  S.  MS  6 —  Le- 
moine. 

Le  Doigt  de  Dieu.  ST,  BorB  ä  2—  n,  Ch.  s. 
— 35  n  Choudens. 

Le  Doigt  qui  dit  tout  3 —  Lemoine. 

Dolce  calma   (ital. )   ä  1  voix  1.75  n  Jouhert. 

II  dolce  far  niente,  six  duos  pour  voix  de  S 
MS  ou  CA,  Heugel:  1.  La  legende  de  l'oran- 
ger.  2.  Les  Sirönes.  3.  Les  Rosieres.  4.  Les 
Vivandiferes.  5.  Les  Debutantes.  6.  11  dolcj 
far  niente^  ä  4.50. 

Domine  exaudi  (in-8")  avec  Org  ou  H  — 50  n 
Costallat. 

Domine  Salvum,  en  re,  messe.  2  voix  av.  Ürg 
ou  H  — 80  n.  sans  acc.  — 50  n  Costallat. 

Domine  Salvum,  3  voix  avec  Org  cu  H 
— 30  n  Costallat) 

Domine  Salvum,  4  voix  avec  Org  ou  H 
— 30  n  Costallat. 

■  Domine    salvum    de   sa    petite   messe    solen- 

nelle   3 —  Mathieu. 
Donne,  donne,  petit  Enfant,  rom.  3 — ,  Ch.  s. 
— 20  n  Lemoine. 

■  Donnez  aux  pauvres,  Ch.  s.  — 25  n  Gruc. 

■  Dormeuse  1 —  n  Costallat. 

La  Dot  du  bon  Dieu  3 — ,  Ch.  s.  — 20  ii  Le- 
moine. 
Doux  rgve  d'enfance,  S.  B.  Bar  5 —  Lemoiitc 
Les  Druidesses,  duo  — 20  n  Lemoine. 

■  Duchesse  de  Guise  2.50  n  Jouiert. 

■  10   Duetos   fadles   o    coros   a    2  partes    con 

solos,  Lemoine  ä  8 — :  1.  Vuelta  de  mayu. 
2.  Harmonia.  3.  Estrella  del  mar.  4.  La  Di- 
vina pastora.  5.  Ramillete.  6.  Hosaima.  7. 
Ninos  y  flores.  8.  La  Procesion.  9.  f  na 
funcion  en  el  cielo.    10.   Consagracion. 

■  Duets     for     School-Festivals     — 85     Schott 

Freres. 

■  Duos  p.  8  et  MS  av.  P,  Un  vol.  (in-8°)    10— n 

Choudens:  1.  Les  Madrilfenes.  2.  Les  Fau- 
vettes.  3.  Cn  nid  des  rossignols.  4.  Les  Dcn- 
tellieres  de  Bayeux.  5.  Le  Retour  ä  Bysance. 

6.  Le  Renouveau.  7.  L?s  Vendangeuses  na- 
politaines.  8.  Les  Mariniferes  de  l'Adriatique. 

9.  Les  Moissonneuses   des   marais   Pontin». 

10.  La  C16  des  champs.  11.  Le  Medlleur  pain 
des  familles.  12.  Les  Emigrantes.  13.  Nizza. 
14.  Les  Cloches  du  Couvent.  15.  Les  Bluets. 

-Du  pain  1 — n  Costallat. 
-  Fasy  Two-Part  Songs  and  Choruses  for  the 
.  special  use  of  Schools  etc.  Schott:  Adant 
L.:  1.  Sörenade  en  Mer  (Night  Song  at 
Seia).  2.  Soleil  du  Printemps  (A  Spring 
Song).  Battmann  J.  L. :  3.  Les  De- 
moiselles    (The    Open   Air).     4.    Un    Jour 


de  Mai  (The  First  Day  of  Spring). 
5.  Les  Soeurs  des  Abeilles  (The  Bees). 
Bordöse  L. :  Les  Fetes  des  Pension- 
nats  (Duets  for  Sehool  Festivals).  6.  La 
Distribution  des  Prix  (Tlie  Distribution 
Birthday).  8.  La  Fete  de  la  Maltresse  (The 
Teacher's  Birthday).  9.  Le  Retour  ä  la 
Pension  (The  Return  to  Sehool).  10.  Le 
Depart  pour  les  Vacanoes  (The  Departure 
for  Home).  11.  La  Fete  des  Pensionnats 
(Holiday  Time).  Denefve  J. :  12.  La 
Fete  de  Noel  ( Christmas )  ä  2/ — .  J  o  ur  e  t 
L. :  13.  Tombee  du  Jour,  Choeur  ä  3  voix 
(Nightfall).  14.  Espoir  en  Dieu  (Faith  in 
God).  15.  Les  Fleurs  (Flowers).  IG. 
L'Etoile  du  Soir  (To  the  Evening 
Star).  17.  Musique,  Parfüm  et  Prifere 
(Nature's  Prayer).  18.  Les  Clochettes 
bleues  (Blue  Beils)   ä  4/ — . 

-  Ecce  panis  en  fa  pour  MS  ou  T   (in-S")    av. 

Org{H)    — 30  n   Costallat. 

-  Ecce  panis  en  si  bgmol    ( in-8° )   av.  Org  ( H ) 

— 50  n  Costallat. 

-  Ecce  Panis  Duet  — 30  Düson. 

-  Ecce  PaniS;,  Adore  Te.  Sub  Tuum,    SA  — 50 

Fisclier. 

-  L'Ecole  buissonniöre,  SMS  4 —  Benoit,  Duo 

1 —  Schott  Freres. 

-  Les   Ecuyöres.   Duo,   Ch.  s.  — 20  n  Lemoitve. 

-  L'Eglise   du    Village.    Choeur    ä  2  voix    3 — 

Mennesson. 

-  Eia  Mater    (in-8'*)    2  voix  avec    Org    ou    E 

— 50  n  Costallat. 

-  Elementa  ry  Method  of  Singing  ( Methode  de 

Chant  6lemeniaire)  G. 25  Schott,  (e.  f.)  1.50 
Schirmer. 

-  Les  Eleves  de  Bengali.     Duo,   Ch.  s.  — 40  n 

Lemoine. 

-  Elisabeth   et  Marie   Stuart,     choeur   2  voix 

2 — n   Costallat. 

-  Elisabeth,    reine   de  Hongrie,    romance     1 — 

Schott. 

-  I-^es  Emigrantes,  S  MS  2 —  n,  choeur  av.  solo 

—25  n  Choudens. 

-  L'Emigration  des  Alsaciens  pour  2  voix  fem- 

mes  1 — n  Durand. 
-Enfant  de  Dieu(L'),  melodie  1 — n  Costallat 

-  L'Enfant  du  bon  Dieu  — 85   Schott  Freres. 

-  L'Enfant  6gar6   1.70  n,   Ch.  s.  — 35  n   Chou- 

dens,   — 40  n    Labid. 

-  Les   Enfants,   Bar.  T   1.70  n   Choudens. 

-  Enfants  d'Edouard    ( Les ),  8  et  C,  Duos  ou 

Choeur  ä  2  voix  2.50  n  Costallat,  (The 
children  in  the  tower.  Les  Enfants  d'Edou- 
ard Lütgen ) ,  SC  2/ —  n  Augener. 

-  Les  enfants  de  la  madone,  SMS  1.75  n  Gallet. 

-  En  tratneau,   sur  la  Newa,   duo,   S    MS    P 

1.35  n   Joubcrl. 

-  Ermite  du  Mont  Carmel    ( L' ) ,  2  tons  2 —  n 

Costallat. 

-  Der  erste  Lehrmeister  im  Gesänge,  für  den 

Umfang  jeder  Stimme  (deutscher  und  fran- 
zösischer Text)    6 —  Fürstner. 

-  L'esclave  blanche^  romanoe  — 75    Schott. 

-  L'Esclave  mauresque,  air  8.  MS  5 — ,  Ch.  s. 

— 20  n  Lemoine. 

-  Esmeralda,  rom.  av.  P.  G  5 —  Grus. 

-  L'Esprit    et    le    Coeur.     Operette    en    1  acte 

4.50  Schott  Freres,  Quadr.  1.35  Schott 
Freres,  1 — n  Costallat,  Valse  1 —  Schott 
Freres,    1.70  n   Costallat. 
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L'Etna,  sicilieiine  4 —  Lemoine,  (Nouvelle 
Danse  Nationale  de  Salon  preeedee  de  la 
theorie)    1.50  Ricordi,  4ms  5 —  Lemoine. 

L'Etoile  du  Maria.  (Tlie  Star  of  Love.  Trio 
a  Chor.  2SA  — 35  ScMnner. 

L'Etoile  du  marin,  28C  1.70  n,  ehoeur  — 25  n 
Choudens. 

■  I/ex-Voto,  8.  MS  6 —  Lemoine. 
L'Evasion,  Chant    1.35  n  Joubert. 

■  La  Faction  du  bon  eure  1—  n,  Ch-  s.  — 35  n 

Clioudens,  — 40  n  Lahhe. 

■  Fac  ut  poitem.  2  voix  av.  Org  ou  H  — 50  n 

Costallat. 

■  Fairy  music,  SC  4/ —  Ashdotcn. 

Fais  ee  qua  dois,  advienne  que  pourra. 
Operette,   Part  4 —  Lemoine. 

■  La    faniille    suisse,    quadrille    1.75  n    Gallef. 
Les   Faneuses   de  Tivoli,  S.  MS   5—,   Oh.  s. 

— 40  n  Lemoine. 

Farewell  Song.  Feni.  voic.  2  parts  — 10 
J.  Fischer. 

■  Les   fauconniers    de  la    reine,     T   ou   Bar  B 

2 — n  Muraille,  TBar  (i —  Koel. 
•Faust,  IS.  T,  2  Bar.  B  2— n,   Ch.  s.   in  8^' 

— 35  n    Choudens,    — 30  n    Jouhert,    — 25  n 

Roum-t. 
■V.  Cornet.  Fl  sculs   (les  tsucces  modernes  N. 

29 )  — 25  n  Fromont. 

■  Faust  et  Mephistopheles,   TB  6 —  Lemoine. 

■  Les   Fauvettes,   S    MS   2 —  n.   ä  2   voix   eg. 

1.70  n  Choudens,  (Die  Grasmücken)  Texte 
fr.  et  al.  SC  1 — ,  (The  sisters)  Texte  fr. 
et  ang.  1.50  Schott,  duettino,  S  — 40  n 
Labbe,  SMS  — 50  Schirmer.  ehoeur  av.  solo 
— 25  n  Choudens,  Transcr.  P  1 —  n  Chou- 
dens. 

■  La   F6e   melusine.   eavat.    Ch.  s.   — 20  n   Le- 

moine. 

■  Les  Fees,  Ch.  s.  — 40  n  Lemoine. 

■  Les  femmes  de  la  bible,  SMS:     1.  Le  Triom- 

phe  de  Judith,  air.  2.  Rebecca  ä  la  Fon- 
taine, eavatine.   3.  La  Reine  de  Saba,   air. 

4.  La   Fille   de   Jephte,   scene   drainatique. 

5.  Agar,  scene  dramatique.  6.  L'Eden 
ou  Eve,  chant.  7.  ]-ia  Fille  de  Pha- 
raon,  air.  8.  Ruth  la  Glaneuse,  cantate. 
9.  Rachel  pleurant  ses  Enfants,  air.  10. 
Tamar,  sc&ne  dramatique.  11.  Esther.  12. 
Deborath,   air   ä  5 —  Lemoine. 

■  Festival    Mass.    2  voic.    — 75.    Voice    parts 

— 50  Fischer. 

-  La  Fete  de  la  Madone  d'Arc.  SC  5 — ;,  Ch.  s. 

— 40  n  Lemoine. 

■  La  Fete  de  la    maitresse,     ehoeur   av.   solo 

— 25  n  Choudens. 

■  La  Fete   des   Fleurs.   SMS   3 —  Benoit,   Le- 

moine. 

■  La    Fete    des    pensionnats,     S    MS    1 —  n, 

ehoeur  av.   solo  — ^25  n  Choudens. 

■Fete  des  roses  ä  Mergellina  (La),  duo  SMS 
2 — n   Joubert,    1.25   Schott. 

-La  Fete  du  Bon  Dieu,  S.  MS  1.70  n  Chou- 
dens, ehoeur  — 25  n  Choudens. 

-  La   Fete    d'un      superieur,      ehoeur     2  voix 

2.50  n  Costallat. 

-  La  Fete  du  pasteur,  ehoeur  — 25  n  Choudens. 

-  Les  Fetes  beniesj  album  de  douze  chants  reli- 

gieux  ä  1,  2  ou  3  voix,  eu  solos  ou  ehoeurs, 
av.  P  ace.  8 — n,  sans  acc.  3 — n  Beugel. 
1.  Le  Jour  de  l'an.  2.  L'Epiphanie.  3.  Les 
Ra-meoix.     4.   Päques.     5.   Mois    de    Marie. 


0.  L'Ascension.  7.  La  Pentecöte.  8.  La  Fete- 
Dieu.  9.  l^'Assomption.  10.  La  Toussaint. 
11.  La  Sainte-Catherine.  12.  Noel  ä  3 — , 
sans  acc.   ä  — 40  n. 

■  Les  Fetes  des  Pensionna.ts.    Six  duettinos  ou 

ehoeurs  ä  deux  voix  pour  distributions  de 
prix,  av.  P  ä  1 — n  Choudens:  Le  Depart 
pour  les  vacances.  La  Distribution  des  prix. 
La  Fete  de  la  maitresse.  La  Fete  des  pen- 
sionnats. La  Fete  du  pasteur.  Le  Retour 
ä  la  pension. 

-  Les   F§tes   des    pensionnats,    6  diuettini     ou 

ehoeurs  ä  2  parties:  1.  La  Distribution 
des  prix.  2.  La  Fete  du  Pasteur.  3.  La 
F§te  de  la  Maitresse.  4.  Le  Retour  ä  la 
pension.  5.  Le  Depart  pour  les  vacances. 
6.  La  Fete  des  Pensionnats  u  — 85  Schutt 
Fr  eres. 

-  Une   Feuille   d'autonme    1 —  n    Costallat. 

-  Les  Feux  follets.  Duo,     Ch.  s.     — 20  n    Le- 

moine. 

-  La  Feuille  morte   3 —  Benoit. 

-  Le   Fiance  de  Rachel,  B.  Bar  6 —  Lemoine. 

-  La  Fiancee  du  Pecheur  albanais,  S.  MS  6 — • 

Lemoine. 

-  Les  fianeees,  2S  6 —  Noel. 

-La   Fille   de   l'Exilö   2 — n  Jullien. 

-  La  Fille  du  passeur  du  Gue  — 50  Schott. 

-  Fille  du  Regiment.  2  fantaisies  sur  la,  Org 

V,  Org  Vc  ä  9 —  Lemoi/ne. 

■  Les   Filles   de   Dieu,    SC   5—   Ch.  s.   — 40  n 

Lemoine. 

-  Les  Filles  de  Milton.  SC  5 — .  C^.  s.  — 40  n 

Lemoine. 
-Les    Filles    des    Pecheurs,    SCA    2.50  n    Co- 
stallat, SMS  3 —  Benoit. 

-  I-es    Filles    d'Otai'ti,    ehoeur    2  voix    2.50  n 

Costallat. 

-  Les     filles    du    carillonneur,     SMS      1.75  n 

Gallet,  (Die  Töchter  des  Gloekentürmers ) 
1 —  Schott. 

-  Les   Filles   du  chasseur.   Duo.   Ch.  s.  — 40  n 

Lemoine. 

-  I^es  Filles  du  Deserteur.  S    C  5 —  Lemoine. 

-  Fiori      d'Italia:        Douze      chants,      N.     1. 

ä  12  ä  3 — .  ÜST.   13  et  14  ä  5 —  Lemoine. 

-  The    first    Christmas     night.      Sacred    song 

4/ — -  Ashdoion. 

-  üne  fleur,   e'est  Marie    1 —  n,   Ch.  s.  — 35  n 

Costallat. 

-  Fleur  de  Messine.  valse  4.50  Lemoine. 
-Fleurs    (Les),    Duos   ou   Choeurs   ä  2  voix 

1.35  n  Costallat. 

-  Fleurs  ä  Marie     ( quinze  cantiques  ä  2  voix 

p.  le  moi  de  Marie)    15 —  Benoit. 

-  Les  Fleurs  de  FAnge  — 85  Schott  Freres. 

-  Fleurs  de  la  vie,  nocturne-Duo  avec  P  6 — 

Clot  fils,  duo  2 — n  Gallet. 

-  Fleurs  priniani&res,   mazurka    1 —  n  Costal- 

lat. 

-  Flibustier   (Le)    1.35  n  Costallat. 

-  Flower    Girl      (Vendetriei    di  Flori)      — 50 

Schirmer. 

■  La  foire  aux  rubans  2.50  n  Costallat. 

-  La  Folie   du  roi  Charles  VI.,   Scöne    1.75  n 

Joubert. 
Folie   du  Tasse  (La),    2  tons    2.50  n  Costallat. 
-Folie   du   Village    (La)    2.50  n    Costallat. 

-  Tjes  fondeurs,  T  ou  BarB  1 —  Muraille,  TBar 

6 —  Noel. 

-  La   Fontaine   de  l'Ermite   3 —   Lemoine. 
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La  Fontaine  Miraculeuse,  pour  jeunes  filles, 

Operette,  Part  5 —  Lemoine. 
Fort  comnie  un  Türe,  pour  gargons,  operette, 

Part  5 —  Lemoine. 
Frangoiä  lei-  ä  Pavie,  scfene  dramatique  6 — , 

Gh.  s.   1 —  Aoel. 

■  Frangois    ler   et   Bayard,    TB    G —   Lemoine. 

■  Frangois    ler    et    Charies-Quint,    T  Bar    6 — 

Lemoine. 

■  Les   Francs,    chant   de   guerre,   Bar    B    6 — ■ 

Lemoine. 

Le  frappe  de  Dieu  (X.  1  T,  N.  2.  Bar)  Scene 
dram.  3 — .  C'h.  s.  1 —  Bornemann. 

Fredegonde,  scöne  dramatique  1.70  n  Costal- 
lat. 

Fr&re  et  soeur,  petit  opera-comique  pour 
pension  3 — n  Lemoine:  1.  Duettino.  Tra- 
vaillons,  travaillons  encore,  8  MS  3.75. 
2.  Ballade.  Dejä  la  nuit  couvre  la  plaine, 
MS  2.50.  3.  Romance.  Des  monts  de  la 
Savoie  2.50.  4.  Cavatine.  Helas !  il  ne  vi'ent 
pas!  3.75.  5.  Duo.  J'avais  encore  les  yeux 
en  larmes  3.75.  6.  Romance.  Ce  n'est  pas 
d'un  artiste  2.50.  7.  Duetto  final.  Quel 
transport,   quelle  joie   2.50. 

Fuseau  de  ma  grand'mere  (Le),  Duos  ou 
Choeurs  ä  2  voix  1 — n  Costullat. 

Galilee  devant  l'Inquisition,  2  tons  1.70 
Costallat. 

Le  Geai  pare  des  plumes  de  paon.  Fable 
1 —  n  Joubert. 

Gemelli  di  Preston,  Simfonia,  P  2.75,  Cava- 
tina:  Cosi  dolce  egli  ha  l'aspetto,  S  2.75, 
Canzone:  Avea  Roberto  prode  guerrier,  Bar 
1.50  Ricordi. 

Geneviöve  de  Paris,  S.  MS  4.50,  Gh.  s.  — 20  n 
Lemoine. 

■  G«nevieve  et  Attila,  SB  7.50  Benoit. 
Gesangschule  des  neueren  Gesanges  m.  vor- 
ausgehenden Solfeggien.  Ausg.  deutseh, 
franz.,  engl.,  Text:  I.  Teil  Solfeggien,  IL 
kl.  Gesangschule  ä  2.50  n,  komp.  4 —  n 
Andre. 

Giä  la  notte,  SC  4.50  Heugel. 

Le  Gilet  de  mon  oncle  Thomas   3 — ,   Gh.  .s. 

— 40  n  Lemoine. 
Gina,  la  devineresse,  scfene,  S.  MS  5 — ,  Gh.  s. 

— 20  n  Lemoine. 

■  Giovine  gondoliera,  S  (la  lida  d'Italia  N.  36) 

3 —  Boulck. 

■  La  Glandee,  duo  — 20  n  Lemoine. 

■  Glaner  pour   sa   mere,   Cavat.   2 —  n,   Gh.   s. 

— 35  n  Chotidens. 

■  Glaneuse  de  la  Beauce  (La)   1 — n  Gostallat. 
■Gloria   (Gluck),  Messe,  2  voix  av.  Org  ou 

H  1 — n  Gostallat. 
■Gloria,  Mass    in  F,   SSAB.    (Quincy    Chor. 
Collect.   L.   T.   Wade   Part   I.   N.  1)    6— 
Silver. 

•  Gloria,  Messe,  4  voix    d'hommes    sans    acc. 

1 — n  Gostallat. 

Gloria  de  la  petite  messe  solennelle.  2  voix 
avec  Org  ou  U  — 75  n  Gostallat. 
-  Gloria,   2  voix,   solo  et  choeur  messe   solen- 
nelle  6 — •  Malhieu. 

•  Gloria  Patri  de  Mercadar.te,  solo  et  choeur 

ä  4  voix   (in-8°)    avec  Org  ou  H  1.50  n  Go- 
stallat. 
-Godefroy    de     Bouillon      devant    Jerusalem 
ehant     mystique     2 — n     Gostallat,     1.70  n 
Jouhert. 

Universal-Handbuch  der  Musikliteratur.    B. 


Gogo,  le  petit  nögre,  ä  son  maitre,  Chans. 
1 — ^n  Joubert. 

Le  Golfe  de  Naples,  duo,  S  MSP  2 — n  Jou- 
hert. 

CoUection  de  Melodies  etc. :  La  Gondoliera, 
chant  S.  MS  5 — ,  Gh.  s.  — 40  n  Lemoine. 

Goutte  d'eau  3 —  Lemoiv.e. 

Gracieuse  3 —  Benoit. 

Le  Grain  de  Ble  3 —  Benoit. 

La  Gran  Cantatriz,  Cabatinas,  Arias 
y  Esconas:  1.  La  Grau  cantatriz.  2.  La 
Profesion.  3.  Flor  de  alheli.  4.  La  Esclava. 
5.  El  Sueno  de  Ines.  6.  La  Entrada  en  el 
mundo.  7.  O  suave  melodia,  ä  — 20  n  Le- 
moine. 

Grazieila,  Mel.    1 —  n  Jouhert. 

Grenade,  choeur,  2  ou  3  voix  eg.  avec  acc. 
P  ou   Org   1.70  n,   sans  acc.   — ^50  n   Lahhe. 

La   Grenadine,   Bolero   5 —  Benoit. 

Guardian  Angel,  or,  Little  Mother,  operetta 
— 50    Ditson. 

Guillaume  le  conquerant,  B.  GA  1 —  Schott. 

Guttemberg,    2  tons    2 —  n    Gostallat. 

Gipsy  girls,  SG  — 50  Ditson,  SA  — 50 
Schirmer. 

Haec  dies  (Latin  text  only),  SA  — 06 
Ditson. 

La  Halte  des  Turcos,  Chant  du  soldat  1.35  n 
Joubert. 

Heavenly  Father,  Trio,  fem.  voic.  — 08 
Ditson. 

Henri  III.  et  sa  cour,  Chant  du  page  1 —  n 
Jouhert. 

Henry  IV.  devant  Paris,  B.  Bar  3 —  Benoit. 

L'Heroine  de  Beauvais,  S  ou  MS  2 —  n  Go- 
stallat. 

L'Heure  benie,  nocturne,  Duos  ou  Choeurs 
ä  2  voix   1 — n  Gostallat. 

Heure  du  soir,  Duo,  Gh.  s.  — 40  n  Lemoine. 

L'Hirondelle  messagfere,  Var.  S.  MS  5 — , 
Gh.  s.  — 40  n  Lemoine. 

Histoire  d'un  Liseron  2 — n  Gostallat,  — 85 
Schott  Freres. 

L'Histoire  d'un   Nid   1 — n   Gostallat. 

Holiday  Time  — 85   Schott  Freres. 

Homöre   aveugle    1.70  n    Ghoudens. 

The  Huntresses  (Les  Chasseresses),  SA 
— 75   Schirmer. 

L'hymne    ä  l'artiste,    melodie    1 —  n    Labbe. 

Trois  Hymnes  sacrees,  pour  2  voix  Egales 
pouvant  gtre  chantees  en  choeur,  les  solos 
execut#s  par  une  seule  voix:  1.  Jesus  en- 
fant.  2.  O  mes  cloches  du  soir.  3.  Vierge 
Marie,  ä  4.50,  p.  sep.  pour  etre  chantees 
en  choeur,  chacune  — 50  n  Heugel. 

HjTnnes:  1.  A  la  Patrie.  2.  Aux  Aieux.  3. 
A  l'Esperance.  4.  Au  pouvoir  de  l'harmonie. 
5.  A  l'Harmonie,  ä  2.50  Lemoine. 

II  etait  deux  Orphelines,  SMS  3 —  Benoit, 
Duo  av.  ou  sans  parle  3 —  Mennesson. 

■  Les  Immortelles,  choeur,  2  voix  de  Femnies 

1.35  n  Gostallat,   1 —  Schott  Freres. 

■  L'Improvisatrice,      cantiißne      3 — ,     Gh.     s. 

— 20  n  Lemoine. 

Les  improvisatrices,  SMS  1.75  n  Galtet, 
(Les  Improvisatrices,  Die  Improvisatorin- 
nen),  Duettino,   SMS    1.25   Schott. 

■  Inös    l'Espagnole,    air,    S.    MS    5 — ,    Gh.    s. 

— 20  n   Lemoine. 
■L'Infidfele,   Pergolöse   1— n   Gostallat. 

■  L'Innocent,  histor.  Gh.  s.  Leyiioine. 
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avec  Org  ou 
2  voix  — 50, 
( in-8*' )  avec 
avec  Org 


-Les  Inseparahles,  SCA  5 —  Lemoinc. 

-  Invenerunt    puerum,    solo,    MS    ou    T    avec 

Org  ou  H   (iii-8")   — 30  n  Costallat. 

-Invenerunt  Puerum  (Lat.  w.  only),  Wer- 
ner A.  Attende  Domiue  (Lat.  w.  only), 
Quart.  Chor.  — 08  Dits07i. 

-Inviolata  (in-S"),  3  voix  av.  Org{H)  — 50  n 
Costallat. 

-Inviolata   en   si  bemol    (in-S") 
E    —50. 

-Inviolata  en  si  b6mol    (in-8°) 
1  voix  av.   Org(H)    — 30n. 

-  Inviolata     en    sol,    MS    ou    T 

Org  ou  E  — 50  n  Costallat. 

-  Inviolata,  duo  de  IM  a  y  e  r   ( in-8° 

(E)    — 50  n  Costallat. 

-  Imdolata,  S  — 60  n  Muraille,  — 50  n  Schott 

Freres. 

-  Tnvoeation,  hymne  ä  3  voix  2 —  n  Costallat. 

-  Isolement  3 —  Benoit. 

-  L'Italie  — 85  Scliolt  Freres. 

-  L'Italie  delivree,  .S'.  MS  3—.  CK  s.  Lenioine. 
-La  Jalousie  d"Orosmane,  rom.  av.  P.  G  5 — , 

Ch.   s.  — 50   Grus. 
-Jane  Grey,   Air   2 — n  Joubert. 
-Le  Jardin    du    coeur,    melodie    redowa    2.50 

Costallat. 

-  J'avais  encore  les  yeux  au  large,  duo  — 40  n 

Lemoine. 

-  Jean-Bart,  1.  Bar.  B  2.T2—  n.  Ch.  s.  —35  n 

Choudens,  — 40  n  Laibe,  — 25  n  Rouart,  V. 
Cornet.  Fl  K.  78)    ä  — 25  n  Fromont. 

-Jean,  roi  de  Danemark  (mort  d'Ophelie) 
2 — n    {Le  nom   d'Ophelie)    1.75  n  Joubert. 

-Jeanne  d'Arc  ä  Rouen,  Sc&ne,  2  tons  2.50  n 
Joubert,      (Johanna     d'Arc     im     Kerker) 
(frang.  et  allem.),  *S'.  C,    (frang.  et  angl.) 
S.   C    ä  1.50   Schott,  Fant,   pns  7.50  Jou- 
bert. 

-  Jeanne    d'Arc    et    l'Ange,    choeur,    2  v.    eg. 

5 — ^   p.    sep.    — 25  n,   2  voix    6g.    sans    acc. 
— 50  n  Maihieu. 

-  Jeanne     la    folle,    Scfene     dramatique     1.25 

Schott. 

-  Je  change  tous  les  jours,  air  bouile,  Ch.  s. 

— 20  n  Lemoine. 

-  Jerusalem,   scene  dramatique,   Ch.  s.  — 20  n 

Lemoine. 

-  Jesus  1.35  n  Costallat. 

-Jesus    Deus    Angelicum,    solo     (in-8")     avec 

Org  ou  E  — 50  n   Costallat. 
-Je  t'appelle    (Pergolese)    1.35  n  Costallat. 

-  La  Jevme  aveugle,  S   ou  MS  1 —  n  Costallat. 

-  La   jeune    Fille    ä    sa    chevre     — 85    Schott 

Freres. 

-  La  jeune  Fille  ä  son  Pigeon  3 —  Benoit. 

-  Jja,  Jeune   Fille   de   Charite,   SCA    5 —   Le- 

moine. 

-  La   jeun>3   Fille   et   le   Bouvreuil,    SMS    5 — 

Benoit. 
-La    Jeune   Martyre    1.70  n    Choudens,     (Die 

junge      Märtyrin)        scene      dramat.      1 — 

Schott,     Ch.  "  s.    — 35  n    Choudens,     — 40  n 

Labbe. 
-La  Jeime  ouvri&re  1 — n  Costallat. 

-  Les  jeunes  filles  de  l'Echo,  Duo  —40  n  Le- 

moine. 

-  Jeunesse  des  Mousquetaires,  Couplets  1 —  n 

Joubert. 

-  Joan  of  Are  — 75   Diison. 


-  Joan,   roi   des   forgts^    B.   Bar   3 — ,     Ch.   «. 

— 20  n  Lemoiive. 

-  Jocelyn,  I.Bar.  B.  2.T  2 — n  Choudens,  Ch. 

s.  1 —  Bornemann,  — 35  n  Choudens,  — 25  n 
Rouart. 

-  Judas,  air,  Ch.  s.  — 20  n   Lemoine. 

-  Joseph    vendu    par     ses    f rferes,    Bar     2 —  n 

Costallat. 

-  Juif  de  Venise.  air   1.35  n  Joubert. 

-  Jules  Cesar,  scfene  dramat.  B.  Bar  5 — ,  Ch. 

s.  — 20  n  Lemovne. 

-  Jusqu'ä  deniain,  noctume,  Duos  ou  Choeura 

ä  2  voix  1 — n  Costallat. 

-  Kettly,    la   Tyrolienne,    Cavatine,    S.    MS    ä 

5 — ,   Ch.   s.    (Les   Chanta  de  l'Atelier   561' 
livr. )   — 20  n  Lemoine. 

-  Kyrie,  2  voix  de  sa  petite  messe  solennelle 

3 —   Mathieu,    av.    Org(E)    — 50  n,    4  voix 
d'hommes  — 30  n  Costallat. 

-  Kyrie  de  Gl  u c  k,  2  v.  av.  Org  ou  E  — 50  n 

Costallat. 

-  Kyrie    (Stradella),  2  voix  avec  Org  ou 

^   1— n   Costallat. 

-  Kylie,   Gloria.   Credo,    1er  et   2e   T  av.   Org 

ou  E  3.50  n  Costallat. 
-Lä-bas,  lä  bas!   3 — ,  Ch.  s.  1 —  Bornemann. 

-  Le  Laboureur  et  ses  enfants  1 —  n  Joubert. 
-Le  Lac  bleu    (2  tons)    1 — n   Costallat. 

-  Laissez    glaner    les    Orphelins,    Duo    1.50  n 

Jullien. 

-  Laitiere  et  le  pot  au  lait  2 —  n  Joubert. 

-  Le  Langage  des  petits  Oiseaux  3 —  Benoit, 

Ch.  s.  — 40  n  Bornemann. 

-  La    langue   bien   pendue,   chansonnette    3.50 

Peregally. 

-  Le  Lansquenet   1 —  Costallat. 

-  Last  Day  of   School,  Duet  or  Chor.    ( Chor. 

for   Women's  Voices  70)    — 10  n   Schirmer. 

-  Laudate   dominum   av.    Org(E)    — ^^30  n   Co- 

stallat. 

-  Laudate    pueri,    solo     S  av.    choeur,    4  voix 

1.50  n  Costallat. 

-  Les  Laveuses  du  Hameau,  SMS  5 —  Benoit. 

-  Le  Lavoir  de  Village,  duo  — 20  n  Lemoine. 

-  Lazare,  grande   sc&ne,  B.  Bar  ä  6 — ,   Ch.  s. 

— 20  n  Lemoine. 

-  Les   Lazzaroni.    TBar    1.50  n    Muraille,    6 — 

Noel. 

-  La  legon  de  chant  du  Rossignol   2.50  n  Co- 

stallat. 

-  La  lecon  des  fleurs  1 —  n  Eachette. 

-  La  Legon  du  Bengali  3 —  Lemoitie. 

-  36  legons  faciles  et  graduees,  suivies  de  100 

exercices   journaliers   6 — n   Leduc. 

-  La     Legende     de     Bethleem,     SMS      1.70  n 

Choudens. 

-  La    legende    de    St.    Cecile,     romance     — 75 

Schott,  1 —  Schott  Freres. 

-  Legende    romaine,     melodie    religieuse     1 — 

Costallat. 

-  Les  legendes   evang^liques,   Scenes   bibliques 

pour  B  ou  Bar:  1.  Les  Eois  mages,  air. 
2.  Bethleem,  pastorale.  3.  La  Proph^tie, 
scfene.  4.  L'Aveugle  de  Jericho.  5.  Judas. 
6.  Jerusalem,  sc&ne,  ä  A —  Lemoine. 
-Lesson  in  Charit y,  or,  Miracle  of 
the   roses,   operetta  — 38  n   Ditson. 

-  Lettre*  d'Enfant  5 —  Benoit. 

-  Lettre  d'une  petite  Fille  ä  son  Papa   1 —  n 

Jullien. 
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-6    litanies    ä  1    et    ä  2  voix    — 50  n    Schott 

Freres. 
-Le  Louis    d'or   2.50   Lemoine,   — 85    Schott 

Freres. 

-  Luther,  mölodie  dramatique  — 75   Schott. 
-La  Lyre  d'Oor  des  Pensiomiats  et  Commu- 

nautäs  religieuses,  24  duettini  ou  choeurs 
ä  2  voix  6gales,  avec  accomp.  de  F:  L 
Amour  de  möre.  2.  Bataille.  3.  Le  Benitier, 
ä  1 — .  N.  4.  Le  Berger  du  Bon  Dieu.  5.  Le 
Bonheur  facile,  ä  1.35.  X.  6.  Bon  Voyage 
1 — .  N.  7.  Brise  d'Avril.  8.  Le  Chant  du 
Soleil.  9.  Le  Cheveu  blanc.  10.  Le  Destin. 
11.  Dieu  benit  les  grandes  familles.  12. 
L'Epave.  13.  Les  Farfadets.  14.  Le  Grain 
de  bl6.  15.  Le  Livre  du  passe.  16.  La  Loi 
du  Baron.  17.  Messire  Ecbert.  18.  Le 
Miroir  de  la  Fontaine.  19.  Le  Moine  de 
Saint-Gildas.  20.  Le  Md  de  bonheur.  21. 
La  Quenouille  de  Grand'maman.  22.  Le 
Rameau  de  buis.  23.  La  Eos  mousseuse.  24. 
La  Vache  ä  Colas  ä  1.35   Schott  Freres. 

-  Ma  brünette   1 —  n  Costallat. 

!■  Madame   Satan,   legende  maritime   5 — ,    ( la 
gälte   frangaise  N.   312)     Ch.   s.    1 —  Noel. 

•  Madeleine,   ou  la   M&re  du   Pecheur,    Ch.    s. 

^g.  2 —  n  Choudens,  duo  — 30  n  Joubert, 
choeur  (L'Orpheon  de  la  Jeunesse)  — 25  n, 
Transcr.   P    1 — n   Choudens. 

-  Mademoiselle  Fauvette  3 —  Lemoine. 

-Les  Madrilenes,   Bolero,   SMS   1.70  n,  2  voix 

*  Magnificat,    1er   et  2e   T  avec   Org   ou   H  8° 

1.50  n   Costollat. 
^  Ma  Guitare  romance  — 75   Schott. 

— 20 n  (Les  Chants  de  l'Atelier,  412°  livr.) 
Lemoine. 

-  Mahomet,  B  ou  Bar  2 —  n  Costallat. 
7  La  Maison    blanche    1 — n    Costallat. 

-  La  Maison  de  Dieu  1 —  n  Costallat. 

r  Le   Malade   malgre   lui,   pour   gargons,   Ope- 
rette, Part  5 —  Lemoine. 

-  La  Malediction   1.70  n   Costallat. 

-  Ma  Mere  et  mon  Brick,  Ch.  s.  — 20  n    (Les 

Chants    de   l'Atelier,    410°   livr.)    Lemoine. 

-  Le  Manteau  trou6  3 — ,  ( Les  Chants  de 
.  l'Atelier  534°  livr. )  Ch.  s.  — 20  n  Lemoine. 
rLa  Mantille:    Part    0   200— n,   Ouvert. 

2V  2— n,  2FI   1.70  n,  Airs  2Fl  2.50  n   Co- 
.    stallat. 
■r  MJaroel     le    Pgcheur,     Ch.    s.     — 20  n      ( Les 

Chants    de    l'Atelier,    406°  livr.)     Lemoine. 

-  La    Marchande     des     Quatre-Saisons,     m#l. 

(Les  Chants  de  l'Atelier,  403°  livr.),  Gh.  s. 
— 20  n  Lemoine. 

-  Le    Marchö    aux    domestiques,    paysannerie, 

Part  4 —  Lemoine,   6 —  n  Katto. 

-  Le  marchö  aux  esclaves,  Duo  — 20  n  Le- 
■    moine. 

-  La  Marguerite  3 —  Benoit. 

-  Maria  Stuart  ä  Fotheringhay,  romance  1.25 

Schott. 
.-  Marie,    Ch.    s.   — 35  n    Costallat. 

La  Mariöe  du  Moulin  3 —  Benoit,  (Lyre  du 
jeune  age  N.  13)  Ch.  s.  — 40  n  Borns- 
mann. 

Marie  ou  la  Femme  du  P§cheur,  mölodie 
2 — n  Costallat,  (Echos  de  Franoe  14) 
1/ —  n   Augener. 

Mariette  la  Promise  3 —  Benoit,  (Lyre  du 
jeune  age  N.  14)   Ch.  s.  — 40  n  Bornemann. 

Mariner's     daughter,     (from    The     rose     of 


Savoy)    3/ —   Chappell. 

-  Les  mariniöres   de  l'adriatique,   SMS   2 —  n 

Choudens,  — 60  n,  Ch.  s.  — 50  n  LabbS, 
choeur  (L'Orpheon  de  la  Jeunesse)  — 25  n 
Choudens. 

-  Marino   Faliero,   melodie,   2  tons   2 —  n   Co- 

stallat. 

-  La  Marmite  des  Pauvres,  SC  5 —  Lemoine. 

■  Marquis  et  duchesse,  SMS  2 —  n  Gallet. 

-  Marquise     et    meiuiiöre,     voix    de     femmies, 

Duos  ou  Choeurs  ä  2  voix  2 — n  Costallat. 

■  Marquis  et  Paysanne  3 —  Benoit. 

■Les  Martyrs,  Duo,  SMS  2.50  n  Jou- 
bert, 2  Fant,  i?  ä  3— n,  EV,  HVc  ä  3— n 
Mustel,  Org(V)Vc  ä  9—  Lemoine,  HPV  ä 
3 — n  Mustel. 

■  Mary  Jane,  villanelle,  S.  MS  5 —  Lemoine. 
■Masaniello,    (Repertoire  moderne  79) — 25  n 

liouart. 

■  Mass  vide  Messe. 

■  Maudite    pension,    canzonetta   3 — •   Katto. 

■  Ma  vieille  mfere  et  mes  amours  2.50  Lemoine. 

■  Medee,  scöne  dramatique,  S.  MS  ä  5 — ,  Ch. 

s.  — 20  n  Lemoine. 

Le  Meilleur  pain  des  familles,  SMS  2 —  n 
Choudens,  SS  ( f  ranz.-deutsch-engl. )  1.25 
Schott,  choeur  (L'Orpheon  de  la  Jeunesse) 
— 25  n  Choudens. 

Quatre  Melodies  religieuses:  1.  Invocation 
ä  la  Vierge,  ä  1  voix.  2.  L'Aurore,  ä  1 
voix.  3.  Que  dit  la  fleur,  ä  2  voix.  4. 
Hosannah,   ä  2  voix,   ä  2.50  Heugel. 

Memorare,  solo  en  ut  avec  Org  ovi  H  — 50  n 
Costallat. 

Le  Mengtrier  du  village  3 — ,  Ch.  s.  — 20  n 
Lemoine. 

Les  Mensonges  de  la  marquise, 
Operette,   Part   in   4°  4 — n  Lemoine. 

Menuet,   Bar   1.70  n   Costallat. 

Mephistopheles  2 —  n,  Ch.  s.  — 35  n  Chou- 
dens, — 30  n  Joubert,  — 25  n  Rouart. 

Merci,   SMS  5 —  Benoit. 

La  Mfere  du  Conscrit,  S.  MS  2.50  Lemoine. 

La  mfere  du  deserteur,  scfene  dramat.  6 — 
^oel. 

Mfere  r6ponds-moi  3 — ,  Ch.  s.  — 20  n  Le- 
moine. 

Merope   2 —  n   Costallat. 

The  Merry  Mountain  Hörn,  Fem.  Voic, 
2  parts  — 12   /.  Fischer. 

Merrj^  spring,  SMS  — ^^60  Ditson. 

Merry  warblers.  SC  — 60  Ditson. 

Mes  Adieux  ä  ma  Chövre  3—  Benoit. 

Mes  de  Maria,  15  Cänticos  ä  2  voces  ( texto 
espaüol)    2 —  Wagner  y  Levien. 

Mes  petits   1 — n  Durand. 

Messe  brfeve  ä  une  voix  3 —  Lemoine, 
(compl.)  ä  une  ou  deux  voix  äg.  av.  Org 
(H)    4 — n  Costallat. 

Messe  br&ve  ä  2  voix  3.60  Lemoine,  av.  Org 
(P)  ad  lib.  2— n,  p.  ä  — 25  n  Lory,  Part 
3—,  St  1.25  Schott. 

Messe  (facil6),  S2MS  12—,  p.  s6p.  ä  — 50  n 
Benoit,  ä  trois  voix  d'hommes  av.  Org(n) 
ou  0  3.50  n  Costallat,  (brfeve)  3.50  Le- 
moine, Part  5 —  n,  p.  sgp.  ä  — 75  n  Per^- 
gally. 

Messe  brfeve  ä  4  voix  3 —  Lemoine,  facile 
(accomp.  Org  ad  lib.)  4 — n  Lory:  N.  1. 
Kyrie  —90.  N.  2.  Gloria  1.25.  N.  3.  Credo 
1.50.  K  4.  Sanctus  — 90.  N.  5.  Agnus  Del 

60* 
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— 75.  X.  6.  0  Salutaris  — 75.  Chaque 
partie  de  chaque  numero  — 20. 

Messe  en  fa,  2  voix  eg.  OrgO  ou  P  2.50  n 
Schott  Freres,  8/ —  Schott,  Ditson  — 38  n: 
Kyrie  Eleison  (Merciful  and  graciouj? 
Lord),  Quart.  — 08.  Gloria  (Glory  and 
power),  S  &  Quart.  Credo  (We  believei, 
S  &  Quart.  Sanctus  (Worship,  honor. ), 
,S'  &  Quart.  —30.  0  Salutaris  (To  Thee), 
S.  Agnus  Dei  (Hail  truth's  eflfulgent), 
Quart.  Domine  Salvam  (Praise  the  Lord) , 
SATB    —12. 

Second  Mass  in  F  — 30  n  Ditson,  6/ — 
Schott. 

Mass  in  G  min,  2  voix  eg.  OP(Org)  2.50  n 
Schott  Freres.  for  2  voioes  — 75  n  Ditson, 
— 60   J.  Fischer,   6 —   Schott. 

Messe,  en  si  bemol.  4  voix  mix.  av.  Org 
3.50  n  Costajlat. 

Messe  en  ut  mineur,  1  voix,  OOrg  ou  P 
3 —  n  Schott  Freres. 

i.  petite  Messe  solcnnelle  en  Sol  min. 
2  voix  6g.  av.  Org(H)  4 — n,  p.  de  ehant 
ä  — 50  n  Costallat,  2  voix  et  solos  15 — , 
p.  sep.  1 — n  Mathieu,  ä  2  voix  ou  Chaeui- 
2  Parties  et  Soli  {B  ad  lib.)  Part  3.50. 
p.  de  chant  1 —  Schott,  2  voic.  or  Chor, 
in  2  parts  — 60  White. 

2.  petite  Messe  solenneile  en  Fa  ä  2  So- 
pranos  (ou  T  et  B,  ou  S  et  jB)-Soli  ou  en 
Choeur  et  Soli,  Part  et  p.  sep.  4.25.  p.  de 
Chant  1.25  Schott. 

4.  Petite  Messe  en  Fa  ä  2  voix  egales  (A), 
Part  et  p.  sep.  2.75,  p.  de  Chant  1 —  Schott. 

5.  Petite  Messe  en  Sol-min,  ä  2  voix  egales 
(B),  Part  et  p.  sep.  2—,  p.  de  Chant  1— 
Schott. 

6.  Petite  Messe  en  Ut-min.  ä  une  voix  seule 

ou  en  Choeur  ä  l'unisson  (C),  Part  1.75 
Schott. 

7.  Petite  Messe  en  Fa  ä  une  voix  seule, 
Part  1.25  Schott. 

Messe    breve    de    Cimarosa,    3  voix    d'hom- 
mes   avec  Org,   H(0)    2.50  n   Costallat. 
■  Messe   de   Gloria   ä  3  voix,   solo   et   clioeurs 
8 —  Lemoine. 

Messe  de  Mercadante  en  ut  mineur,  ä  4 
voix   d'hommes,   avec   Org  5 — n   Costallat. 

Messe  de  Paisiello  en  sol.  SSC{B)  axec  Org 
(H)  ou  0  5 — n,  p.  sep.  ä  — 50  n  Costallat. 

Messe  de  Requiem  ä  2  voix  egales,  avec  Org 
(H)    3 — n   Costallat,  3.20  Lemoine. 

Messe  du  Saint-Esprit  ä  2  voix  3 —  Le- 
moine. 

Petite  Messe  de  Sainte-Cecile,  2  voix  avec 
Org  ou  II  3 — n  Costallat. 

Petite  Messe  du  Saint-Esprit,  avec  Org  ( H ) 
4 — n,    p.    de   chant    ä  — 50  n    Costallat, 

Messe  pour  l'Ascension,  3  voix  d'hommes 
avec  Org,  H  (0)  5 — n,  p.  sep.  ä  — 50  n 
Costallat. 

Messe  pour  l'Assomption  en  la  bemol,  3 
voix  mixtes,  soli  et  choeur  avec  Org,  H 
(0)  5 — n,  p.  sep.  a  — 50  n  Costallat. 
•Messe  pour  l'Avent  et  le  Car&me  de  Cima- 
rosa, en  sol  majeur,  ä  4  voix  mixtes  avec 
Org  3 — n  Costallat. 
-  Messe  pour  Xoel,  deux  voix  4g.  avec  Org 
(R)    4 — n,   p.   sep.   ä  — 50  n   Costallat. 

Messe  pour  Päques  en  si  bgmol,  2  voix  6g. 


avec  Org{R)    3 — n,  p.   sep.  ä     — 50  n   Co- 
stallat. 

■  Messe   pour   la   Penteeote   en    sol,   ä  4   A'oix 

mixtes   avec   Org    (in-8'')    4 — n,    p.    sep.   ä 
— 50  n   Costallat. 

■  Messe  pour  la  Toussaint  en  mi  min,    3  voix 

eg.    avec   Org   ou   H{0)    4.50  n,    p.    sep.    ä 

— 50  n    Costallat. 
-Deux  Messes  faciles^  SS:  N.  1.  en  sol,  2.  en 

fa,    Part    ä  3 —  n,    p.    sep.    ä  — 50  n    Pere- 

gally. 
•  Les  nieunieres,   SC  4.50   Heugel,   2  voix  eg. 

5 —  Katto,  1 —  Scliott. 

■  Mignon,   eavatine '  1 —  n    Costallat. 

■  ]\Iignon  regrettant  sa  patrie,   Ch.  s.  — 40  n 

Bornemann. 
-ün   Miracle,  S.   MS  5— .   Ch.  s.   — 20  n  Le- 
moine. 

Miracle  des  Roses,  op.  com.  pour  demoisel- 
les,   Part  4 —  Lemoine,    1.50  n   Schirmer. 

■  Mirrha   l'abandonnee,   S.    MS    6 —   Lemoine. 

■  Misa    de   Requiem,    Banda    espaüola    10 —  n 

Ayne. 

■  Miserere,    2TB    avec    Org   ou    H   2.50  n    Co- 

stallat. 
•Missa   Exultet,   2  voix    1.25   •/.   Fischer. 

■  Les  Moineaux     du    Palais-Royal     1 —  n    Co- 

stallat,   Schott    Freres. 

■  Les   moines   du   mont    Saint-Bernard,    TBar 

2 — n   MuraiUe,    9 —   ^oel. 

■  Le  Mois  de  ]VIai,  SMS  5 —  Benoit. 

Moise,  Bar.  B.  T  ä  2 —  n,  Ch.  s.  — 35  n 
Choudens,   1 —  n  Joubert. 

Les  Moissonneuses  des  Marais  Pontins,  SMS 
2 — n  Choudens,  — 60  n,  Ch.  s.  — ^50  n 
Labbe,  choeur  (L'Orpheon  de  la  Jeunesse) 
— 25  n  Choudens. 
Oilon  Gagne-Pain  (Les  Chants  de  l'Atelier, 
411"  livr.),  Ch.  s.  — 20  n  Lemoine. 

Mon  espoir,  melodie,  Ch.  s.  — 20  n  Lemoine. 

Mon  seul  reve,  melodie  1 —  n  Costallat. 

Monsieur  le  printemps,  SMS  1.70  n,  choeur 
av.   solo  — 25  n   Choudens. 

Mont«-Cristo,  Bare.  ( Dant&s  pleurant  la 
mort  de  Faria)  1.75  n,  (Chant  des  contre- 
bandiers)    2 — n,   SC.   TB  ä  2 — n  Joubert. 

Le  Mont  Saint-Bernard  1 —  n  Costallat, 
Schott  Freres. 

Quatre  morceanx  en  fa,  2  voix,  en  sol  min., 
en  ut  min.,  1  voix,  Kyrie,  Gloria,  Sanotus, 
Agnus   Dei,   ä  — 50   Schott  Freres. 

Le  ]N[ore  de  Venise,  B.  Bar  ä  2 —  n  Co- 
stallat. 

La  Mort  d'Abel  1 — n  Costallat,  Schott 
Freres,  B.  Bar  ä  1 —  Schott. 

Les  Morts  sont  vivants.  Chans.  2 —  n  Jou- 
bert. 

Mosaiques  faciles  sur  la  reine,  Jeanne  en 
2  suites:  1.  Andante  et  Barearolle.  2.  Ta- 
rentelle,   P   ä  2 — n    Costallat. 

Mos  espoir  3 —  Lemoine. 

Motets  au  Saint-Sacrement  ä  2  voix  avec 
OrgiU),  Costallat:  Adoro  te  supplox. 
Ave  verum,  en  fa,  ä  — 30  n.  Ave  verum, 
en  fa.  Ave  verum,  en  fa.  Ave  A-erum,  en 
mi  bemol,  T  et  B  ä  • — 50  n.  Ave  verum, 
en  sol.  Beatus  vir,  en  si  bemol.  Cantate 
Domino.  Ecce  panis  de  Gluck,  ä  — 50  n. 
Ecce  panis,  en  fa  — 30  n.  Ecce  panis,  en 
mi  bemol  — 50  n.  Ilaec  dies,  duo  en  choeur 
— 30  n.     O  cor  amoris  vietima,  en  si  bemol 
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— 70  n.  0  Filii  — 35  n.  O  Föns  pietatis 
— 30  n.  O  Jesus  dulcis,  en  ut  — 50  n.  O 
Sacrum  convivium  — 30  n.  O  Salutaris,  en 
fa.  0  Salutaris,  en  sol,  ä  — 50  n.  Pauis 
Augelicus,  en  sol  —30  n.  Panis  Angelicus, 
en  sol  — 50  n.  Quando  corpus  — 30  n.  Qui 
ascendit,  en  fa.  Tantum  ergo  de  M  o- 
z  a  r  t.  Tantum  ergo,  en  fa.  Tantum  ergo, 
en  la  bemol.  Tantum  ergo,  en  si  bemol, 
ä  — 50.  Tantum  ergo,  en  sol  — 30  n.  Veni 
sancte  spiritus,  en  sol  — 75  n.  Vir  fidelis, 
en  sol  — 50  n. 

ä  3  voix :  Adeste  fideles,  trio  — 50  n. 
Adeste,  solo  et  choeur  ä  3  voix  — 30  n. 
Adoro  te  supplex,  solo  et  choeur  ä  3  voix. 
Adoro  te.  Adoro  te,  trio  de  Sacchini,  ä 
— 50  n.  Anima  Christi,  en  sol  — 75  n.  Ave 
verum,  en  la.  Ave  verum,  en  re  bemol, 
ü  — 30  n.  Benedictus  — 50  n.  Böne  Pastor 
sans  accompagnement  — 30  n.  Cantate  do- 
mino  — 50  n.  Dixit,  trio,  en  ut  3 —  n.  Ecce 
panis,  en  la.  Ecce  panis,  en  mi  bemol,  ä 
• — 30  n.  Ecce  panis,  en  r6  bemol  — 50  n. 
Ecce  panis,  en  r6.  Ecce  panis,  trio  de 
Weber.  O  Filii,  ä  — 30  n.  O  Salutaris 
ä  3  voix  de  S.  de  B  e  1 1  i  n  i.  O  Salutaris 
de  Gluck.  O  Salutaris,  en  mi  bemol. 
O  Salutaris,  en  si  bemol,  ä  — 50  n.  O  Sa- 
lutaris, en  ut.  O  Salutaris,  en  mi  bemol, 
sans  accompagnement.  O  Salutaris,  en  re 
bemol,  ä  — 30  n.  Panis  Angelicus,  en  si 
b6mol  — 50  n.  Errate  — 30  n.  Tantum 
ergo,  en  fa.  Tantum  ergo,  en  mi  bemol, 
ä  — 50  n.  Tantum  ergo,  en  sol  — 75  n. 
Veni  Creator,  en  mi  b€mol  — 30  n. 

ä  4  voix:  Adorate,  en  ut  sans  accom- 
pagnement. Ave  vertmi,  en  la  sans  acc. 
Ave  verimi,  en  re  sans  acc.  ä  — 30  n.  Can- 
tate Domine,  en  fa  — 50  n.  Cantate,  en 
sol  sans  acc.  Cantate  domino,  en  ut  sans 
acc.  Ecce  panis,  en  si  bemol  ä  4  voix, 
sans  acc.  Ecce  panis,  en  re  sans  acc. 
Ecoe  panis,  en  la  sans  acc.  Ecce  panis,  en 
mi  bemol  sans  acc.  Ecce  panis,  en  re  sans 
acc.  ä  — 30  n.  Ecce  panis,  en  la  — 50  n. 
Gloria  Patri  de  Mercadante,  solo  et  choeur 
Ä  4  voix  1.50  n.  Laudate  pueri,  solo  S  ou 
T  avec  choeur  ä  4  voix  1.50  n.  O  Filii,  4 
voix  d'hommes  sans  acc.  — 30  n.  0  Filii. 
O  salutaris,  en  mi  bemol.  0  salutaris,  en 
si  bemol,  ä  — 50  n.  O  salutaris,  en  ut 
sans  acc.  O  salutaris,  en  si  bemol  sans 
acc.  O  salutaris,  en  mi  bemol  sans  acc. 
O  salutaris,  en  mi  bemol  sans  acc.  O  sa- 
lutaris, en  re  sans  acc.  Rogate,  4  voix 
d'hommes,  ä  — 30  n.  Tanitum  ergo,  en  ut 
— 50  n.  Tantum  ergo,  en  mi  bemol  sans 
acc.  Tantum  ergo,  en  ut  sans  acc.  ä  — 30  n. 
Veni  Creator,  4  voix  d'hommes  — 50  n. 

Douze  Motets,  au  Saint-Sacrement  et  ä  la 
Sainte  Vierge  6 — n  Peregally:  1.  Ave  Ma- 
ris Stella,  en  ut,  duo.  2.  Ave  Regina,  en 
ut,  duo.  3.  Alma  Redemptoris,  en  t€, 
solo.  4.  Inviolata,  en  sol,  duo.  5.  Ave 
Verum,  en  sol,  duo.  6.  Ecce  Panis,  en  si  b, 
solo.  7.  Ave  Maria,  en  fa,  duo.  8.  Sub 
Tuum,  en  sol,  duo.  9.  0  Salutaris,  en  fa, 
duo.  10.  Tantum  ergo,  en  mi  b,  solo.  11. 
O  Salutaris,  en  si  b,  solo.  12.  Regina 
coeli,  en  sib,  duo. 


-  Le  Moulin  des   Oiseaux,   operette,   pour   de- 

moiselles,    Part   5 —   Lemoine. 
-Mountain  Riders     (Les   Bresiliennes),  SMS 
— 75   Schirmer. 

-  La  mule  de  M.   le  President  3 — ,  Duo   5 — 

Sulzhach. 

-  Jjes  mules,  choeur,  2  voix  6 — ,  p.  sep.  — 50  n 

Mathieu. 

-  Les  Muses,  Duo,  Ch.  s.  — 20  n  Lemoine. 

-  Musique   Religieuse   en   latin.      Celfebre   Ave 

Maria,  B  ou  Bar  — 75.  Benedictus,  ä  2 
voix  eg.  1 — .  Inviolata,  8  — 60.  O  Salu- 
taris, S  — 60.  Idem,  ä  3  A^oix  eg.  1 — . 
Sub  tumn  praesidium  1 — .  Tantum  ergo 
et  Grenitori,  Bar  — 75  Muraille. 

-  Le   Myosotis,    2  tons    1—  n    Costallat. 
-Nabu CO,     (Verdi)      2  fant.    OrgV (Vc) 

ä  9 —  Lemoine. 

-  Napolitains,   Duo   p.    v.    d'hommes    5 —   Le- 

moine. 

-  Negresse  et  Xögrillon,   duo   6 —   Mathieu. 

-  Ne  pleure   pas   2.50   Heugel. 

-  Les    Napolitains,    Duo,    Ch.    s.    — 20  n    Le- 

moine. 

-  Nöron,   scöne,   Bar.  B    ä  5 —   Benoit,    2  tons 

2 — n  Costallat. 

-  Le   nid   de   Rossignols,   rom.   av.    P.    G   5 — • 

Grus,  ä  2  voix  eg.  SMS  ä  2 — n  Choudens, 
duo  — 30  n  Joubert,  choeur  av.  solo  — 25  n 
Choudens. 

-  Nidza,  la  Polonaise,  maz.  S.  MS  5 — ,  Ch.  s. 

— 20  n  Lemome. 

-  Nightingale's  Nest    (Un  Nido  d'Usignuoli ) , 

SMS  — 75  Schirmer. 

-  Ninon  et  Ninette,   2S,  Duo   ou  Choeur   ä  2 

voix   2 — n    Costallat. 

-  Nizza,   SMS  2 —  n   Choudens,   Ch.   s.  — 20  n 

Bornemann,  choeur  avec  solo  — 25  n 
Choudens. 

-  Noe,  scfene  biblique  5 —  Heugel. 

-  Noel,  S.  MS  ä  5 — ,   Ch.  s.  — 20  n  Lemoine, 

choeur   avec   solo    1.35  n    Costallat. 

-  Un  Nom  3 —  Benoit. 

-  Notre  Pfere,  Oraison  dominicale  3 —  Benoit. 

-  Nouveaii   mois   de   Marie,     12    prieres    ä   la 

Sainte  Vierge,  av.  Org  3 —  n,  ä  — 30  n  Le- 
moine:  Paroles  latines:  1.  Stella  matutina, 
duo.  2.  Mater  Christi,  duo.  3.  Rosa  my- 
ötica,  duo.  4.  Virgo  veneranda,  solo.  5. 
Ave,  solo.  6.  Mater  amabilis,  solo.  Pa- 
roles francaises:  7.  Marie.  8.  Je  vous 
salue.  9.  Salut,  noble  gtoile.  10.  Tresse 
une  couronne.  11.  Heureux  qui  dfes  le 
premier  äge.     12.  Adressons  nos  hommages. 

-  Le  nouveau  Titus,  mel.   3.50  Peregally. 

-  La  Novice.  air,  S.  MS  ä  5—,  B.  Bar  ä  6—, 

(77i,  s.  — 20  n  Lemoine,  SMS  2 — n  Joubert. 

-  Un  Nuage,  ST,  Part  2 —  n  Choudens. 

-La  Nuit  de  Noel  3—  Benoit,  2— n,  — 40  n 
Bornemann. 

-  L'Odalisque,   -S.  MS   5 —  Lemoine. 

-  Odette,  seene  dramat.  6 —  Is'oel. 

-  Oeuvres   celfebres   de   Chopin,   transerites, 

1  ou  2  voix  6g.  10 — n  Hcugel:  1.  L'At- 
tente  (mazurka,  op.  7).  2.  La  Fete  des 
prairies  (mazurka,  op.  7).  3.  L'Inonda- 
tion  (mazurka,  op.  7).  4.  Beau  Rossignol 
(mazurka,  op.  17).  5.  Les  Brises  (ma- 
zurka, op.  30).  6.  Les  Nuages  (nocturne, 
op.  32).  7.  La  Fille  de  l'onde  (ballade, 
op.    38).      8.   Violette    (mazurka,    op.    50). 
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9.  Les  Tralneaux  (mazui'ka,  op.  59),  ä 
3 — .  N.  10.  Voici  les  beaux  jours  (ma- 
zurka,  op.  59)  4.50.  N.  11.  Les  Fleur» 
(valse,  op.  C4).  12.  La  Mazurka  (ma- 
zurka,  op.  24),   ä  3 — . 

O  Filii,  choeur  et  solo  avec  Org{H)  — 50  n 
Costallat. 

Oh!   la  Menteuse  3 —  Benoit. 

O  holy  Lord,   Quart.   Chor.   — 25  Brainard. 

L'Oiseau  bleu   3 —  Lemoine. 

■  L'Oiseau   du  bon  Dieu,   airie,   Ch.  s.  — 20  n 

Lemoine. 
L'Oiseau  vigilant  se  rßveillej  duo  ou  choeur 

ä  2  voix  2 —  n  Costallat. 
L'oiselifere,  cavatine  5 — •  ^067. 
Les  Ondines  du  lac  Majeur^  SC  2—  n  Jou- 

bert. 
L'orchestre  du  bon  Dieu,  duo  5 —  Peeegally. 
Oreste  et  Pylade,  op.-comique  pour  gargons, 

Part  3 —  Lemoine. 
•The  Orphan.    ( L'orf anella )    1, —  n  Angener. 

■  Orphee   6 —  Benoit. 

•  Orphee   aux   enfers,   Fant.    1 — n   Joubert. 

■  Les    Orphelines,     op.-comique     pour     jeunes 

personnes,  Part  3 —  Lemoine. 

■  Les    Orphelines    de    Portici,    SCA    5 —    Le- 

moine. 

-  Les    orphelines     du    r^giment,     SMS    1.75  n 

Gallet,  SC   1.25  Schott. 

-  L'Orpheon     ciassique    et    populaire.      Frag- 

ments de  chefs-d'oeuvre  des  plus  cel&bres 
auteui's  arranges  sur  des  paroles  fran- 
caises,  en  choeur  ä  4  voix  (avec  ou  sans 
acc. ),  4  vol.  12 — n  Heugel:  N.  1.  La 
Sainte  Ligue,  Symphonies,  en  la  et  en  ut 
mineur,  Beethoven  2 —  n.  N.  2.  Les 
Gueux  de  Flandre,  Ouvertüre  de  Semi- 
ramide,  Rossini  2 —  n.  N.  3.  L'Aubade. 
Barcarolle  d'Oberon,  Weber  1.25  n.  X.  4. 
La  Chasse.  Ouvertüre  du  Jeune  Henri, 
M  6  h  u  1  3 —  n.  N.  5.  Cri  de  Guerre, 
jVIarche  heroique  de  Fr.  Schubert 
1.25  n.  IST.  6.  L'Aurore^  Andante  de  M  o- 
z  a  r  t  — 75  n.  N.  7.  Les  DruideSj  Intro- 
duction  de  Norma.  Bellini  2 — n.  N.  8. 
Orgueil  huuiain.  Andante  de  H  a  y  d  n, 
chant  national  — 75  n.  N.  9.  Chant  des 
Routiers,  Marche  militaire  de  Fr.  Seh  u- 
b  e  r  t  2.50  n.  N.  10.  Ave  Maria,  Air  d'6g- 
lise  de  Stradella  1.25  n.  N.  11.  Les 
Trappistes,  Final  de  Semiramide,  Ros- 
sini 1.25  n.  N.  12.  Les  Cyclopes,  Choeur 
de  Norma.  Bellini  1.50  n.  IST.  13.  Chant 
de  Mai,  Andante  de  Beethoven  ( op. 
26)  1.25  n.  X.  14.  0  Salutaris,  Pri&re  de 
Sömiramido,  Rossini  — 75  n.  N.  15.  T^es 
Enfants  de  St-Marc.  Barcarolle  de  M  o- 
z  a  r  t  1.25  n.  N.  16.  La  Suisse  dölivree, 
Romance,  choeur  et  finale  de  la  Donna  del 
lago,  Rossini  2 — n.  N.  17.  Robin  de.>s 
bois,  Ouvertüre  et  valse  de  Robin  des  bois, 
Weber  1.25  n.  18.  P'ete  villageoise,  Sep- 
tuor  et  Symphonie  pastorale  de  Beetho- 
ven 2— n.  Les  N.  3,  4,  8,  10,  11,  13,  14, 
15  et  17  sont  aussi  arranges  pour  3  voix. 

-0  Sacrum  Conviviumj  avec  Org{H)  — 30  n 
Costallat,  SA  — 20   J.   Fischer. 

-0  Salutaris,  C.  B  avec  Org(H)Vc  2.75  Co- 
stallat, S.2'  — 60  n  Muraille,  av.V {Basse} 
Org   1.35  n  Schott  Freres,  fem.  voic.  — 08, 


(N.   27)    —35  Ditson,  ä  3  voix   1— n  Mu- 
1  aille. 

-  0   Salutaris,  en  la   b€mol,   MS.  T  avec   Org 

(H)    — 30  n   Costallat. 
-O  Salutaris,  en  si  bemol,  av.  Org(H)  — 50  n 
Costallat. 

-  0  Salutaris  de  Gluck  avec  Org(H)  — 50  ii 

CostaUO't. 
-0    Salutaris    de     M  o  z  a  r  t^     avec   Org{H) 
— 50  n  Costallat. 

■  0   Salutaris   de   S  a  c  c  h  i  n  i,   avec   Org(H) 

— 50  n   Costallat. 

-  0   SalutariSj  solo  de  sa  petite  messe  solen- 

nelle  3 —  Mathieu. 
-0  Saiictissima.  2  voix  avec  Org(H)    — 50  n 
Costallat. 

-  0  suave  melodie  th&me  et  variations,  S.  MS 

ä  5 — .  Ch.  s.  — 20  n  Lemoine. 

-  Othello  ou  le  More   de  Venise   1.35   Schott 

Freres. 

-  0   Toi   qui   d'un   oeil   de   clömence,   Duo   ou 

Choeur    ä  2  voix    2 — n    Costallat. 

-  Our   happy   Valley.      ( Drawing-Room     Trios 

59)     Treble  voices  2/6  Ashdown,  fem.  voic. 
3  parts  — 20  J.  Fischer. 

-  Our    School,    fem.    voic.     2    parts     — 10    /. 

Fischer. 

-  Le  pain  bönit  de  petits  oiseaux  3 — ,  Ch.  s. 

— 20  n  Lemoine. 

-  Le  Pain   du   bon   Dieu    3 —  Lemoine.    avec 

P.  G  3 —  Grus,  2  voix  2.50  n  Costallat. 

-  Paix  aux  Heros,  BarB  6 —  Lemoine. 

-  Panis   Angelicus     (Mehul),    avec    Org(H) 

— =30  n  Costallat. 

-  Le  Papillon  et  la  Fleur  3 —  Lemoine. 

-  Puques   fleuries.     SCA     5 — ,     Ch.    s.   — 20  n 

Lemoine. 

■  Les  parfums,  valse  et  polka   4.50  Lemoine. 

-  Paris   3 —  Benoit. 

-  Paris,  ea.  n'est  pas  un  pays  3 — ,  — 20  n  Le- 

moine. 

-  La    Parisienne   et    la    paysanne,    2S    1.35  n, 

Duo   ou   Choeur    1.35  n. 

-  Passez  l'ean,   duo  — 20  n  Lemoine. 

-  Pastoures   des   Apennins,  choeur,   2  voix   de 

femmes  2 —  n   Costallat. 

-  Pater  Noster    1.75  n  Joubert. 

-  Pater  Noster,  4  voix,  S,  en  mi  bemol  1 —  n 

Costallat. 

-  Le  Pätre,  chant  rustique  3 —  Lemoine. 

-  La  Patricienne     et     la   mendiantc,    Duo   ou 

Choeur    ä  2  voix    2.50  n    Costallat. 

-  Pauvre   Azor.   chansonnette    3.50   PSrSgally 

-  La  pauvre  Fille  — 85  Schott  Freres. 

-  La  pauvre  ouvrifere,  rom.  av.  P.  G  5 —  Grus. 

■  Pauvre   %  petit,      melodie      1 —  n     Costallat, 

Schott  Freres,  — 75  Schott. 
-Pauvre   petit   matelot    1 — n   Costallat. 
•  Pauvre  riche  3 — ,  Ch.  s.  — 20  n  Lemoine. 

-  Les    pauvres    Trovatelles,    SCA    5 — ,    Ch.    s. 

— 10  n  Lemoine. 

-  Le  Pays  inconnu.  duo   1 —  n  Joubert. 

-  Peche  Cache  3 — ,  Ch.  s.  — 20  n  Lemoine. 

-  Le   Pecheur-roi,    Bar.    B.    T    ä  2—  n,    CK 

— 35  n   Choudens.  — 40  n   Lahbe. 

-  La  Pecheuse  de  crevette:»,  air  3 —  Lemoine 

-  Un     P&lerinage    u  Xotre-Darae     des     Bois, 

Duo  voix  6g.  — 85  Schott  Freres. 

-  Les   Pelerines.   Duo   av.   ou   sans   parle   3 — 

Choeur   ä  2  ou  3    voix   3 —    Mennesson. 

-  Les    Pelerines    ou    la    Garavane    ou    Desert 
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Duo    voix    d'hommes    5 — ,      Ch.  s.    — 20  n 

Lemoine. 
Pendant  le  baJ,  sc6ne  draniatique  5 —  Leduc. 
La  Pensöe  1 — n  Costallat. 
La  Pensionnaire  1.70  u  JuUien. 
Les  Pensionnaires.     Duo  ou  Choeur  ä  2  voix 

2.75  n  Contallat. 
Les    Pensionnaires    captives,    choeur    2  voix 

2.50  n  Costallat. 
Perdu    dans    le  bois,      scfene    dramal.      1.25 

8chott. 
La   Perle   de   Greniade,   valse   4.50   Lemoine. 
La  Perle  de  Procida  2.50  n  Costallat. 
Les   Perles    de  l'Aurore    3 —   Benoit,    Ch.  s. 

— 40  n  Bornemann. 
Les  Perles  de  Paris.     Trois  duettinos  pour 

jeunes    personnes,    Lemoine:       N.     1.     Les 

Ecuyferes.  2.  Les  Elfeves  de  Bengali.  3.  Les 

Soeurs  de  Colibris  ä  4 — . 
Le  petit  Chanteur  des  rues^  /S.  M8  5 —  Le- 
moine. 
Le    Petit    Chaperon-Rouge,     Ch.  s.     — 40  n 

Lemoine. 

L«  peiit  Noel,  2.50,   Ch.  s.  — 20  n  Lemoine. 
La    petito    eousine,    Histor.    1.75  n    Joubert. 
La  Petite  Fadette  1 — n   Costallat. 
La     petite     Marcbande     d'allumettes     3 — 

Lemoine. 
Petite  Methode   elementaire   de   chant   pour 

toutes   les   voix,   ou   petit   Solf&ge   moderne 

d'Italie.       ( Kleine    Eleinentar-Gesangschule 

etc.)    Texte  al.  et  fr.  ü.25  Behotl. 
Petite   pluie   abat    grand    vent    3 — ,    Ch.  s. 

— 20  n  Lemoine. 

Les  petites  eonfidences.  Quadrille  5 —  Benoit. 
Les   Petites   marehandes    de   gäteaux,    SMS 

2 — n  Choudens. 
Les  petites  Monteuses,  S.  MS  2.50  Lemoine. 
La    petite    Soeur    de    (]haritö     3 —    Benoit. 

3 —   Noel,   Ch.  s.   — 40  n   Bornemann,      1 — 

Noel. 
Petit  Pierre,  8.  MS  5 —  Lemoine. 
Le   Petit-Poucet,   Ch.  s.  — 40  n  Lemoine. 
Petits   ehagrins,   romance   2.50   Heugel. 
Les  petits  Maraudeurs  — 85   Schott  Frerea. 
Les    Petits    Montagnards    3 —    Alleton. 
Pötits!    petits!    romance   — 75    Schott. 
Les   petits   riens,   mel.    3.50   Per^gally. 
Petrarque,  scöne  dramat.   CA    1 —  Schott. 
La    peureuse,    cliansonnette    3.50    Peregally. 
I.es  Peureuses,  duo  — 20  n    (Les   Chants   de 

l'Atelier,   478e  livr.)    Lemoine. 
The  phantom  ship  4/ —  Ashdoion. 
Pierre    qui    pleure    et    Paul    qui    rit.      Duo 

3 — n  Suizbach. 
Pierre  qui  roule  3 —  Lemoine. 
Les   Pifferari,   SMS    1.70  n,    choeur   av   solo 

— 25  n   Choudens. 

riaintes    de  la    Fleur    1 — n    Costallat. 
Plaintes  du  Pasteur   (Les),  Pergolfese  1.70  n 

Costallat, 

Pleurs  de  jeimcs  Filles  3 —  Lemoine. 

Pleurs  de  joie  (trophees  de  l'enfance),  choeur 
d  3  voix  6gales,  av.  P  1.25  n,  Ire,  2e,  3e  voix 
Separees   — 15  n  Joubert. 

Les  pleurs  de  l'ange,  romance  1 — n  Co- 
stallat,   —50  Schott. 

Plus    d'Autour.    nielodie    1 — n    Costallat. 

Plus  de  vendredis,  chansonnette  3.50  P4rö- 
gally. 

Plus  on  a,  plus  on  veut  avoir  3 —  Lemoine. 


-Polka  mazurka    1 — n  Costallat. 

-  Polyeucte,   B.  Bar   6 —   Lemoine. 

-Portes  du  jour  sont  ouvertes  (Les),  Duo 
ou  Choeur   il  2  voix  2.50  n   Costallat. 

■  Le  Pot  de  terre  el  le  pot  de  fer  1.75  n 
Joubert. 

•  Le  Poule  noire,  paysannerie  pour  jeunes 
filles,  Part  4 —  Lemoine. 

-  Pour  l'amour  de  Dieu,  m6l.   3.50  Peregally. 

-  Pourquoi   j'adore   Dieu    1 — n,   Ch.  s.   — 35  n 

Choudens. 

-  Pourquoi    les    rossignols    chantent    la    nuit, 

legende  bourguignonne  7.50,  MSS  7.50  Noel. 

-  Praise  ye  the  Lord,   SATB  — 10  n   Church. 

-  Le  Prebystere   du   Village   3 —  Benoit. 

-  La  Prediction,  SCA  5 — ,  — 40  n  Lemoine. 

-  Le  premier  bal.  2  voix  1.70  n  Costallat,  SM 

S    1—   Muraille,   SS    G—   A'oe7. 

-  La  premifere  comuiunion,  SMS  2 —  Muraille, 

2S  6—  Noel. 

-  Premifere  Fleur    1 — ■  n,   Duo  ou   Choeur   ä  2 

voix    1.35  n   Costallat. 

-  Premiferes  legons  de  chant    (Les),   vocalises 

pour  le  medium  de  la  voix  8.35  n  Joubert. 

-  Le  premier  mot,  romance  — 50  Schott. 
-Premiers    lauriers     (Trophee    de    l'enfance). 

P.    choeur    ä  3    voix   egales,    av.   P    1.25  n, 
Ire,    2e,  3«    voix    separee,     chaque      — 15  n 
S^oubert. 
-Les    Premiers    R6ves    2.50,     Ch.  s.      — 20  n 
Lemoine. 

-  Pros  du  Chemin  3 —  Lemoine. 

-  Prifere  de  la  jeune  fille,  Ch.  s.  — iOn  Borne- 

mann. 

-  Priere  des  Oiseaux  3 —  Benoit,  Ch.  s.  — 40  n 

Bortiemanri. 

-  La  pri&re  du  matin,  choeur  2  ou  3  voix  eg. 

acc.  P  ou  Org  1.70  n,  sans  acc.  — 50  n 
Labbe. 

-  Les    prieres    d'ime    Mere      1 —  n     Costallat, 

Schott   Fr&--es. 

-  Priez,  choeur  2  ou  3  voix  eg.  aoc.  P  ou  Org 

1.70  n,  sans  acc.  — 50  n  Labbe. 

-  La  Prima  donna :      N.   1.   La  Prima  donna, 

cavatina,  S.  MS  ä  .5—,  Ch.  s.  —40  n,  N.  2. 
La  Giovane  manaca,  aria,  3.  Gina  la  zin- 
gara,  scena,  4.  La  schiava  saracena,  aria, 
5.  II  sogno  di  Lucia,  scena,  6.  La  Prima 
festa  di  ballo,  cavatina,  7.  Dolce  speme, 
avec  variations  ä  5 —  Lemoine. 

-  Primavera,    Repertoire    des    jeunes    Person- 

nes,  Cavatines,  Airs,  Duos  etc.  SC:  N".  1. 
Genevifeve  de  Paris  ( Genoveva  von  Paris ) , 
Sc&ne  lyrique,  2.  La  Debutante  (Die  Debü- 
tantin), Air  ä  1.25,  N.  3.  L'Alouette  et  la 
jeime  Fille  ( Die  Lerche  und  ads  junge  Mäd- 
chen), Cavatine  1 — ,  N.  4.  Primavera  (Der 
Frühling),  Duettino,  5.  Les  jeunes  Filles 
et  l'Echo  (Die  jungen  Mädchen  imd  das 
Echo),  Duo,  «.  Les  Rival.  (Die  Rival.), 
Duo  ä  1.50  Schott,  N.  4.  SMS  1.75  n  Qallet. 

-  Prions,    choeur    2  ou  3   voix   ög.    acc.   P  ou 

Org   1.70  n,   sans   acc.  — 50  n  Labbö. 

-  La  Prise  de  volle,  air,  S.  MS  ä  5 — ,  Ch.  s. 

— 20  n  LoHoine. 

-  Les    Prisonniers    du    Spielberg,    TBar     3 — 

Benoit. 

-  Prix   et  couronnes    ( trophöes   de  l'enfance ) . 

P.  choeur  ä  3  voix  eg.  av.  P  1.25  n,  Ire, 
2e,  3e    voix    s^p.    a  — 15  n    Joubert. 
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■  Procession    de    la    Fete-Dieu,    2  v.    de    fem. 

Duo   ou   Choeur   ä  2   voix    1.70  n. 
-  Procida,   proscrit,  B.  Bar  G —  Lemoine. 

■  Les  Promis,  duo,  ST  5 —  Lemoine. 

■  I>a     Prophfetie,     scfene     dramatique,     Ch.  *. 

— 20  n  Lemoine. 

■  Les   Prunes    1 —  n,   Ch.  s.   — 30  n  Eveillard. 

■  Les  Pupilles  de  la  Garde,  SC  2 —  n  Joubert, 

Quadrille  1 — n  Costallat. 

■  Quadrille  champetre   1 —  n  Costallat. 

■  Quand  on  n'a  plus  de  mfere  1 —  n  Costallat. 

■  Quand    on    ne    peut    faire    autrement,    fan- 

taisie  sur  la  romance    ( O  s  e  a  r  t ) ,  P  5 — 
Katto. 

■  Quasimodo,    B.Bar    2 — n    Costalalt,    1.75  n 

Schott   Frcres. 
Que  Dieu   garde   nos    soldats,   Chant    1.75  ii 
Joubert. 

■  Que  le  Jour  me  dure  3 —  Benoit. 

La   Quenouille     et  la     Moisson,      SMS     4 — 

Beyioit. 
•La   Quenouille     et     l'Oieiller      2.50,    Ch.  s. 

— 20  n  Lemoine. 
Qui  es   Homo,   Bar.C   avec   Org(H)    — 30  u 

Costallat. 
Le  Rat  de  v'ille  et  le  rat  des  champs  2 —  n 

Joubert. 

■  Regois    nos    hommages,     Cantique    ä  2  par- 

ties  avec   Org  ou  H  — 30  n   Costallat. 
Piecordare,    3  voix    avec    Org    ou    E    — 75  u 

Costallat. 
Kecrßations  lyriques.   1.  N.-D.  des  Bois,     2. 

II  est  doux  de  rever,  3.  Humble  Chaumifere, 

4.  Que  n'av.  nous  des  alles.  5.  Les  voix  de 

la   nuit,      6.     X.-D.     de    la   Garde     ä  2.50 

Lemoine. 

Refrain   de  la    soeux   ainöe    1- —  n    Costallat. 
Le   Refrain    des    Forgerons.      Duo    voix    6g. 

1 —  Schott  Frcres. 

■  Refrain    des    moissonneurs,    choeur    2  ou  3 

voix;   eg.    avec   acc.   P  ou  Org    1.70  n,    sans 
acc.  — 50  n  Labbe. 

■  Regina    Coeli    en  re.    2  voix    avec    Org  ( U ) 

— 50  n  Costallat. 
Regina  Coeli  en  mi  b6mol,  TB  avec  Org{H) 

— 50  n  Costallat. 
Regina  Coeli  en  si  bemol.   2  voix  avec  Org 

(JET)     — 50n    Costallat. 

■  Regina    Coeli    en  re.    3  Aoix    avec    Org ( H ) 

— 50  n  Costallat. 
Regina  Coeli  en  mi  bemol,  3  voix  avec  Org 

(H)  — 50n  Costallat. 
Regina  Coeli  en  re.  4  voix  sans  acc.  — 30  n 

Costallat. 
Regina  Coeli  en  mi  b.  4  voix  sans  acc.  — 30  n 

Costallat. 
Regina    Coeli     en  si    b.    4  voix     sans     acc. 

— 30  n  Costallat. 
Regina  Coeli  de  G  1  u  c  k,  4  voix  avec  Org  ( H ) 

^^50  n  Costallat. 
Regina    Coeli    de    Mendelssohn,    4  voix 

avec  Org(H)    —30  Costallat. 
Regina  Coeli.  Quart,   and  J  u  v  i  n.     Regina 

Coeli  Quart.  — 08  Ditson. 

■  Regina   Coeli.    Quart,    and    W  i  t  s  k  a.      Re- 

gina  Coeli.  Quart.  — 10  Ditson. 
Les  Regrets   de  Mignon.   2 —  n   Costallat. 
La   Reine    Berthe   2 — n    Costallat. 

■  Jja  Reine  Blanche  2 —  n  Costallat. 

■  La    Reine    de  la    F&ve    3 — ,     Ch.  s.    — 20  n 

Lemoine. 


-  La   Reine   des   chalets,   Cav.    2 —  n   Joubert. 

■  La  Reine  de  Suede  2.50  n  Joubert. 

-  La  Reine  Mab   2 —  Costallat. 

-  L€s  Reines  de  Venise,  SMS  6 —  Leduc. 

-  La  Religieuse  et  la  Novice,  SCA  2.75  n  Co- 

stallat. 
-Lg  Renouveau,  duo  2 — n  Choudens,  Choeur 
ä  2  voix  3 —  Mentiesson. 

-  Repertoire    des    jeunes    Persoirnes,    Recueil 

de  Cavatines,  Airs  et  Sefenes,  S.MS:  N.  1. 
La  Prima  Donna  (Die  junge  Künstlerin). 
2.  La  Prise  de  volle  (Der  Eintritt  ins  Klo- 
ster). 3.  Gina,  la  Devineresse  (Gina,  die 
Wahrsagerin),  Scene.  4.  L'Esclave  maures- 
que  (Der  maurische  Sklave).  5.  Le  Reve 
d'Yvonne  (Yvounens  Traum).  6.  Le  Debüt 
dans  le  m.onde  ( Das  Debüt  im  Salon ) . 
7.  0  suave  melodie  (0  Zaubermacht  der 
Töne),  Theme  et  Variations  faciles  ä  1 — 
Schott. 
Repertoire  des  petites  Chapelles,  Pension- 
nats  et  Communantes  relig.  Collection  de 
morceaiix  fac.  et  chant.  1  et  2  voix  4g.  Org 
ou  H  N.  1—30  ä  — 40  n,  N.  31—32  1.20  n 
Schott  Freres. 

-  Requiem,  TB  av.  Org  ou  H  3 —  n  Costallat. 
Le  Retour,  SMS  1.35  n  Joubert. 

-  Le   Retour    ä  Bysance,    duo     2 —  n,      chuoeur 

avec  solo  — 25  n  CJwudens. 

-  Ije  Retour   ä  la  peüsion,   duo    1 —  n,   choeur 

avec  solo  — 25  n  Choudens. 

-  Le  Retour  au  Chalet,  Ronde  2 — n  Joubert. 

-  Ive  Retour  dans   la  Patrie  3 —  Benoit. 

■  La  Retraite,   duo  — 20  n. 

•  The  Return  to  School.  — 85  Schott  Freres. 

■  Le  Reve   1.70  n   Costallat. 

-  Reve   de   Jeunes   Filles,   SCA   5 —  Lemoine. 
Le  Reve  de  l'orpheline    1 —  n   Costallat. 
lleve  d'or,   Cav.   2 — ■  n  Joubert. 

■  Le  Reve  du  Marin.  B.  Bar  6 —  Lemoine. 
Reve    d'Yvonne,   air,    »S'.    MS    ä  5 — ,    Ch.    a. 

— 20  n  Lemoine. 

■  Reveil   du   Jour    1 — n,   ä  2  voix   1.35  n   Co- 

stallat. 

■  Richard,   B.    Bar   ä  5 — ,   Ch.   s.   — 20  n   Le- 

rn oin-e. 

Riebe  et  pau\Te,  romance  — 50  Schott. 

Ricochets   2.50,   Ch.  s.  — 20  n  Lemoine. 

Rikke,  Tikke,  Tac,  TT  2.50  n  Costallat. 

Riquet  ä  la  Houppe,   Ch.  s.  — 40  n. 

Pvita  la  Bohemienne  1.35  n  Costallat,  1 —  n 
Schott  Freres. 

Les  Rogations  ou  la  Fete  aux  champs,  Duo 
1.25  n   Costallat^    i — n  Schott  Freres. 

Le   roi   des   montagnes,   m4l.    1 —  n  Joubert. 

Le  Roi  More,  B.  Bar  3 — ,  Ch.  s.  — 20  u 
Lemoine. 

Le  roi  St.  Louis  et  Marguer.  de  Provence, 
SB  6 —  Lemoine. 

Les  Rois  mages,  SC  5 — ,  Ch.  s.  — 20  n  /-e- 
nioine.  ■ 

Romance   et   Cantique,    Duo    1.50  n    JullierA 

Romances,  Meiodies  etc. :  1.  La  Chapson  des 
quatre  Saisons,  melodie.  2.  Chanson  du 
petit  Pauvre.  3.  L'Innocent,  historiette 
bretonne.  4.  Marcel  le  pecheur,  rßcit.  5i 
La  Croix  du  premier  pas,  legende  bretonnej 
6.  Les  trois  Lettres  du  Conscrit  ä  sa  grandi 
mfere.  7.  L'Oiseau  du  bon  Dieu,  ariette^ 
8.  La  Fee  Melusine.  9.  Ma  Mfere  et  mor 
Brick.      10.    Mon    Gagne-Pain.      11.    Made^ 
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leine   ou   la   M§re   du   Pficheur,    ä  3 —   Le- 

moine. 
-Kosa  la  bouquetifere,   Cavat.   2 — n  Jouberi. 
-Hose  et  Violette,  duettino   1.70  n   Costallat. 
-Rose  of  Savoy,  operetta,  vocal  score   5 — n 

Chappell,  — 50  Ditson. 

-  Les  Roses,  S.  MS  ä  2 —  n  Costallat. 

-  Rosine   1 —  Schott  Frercs. 

-  Le  Rouet  de  la  Grand'Mfere,  rom.   av.   P.  G 

5 —   Grus. 

-  Le   Rouge-Gorge   3 —  Benoit,    Gh.    s.   — 40  n 

Bornemann. 

-  Royal  Dindon,  op.  com.  pour  gargons,  Part 

4 —  Lemoine. 

-Le  Ruban  de  l'Ancien,  SMS  3—,  Gh.  s. 
— 40  n  Lemoine. 

-  Rubans   et   Fleurs,  duettino   en   6cbos,   SGA 

5 —  Lemoine. 

-  Le  ruisseau,  rondino,  P  5 —  Katto. 

-  Ruth   et   Noemi,    choeur,    2  voix    2 —  n    Go- 

stallat. 
-Le  Sabbat,  Duo,  Gh.   s.  — 20  n  Lemoine. 

-  Sailor's  bride  —50   White. 

-Les  Saisons:  1.  Le  Printemps.  2.  L'Ete.  3. 
L'Autonme.    4.    L'Hiver,    ä  2.50    Lemoine. 

-  La  Saint-Cr6pin,  SMSG.V  et  P.  TBarB  et  P 

1.70  n  Choudens. 

-  La   sainte    amulette,    romance    2.50    Beugel, 

Katto,   — 50   Schott. 

-  Sainte-Cöcile   2 —  n  Lemoine. 

-  Sainte-Helene,   air   3—  Lemoine. 

-  Sainte-Patrie  6 —  Lemoine. 

-  Sainte-Solange   2— n   Cosialalt. 

-La  Saint-Jean,  Ronde,  SMS.  TBo^-  1.70  n, 
SMSGA  et  P.  TBarB  et  P  1.70  n  Ghoudens. 

-Saint-Louis   1— n  Costallat. 

-Saint-Louis  rendant  justice  1—  Schoto 
Fr  er  es. 

-La  Saint-Nicolas,  duo  2— n  Choudens. 

-Saint-Rocb  et  son  chien,  SMS  2— n  Chou- 

-  Salomon   de  Caux,  2  tons    1.70  n   Costallat 
-Salve   Regina,   en   si   bemol     avec     Org(U) 

— 30  n  Costallat. 

-  Salve   Regina,   en   mi    bemol,    2  voix    avec 

Org(H)    — 50n  Costallat. 
-Salve   Regina,   en   fa,   2  voix   avec    Org{ü) 
l — n  Costallat. 

-  Salve  Regina,  en  ut,  TB  avec  Org(H)   1.50  n 

Costallat. 
-Salve    Regina    de    Mozart    avec    Org(H) 

— 50n  Costallat. 
-Salve    Regina,    Quart,    and    Fiske    W.    O. 

Salve  Regina,  Duet  — 08  Ditson. 
-Sancta  Maria,  en  sol,  3  voix  avec  Org(E) 

— 30  n   Costallat. 
-Sanctus,  3  voix  avec  Or(/{H)   — 30  n,  4  voix 

d'hommes  sans  acc.  — 30  n  Costallat. 
-Sanctus   de   sa   petite   messe   selennielle    3— 

Mathieu,  2  voix  avec   Org(H)    — 30  n   Co- 
stallat. 
-Sans  regret  2.50  Heugel. 

-  Sapho,  scfene  lyrique   5 —  Heugel. 

-  Sarah  la   baigneuse,    SMS    2—  n   Choudens, 

choeur,  2  ou  3  voix  eg.  avec  acc.  P  ou  Org 
1.70  n,   sans   acc.   — 50  n  Labbe. 

-  Sardanapale,    Bar.    B.    T    a.    2— n,     Gh.    s. 

— 35  n   Ghoudens. 
-La   Science   de  Dieu   1 — n   Costallat. 
•Seco  d'un  rio  sul  margine,  cavatina,  8    (la 

lira  d'italia  N.  357)    6—  Boulch. 


•Le  Secret  de  Lise   1 — n  Choudens. 

■  La  Semaine  lyrique  des  Pensionnats, 
choeurs  ä  3  voix  av.  P:  Grand  Dieu  qui 
vis  les  Cieux.  Grand  Dieu  par  qui  de 
rien,  ä  1.50  n.  Sombre  nuit,  aveugles  te- 
nebres  2.50  n.  Grand  Dieu  qui  fais  bril- 
1er  1.35  n.  De  toutes  les  couleurs  que  di- 
stinguent  1.50  n.  Seigneur,  tant  d'ani- 
maux,  solo  et  choeur  2— n.  Createur  des 
humains  1.50  n.  Notre-Dame  des  bois,  3 
voix  de  femmes.  Les  filles  du  Temple,  3 
voix  de  femmes.  Vite,  vite,  allons,  choeur- 
ä  3  voix,  ä  2 — n.  La  Fauvette  des  bles, 
28  et  C   1.70  n  Costallat. 

-  La    semaine    religieuse    des    demoiselles    av. 

Org:  1.  Ave  Maria  ä  1  voix.  2.  Sub  tuuni 
ä  1  voix.  3.  Ave  Verum  ä  1  voix.  4.  O 
Salutaris  ä  1  voix.  5.  Ecce  Panis  ä  1  voix. 
6.  Salve  Regina  ä  1  voix.  7.  Inviolata  a 
1  voix.  3.  O  Salutaris  ä  1  voix  ä  — 30  n 
Lemoine. 
-Les  Sentinelles  du  donjon,  TBar  1— n 
Muraille,  ö —  IVoel. 

-  Serenade   de  Haben-Hamet,  varie  2 —  n   Co- 

siallat. 

-  Service     for     the    Holy    Communion     2/6  n 

Schott. 

-  Sicilienne    nationale,    P    — 75    Schott,    1.25 

Ricordi,    'fins   1 —  Schott. 

-  Si  j'etais  — 85   Schott  Freres. 

-Le    Simoun,    B.  Bar.  T    ä  3 —    Benoit,    1 — 
Sclwtt  Freres. 

-  La  soeur  de  charitä,   romance  — 50  Schott. 
-La  so:eur  des  rossignols,  chans.  3 —  Heugel, 

—35   Ditson,    arr.   P    (Devrient)     1.75 
Schott. 
■  La  Soeur  du  Soldat  3 —  Benoit. 

-  La  Soeur  du  Volontaire,  S.  MS  5—  Lemomc. 

-  Les  Soeurs  de  charite,  SMS  2—  n  Ghoudens. 

-  Les   Soeurs    des  Chouans,   SCA   5 — ,   Gh.  s. 

— 40  n  Lemoine. 

-  Les  soeurs  des  Colibris,  Duo,  Gh.  s.  —20  n 

Lemoine. 
-Les   Soeurs   des  Etuiles,   SCA   5 —  Lemoine. 

-  Une  soiree  en  mer,  duo.  SMS  2 —  n  Jouhert, 

RSverie,  P  1.70  n  Mennesson. 
-Les  Soirees  de  Portici.  5  Fantaisies  pour 
PV  sur  des  Chants  favoris,  transcrits  et 
varies:  N.  1.  La  Prima  Donna,  Scfene  dra- 
matique  1.75.  N.  2.  Genev-ifeve  de  Paris, 
Scfene  dramatique  1.75.  N.  3.  L'Esclave 
mauresque,  Sc&ne  dramatique  2 — .  N.  4. 
Gina,  la  Devineresse,  Scfene  dramatique 
1.75.  N.  5.  Les  Bresiliennes,  Duettino  2.25 
Schott. 

-  Solennites    religieuses    musicales,    acc.    Org 

ou  H  avec  les  parties  de  chant  sep.  solos, 
Duos  et  Trios  pour  diflferentes  voix,  Le- 
moine: .  _- 
Solos:  1.  Kyrie  —40.  N.  2.  Gloria  —50. 
N.  3.  Credo  —80.  N.  4.  Sanctus  — 40.  N.  5. 
0  Salutaris  —50.  N.  6.  Agnus  — 40.  N.  7. 
Domine  sahoim  — 40.  Formant  messe.  8. 
Sub  tuum  —50.  N.  9.  Tantum  ergo  —40. 
N.  10.  Alma  ^50.  N.  11.  Ave  Maria  — 50. 
N.  12.  Salve  regina  —50.  N.  13.  Pater 
noster.  14.  Panis  angelicus.  15.  Ave  verum. 
16.  Rone  pastor.  17.  Ecce  panis.  18.  In- 
violata. 19.  0  filii,  ä  -^0.  N.  20.  Laudate 
—50.  N.  21.  Adoro  te  —40.  N.  22.  Six 
Litanies  — 60. 
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Ihios :  23.  Kyrie  —50.  N.  24.  Gloria  — 70. 
N.  25.  Credo.  26.  Sanctus.  27.  0  Salutaris. 
28.  Agnus.  29.  Domine,  salv-um,  ä  — 50. 
Formant  messe.  30.  Sub  tuum.  31.  Tantum 
ergo.  32.  Alma.  33.  4ve  Maria.  34.  Salve 
regina.  35.  Sanctissima,  ä  — 50.  X.  '36. 
Miserere  2 — .  N.  37.  Stabat  Mater  2 — . 
N.  38.  Ave  regina.  39.  Ave  veriim.  40.  Ecee 
panis.  41.  O  sacrum  conAdvium.  42.  Invio- 
lata.  43.  Ave  Maris  stella.  44.  0  filii.  45. 
Rorate,  ä  —50.  N.  46.  Te  Deum  —80. 
N.  47.  Requiem  2—.  N.  48.  Sanctus.  49. 
Agnus  Dei.  50.  Benedictus,  ä  — 40.  For- 
mant messe  des  morts. 

Trios:  51.  Kyrie  eleison  — 50.  N.  52. 
Gloria  —80.  N.  53.  Credo  —90.  N.  54. 
Sanctus.  55.  O  salutaris.  56.  Agnus.  57. 
Domine  sahTim,  ä  — 50.  Formant  Messe. 
58.  Magnificat  —80.  X.  59.  Cantat«  —50. 
X.  60.  Regina  coeli  — 50.  X.  61.  0  salu- 
taris. 62.  0  salutaris.  63.  Tantiun  ergo. 
64.  Ave  verum^  ä  — 40.  X.  65.  Salve  re- 
gina — 50.  X.  66.  Ave  regina.  67.  Tantum 
ergo.  68.  Ave  verum^  ä  — 40.  X.  69.  Kvrie 
—80.  X.  70.  Sanctus  —50.  X.  71.  0  salu- 
taris — 50.  N.  72.  Agnus  Dei  —40.  X.  73. 
Sanctus  — 50.  X.  74.  Agnus  — 40.  X.  75. 
Alma  — 50.  X.  76.  Tantum  ergo  — 80.  X.  77. 
Adorote  — 50.  X.  78.  Ave  verum  — 50. 
X.  79.  0  salutaris  — 40.  X.  80.  0  salutaris 
— 60.  X.  81.  Adeste  — 40.  X.  82.  Adoremus 
— 40.  X.  83.  Adoro  te.  84.  Regina  coeli.  85. 
Tantum  ergo,  ä  — 50.  X.  86.  Ecce  panis 
— 60.  X.  87.  O  cor  amoris  — 40.  X.  88. 
Kyrie  —60.  X.  89.  Gloria  1.20.  X.  90. 
Regina  coeli  — 50.  X.  91.  Gloria  1.20. 
X.  92.  Veni.  Creator  — 40.  X.  93.  Ave  niaris 
— 40.  X.  94.  Ave  Maria  —50.  X.  95.  Alma 
— 40.  X.  96.  Tantimi  ergo.  97.  Tantum 
ergo.  98.  a)  Gr.  litanie  ä  la  Vierge.  S.  T 
ä  —60.  X.  99.  b)  Gr.  litanie  ä  la  Vierge, 
ä  2  voix,  TB.  100.  c)  Gr.  litanie  ä  la 
Vierge,  ä  4  voix,  TB.  100  bis.  d)  Gr.  li- 
tanie ä  la  Vierge^  voix  seule  avec  ehoeurs, 
ä  1—. 

Solos:  101.  Kvrie  —50.  X.  102.  Gloria 
—80.  X.  103.  Sanctus  —80.  X.  104.  Agnus 
Dei  —40.  X.  105.  0  salutaris  — 50.  For- 
mant Messe  breve.  106.  Ave  Maria.  107. 
Ave  verum.  108.  Tantum  ergo.  109.  Sub 
tuum.  110.  Ecce  panis.  111.  Ave  regina. 
112.  Alma,  ä  —40. 

Duos:  113.  Kvrie  —80.  X.  114.  Gloria 
1.20.  X.  115.  Sanctus  —60.  X.  116.  Agnus 
Dei.  117.  O  salutaris  ä — 50.  Formant  Messe 
bröve.  118.  Ave  Maria.  119.  Ave  verum,  ä 
— 50.  X.  120.  0  salutaris.  121.  Salve  regina. 
122.  Adeste,  fideles.  123.  Sub  tuum,  ä  —60. 
X.  124.  Monstra  te  eese  matrem  — 50.  X. 
125.  Inviolata  —60.  X.  126.  Rorate  —60. 
X.  127.  O  sanctissima  — 50.  X.  128.  Adeste 
fideles  —40.  X.  129.  O  filii  —80.  X.  130. 
Ave  maris  Stella  — 40.  X.  131.  Tantum 
ergo  — 40.  X.  132.  Panis  angelicus  — 40. 

Trios:  133.  Kyrie  1.40.  X.  134.  Gloria 
2.40.  X.  135.  Sanctus  —50.  X.  136.  Agnus 
Dei  —60.  X.  137.  O  salutaris  —80.  For- 
mant Messe  br&ve.  138.  0  salutaris.  139. 
Tantum  ergo.  140.  Cantate  Domino,  ä  — 50. 
X.    141.   Kyrie  —70.   X.    142.    0    Salutari.-? 


—50.  X.  143.  Gloria  2.40.  X.  144.  Sanctus. 
145.  Agnus  Dei,  ä  — 80.  Formant  Messe. 

A  Quatre  voix:  146.  Kyrie  —80.  X.  147. 
O  Salutaris  —80.  X.  148.  Gloria  2.40. 
X.  149.  Sanctus  —80.  X.  150.  Agnus  Dei 
—80.  Formant  Messe.  151.  O  Filii  1—. 
X.  152.  Inviolata  1—.  X.  153.  Pater  nosfer 
1—.  X.  154.  Cantate  Domino  1.10.  X.  155. 
Adeste  —90.  X.  156.  Alma  1—.  X.  157. 
Veni  Creator  —80.  X.  158.  0  Salutaris 
1—.  X.  159.  O  Salutaris  1—.  X.  160.  Sub 
Tuum  —90.  X.  161.  Sub  Tuum  —90.  X.  162. 
Ave  Maria  —80.  X.  163.  Ave  Maria  Stella 
2.40.  X.  164.  Ave  Regina  1.10.  X.  165.  Ave 
verum  — 90.  X.  166.  Tantum  ergo  1 — . 
X.  167.  Ecce  panis  —90.  X.  168.  Regina 
coeli  1—.  X.  169.  Adoro  te  Supplex  1.10. 
X.    170.  Veni   Creator  —80. 

-  Un  Songe  au  Ciel,  S.  MS  6 —  Lemoine. 

-  Songe  de  Lady  Macbeth  1.35  n  Jouiert. 

-  The  song  of  David.  SMS  3/ —  Ahsdown. 

■  Les    Sorrentines,    SMS    1.75  n    Gallet,    1.25 

Schott. 

-  Le  soudard,  romance,  .ß.  Bar  1.75  Schott. 

-  Soupirs  du  prisonnier,  romance  2.50  Heugel, 

transcr.    P    1.70  n    Mennesson. 

-  Source   eternelle    de    lumifere,    2  voix    1.70  n 

Costallat. 

■  Source  ineffable  de  lumi&re,  Duo  ou  Choeur 

ä   2  voix    1.70  n    Costallat. 

-  La    source   miraeuleuse,    duo    5 —    Mathieu. 

-  Sourdes   pour   rires,   duo,   SMS    1.35  n   Jou- 

hert. 

-  Sous  les  grenadiers,  duo,  bolero  2.75  n   Co- 

stallat. 
•  Sous  les   peupliers,   Duo,   Ch.   s.  — 20  n  Le- 
moine. 

-  Sous  les  tilleuls   (l'etö),  duo,  2  voix  ^.  4 — 

Katto. 

-  Souvenir  de  Jeunesse  3 —  Lemoine. 

-  I.^s  Souvenirs,  SMS  1.50  n  Muraille,  28  6 — 

i\'oe7. 

-  Spartacus,  B.  Bar  ä  1.70  n  Costallat,  1.35  n 

Schott  Freres. 

-  Stabat  Mater,   2  voix  avec   Org  ( H )    — 50  n 

Costallat. 

-  The  Streamlet  and  River,  fem.  voic.  2  parts 

— 12  J.  Fischer. 

■  Sub   tuum   ä  2  \oix   1—  n   Muraille,   — 50  n 

Schott  Freres. 

-  Sub  tuum,   en   la   b4mol,   TB   avec   Org  ( H ) 

— 50  n  Costallat. 

-  Sub   tuum,   en   mi   bemol,   2  voix   avec   Org 

(U)    — 50  n   Costallat. 
-Sub    tuum,    en    sol,    2    voix     avec    Org(H) 
— 50  n    Costallat. 

-  Sub  tuum,  en  f a,  3  voix  avec  Org  ( H  <   — 50  n 

Costallat. 

-  Sub  tuum,  en  si  bßmol,  3  voix  avec  Org  { H ) 

— 50  n   Costallat. 
-Sub    tuum,     en    ut.    3    voix     avec    OrgiH) 
— 30  n    Costallat. 

-  Sub  tuum,  en  si  b,  4  voix  sans  acc.  — 30  n 

Costallat. 

-  Sub   tuum,   en  ut,   4  voix   sans   acc.   — 30  n 

Costallat. 

-  Sub  tuum  de  M  e  h  u  1,  avec  Org  ( H )   — 50  n 

Costallat. 

-  Sub  tuum  de  Mendelssohn,  3  voix  ^^ans 

acc.  — 30  n  Costallat. 
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Sub   tuum,   trio   de  M  o  z  a  r  t,    3  voix   avec 

Org(H)    — 50n    Costallat. 
Sub  tuum  praesidium,  8.  M8  avec  Org  ('H ) 

— 50  n  Costallat. 

■  Suisse     et    Tyrol,     airs     connus,     quadrille 

1.75  n,   ^ms   2 — n   Gallet. 
Le     Sultan     Aboul-Azor,      operette, 

Part  4 —  n  Lemome. 
La    Sultane     et    l'Esclave,     choeur,     2  voix 

2.50  n  Costallat. 

Sur   le  Bosphore,   P    1.70  n   Mennesson. 
Suspiee  domine,  solo  en   fa  avec  Org  ou  H 

— 50  n   Costallat. 
Le  Sylphe  1 —  n,  et  Clianson  creole,  P  2 —  n 

Costallat. 
Les  sylphes,  SMS  ou  CA  4.50  Heugel,  2  voix 

eg.   5 —  Katto,  SS   1.50  Schott. 
Sylphide  de  Toledo,  Bol.  2 — n  Joubert. 
Le  talisman  de  la   jeune   fille,   duo   5 — ,   p. 

sep.  — 50  n  Mathieu. 
Les   Talismans,   S.   MS   ä  2.50  Lemoine. 
Tandis   que   le   sommeil,   Duo    ou    choeur    a 

2  voix  2 — n  Costallat. 
Tantum   ergo,   1  voix,   V  ou  Basse  Org   1.35 

Schott   Fr  eres. 
Tantum   ergo    en   mi    hömol     avec     Org  ( 11 ) 

— 50  n   Costallat. 
Tantum  ergo  en  sol.  S  avec  Org  ( H )    — 50  n 

Costallat. 
Tantum   ergo   et   Genitori,  Bar  — 75  n   Mto- 

raille. 
La   Tarantelle,   SMS   2 —   Joubert,   Transcr. 

P  1.70  n  Mennesson. 
Ta    sagesse,    grand    Dieu.     Duo    ou    choeur 

ä  2  voix  2 — n  Costallat. 
Le  Tasse  dans  sa  prison,  B.Bor  6 —  Lemoine. 
The  Teacher's  Birthday  — 85  Schott  Freres. 
Te    Denm    3  voix    d'hommes    avec    Org  ( H } 

1.50  n   Costallat. 
Telling  Secrets.    (Les  Confidences)    SA  — 50 

Schirmer. 
Te    Tisserand    de    Silesie.    Duo    — 20  n     Le- 

moine. 
Theodora   2 —  n   Choudens. 
Thßresa   l'Italienne,   rom.    Ch.  s.  — 40  n  Le- 

moine. 
Un   tiens    vaut  mieux,     chansonnette     3.50 

Peregally. 
Le  Toit    sans    fumee    3 — ,      Ch.  s.     — 20  n 

Lemoine. 

■  Tota     pulchra     es.     2  voix     — 50  n     Schott 

Freres. 

Tota   pulchra  es  en  sol.    1  voix  av.   Org  ou 
H  — 50  n  Costallat. 

■  To  thee    great  God    of    graee.    Quart,   and 
North.   Christ   our   passover   Quart.    — '08 

Diison. 

-  La   Tour   de   Nesles,    Revanche   de   Buridan 

2.50  n   Joubert. 

-  Le  Tournoi.     Duo  p.  v.  d'hommes  5 — ,  Ch.  s. 

— 20  n  Lemoine. 

■  Tout  babille,  SCA  5 — ,  Ch.  s.  — 40  n  Lemoine. 

■  Les    Traineaux,    choeur    2  voix    2.50  n    Co- 

stallat. 

-  Travail  et  priöre,   duettino  2 — n  Costallat. 

■  Travailler  pour  trois  et  manger  pour  deux 

1 —  n,  Ch.  s.  — 35  n  Choudens,  — 40  n  Labbe. 

■  Travaillons,     travaillons     encore     fr&res    et 

soeurs,  duo  — 20  n  Leraoine. 

-  Le  Tresor  du  lx)gis   3 —  Benoit. 

-  Tresor     musicai     des     cnfants.      Chants    et 


priores,  Lemoine-.  le  Collection  ä  1  ou  2 
voix:  1.  L'Oiseau  sous  l'ombrage.  2. 
La  Lecon  de  chant.  3.  Die  partout. 
4.  L'Ange  des  enfants.  5.  Prions.  6.  L'Etoile 
d'or.  7.  Priere  du  soir.  8.  Dieu  de  bont^. 
9.  Notre-Darae  de  la  Consolation.  10. 
Espoir  en  Dieu.  11.  L'Ange  gardien.  12. 
La  Chanson  du  Rossignol.  13.  Je  t'adore, 
Seigneur.  14.  Le  Eeveil  d'un  beau  jour. 
15.  Dieu  te  benira.  IG.  L'Etoile  du  soir. 
17.  Les  Jours  de  l'enfance.  18.  Ce  qu'on 
aime  toujours.  19.  Pour  les  pauvres.  20. 
Le  Bon  Auge.  21.  Le  chant  du  soir.  22. 
Le  Ruisseau.  23.  Le  chant  du  matin.  24. 
Le  Chant  de  Toiseau.  25.  Enfant,  console- 
toi.  26.  L'Ange  aux  doux  regards.  27. 
Donne,  mon  Dieu.  28.  Le  bonheur.  29.  Les 
chants  en  fleurs.  30.  Le  Seigneur  est  bon. 
31.  Que  dit  la  tieur.  32.  L'Innocence. 
33.  Adoration.  34.  Le  Papillon.  35.  Chante, 
petit  oiseau.  36.  Bonheur  des  Enfants. 
37.  Les  Souvenirs  d'enfance.  38.  L'Alou- 
ette.  39  Briliante  fee.  40.  Garde-nous  du 
peche,  Ch.  s.  ä  — 20  n.  IL  Coli,  ä  2  voix. 
41.  J'ai  vu.  42.  O  mon  Dieu.  43.  Qui 
donc  m'a  donne  naissance.  44.  Souffre 
sans  murmurer.  45.  Si  je  devais  un  jour. 
46.  Droite  et  sincere.  47.  Seigneur.  48.  Les 
Cieux,  49.  Mon  Dien.  50.  Inspire-moi.  51. 
Les  niechants.  52.  L'Eternel.  53.  O  pere. 
54.  Quel  channe.  55.  Regarde  antovir  de 
toi.  ö6.  Le  plus  saint  des  devoivs.  «57.  O 
jour  heureux.  58.  O  douce  providence.  59. 
Coeur  bienfaisant.  60.  Chantons  en  cc  jour. 
Ol.  Pergant  les  voutes  de  l'aurore.  62.  AhJ 
qu'il  est  beau.  63.  Tout  dans  la  nature.  64. 
Dieu.  donne  aux  fleurs.  65.  Tout  me  con- 
fond.  66.  Heureux  S(?jour.  67.  Salut  aima- 
ble  asile.  68.  Que  je  nie  plais.  69.  Sa  mort 
peut  de  ton  ombre.  70.  Loin  du  tumulte. 
71.  Entendrons-nous.  72.  Le  temps  s'echap- 
pe.  73.  Venez  par  un  rayon  propice.  74. 
Amour,  honneur  et  gloire.  75.  Mon  coeur 
en  ce  jour.  76.  Repond  mon  ami  ä  Jesus. 
77,  Qu'ils  sont  aime.s,  grand  Dieu.  78.  O 
toi  du  Redempteur.  79.  Benissons  ce  jour 
la  mfere.  80.  O  sacre  coeur  d'un  Dien. 
81.  Contemple  en  silence.  82.  Au  fond  'des 
brülants  abimes.  83.  Nous  passons  comme 
une  ombre.  84.  Suivons  Jesus.  85.  J'ai  vn 
mes  tristes  journees.  86.  Coeur  de  Jesus,  6 
sources.  87.  Coeur  de  Jesus,  coeur  ä  Ja- 
mals. 88.  Les  nuages.  89.  Isolement.  90. 
Les  fleurs,  Ch.  s.  ä  — 25  n;  av.  P  Org  ä 
— 50  n. 

-  Le  Tröfle  ä  quatre  feuilles   1 —  n   Costallat. 

-  Un     tribunal     correctionneL     fantaisie     sur 

la  romance   (Oscart),  P  5 —  Katto. 

-  Triomphez    reine    des    cieux,     cantique    ft  2 

parties    avec    Org  ou  B    — 30  n    Costallat. 
-Triste  et  rieuse,  duetto  6 —  Clot  fils,  2 — n 
Gallet. 

-  Les     trois    Carillons,    SCotA    4.50   Lemoine. 
-.  Les   trois   Devises    1 —  n   Hachette. 

-  Trois    jeunes    soeurs    1.35  n    Costallat. 

-  Ti'ois    jours    de    Vendange    1 — n    Costallat. 

-  Les    trois    lettres    du    conscrit    ä  sa    m&re, 

Ch.  s.  — 20  n  Lemoine. 

-  Les  trois  Medecins  3 —  Lemoine. 

-  Les  trois  parts  du  voeur  1 —  n,  Ch.  s.  — 35  n 

Choudens,  — 30  n  Joubert. 
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-  Tui  Nati,  SMS  avec  Or(i  ou  E  —30  n  Co- 

slallat. 

-  Unis    aux    ooneerts,    cantique    ä  2    parties 

avec   Org  ou  H  — 30  n   C'ostallat. 
-Vaeation  Is   Near,   fem.   voic.   2  parts  — 10 

./.  Fischer. 
-Valses  faciles  l.Tön  Cos^tallat. 

-  Vashti.    Sceiia    4/ —   AsMoiom. 
La  Vedette   3 —  Lemoine. 

-La   Veillee.    Ihio   — 20  n   Lemoine. 

-  Velleda,  »S".  MS  ä  5 —  Lemoine. 

■  Les   vendangeuses   napolitaines,    SMS   2 —  n 

Choudens,    — 40  n,      Ch.  s.     — 35  n    Labbt, 
choeur  — 25  n   Choudens. 

■  La    Vendeenne,      SMS     ä  2 —  n      Costallat, 

L35  n  Schalt  Freres. 

■  Veuezia,     chanson     de    nuit,     2  tons    2 — n 

Costallat. 
■Veni   Creator,   SA   —20   J.   Fischer. 
■Lfs   Vents    des   Xuits    1 — n    Costallat. 

Verleda,   Ch.   s.   — 40  n  Lemoine. 
-I.e  Ver'lui&ant  3—  Benoit. 

Vers   l'Ecole,   SMS  4 —  Benoit. 

■  La  Vestale,   »S'.1/.S"   G —   Lemoine. 

Le  Vieaire  de  Wakefield  5 —  Benoit. 

■  La  Vierge  ä  la  Crfeche  3 —  Benoit. 

La  Vierge  aux  Oiseaux   3 — ,    Ch.  s.  — 20  n 

Lemoine. 
La  Vierge     de     Vaucouleurs,     2  tons  2 —  n 

Jouhert. 

■  Le    vieux   Marquis    3 — .    Ch.  s.   — 20  n    Le- 

moine. 
Le  vieux  Soldat  2.50,  Ch.  s.  — 20  n  Lemoine. 
Les  Villageoises  au  dimanchej  choeur  2  voix 

2 — n  Costallat. 
Le  Villageois   et   le   serpent    1.35  n  Joubert. 
Les  Violettes   1 — n   Costallat. 
Virginia  au  retour,  SMS  ü.  5 — ,  Ch.  s.  — 40  n 

Lemoine. 
La  Virtuose  des  buissons  1.35  Schott  Freres. 
La  Vision  de  Jeanne  d'Arc  2 —  n  Choudens. 
La   Vision   de    Saint   Louis,   BBar    6 —   Le- 
moine. 
La   Vivandiere    6 —   Lemoine. 
Vivat,  choeur  ä  3  voix  av.  P  1 —  n  Lemoine. 
Vive   la   France,   Chant    1 — n   Joubert. 
30  Voealises    elementaires    pour    le  Mödiirm 

de  la  Voix  avec  Acc.  F  4 —  Fürstner,  3.50 

Schott,    1.50   Schirmer. 
Voeu  de  jeune  Fille  2 — n  Costallat. 
Un  Voeu  ou  Neuvaine  al  Bambino.  2S  5 — , 

Ch.  s.    — 10  n    Lemoine. 
Voici-les   Loups,   BBar   5 —  Lemoine. 
Les   voix   interieures   2.50   Heugel. 
Les  voix  rivales.    Duo  — 40  n  Lemoine. 
Le     Volontaire,    SMS    0.  5—,    Ch.  s.   — 20  n 

Lemoiiie. 
Votre  Ange  et  moi  veilions  sur  vous   1 —  n 

Jullien. 

Vous  fuvez,  mes  beaux  jours  1 —  n  Costallat. 
Le    Voyage    des    Hirondelles,     duo      — 20  n 

Letnoine. 
Voyage  d'une  Fournii   (Le)    1 — n  Costallat. 
Le   voyage   impossible,   duetto    comique   6 — 

Clot  'fils,   2—  n   Gallci. 
Les  Voyageuses,   duo   2 — n   Choudens. 
Weavers    of    Brianza,    The.       (Le    Filatrice 

della  Brianza),  SC  l/ön  Angener. 
The  wedding  jeweLs  4, —  Ashdown. 
Werther,  BBar  6 —  Lcm.oine. 


-  While  the  days  are  bright.    ( Dra^ving-Room 

Trios    83),   Treble   voiees   2/6    Ashdown,    3 
parts  — 15   J.    Fischer. 

-  The  Wish,  fem.  voic.  2  parts  — 10  J.  Fischer. 

-  The  World  we  knew,  ST  or  <S'>S'  4/ —  Ashdown. 

-  Yvon  le  Fauconnier,  SCA  4.50  Lemoine. 

-  Zaire  2 —  n  Costallat. 

-  Zemire   et    Azor,    sur    des    airs    populaires, 

quadrille    1.75  n,   Jfrns   2 — n    Gallet. 
-Les   Zingarelles,      SMS     1.75  n     Gallet,    1 — 
Schott. 

-  Z\vierzenie.    Dudttna.     (Konzert    w    Salonie 

10)    — 50  Hösick. 

-  et   S  a  v.   L  a  p  o  r  t  e.   Mon  Marteau,   Ch.  s. 
— 20  n  Lemoine. 

Bordet    C.     L'Abbandonata,      Romanza      1 — 
Ricordi. 

-  La  Beneficenza.  Aria   2 —  Ricordi. 

-  CrMit  ä  tout  le  monde  1 —  n,  Ch.  s.  — 25  u 

Margueritat. 

-  La  Fioraia.   Komanza   1.50  Ricordi. 

-  Lamento   in  morte   della   Duchessa   CamiUa 

Litta   2.50   Ricordi. 
Bordier  d'Angers  Jules    (1846)    Op.  33  Le?; 

menetriers   du  Diable.   Caprioe  fant.  2Fl'a 

5 —  n  Baudoux. 
-40  Suite  fantaisiste.  YP:  N.  1.  Air  d'eglise 

2 — n,  X.  2.   Menuet-polonaise  2.50  n,  N.  1. 

VcP   2 — n,    TcOrg    i.70n   Costallat. 

-  Adieu   supreme,     P    2 —  n,     Jfms    2.50  n,      0 

Part    5 —  n,    p.    sep.    8 —  n    Baudoux. 

-  A  la  bien  aiinee  1.35  n,  Ch.  s.  — 30  n  Rouart. 

-  A  la   rame.    Barcarolle.    Y   2.50  n   Baudoux. 

-  Aria    et   Gavotte,   PV    7.50   Hamelle. 

-  Eerceuse,    PFl(na/utb)     1.75  n,    parties    d'O 

1 — n  Durand. 

-  Canzonetta,   YP  2 —  n.  Y  av.  0  ou  Quat.   ä 

Cordes   4 — n    Costallat. 

-  Chanson     nielancoiique     1.35  n,     avec     YcP 

1.75  n,  Ch.  s.  — 30  n  Rouart. 
-David,  scfene  biblique,  Chant P  5 — n  Heugel. 

-  Les  Deux  Coeurs   1.70  n  Decourcelle. 

-  Escarpolette,    fantaisie,    YcP    1.70  n,    2YYa 

Yc  2 — n  Costallat. 
-La   Fauvette    du     calvaire,   B    av.    Y(Org) 
4 —  n  Durand. 

-  Fiance  de   la   Mer.   3 —  n  Baudoux. 

-  Habanera,    PHautb    2 — n,     0  Part     2 — n, 

jjarties  2 — n  Durand. 

-  Hora  Rumanesca,  air  valaque,  0  Part  2 —  n, 

p.   sep.   2 — n   Durand. 

-  L'Infidfele    1.70  n   Baudoux. 

-  Meditation  sur  le  7^  petit  prelude  de  B  a  c  h, 

HPY{Yc)    3— n,  Z/iZuF(  Fe)  4.40  n  Mustel. 

-  Douze   Melodies    5 — n   Heugel:     1.    La    Re- 

ligieuse.  2.  Ballade  des  pauvres  gens.  3. 
Clianson  d'amour.  4.  Le  Chien  du  bra- 
oonnier.  5.  Le  Rideau  de  ma  voisime.  6. 
Chanson  de  Malartic.  7.  Chanson  turque. 
8.  Viens  aux  champs.  9.  Chanson  Monte- 
negiüne.  10.  Maudit  printemps.  11.  Gui- 
tare.      12.   Habanera. 

-  Trois  melodies   sur   de   vieilles   paroles   5 — 

Baudoux:  1.  Le  petit  Lyr6.  2.  Felicite 
vaine.  3.  Rondelet,  .a  1.35. 

-  Xadia,   opera-com.    Part    10 —   Durdilly. 

-  Panychis,    Idylle   antique   2 — n,    av.    Hautb 

Ha(P)    3—   Durdilly. 

-  Printemps    1.70  n   Baudoux. 

-  Un    Rgve    d'Ossian,    Scöne    lyrique,    soll    et 

ehoeurs  5 — n  Durand. 
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-  Romance,  PV  2 —  n  Durand. 

-  Scherzo    oriental,    PO,    Part    5 —  n,    p.    sep. 

10— n,  2P  5— n  Heugel. 

-  Sous  Bois    1.70  n  Bavdovx. 

-  Souvenir  de   Budapestli,   Danses   liongroises, 

O,     Part    5 — n,     p.    sep.     6 — n    Costallat, 
Harm,  Part  3 — n  Eveite. 

-  Super    flumina     1.75  n,    av.    PVOrg    3 —  n, 

av.   0,  Part   2.50  n,   p.   sep.   4 — n  DurO/nd. 

Bordier    Paul,    Fantasia  pastorale   et  guer- 

riere,  0,  Part  5 — n,  p.  sep.   10 — n  Girod. 

-  J'ai  dit  ä  mon  eoeur  2.50  Girod. 

-  La  pri&re  de  l'aecule  2.50   Girod. 
Bordman  Mrs.  G.  N.  The  blacksmith's  song, 

P  — 25  Ditson. 

-  Dancing  on  the  Green,  P  —25  Ditson. 
-King  dorn    of    Mother    Goose,    ope- 

retta  — 25   Ditson. 

-  The  Mill  Wheel,  P  —25  Ditson. 
-Old  church  bell,  P  —25  Ditson. 
-Keturn   to   school,    SC   —10    White. 

-  Soft  soft  my  love  she  sleeps  —35  White. 

-  Summer  time  that  was  —30  White. 

-  Village    Sounds,    6  five-finger    'amusements, 

P  ä  — 25  Ditson. 

-  When   we   are     old,    Solo    and    Quart.    — 3.o 

White.  . 

Bordner,  Daybreak  (Le  pomt  du  jour), 
Waltz  — 50  Swisher. 

-Irene,  or  thou  art  the  fairest  flower  —40 
Siiyishcr. 

Bordogni,  op.  4  Air  de  Lucia  de  Lammer- 
moor, varie,  BassonP  6 —   Grus. 

-Charite,  Fant,  relig.  Fmf  1.25,  p.  suppl. 
— 10  Deplaix. 

-  24   gtudes,   CäP,  2  suites   ä  2—  n,   CornetI , 

2  suites  ä  5 — n  Costallat. 
-Love's  protestation,  engl.-ital.  —40  Gordon. 

-  Presage  du  retour   1 —  n  Joubert. 
-Melodies,  BassonP  v.  Kocken  op.  37. 
-Return,   engl.-ital.   —40    Gordon. 

-  Rubis  grenats,  TTBB,  Part  1—  n  Lory. 
Bordogni    E.    W.     Bornemann:    Ca    n'mange 

pas  d'pain  1 — n,  Ch.  s.  — 40. 
-Le  fruit  defendu  3—,  Ch.  s.   1—. 

-  J'en  sais  long  lä  d'ssus  1— n,  Ch.  s.  — 40n. 

-  Lettres  d'amour  3 — ,  Ch.  s.  1 — . 

-  Lola,    op6ra-comique    en    un    acte,    part.    P 

chant  8°  5— n  Heugel. 

-  Ma  Toinon  3—,  Ch.  s.  1—  Bornemann. 

-  Le  premiev  rendez-vous  3 — ,  Ch.  s.  1     . 

-  Le  rgveil  de  la  Pologne  3—,  Ch.  s.  1—. 
-La  Somjiambule,  Ch.   com.   3—,   Ch.  s.    1— . 
Bordogni  Giulio  Marco    (1788—1856),  op.  8 

Tre  Esercizi  e  12  nuovi  Vocalizzi  per  8.  BIS 
ä  1.25  n  Ricordi,  S.  MS.  A  2  Hefte  ä  2— 
HasUnger,  8.  MS  ä  1—  Litolff,  h.  t.  ä  1— 
Peters,  (Edit.  A.)  -S  13  Bg.,  I.  livre  6  Bg., 
IL  livre  7  Bg.,  (Edit.  B.)  MS  13  Bg.,  I. 
livre  6  Bg.,  "iL  livre  7  Bg.,  (Edit.  C.) 
Bar.  B  12  Bg.,  II  livres  ä  7  Bg.  Schott, 
hoch  1.20  Un.  Ed.,  h.  m,ed.  ä  1/—  Ascher- 
berg,  S.  MS.  Bar  ä  2  books  ä  4/  Novello, 
S.  MS  ä  2  books  ä  2—  Schirmer,  Bar  1.80 
Bessel,  I  12  vocalizzi  solo:  S(T),  Bar.  MS 
per  ciascmia  voce  in  2  libri  ä  6 —  Rtcordi. 

-L'Art  de  la  Phrase,  de  la  Respiration  etc. 
V.  24  nouvelles  vocalises. 

-Ein-  und  zweistimm.  Solfeggi  (G.  W. 
Teschner),  Heft  I,  II,  S  ä  4—,  Heft 
III  für  2/S'.3—  Heinrichshofen. 


-Vocalizzi  per  S(T)   cplt.  7—,  6  libri  ä  1.50 
Cottrou. 

-  50   Vocalisen     ( T  h.     H  a  u  p  t  n  e  r ) ,    h.    m. 

3 — n  Eulenburg. 

-  36   Vocalizzi   per   S    o    T,   secondo   il   gusto 

moderno  18—:  Fase.  1—6  ä  4—,  Nuova 
Edizione  riveduta,  col  Canto  trascritto  in 
Chiave  di  Sol  20—,  fasc.  1—6  ä  4—,  com- 
posti  p.  S,  ridotti  p.  B:  fasc.  1—6  ä  4.50, 
36  Vocalizzi,  S.  MS  ä  2.50  n  Ricordi,  (G. 
W.  Teschner)  S{T),  A{MS),  Bar(B) 
3  Hefte  ä  3—,  (Groß-Oktav)  3  Hefte  ä 
1 — n  HasUnger,  S  cplt.  2 — ,  3  Hefte  ä 
1_^  MS{T)  cplt.  2—,  3  Hefte  ä  1—  Li- 
tolff,  (Dorf  fei)  7i.  t.  ä  2—  Peters,  m. 
h.  ä  2.40  Un.  Ed.,  S{T)  3  books  ä  10/6 
Ashdoim,  ä  6/ —  Novello,  S.  MS.  A  3  books 
ä  — 50  n  Schirmer,  (para  tiple  6  tenor,  di- 
vididas  en  tres  cuadernos)  Cada  uno  2 — n 
Dotesio. 
-24  nouvelles  Vocalises,  MS(C),  L'Art  de 
la  Phrase,  de  la  Respiration,  de  l'Accentua- 
tion  et  de  l'Expression  dramatique,  renn. 
17  Bg.,  livre  I  8  Bg.,  livre  II  9  Bg.  Schott, 
two  books  ä  1.25  Ditson. 

-  24   nuovi   Vocalizzi    adatti    a    tutte   le   voci 

1.25  n,  in  Chiave  di  Sol  10—,  fasc.  1°  (N. 
1—12),  fasc.  2»  (N.  13—24)  a  6—  (F. 
Sieb  er)  2  Hefte  ä  2—  HasUnger,  MS 
(C)  1 — ,  (Introduct.  zu  36  Vocalises) 
1—  Litolff;  MS(C)  (Dorf  fei)  1—  Pe- 
lers,  cplt.  14  Bg.,  livre  I  7  Bg.,  livre  II 
8  Bg.  Schott,  (24  Nouvelles  Vocalises  fa- 
ciles  et  progres.)  MS  ä  1.20  Un.  Ed.,  (24 
nouvelles  vocal  fac.  et  progr.)  1/6  Novelle, 
2  books  a  1/ —  Boosey,  MS  1/6  Novello, 
(24  jSTouvelles  Vocalises  faciles  et  progres- 
sives ä  la  Portee  de  toutes  les  Voix.  2 
books,  each  1.50,  MS{A)  cplt.  3.75,  in 
2  books  ä  2 —  Schirmer,  8.35  n  Joubert, 
livre  I  — 75,  livre  II  — 90  Jurgenson. 
-12  nuovi  Vocalizzi,  C{MS),  Bar(B)  se- 
condo il  gusto  moderno  due  libri  ä  5.50, 
(sei  dei  quali  con  poesia),  S  MS  ä  1.75  n 
Ricordi,  riuniti  3 — ,  tre  libri  ä  1.50  Cot- 
trau,  S  2  Hefte  ä  —50  Hansen,  S(T)A 
(MS)Ba/r{B)  (G.  W.  Teschner),  2 
Hefte  ä  2—,  (Groß-Oktav)  2  Hefte  a 
— 60  n,  A(Bar)  (bearb.  von  A.  Panse- 
ron  ä  Tambourini),  Heft  1  3.80,  Heft  2 
4.50  HasUnger,  (12  Vocalises,  dont  6  avec 
paroles  italiennes)  MS  1 —  Litolff,  h.  t. 
(Dorf  fei)  ä  I—  Peters,  C{MS)  rgunis 
10  Bg.,  livr.  I,  II  ä  5  Bg.,  2  voix  SMS, 
TMS  reunis  10  Bg.,  livre  I,  II  ä  5  Bg. 
(12  vocalises,  dont  6  av.  parol.  ital.)  reu- 
nis 17  Bg.,  livre  I  8  Bg.,  livre  II  9  Bg. 
Schott,  h.  TO.  ä  1.20  Un.  Ed.,  G(MS),  Bar 
(B),  MS  ä  10/6,  ä  in  2  books  ä  6/ — ,  (6 
with  ital.  words)  1/6  n  Ashdown,  2  books 
ä  1.50  Ditson,  S.MS(A)  2  books  ä  — 30  n 
Schirmer,  C(MS),  Bar{B)  ä  3— n  Do- 
tesio. 

Bordon,   Dantza,    P    (Coleccion   de   marchas 
Baues  etc.  N.  3   1.50  n  Dia^. 

-Violets,   you  break  my  heart  —50   Thomp- 
son Mus.  Co. 

Bordone,  Giuseppina,  Mazurka  1 —  Gori. 

Bordonel    T.    J.     Collegiate   Mass,     2  voices 
1/—,  SAB   1/6,  SATB   1/10  Gary. 
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-Mass   of  St.  Agnes    {2nd   Messe  Solenelle), 
Mixed  voic.  2/ — n  Ashdown. 

-  Messe  de  notre  Dame.  2  voic.  1/ —  Cory. 

-  Pfingstmesse  für  Soli,  Chor  und  Org  od.  0, 

vollst.  (Or^)  Part  5 — n,  Gesangspart  1.50  n, 
TP    1.30   Breitkopf. 

-  Victimae  Paschali,  SATB  — 4   Gary. 

-  Zur    Verehrung     des     Allerheiligen    Sakra- 

ments. (Complete  Benediction  Service 
„Tlae  Loretto".)  Für  Soli,  Chor,  Ha,  Org. 
Vollst.  Part  4 —  n,  Gesangspart  1.20  n 
Breitkopf. 

Bordoni    G.    Agnus    Dei,    con    Org    2 —    Ma- 
ria ni. 

-  Offertorio,   Gloria   ed   Hpnno,   con   Org   3 — 

Mariani. 

-  Stabat  Mater,  3  voici,  con  Org  10 —  Mariani. 

Bordot    A.     Tambour    de    Wagram,    chanson 

militaire  — 50  n  Labbe. 
Bordowska  Olga,  op.  1  Souvenir.  Valse  — 75 

Idxikoicski. 
Bordoy,  El  tintero,  vals  1.20  n  Dotesio. 

-  Recuerdos     de    un     destacamento,     mazurka 

— 75  n  Dotesio. 
Bordt  H.  R.  op.  25  Dinorah  (Pardon  de  Ploer- 
mel),  Divertissement,  PFl  2 —  Andre. 

-  26  Leicht  Gepäck,  Divertissement,    PFl  1.80 

Andre. 
Bordt    Ludwig,  Cantionale.  Sammlung   liturg. 
Gesänge,  Chor  3 —  Vieiceg. 

-  Communio,  Ausw.  v.  geistl.  Liedern,  SATB, 

TTBB,  SSMSA  ä  —60  Vieiceg. 

-  Die  Psalmtöne   nebst  Falsibordoni   (mit  dem 

Cantus  Firmus  im  S  u.  T}.  Für  den  kirchl. 
Chor-  u.  Volksgesang  bearb.,  SATB.  Ausg. 
f.  Dirigenten  — 80  n,  f.  Sänger  — 50  n 
Vieiceg. 
Börea  V.  Marcia  Militare,  rieavata  dalla  Can- 
zone:  A  frangesa,  Banda  Part  2 —  Ricordi. 

-  Marcia  Militare,  rieavata  dalla  Canzone  po- 

polare :  Af ricanella,  Banda  Part  3 —  Ricordi. 

-  Marcia    Militare,     rieavata     dalle    Canzoni : 

'OPizzaiolo  nuovo,  e  Tenzo'  a  freva,  Banda 
Part  3 —  Ricordi. 

-  Margherita,  Banda  1.50  Lapini. 

-  Non  dovrei  ridere !    Polka  caratteristica  2 — 

Venturini. 

-  Sempre  gentile.  Mazur,  2.50   Venturini. 

-  Treno  diretto.  Galop  1.50   Venturini. 
Boreel  A.  Souvenir  de  l'Exposition.  Valse  1.25 

Eck. 
-Vision.  Polka-Maz.  —60  Eck. 
Borel,  L'Anniversaire.  Polka  3 —  Suloihach. 
-Au    bord    de    l'eau.    Fant.    Cornet    — 75    n, 

CornßtP  2.50  n  Pomier. 

-  Denise.  Quadrille  5 —  Benoit. 

-  Les  Deux  Sergents.  (Louis  N.)  Trio  du  2^  acte, 

Fant.  Haryn  Part  3 —  n  Evette. 

-  La  Fleur  du  Felibrige  3 —  Benoit. 

-  Mandolinette.  Polka-Mazur  5 —  Betioit. 

-  Orizaba.  Schottisch,  Harm  Part  3 —  n  Evette. 

-  Polka    militaire,    sur    des   motif  s    des   Deux 

Sergents.  Harm  Part  3 —  n  Evette. 

-  Souvenir   du   gymnase.   Pas   red.   Harm  3 — 

Evette. 

Borel-Clerc   Charles,    Ah !    qu'  e'est   beau,   la 

nature,  chanson-marche  1.50  n  Ricordi. 

-  Amours  de  Trottins,   Marche  1.50,    0  av.  P 

cond.  2—,  Chant  P  1.25  n,  Ch.  s.  —25  n 
Ricordi. 


-  La  Bague  d'etain  1.75  n  Hachette. 

-  Baiser  d'oubli,  valse  2 —  n,   0  2 —  n,    Chant 

P  1.75  n,  Gh.  s.  — 35  n  Hachette. 

-  C'est  difficile  ä  dire.  Rueff. 

-  Chanson  d'Amour  1.70  n,   Ch.  s.  — 30  n  Ista. 

-  Coeur  blase  2 —  n,  Ch.  s.  — 30  n  Ista. 

-  Coeur  brise.  Valse  chantee  2 —  n  Ista. 

-  Conseils  d'une  fille  ä  sa  mfere   le  soir  de  ses 

noces.  L'Engagement  de  Flora.   Ondet. 

-  Delaissee  1.25  n,  Ch.  s.  — 25  n  Ricordi. 

-  Enjoleuse.   Valse   2—  n,   PV,  PFl  ä  2.50  n, 

0  3—  n,  Cond.  —50  n,  Chant  P  2—  n, 
Ch.  s.  —30  n  Ista. 

-  Halte  au  Village,  Marche  caracteristique  2 — , 

0  av.  P  cond.  2—  n,  Chant  P  2—  n,  Ch.  s. 
— 25  n  Ricordi. 

-  Joie  de  viore,  valse  viennoise  2 —  n  Hachette. 

-  Lettre    d'amoureuse    1.25    n,    Gh.  s.    — 25    n 

Ricordi. 

-  Les  lettres  d'amour,  valse-intermezzo,  P  1.50  n, 

0  av.  P  cond.  2—  n,  Chant  P  1.75  n,  Ch.  s. 
— 25  n  Ricordi. 

-  Marche  des  Avocates,   P  1.70  n,   PV  2 —  n, 

0  2.50  n,  Harm  ou  Fanf  3—  n,  Cond.  —50 
Ista. 

-  Marche  des  coeurs  2 —  n  Ricordi. 

-  Marche    d'hymenee   1.25  n,    Chant   P  1.25  n, 

Gh.  s.  — 25  n  Ricordi. 
- 1804,  marche   frangaise    2 — ,    0  av.  P  cond. 
2—  n,  Bamla  2—  n,  Chant  P  2—  n,  Ch.  s. 
— 25  n  Ricordi. 

-  Nos  vingt  ans  1.70  n,  Ch.  s.  — 30  n  Ista. 

-  On  a  'tant  aime !  Ista. 

-  La  petite  princesse.  Joullot. 

-  Prelude,    VP  2—  n  Ista. 

-  Renouveau    d'amour.    Valse   chantße    2 —   n, 

Ch.  s.  — 25  n  Ricordi. 

-  Un  reve,  PMaml,  PV,  PVe  ä  2—  n,  0  5—  n, 

Cond.  1.50  n  Ista. 

-  Rupture.  Valse  lente  2 —  n,   0  2 —  n,  Chant 

P  1.70  n,  Ch.  s.  —35  n  Enoch. 
.  Si  tu  t'en  vas  1.75  n,   Ch.  s.  — 25  n  Ricordi. 
.  Valse  des  adieux  1.25  n,  Gh.  s.  — 25  n  Ricordi. 
.  Valse  heureuse,  P  2 —  n,  0  2 —  n  Hachette. 
Borel    G.    Le    Cocoyer.    Danse   havanaise   5 — 

Benoit,  Harm  Part  4.50  Evette. 

-  Elisabeth.  Polka-mazurka  4 —  Garbomiel. 

-  Grande  Marche  triomphale,  Harm  Part  6 —  n 

Evette. 

-  Le  Grelots.    Quadrille,   Harm   av.   Orelots  et 

Triangle  (M.  ]\I.  d'H  a  u  t  e  r  i  v  e)  Part  6 —  n 
Evette. 
Borel  H.   Le  Pas  de  la  jouvencelle,  Harm  ou 
Fanf  (Conduct.  si  bemol).  Deplaix. 

-  Les  Refrains  de  nos  aieux.  l^e  et  2«  fantaisie 

s.  d.  airs  anciens,  Harm  ou  Fanf  (Conduct. 
si  bemol).  Deplaix. 

Borel  M.  Schottisch  des  amoureux  1.50  n 
Mariani. 

Borelli.  Album  de  Noce:  Romance  pour  le 
Marie.  Romance  pour  la  Mariee.  Chanson- 
nette pour  la  Demoiselle  d'honneur.  Chan- 
sonnette pour  le  Gargon  d'honneur.  Chanson 
de  table  pour  un  Temoin.  Chansonnette  pour 
un  Invite,  ä  1 —  n,  Ch.  s.  ä  — 25  n  Mar- 
gueritat. 

-Album  de  Metiers:  Sur  des  airs  connus  ou 
nouveaux  ä  la  volonte  du  chanteur  2.50  n: 
St.  Joseph,  Patron  de  Charpentiers.  St.  Vin- 
cent,   Patron    des    Vignerons.    St.    Honore, 
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Patron  des  Boulangers.  St.  Fiacre,  Patron 
des  Jardiniers.  St.  Eloi,  Patron  des  Ouvriers 
en  mötaux.  St.  Crßpir,  Patron  des  Cordon- 
niers.  St.  J.-Baptiste,  Patron  des  Couteliers. 
St.  Pierre,  Patron  des  Magoris.  Ste.  Anne, 
Patronne  des  Menuisiers.  Ste.  Barbe,  Pa- 
tronne  des  Artilleurs  et  Pompiers.  St.  An- 
toine,  Patron  des  Cliarcutiers,  St.  Maurice, 
Patron  des  Teinturiers,  ä  — 25  n  Margueritat. 
-Marguerite,  polka  1.35  n  öregh. 

-  Mireille  de  Gounod,  f  ant.  P  2 —  n  Choudens. 

-  Romeo  et  Juliette  de  Gounod,  fant.  P  2 —  n 

Ghoudens. 
Borelli  Calisto,  op.  53   Trois  Divertissements, 
2VVeP:    1.    Pastorale    3/—,    2.    Tempo    di 
Minuetto  5/ — ,  3.  Capriccio  5/ —  Ghanot. 

-  54  Jubilee  marehe,  P  5 —  Noel. 

-  58  Air  de  Ballet,  3VP  with  VcBass  ad  lib. 

-Air  de  Ballet,   SVPVe   (Basso   ad   lib.)  6/— 
Ghanot. 

-  Au  Moulin.  Scherzo,   VP  4/ —  Ghanot. 

-  En  route.  Polka-Marche  1.75  n  Loret. 

-  Fantasia,  P  4 —  n  Sonx^ogno. 

-  Giannina,  P  2 —  Rieordi. 

-  Jubilee  March,  P  3/—,  2VP  [Ve  ad  lib.)  4/—, 

3VP  4/—,  Vc  Basso  ad  lib.  — /3  n  Ghanot. 

-  Leggiadra.  Mazur  1.75  n  Loret. 

-  Marehe,  VP  3/—  Ghanot. 

-  Mercure.  Marehe,  P  1.70  n  Deeourcelle. 
Borelli    G.    Camilla.    Waltz    4/ — ,    (Orchestral 

Journal   286)   FullO   2/—  n,   Septet    1/—  n 

Ghappell. 
Borello  Theodor,  l^te  Kcfnzert-Fantasie  (B-dur), 

PO  Part  12—  Fürstner. 
Boren,  Aklejor.  Pas  de  quatre  — 75  Elkan. 
Borg    G.   Daisy   Deane.    (Marray)  Sg.    Chor. 

with  Q  — 40  Brainard. 
-Grafted    into   the    ai-my.    (Work)  Sg.    Chor. 

with  O  — 40  Brainard. 

-  Just  before  the  battle,   mother.    (R  o  o  d)    Sg. 

Chor,  with  O  — 40  Brainard. 
-Little  major.  (Work)  »SA  Chor,  with  Q  —40 

Brainard. 
Borg  G.  B.  op.  4   Pezzo   di  Concerto  su  God 

save  the  Queen,  P  3.50  Rieordi. 

-  22  Primo  pensiero  Fiorentino,  P  3.50  Rieordi- 
Borg    L.   op.  25   Un   prix   de    cotillon.    Valse 

brillante  4 —   Venturini. 

-  26  Fiamma  d'amore.  Melodia  F.  3 —  Ventu- 

rini. 

-  27  At  Tifkira.  Polka  brillante  3 —  Venturini. 

-  Tobine,  bolero  — 75  Schott. 
Borg  Oscar.   Warmuth: 

-  Op.  1  Roserne  — 50. 

-  2  Sangarens  hem.  1.  Gjeter-Jenten.  Under  en 

Gran  1—.  N.  2.  Gjeter-Jenten  —25. 

-  3  Jeg  beder  dig  ikke  om  Rosen  paa  dit  Bryst 

—50. 
-4  Natthimlen  (E.  G.  Geijer)  1—. 

-  7  Ti  firstemmige  Mandssange   og  et  Sanger- 

Hurra:  1.  Sangen.  2.  Nordens  Kvinder.  3. 
Gjaeter  Jenten.  4.  Flyo,  Fugl,  flyo.  5.  Aften- 
r0sler.  6.  Lokkende  Toner.  7.  Agnes.  8.  God- 
morgen.  9.  Over  de  h0ie  Fjelde.  10.  Norsk 
Natur,  Part  1 — ,  Udvalg  af  op.  7.  5  Sänge 
(N.  1,  2,  3,  5,  7  af  den  kompl.  Sämling)  for 
firstemmige  Mandssange  — 50. 

-  8  Idylle,  P  1—. 

-  9  Huldreslaat,  P  —50. 


- 10  Humoreske,  P  1 — . 

-11  Norsk  Turnermarsch  — 50,  47ns  — 75. 

- 16  Ballade,  PV  1.50. 

-17  Syv  Sänge  for  Mandskor:  1.  Lokkeleg. 
2.  Forkvinden.  3.  Dulgt  Kjaerlighed.  4.  Pigen 
ved  Stranden.  5.  Den  frie  norske  Bonde. 
6.  Tönernes  Flugt.  7.  Aftensang,  Part  —75. 

-  33  Nordpol-Marsch  — 60. 

-34  En  Vaarnat  (Welhaven)  for  4  MS  og 
Solo  —50. 

-  36  Syttende-Maisang  for  Mandskor  — 25. 

-  37  „Jeg  vil  fly"  for  Mandskor  —30. 

-  38  Flagsang  for  Mandskor  — 25. 

-39  Faedrelandssang:  „Gud  signe  Norigs 
Land"  — 25. 

-  Fredrikstens-Marseh  — 75. 

-  Tordenskjold-Marsch  1—  Oluf  Bti. 

-  Ved  Havet.  Vals  1.50. 

Borg  W.  Ammore  trase  1 —  n  Perrone. 

-  Conforti  1.25  n  Perrone. 

-  Petite  Suite,  P  2—  n :  1 .  Buon  giorno,  Mamma ! 

2.  Piccola  Danza.  3.  Sogno  innocente  ä  2 — 
Carisch. 

-  Pria  di  Partire  1.50  n  Perrone. 

-  Spes  ultima  Dea  1.25  n  Perrone. 

-Triste  sera.  Melodia:  Non  ha  piü  luce  il 
giorno  3 —  Rieordi. 

-  Valse  mignonne  —40  Nordisk  Musikforlag. 
Borganti  Aless.    La   sortita,    marcia  brillante 

in  re,  Org  — 50  Martinenghi. 
Borganti    E.    Imeneo.     Mazur.    1.50  Mariani. 
Borgarth  M.  M.  Ella  que  diga,  polka,  Banda 

1 —  Qnimaräes. 

-  Mysteriosa,  polka,  Banda  1 —  Ouimaräes. 
Borgatta  E.  Rieordi:  Capriccio  e  Rondo,  P 2—. 

-  Franeesca  da  Rimini.    Recitativo  e  Romanza : 

Tu  che  forse  in  quest'istante,   T  1 — . 

-  Le  Pouvoir.     Gran  Fantasia,  P  8 — . 

-II  Quadromaniaco.  Scena  e  Cavatina:  Cara 
al  mio  cor  tu  sei,    T  2 — . 

-  Romanza :  lo  beato  d'un  solo  tuo  sguardo  1 — . 
Borgatti  R.  Alla  mia  Stella  1.50  n  Mariani. 
Borge  P.  A.  Echoes  from  Lake  George.  Waltz 

— 50  Brainard. 
Borges,    Nightingale's    wild    tender    lay    4/ — 

Ghappell. 
Borges    Rodolpho  B.    Adelina,    valsa,    Banda 

1.50  Ouimaräes. 

-  Carmita,  polka,  Banda  1.50  Ouimaräes. 

■  Quirimide,  mazurka,  Banda  1.50  Oui?naräes. 
Borghese  Mme.  Trois   valses   et  trois  galops 

4.50  Oirod. 
Borghese  G.  Notturno  2 —  Romano. 
Borghese  J.  Zarah,  bolero  3 —   Oirod. 
Borghesi  A.  Douze  petits  Airs,  O  — 80  Simrock. 
Borghesi  G.  Pensiero,  P  2 —  n   Oallet. 

Borghetti  G.  La  Primavera,   marcia   brillante 

— 80  Martinenghi. 
Borghi,  Largo,  Og  Travis's  Amat.  Org  book  19 

Jefferys. 

-  Litanies    de   la   vierge,   SGÄ  TB  acc.    Org  P 

quatuor  4 —  n   Oallet. 
Borghi  A.  Chant   de  l'Exile.     Sörenade   Mand 
Ghit  2.50  Venturini. 

-  Chants    d'etudiants,    quadrille    des     Chiades 

5 —  Joubert. 

-  La  Chitarra,  Metodo  pratico  1 —  n  Venturini. 

-  Cuoricino     mio,     mazurka,     Mand    — 25    n, 

Mand  Ghit  —40  n,  2Mand  Ghit  —60  n  Maurri. 


Borghi  A.  Fior  di  virtü 


—     960     — 


Borkowski  B.  Piesn  do  Matki 


-  Fior  di  virtü,  Mmid  — 20  n,  Mand  Chit  — 50  n 

Bebagli. 

-  Laseiando    Firenze,    Mareia,    Mand    — 25  n, 

Mand  Chit    —40    n,     2 Mand  Chit    —60    n 
Maurri. 

-  Refrains  d'ßtudiants,  quadr.  des  Chiades  5 — 

Joubert. 
Borghi     Edoardo,     Marguerite.     Polka     — 50 
Forbe7-g. 

-  La  moretina  (Chi  te  vedi  moretina),  canzonette 

popol.  triestine  1 —  n  C.  Schimdl. 
Borghi  G.  Tu  es  sacerdos,  3  voci  3 —  n  Bla?ichi. 
Borghi  Luigi  (18.  Jahrb.),    op.  3    Six    diverti- 

mentos,  2V  6/ —  Ashdoicn,  4/ —  Leonard. 

-  5  Sonate   I,    VP  (Alard,   Maitres   elassiques 

N.  52)  2.75  Schott. 
- 10  Three  duets,  2V,  in  2  sets  ä  6/ —  Leonard. 

-  Preludio    et   rondeau,   VP  (MoflFat,   Sonaten- 

studien Nr.  9)  2—  Schott. 

-  Sonata  N.  2  in  A  maj.   VP  1/ —  n  Augeiier. 

-  Sonata  N.  4  in  G  min.   VP  1/ —  n  Augener. 
Borghi  V.   7  Giugno  1900   2 —  Librevia  sale- 

siana. 
Borghini    G.  Andante    et    mazurka,   VcP  7.50 
Leduc. 

-  Au  bord  de  la  mer,  P  6 —  Heugel. 

-  Au  pays  des  reves,  mazurka  1.50  n  Hachette. 

-  Chanson  andalouse,   Vc  P  2 —  n  Hachette. 

-  Dis-lui !  6 —  Poulalion. 

-  Etoile   Monegasque.     Valse   2 —  n,    0  2 —  n 

Decourcelle. 

-  Gavotte  Richelieu,   P  2 —  n,   4ms  2.50  n,  0 

1 —  n  Decourcelle. 

-  Giannina,  polka-maz.  4.50  Heugel. 

-  Les  lundis  de  l'Imperatrice,  P  1.75  n  Hachette. 

-  Deux  pifeces,  P :    1.  Do  re,  mi  do  Impromptu 

1 —  n,    N.  2.   Petite    valse  des    marguerites 
1.70  n  Decourcelle. 

-  Les  Voix  1 —  n  Decourcelle. 

Borghini  L.  Romance,  Saxophone  mi  bemol  P 

6—  Evette. 
Borght  Van  der.  Pifeces  legöres,  P  2 —  Schott 

Freres. 
Borgias  P.  Trauer-Marsch,  P  — 30,  4ms  — 50 

Böhm. 
Borgioli  A.  Perchfe?  Romanza  3.50   Venturini. 
Borgna  G.  Cedi  al  pacifico  sonno,  Ninnarella 

1 —  n  Ricordi. 
Borgnino     T.     La     Scherzosa.      Mazur.     1.50 

Mariani. 
Borgo  P.  Berceuse,  Mand  Chit  2.50  Borriero 
Borgognoni  P.     Lapini  : 

-  A  mia  Madre,  Banda  1.50. 

-  Angeli   e  Santi  Mareia    religiosa    di    grande 

eflfetto,  Banda  Part  1.50. 
-Dite  di  No?  BaJida  1.50  n. 

-  Dolee  Ricordo,  Gran  Valzer  a  Numeri,  Banda 

Part  2.50  n. 

-  Libertas,  Sinfonia  originale,  Banda  4 — . 

-  Xon  dimandar.     Romanza  3 —   Venturini. 
Borgongino  E.   Guimaräes : 

-Capelle  Bionde,  Ballata  2—. 

-  Ciumes   2 — . 

-  D'amor  io  morirö.     Canzonetta  1.50. 
-La  Danse  des  Oiseaux.     Maz.  1.50. 

-  Gran  Peccato.     Romanza  2 — . 

-  Gruda  e  la  sötte  del  Marinar  1.50. 

-  Mesta  Luna  (Ricordo  di  Mergellina),  serenata 

1.50  Bevilacqua. 
-Recordacöes  de  Napoles,    maz.    Banda    1.50. 


-  Ricardo.     Canzonetta  2 — . 

-  La  Valse  des  Bresiliennes  2.50. 

-  Vem  Donzella.  Bare.  2 — . 
Borgongino  F.  Va  la  bella  a  ritrovar,  barcarollaj 

1.50  Bevilacqua. 
Borgonovo  A.  Les  Charmes,   P  1.50  Ricovdi. 
Borgström  (Jensson)  Hjalmar,  op.  2  3  Sänge: 

Spillemaend.    Sängtan.   Abendlied  1 —  War- 

muth. 
•  3  Sex  Klaverstykker  2 — :  N.  1.  Scherzo  — 75. 

N.  2.  Menuet,  3.  Burleske,  4.  Valse-Caprice, 

5.  Gavotte,    6.  Stormmarsch,    ä  — 50   War- 

muth. 
-10  Tre  Klaverstykker :  1.  Menuet  1.25.    N.  2. 

Impromptu  1 — .     N.  3.  Walzer  — 75   War- 

muth. 
-12  Romanze,   VP  2.50,   VO,    Part  6—  n,   V 

1 — .  St  7.50  n  Kistner. 

-  Fünf  Gedichte    aus  „Buch    der  Lieder''    2.50 

Hansen:  Laß  dem  Beter  seine  Djami.  Wer 
von  einst'ger  Liebe  spricht.  Dein  Ge- 
ständnis. Meine  Haft  ging  jäh  zur  Rüste. 
Hör  nicht  auf  die  tollen  Klagen. 

Borie,  Quand  les  roses  s'effeuilleront,  romance. 
Digoude. 

Borini,  Prince  Charlie  (lUustrated),  Quadrille 
1/3  n,  4ms  1/8  n  Allan. 

Borini  B.  op.  7  L'Esposizione  Nazionale  di 
Milano  1881.  Galop  di  bravura  5 —  Ricordi. 

-  Divina    Commedia.    (Inferno    Canto    V)    2.50 

Venturini. 

-  La  Lontananza.     Romanza  3.25. 

-  Xel  sonno  mio.     Romanza  3 —   Venturini. 
Borinski  Karl,  Drei  Lieder  1.20  Kahnt. 
Borioii  O.    2  Melodie   3—:    N.  1.    Chi  sa!    2. 

Credilo,  ä  2 —  Mariani. 
Boris  Scheel,    op.    81    Enfant!    si    j'etais    roi 

5 —  Ricordi. 
-83  Puisque  j'ai  mis  ma  l&vre,  av.   VeP  5 — 

Ricordi. 
-139  Barcarolle:    Viens!   L'heure   est   propice 

4 —  Ricordi. 

-  Ricordo    d'Imatra.    (Glauche    le     luci)     2.50 

Ricordi. 
Borisoff,  Papillons  valse  — 65  Idvikoivski. 
Borisch  Alfred,  op.  1    N.  1.  Berceuse,  VP(H) 

1 —  Sington. 
Borja  Rodriguez,  Acaso !  Danza,  Canto,  P  — 38 

Wagiier  y  Levien. 

-  No  puedo  ir  al  baile,  vals  3 —  Wagner  y  Levien. 
Borjes    G.     op.    1    Frühlingsboten.     Reveille, 

4ms  1 —  A  E.  Fischer. 

-  2  Elisabeth-Ländler,   VP  —75  A.  E.  Fischer. 

-  3  Vergißmeinnicht-Ländler,    VP  — 75   A.  E. 

Fischer. 

-  4  Zwei    Lieder    („Nach    dem    Abschiede    — 

Tanz-Schwesterlein"),  TTBB,  Part  —40,  St 
—60  A.  E.  Fischer. 
Bork  C.  F.  op.  1  Le  desir  ardent,  P  —80  Bote. 

-  2  Etüde,  P  1.50  Bote. 

-  All  mein  Sehnen  — 80  Bote. 

-  Konzert  -  Variationen     über     das    Volkslied : 

Freut  euch  des  Lebens,  P  4.50  Bote. 

-  Morceau  caracteristique,  P  1.50  Bote. 

-  Ständchen,  P  1 —  Bote. 

Borkowski  Bohd.  Drapiezna  ptaszyna  — 50 
Oebethner. 

-  Piesn    do    Matki    Boskiej.     Muzyka    podlug 

Preludyüm  Chopina  na  4  giosy  niieszane  z 
org  lub  P,  Part  — 30  Gebethner. 


Borlenghi  A.  Traviata 


—    961 


Borne  J.  Max^rka  de  eoneert 


Borlenghi  A.   Traviata,  Parigi,  o   cara,  noi 

lasceremo.     Duetto,    trascr.   P  3 —  Ricordi. 
Borlt  A.  op.  10  „Im  Walde".    („0!  Wald,  wie 

bist   du  wunderschön!")    TTBB,    Part  —40, 

St  — GO  Günther. 
Bormans    G.    Americ,    cake-walk,      V(Mand) 

jBormaws-Valenciennes. 

-  Princesse  -  Gavotte,       V  (Mand)      Bormans- 

Valenciennes. 

Bormioli  Cesare,  Tre  pezzi,  Orc/fH)  1 —  n, 
1.  Fugato,  2.  Fughetta,  3.  Postludio,  ä  —50  n 
Bertarell'i. 

Born  Carl,  op.  25  Des  Rheines  grüne  Wogen 
1 —  Petering. 

-  27  Zwei  Lieder  („Waldeinsamkeit.  —  Ade !") 

1 —  Praeger. 

-  28  Mit  dem  Sommer  zog  die  Schwalbe  — 60 

Hofmeister. 

-  31  Mein  Lieb'  Margreth  — 50  A.  E.  Fischer. 

-  32  Lob  des  Trinkens.  Heiteres  Lied  — 60  Ende. 

-  33  Mein    Freund    Humor,    Walzer    mit    Ges. 

1 —  A.  E.  Fischer. 

-  35  Norddeutsches    Wiegenlied :    „Schlaf    ein, 

du  mein  Engel,  mein  alles,  mein  Kind" 
(auch  plattdeutsch)  — 60  A.  E.  Fischer. 

-  50  Das  ist  die  Wirkung.  Couplet  mit  Pauken- 

schlag 1 —  0.  Dietrich. 

-  51    Komm'    o    süßes    Täubchen !     Walzerlied 

1 —  0.  Dietrich. 

-  61  Die  lustigen  Zwei.    Orig.-Marsch  mit  Text, 

P,  4ms  ä  1.20  Qerdes. 
-63  Anarchisten-Couplet  1 —  Danner. 

-  66  Die    lustigen    Heidelberger.     Gesamtspiel 

3 —  Danner. 

-  81    E,adfahrer-(Turner-)Gruß.  Marsch  mit  Text 

1 —  Petering. 

-  90    Rheingeister.     Kom.     Walzer,    auch    mit 

Textunterlage,  P:  Loreley.  Es  schlägt  Mitter- 
nacht. Erwachen  der  Geister.  Die  Geister 
tanzen.  Die  Loreley  erscheint.  Es  schlägt 
1  Uhr,  die  Geister  verschwinden  1.50  Qerdes. 

-  94  Reklame-Duett  oder  Was  sagen  Sie  dazu? 

Zeitungslesen  tun  wir  gerne  etc.  1.20  Qerdes. 

- 100  Meine  Mama  hat's  gesagt !  Walzer  mit 
humoristischem  Text,  P  1.20   Qerdes. 

-101  Was  meinen  Sie  bloß?  Das  war'  doch 
famos!  Orig.-Duett  1.20   Qerdes. 

- 103  Lebende  Photographien,  oder  Er  und  ich. 
Polka-Marsch  mit  Text  1 —  Hattendorff. 

- 105  Ich  hab'  was  mitgebracht.  Musikal.  Pano- 
rama.  Orig.-Couplet  od.  Duett   1.20  Qerdes. 

-107  Glückskinder.  Walzer  mit  Text  1.20 
Petering. 

- 108  Der  deutsche  Aar.  Deutscher  Marsch  mit 
Text  1—,  grmO  2—  n,  kl  tnO  1.50  n 
Petering. 

-109  Im  frohen  Kreise.  Walzer  mit  Text  1.20 
Petering. 

- 110  Eine  musikalische  Anleihe.  Humor.  Pot- 
pourri, P  (mit  Text)  2 —  Petering. 

- 111  Hettichrad-Marsch  mit  Text  1 —  Hatten- 
dorff. 

-  112  Im  Lande   der   Sonne.    Serenade,   P  (mit 

Text)  1 —  Petering. 
- 115   Unsere   Paradebummler :    „Wenn   Mittag 

schlägt  die  Uhr   halb  ein".   Couplet,  1  oder 

mehrere  Singst  mit  P  1 —  0.  Dietrich. 
- 120  Die   Waffen    nieder.    Weltfrieden-Marsch 

mit  Text  1 —  Petering. 
Universal-Handbuch  der  Musikliteratiir.  B. 


- 122  Die  schöne    Lore   am  Tore.    Walzer   mit 

Text  1.20  Petering. 
-125    Darf    i's    Diandl    (Büab'l)    liab'n?    —80 

Petering. 
- 128  Laßt    uns   Blumen   pflücken.    Walzerlied 

1.20  Petering. 
- 130    Die    Blume    der    Mosel.    Mosellied    1 — 

Petering. 
- 140  Hansa-Marsch  mit  Text  1.20  Petering. 
- 142  Auf  zum  Standesamt.  Couplet-Polka  mit 

Text  1.20  Petering. 
-145   „Fern    im    Süden    meine    Heimat"    1 — 

Petering. 
-August  und  Auguste    oder:    Preciosa   in  der 

Küche.  Duett  1.50  0.  Dietrich. 

-  Die  kleine  Übermütige  1 —  P.  Fischer. 

-  Mein  Freund  „Humor".  Walzer,  0  und  Ges. 

— 50  n  A.  E.  Fischer. 

-  Unsere  Paradebummler  1 —  0.  Dietrich. 

-  Die    Weiprobe.   3   m.    St     (Lustige    Kostüm- 

terzette f.  Herren  Nr.  2)   2 —  Fr.  Dietrich. 

-  Die  Weltreisenden  od.  Haben    Sie  je   solche 

Mädels   gesehen!    1    od.    2    Singst    1.20    0. 
Dietrich. 

-  Wo  hab'  ich  denn  den  schon  gesehen?  Couplet 

1 —  0.  Dietrich. 

Born  Erich,  op.  10  Gänseblümchen,  P  — 60 
Heinrichshof en. 

- 11  Täubchen- Walzer,  P  — 80  Heinrichshofen. 

- 12  Am  blauen  Alpsee,  P  — 80  Heinrichshofen. 

- 12  Roses  Sans  epines.  Salon-Polka-Mazurka 
1 —  Hug. 

•  13  Pic-nic.  Polka  (Schottisch  allemande)  1 — 
Hug. 

- 14  Le  premier  baiser.  Polka  brillante  — 75  Hug. 

- 15  Les  Mousquetaires.  Grande  marche  mili- 
taire  (Pas  redouble)  1 —  Hug. 

- 16  Eureka.  Galop  brillant  1 —  Hug. 

-17  Aux  bords  du  Rhin.  Valse  brillante  1.50 
Hug. 

- 18  Erika.  Polka-Mazurka  1 —  Hug. 

Born  Paul,  op.  15  Tauperlen-Polka  1.20,  Par. 
Bes.  1.50  n,  grO  2 — n  Ulbrieh  u.  Pastor 
A.  op.  22  Ein  Kind  der  Großstadt.  Rhein- 
länder-Gavotte, Par.  Bes.  1.50  n    Ulbrieh. 

-  Boykottiert.  Couplet  1 —  P.  Fischer. 

-  Rosabella,  duallein.  Walzer-Serenade  (Arnold 

Frankl)  1.50  P.  Fischer. 
Bornaccini  G.  Ricordi: 

-  Deh !  quando  il  giorno  manca  1 — . 

-  L'Elitropio.  Romanza  1.25. 

-  In  memoria  di  Vincenzo  Bellini.  Ode  2.50. 

-  La  Lucertola.  Romanza  1.25. 

-6  Melodie  15—:  N.  1.  Amo  te  solo  2.50.  N. 
2.  Chi  ami?  2.50.  N.  3.  Tu  di  Fata,  S.MS 
ä  3.50.  N.  4.  Tutto  ritorna  2.50.  N.  5.  Ho 
piantato  una  rosa  in  cimitero  2.50.  N.  6. 
Quando  ahimö  del  tuo  bei  viso,  S.  MS  ä  3.50. 

-  Questa    nette    mori    la    mia    fanciulla.    Mo- 

nodia  1.50. 
Borne,  L'Africaine.  Fant,  brill.  FIPIO —  Benoit. 

-  Carmen.   Fant.   FIP  3 —  n    Choudens,   2 —  n 

Sudre. 

-  Confidence,  romance,  P  6- —  Heugel. 

-  Mazurka-reverie,  P  5 —  Heugel. 

-  Minuetto,  P  6 —  Heugel. 

Borne  Fern  (Le)  vide  Le  Borne  Fern. 
Borne  J.    Allegrezza,    valse    de    concert,    FIP 
4—  n  Cht  Fils. 

-  Mazurka  de  concert,  FIP  3—  n  Clot  Fils. 
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B0rneballet,  lette  Danse  af  H.  C.  L  u  m  b  y  e, 
A.  F.  L  i  n  c  k  e  og  E.  H  o  r  n  e  in  a  n,  3  Haef te 
ä  — 70  Hansen: 

Haefte  I.  Velkommen,  Polka-ilazurka. 
Hopsa,  Galop.  Tryllevals,  Prinsessegalop. 

II.  Maa  jeg  have  den  Forn0jelse,  Polka. 
Spil  op,  Galop.  Lisbet  Pollca-Mazurka.  Lille 
Katlirine,  Vals. 

III.  Invitationsvals.  Tommeliden,  Polka. 
Bairose,  Polka-Mazui'ka.  Julegalop. 

Börnefantasier,  P,  3  Hefte  ä  1 — ,  4.  Heft 
1.25  Hansen: 

Haefte  I.  Skyd  frera,  Skovmaerke  (Mel.  af 
S.  A.  E.  Hagen).  Der  bor  en  Bager  paa 
Nörregade.  H0nsefödder  og  Guler0dder.  Vor 
gamle  Karo  holdt  en  St<5j. 

II.  Skaere,  skaere  Havre.  B0menes  Jaeger- 
vise:  For\"ar  Dig.  forvar  Dig!  Storke,  Storke, 
Steje  (Mel.  af  S.  A.  E.  Hagen).  Klanfinale' 
og  Slummerpolka. 

III.  Staa  nu  op,  mit  lille  Nor  (Mel.  af 
E.  Hörnern  an).  Op,  lille  Hans!  Jordens 
Fader,  Himlens  Drot  (Mel.  af  S.  A.  E.  H  a  g  e  n). 
Vipper  springe  over  Klinge  (Mel.  af  Weyse). 
Söskende  jeg  kender  fem  (Mel.  af  J.  C.  Ge- 
bauer).  Oldenborre,  flyv,  flyv! 

IV.  Klappe,  klappe  Kage.  A.  B.  C.  Nu 
titte  til  hiuanden,  VisseluUe,  min  Lire.  Ach, 
du  lieber  Augustin.  De  gode,  gamle 
Aegyptere. 

B0rnehave-Lege,  udgivne  under  Redaktion  af 
Adolf  Langsted  ved  Dansk  Fr0beLfore- 
ning  1 —  Hansen:  Dansk  B0rnehavemarscli 
(TeklaGriebel).  Den  lille  Mus.  Den  lille 
gule  Lok.  Tingelingelater.  Nu  skal  Stenen 
gemmes.  Boldvisen.  Gadevisen.  Haren  bist  i 
Gr0ften.  En  Bonde  kl0ved  Braende.  Dybt  i 
Skovens  Skygger.  Vi  slutte  Kreds.  Julevisen. 
Jeg  gik  mig  over  S0  og  Land.  Save,  save 
Braende.  Der  bor  en  Bager.  Sig,  hvem  kan 
i  Agerland.  Saed  og  H0st.  Vejrm0llen.  Den 
lille  Hyrdepige.  Morten  Holck.  Mit  Dueslag. 
Studedriveren.  De  tre  Br0dre.  Snehvide. 
Heller  bede  end  true. 

B0rnekor,  2 SA,  Part  — 50  Hansen:  Sommer- 
sang: Vinden  vifter,  L0vet  skaelver.  Kor: 
Det  klinger  saa  herligt,  af  Op.  Tiylleflpjten. 
Vaagn  op,  af  F.  Andersen.  Kor:  Biyder 
ud  i  Sang,  af  Op.  Josef  og  bans  Br0dre. 

Bornemann  &  Grell,  Lied  zum  Weihnachts- 
markt :  ..Als  heut'  vor  neunundsiebzig 
Jahr",  für  5  St  mit  P  — 75  Heinriehshofen. 

-  Vier  Volkswiegenlieder,  SATB.  Nr.  I.Mann, 
Mann,  Mann.  2.  Suse  lewe  Suse.  3.  Bäh- 
lämken,  bäh.  4.  Buhköken  von  Haiverstadt, 
St  1 —  Heinriehshofen.  \ 

Bornenes  Bal-Album  (50  0res  Bibl.  24),  P  —50 
Xordisk  Musikforlafj  :  Wiener  Ki'euz-Polka. 
Metra:  London  Polka,  Le  Rhin,  Mazurka, 
La  vague,  Vals,  •  og  La  Newa,  Mazurka. 
Jens  Kok:  Fire  lette  Danse.  M  i  k  e  1 :  Les 
Lanciers.    Fahrbaeh:  Preciosa  Polka  Maz. 

Bornenes  Ballet-Album  (50  0res  Bibl.  67)  — 50 
Hansen:  Tarantella  af  Napoli.  Eskimo- 
Dans  af  Fjernt  fra  Danmark.  Militaer-Polka 
af  Livjaegerne  paa  Amager.  Menuet  af 
Fjeldstuen.  Valkyriernes  Dans  af  Valkyrien. 
Polka  af  Konsen-atoriet.  Polka  af  Brude- 
faerden  i  Hardanger.  Zapateado  af  Torea- 
doi'en.     Ländler  af  Fra  Sibirien  til  ]\Ioskow. 


Vals  af  Blomsterfesten  i  Genzano.  Troldenes 
Dans  af  Et  Folkesagn.  Gudemes  Triumph - 
marsch  af  Thrymskviden.  Dans  af  Sylfiden. 
Dans  af  Valdemar. 

B0rnenes  Dandse-Musik  (50  0rse  Bibliothek 
Nr.  32,  33,  34)  a  —50  Hansen:  1.  Album. 
Riberhus-Marsch  af  Balletten  „Erik  Menveds 
Barndom".  Brude-Vals  af  „Et  Folkesagn". 
Otto  Allina  Tromme-Polka.  Velkommen 
Polka-Mazurka.  Bouquet  Royal  Galop. 
Frangaise.  Den  gamle  Vals.  Den  lille 
Soldat,  Polka.  Russisk  Mazurka.  Studenter 
Tappensti'eg.  2.  Album.  Les  Lanciers.  Lang- 
som  Vals.  Thora  Mazurka.  Rheinländer. 
Dansk  Kvadrille.  Juleballet,  Galop.  Menuet 
af  „Elverh0i".  Cotillon.  Tyrolervals.  Tyroler- 
hopsa.  Columbine  Polka-Mazurka.  I  Kon- 
gelunden,  Vals.  Champagne-Galop.  Tappen- 
streg.  8.  Album.  Plauderei,  Polka.  Paa 
Hjemveien  fra  Revuen,  Marsch-Polka.  Land- 
sturm-Galop.  Millionen  kommer,  Marsch- 
Polka.  Les  Roses,  Vals.  Les  Sauterelles 
(Graeshopperne),  Polka.  Eva-Vals  (af  „Stabs- 
trompeteren"). Sophie-Polka.  I  Rosentiden, 
Polka-Mazurka.  Britta  Polka.  Immer 
elegant,  Polka-Mazurka.  Mikado-Vals.  Op 
og  ned,  Galop. 

B0rnenes  Danse-Album,  Favorit-Danse  Hefte 
L— IV.  (ä  20)  a  1—   Warnmth. 

B0rnenes  Julemusik  Julepsalmer  og  Melodier 
meget  let  udsatte,  P  — 50  Hansen. 

B0rnenes  Klassiker-Album  (50  0rses  Bibliothek 
Nr.  63)  — 50  Hansen :  Mozart:  Menuet. 
H a y d n :  L^ngarsk  Rondo.  Beethoven: 
Tyrkisk  Marsch.  Mendelssohn:  Andante 
af  Symfoni  i  D-moll.  Gluck;  Gavotte. 
Bach:  Sarabande.  Gzernj^:  Rondo  ä  la 
Valse.     B  o  c  c  h  e  r  i  n  i :  Menuet. 

B0rnenes  Melodi-Album  (50  0res  Bibl.  66) 
— 50  Hansen  :  2  Sänge  af  A  m  b  r  o  s  i  u  s.  Aa 
kj0re  Vatn  aa  kj0re  Ve.  Russisk  National- 
hymne. L  u  m  b  y  e,  Violen.  Lille  r0de  R0nne- 
baer.  Mandolinata.  Estudiantina.  Vosse- 
vangen.  Holder  Du  af  mig?  Hver  en  Smaa- 
fugl  blunder.  Aladdins  Vuggevise.  Lille 
Cathrine.  Hartmann,  N0kken.  Skjaer- 
sommersang,  Naar  Solen  ganger  til  Hvile. 
Mikado-Vals.  Bam  Jesus  i  en  Kiybbe  laa. 
Hartmann,  Vuggesang.  La  veritable  ma- 
nola.  Flyv  lille  Sommerfugl.  Fred  hviler  over 
Land  og  By.  Partant  pour  la  syrie.  Loreley. 
W  e  y  s  e,  Vuggesang.  En  Kanetour.  II  Bacio. 
Pigen  paa  Fuglefangst.  Kamevalet  i  Vene- 
dig. Agnetes  Vuggevise.  Venzano-Vals. 
Sang  af  Diane  de  Lys.    Mit  eget  Kompagni. 

B0rnenes  Melodibog,  kendte  Melodier  i  let 
Arr.  til  Brug  ved  L'nden-isningen,  P:  Bd. 
I — III  a  1.50  Xordisk  Musik forlag,  Hansen: 
Hefte  1—10  ä  —50. 

Indhold :  Bind  I.  Hefte  1 :  Det  var  en 
L0rdagaften.  Hurra,  min  Jente.  Sang  af 
„Intrigerne".  Neapolitansk  Melodi.  Der 
vanker  en  Ridder.  Sur,  sur,  lille  Bi.  Kukuk 
lyder  i  Skov.  Af  „Regimentets  Datter". 
Vise  af  „Boccaccio".  Brudekor  af  „Lohen- 
grin".  Aldrig  er  jeg  uden  Vaade.  Sang  af 
„Farinelli".  Joachim  uti  Babylon.  Kys- 
Vals.     Sang  af  „Nej". 

Hefte  2:  Kom,  sk0nne  :\Iaj.  Igaaraftes 
peb  min  Vagtel.    Ensom  er  jeg,  dog  ej  ene. 
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Glaed  dig  ved  Livet.  Mig  svigte  alle  Glaedev. 
Russisk  Sang.  Vals  af  Schubert.  Loreley. 
Til  Alexis.  Russisk  Nationalhymne.  Tysk 
Folkesang.  Tysk  Folkesang.  Yankee  doodle. 
Duet  af  „Norma". 

Hefte  3 :  Choral :  Vor  Gud  han  er  saa  fast 
en  Borg.  Annchen  fra  Tharau.  Folkesang 
fra  Thüringen.  Carneval  de  Venise.  Laengsels 
Vals  af  Beethoven.  Sidste  Rose.  God  save 
the  queen.  Sk0nne  Minka.  Arie  af  „Joseph 
og  hans  Br^dre".     0  sanctissima. 

Hefte  4:  Es  ist  bestimmt  in  Gottes  Rat. 
Tysk  Folkesang.  Fuglefaengerens  Sang  af 
„Tryllefl^jten".  Vi  binde  dig  en  Jomfrukrans. 
Det  klinger  saa  herligt.  La  Cachucha.  Ave 
verum.  Jaegersang  af  „Elvei'li0j".  Mazurka 
af  „Spillemanden".  Marsch  af  „Aida".  Elsa 
Gavotte.     Sang  af  „Mikadoeu". 

Hefte  5:  Serenade  af  „Der  var  engang". 
Forellen.  Arie  af  „Don  Juan".  Hollandsk 
Nationalsang.  Vals  af  „Jaegerbruden".  Arie 
af  „Jaegerbruden".  Serenade  af  „Don  Juan". 
Mädchenlied.  Paria  Vals.  Kransedans  af 
„Elverh0j".  Af  „Mefistofeles".  Af  „Mika- 
doen". 

Bind  IL  Hefte  6:  Vergebliches  Ständchen. 
Menuet  af  „Don  Juan".  Arie  af  „Don  Juan". 
Polsk  Folkesang.  Vuggesang.  Af  „Traviata". 
Af  „Trompeteren  fra  Säkkingen".  Af  „Mika- 
doen".  Midsommei-vise  af  „Der  var  engang 
— ".  Tysk  Folkevise.  Dansevise  af  „Der 
var  engang  — ".  Arie  af  „Czar  og  T0ramer- 
mand".     Feenreigen. 

Hefte  7:  Folkesang  fra  Thüringen.  Hvor 
jeg  er  glad.  Tyrolienne  af  „Regimentets 
Datter".  Webers  sidste  Tanke.  Paa  Bjerget 
hist  i  Skoven.  Kor  af  „Jaegerbruden".  Arie 
af  „Martha".  Marsch  af  „Troubadouren". 
Marseillaisen. 

Hefte  8:  Tyroleren  og  ^ans  Barn.  Vals 
af  „Lucia".  Kor  af  „Hugenotterne".  Kor 
og  Marsch  af  „Tannhäuser".  Naade- Arien 
af  „Robert".  Arie  af„ Jaegerbruden".  Drikke- 
sang  af  „Stradella".  Vals  af  „Regimentets 
Datter". 

Hefte  9:  Galop  af  „Martha".  Polka  af 
„Martha".  Marsch  af  „Faust".  Siebeis 
Sang  af  „Faust".  Vuggesang  af  Taubert. 
Arie  af  „Barberen".  Marche  frangaise. 
Menuet  af  Beethoven.  Arie  af  „Den  Stumme". 

Hefte  10:  Andante  af  Beethoven.  Skyg- 
gedans  af  „Dinorah".  Sekstet  af  „Lucia". 
II  bacio.  Forspil  til  2  den  Akt  af  „Romeo 
og  Julie".  Thema  af  „Oberon".  Af  „De 
lystige  Koner". 

Bind  III.  Hver  Gang  Roserne  Knoppen 
br0d  (af  „Heksen").  Wiener  Kreuz-Polka. 
My  queen,  Vals.  Soldatersang.  Serenade 
af  Schubert.  Charlotte  russe,  Polka.  Konge- 
b0rn  var  der  tvende  (af  „Heksen").  Den 
engelske  GardesVals.  Arie  af  „Troubadouren". 
0  bitt'  euch,  liebe  Vögelein.  Bonne  nuit! 
Cavatine  af  „Ernani".  Frauenherz,  P.  Maz. 
Tyrolersang.  Vals  af  Chopin.  Duet  af 
„Norma".  Auffordenmg  zum  Tanz.  Kor 
af  „Faust".  Duet  af  „Norma".  Kaerligheds- 
dr0mmen  efter  Ballet.  Havescenen  af  „Faust". 
Fausts  Arie  af  „Faust".  Lionels  Arie  af 
„Martha".  Duet  af  „Wilh.  Teil".  Valse 
infernale  af  „Robert".    Duet  af  „Luci-ezia". 


Spillemandsvise  af  „Der  var  engang".  Terzet 
af  „Skabelsen".     Tyrolienne  af  „Wilh.  Teil". 

0rnenes  Musik.  148  Lege  og  Danse,  samlede 
af  en  Moder  (Serine  og  Sophus  Hagen). 
Musik  og  Tekst  3—,  Musik  2.50  Hansen: 
Ved  Vuggen :  Alt  er  tyst  paa  Mark  og  Eng. 
Du  lille  Purk  udi  din  Vuggeseng.  Eia 
popeia.  Mit  elskte  Barn.  Nu  skal  Du 
k0nt  Dig  putte  ned.  Sov  Barnlille.  Sov 
i  Din  Vugge.  Sov,  lille  Barn,  sov.  Sov, 
mit  Barn,  sov  laenge.  Sov,  sov,  mit  Barn. 
Visselulle,  min  Lire.  Visselulle,  mit  lille 
Barn.  Visse,  visse,  sov,  min  lille  Dukke. 
Hvorledes  Dagen  gaar:  Alles  Fader  0m. 
Der  er  i  Himlen  en  Dreng.  Forvar  Dig, 
foi-var  Dig.  Fred  hviler  over  Land  og 
By.  Gud  ske  Tak  og  Lov.  Hvor  Skoven 
dog  er  frisk.  Jeg  er  traet,  jeg  sove  vil. 
Jordens  Fader,  Himlens  Drot.  Kom,  mit 
lille  Pus.  Lille  Viggo.  Lyksalig,  lyksalig 
hver  Sjael.  Naar  den  sortblaa  Svale  kommer. 
Naar  fromme  B0rn.  Nu  hvile  Mark  og 
Enge.  Nu  lukker  sig  mit  0je.  Nu  titte  til 
hinanden.  Oldenborre,  flyv,  flyv.  Om  Du 
vil  Tiden  vide.  Op,  lille  Hans.  Raeve 
luske.  Skyd  frem,  Skovmaerke.  Staa  nu 
op,  mit  lille  Nor.  Storken  sidder  paa  Bondens 
Tag.  Till  vor  lille  Gerning  ud.  Vipper 
springe.  Smaahistorier.  A.  B.  C.  D.  E.  F. 
G.  A.  B.  C,  Pigen  faldt  i  Sne.  Alverden 
gaar  omkring.  Danmark,  vor  milde.  Den 
Kukkermand  paa  Traeet  sad.  Der  bor  en 
Bager.  Der  var  engang  tre  Bi-0-de-re.  Dippe, 
dippe  Due.  Du  lille  Dukke.  En  lille  Nisse 
rejste.  Forgangen  Nat.  Hans,  Hans,  Hans, 
hvad  har  Du  i  Din  „Kurre".  Hist,  hvor 
Vejen  slaar  en  Bugt.  Hver  Morgen  gaekke 
mine  Gaes.  Hvo  rider  gennem  Skoven.  H0jt 
paa  en  Gren  en  Krage.  H0nsef0dder  og 
Guler0dder.  I  Skoven  skulde  vaere  Gilde. 
Langt  ud  i  Skoven  laa  et  lille  Bjerg.  Lille 
Egern  sad.  Lille  Pige  gik  i  By.  Mester 
Jakob.  Min  Fader  var  saa  rig.  Min  Fader 
vil  mig  gifte  iaar.  Mis,  Mis,  graa  Kat.  0,  Du 
gode,  gamle  Gen'rall0jtnant  Jansen.  Og  dette 
skal  vaere.  Og  det  var  den  unge  Hr.  Peder. 
Og  fireogtyve  Troramer.  Og  h0r  nu,  lille 
Lise.  Og  Kejseren  bor  paa  det  h0je  Slot.  Og 
Raeven  laa  under  Birkerod.  Og  send  nu  Bud. 
0  Mads,  o  Mads.  Palle  rejser  til  Norge. 
Pandeben.  Povl  sine  H0ns.  Ride,  ride 
Ranke.  Roselil.  Stork,  Stork,  Langeben. 
Storke,  Storke,  Steje.  Sur,  sur,  sur.  S0s- 
kende  jeg  kender  fem.  Tommeliden  var  sig 
en  Mand.  Videvidevit.  Vor  gamle  Karo. 
Vor  Hund,  vor  Hund.  Vor  Sang  skal  komme 
som  en  Vind.  Faedrelandssange.  Danmark, 
dejligst  Vang  og  Vaenge.  Dengang  jeg  drog 
afsted.  Der  er  et  Land.  Du  gamla.  Du 
friska.  Igaar  jeg  fik  min  Tr0je.  Kong 
Kristian  stod  ved  h0jen  Mast.  Moders  Navn 
er  en  himmelsk  Lyd.  Saa  hive  vi  vort 
Anker  op.  Lege.  Adam  havde  syv  S0nner. 
Bro,  bro,  Brille.  Den  Jomfru  er  i  Kloster 
aat.  Den  ripe  Fugl  konimer  susende.  Fald 
paa  Knae  min  Rose.  Hvo,  som  denne  Leg. 
Hvor  er  Fa'er  kenne.  Jeg  gik  mig  over  S0 
og  Land.  Jeg  svinger  mine  Kyllinger. 
Klappe,  klappe  Kage.  Munken  gaar  i  Enge. 
Og  h0r,  lille  Mo'er.    Og  Raeven  han  lakked'. 
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Og  ville  I  nu  vide.  Pluk  Roser.  Save, 
save  Braende.  Se,  se,  saa  faar  Du  mig. 
Skaere,  skaere  Havre.  Storken  sidder  paa 
Bondens  Tag.  Tingelingelater.  Vil  Du,  vil 
Du.  Vinde,  vinde  N0glegam.  Danse.  Bed- 
stemoders  Dans.  Dans,  Du  Moders  Unge 
s0d.  De  gode,  gamle  Aegyptere.  Dideravrav. 
Lott'  ist  tot.  Gr0nlandsk  Dans.  Hansemand. 
Heidikkedom.  Ach,  Du  lieber  Augustin. 
H0je  Bjerg  og  dybe  Dale.  Klapfinale.  Kern 
lille  Frants.  Med  min  Haand  jeg  banker. 
Mine  Gedebukke.  Negerdans.  Polka.  Slummer 
Polka.  Tarantel.  Traeskodans.  Tvrolerv'als. 
Vi  Spillemaend.  Om  Julen.  Bam  Jesus 
i  en  Krybbe  laa.  De  heilig  tre  Konger. 
Dejlig  er  Jorden.  Det  kimer  nu  til  Julefest. 
En,  to,  tre.  Et  Bam  er  f0dt  i  Bethlehem. 
H0jt  fra  Traeets  gr0nne  Top.  Og  Dagen  led. 
0,  Stjeme,  hav  Tak.  Sikken  voldsom 
Traengsel.  Stille  Nat. 
B0rnenes  Opera-Album  (50  0res  Bibl.  42 — 45) 
4  Album  ä  — 50  Hansen:  I.  Tyrolienne  af 
Wilhelm  Teil.  Kroningsmarsch  af  Profeten, 
Maries  Romance  af  Regimentets  Datter.  An- 
gelas Sang  af  Den  sorte  Domino.  Drikkevise 
af  Ungdom  og  Galskab.  Sang  af  Brama  og 
Bayaderen.  Menuet  af  Don  Juan.  Soldatemes 
Marsch  af  Faust.  Skygge-Vals  af  Valfarten 
til  Ploermel.  Ballade  af  Robert  af  Xorman- 
diet.  Jaegerkor  af  Wilhelm  Teil.  Sang  af 
Fra  Diavolo.  Spindevise  af  Den  Bjergtagne. 
Rosinas  Arie  af  Barberen  i  Sevilla.  Elviras 
Cavatine  af  Ernani.  Heksenes  Spindevise 
af  Lulu.  Edgardos  Cavatine  af  Lucia  di 
Lammermoor.  Figaros  Arie  af  Figaros 
Bryllup.  Guillaumes  Romance  af  I  M0llen. 
Serenade  af  Don  Juan.  Wilhelmines  Romance 
af  Ungdom  og  Galskab.  Marsch  og  Kor  af 
Alda.  Romeos  Cavatine  af  Romeo  og  Julie. 
Wolframs  Cavatine  af  Tannhäuser.  Germonts 
Romance  af  La  Traviata.  Frederikkes  Sang 
af  Et  Eventyr  i  Rosenborghave.  Aases  Sang 
af  Drot  og  Marsk.  Sarastros  Aris  af  Trylle- 
fl0iten. 

IL  Hertugens  Sang  af  Rigoletto.  Duet  af 
Don  Juan.  Barcarole  af  Den  Stumme  i  Portici. 
Ballade  af  Zampa.  Arie  af  Elskovsdrikken. 
Siebeis  Arie  af  Faust.  Arie  af  Figaros 
Bryllup.  Brudevise  af  Jaegerbruden.  Arie 
af  Preciosa.  Vals  af  Preciosa.  Bondemarsch 
af  Hans  Helling.  Drikkevise  af  Hugenotterne. 
Kor  af  Robert  af  Normandiet.  Slutnings- 
sang  af  Ungdom  og  Galskab.  Romance  af 
Joseph  og  hans  Br0dre.  Drikkevise  af  Lulu. 
Kor  af  Den  hvide  Dame.  Duet  af  Lucia  di 
Lammermoor.  Arie  af  Fra  Diavolo.  Arie 
af  R0verborgen.  Champagne-Sang  af  Don 
Juan.  Arie  af  Noi-ma.  Sang  af  Czar  og 
T0mmermand.  Duet  af  Hdpr0ven.  Vise  af 
Postillonen  i  Longjumeau. 

III.  Arie  af  Linda  die  Chamounix.  Arie 
af  Regimentets  Datter.  Kor  af  Hugenotterne. 
Arie  af  Bortf0relsen  fra  Seraillet.  Safts 
Friervise  af  Sovedrikken.  Barca's  Vise  af 
Lulu.  Menuet  af  Drot  og  Marsk.  Aases 
Sang  af  Drot  og  Marsk.  Vexelsang  af  Liden 
Kirsten.  Vise  af  0rnens  Rede.  Ingeborg.-, 
Romance  af  Liden  Kirsten.  Vise  af  Murme- 
steren. Arie  af  De  to  Dage.  Romance  af 
J^dinden.    Romance  af  Euryanthe.    Gugliel- 


mos  Arie  af  Cosi  fan  tutte.  Romance  af 
Stormen  paa  Kj0benhavn.  Vise  af  Ravnen- 
Lyonels  Arie  af  Martha.  Romance  af  Ild. 
pr0ven.  Vise  med  Kor  af  Elverh0i.  Jaeger- 
kor af  Elverh0i.  Vise  af  Tempelherren'' og 
Jedinden.  Roses  Vise  af  Den  lille  R0dhaette. 
Falstaffs  Sang  af  De  muntre  Koner  i  Windsor. 
IV.  Sang  af  Martha.  Sang  af  Elverpigen. 
Brudekor  af  Lohengrin.  Kor  af  Preciosa. 
Arie  af  Brüden.  Sang  af  Oberon.  Cavatine 
af  Norma.  Arie  af  Regimentets  Datter. 
Cavatine  af  Robert  af  Normandiet.  Arie 
af  Zampa.  Cavatine  af  Elskovsdrikken. 
Morgensang  af  Wilhelm  Teil.  Barcarole  af 
Elskovsdrikken.  Sicilienne  af  Robert  af 
Normandiet.  Arie  af  Jaegerbruden.  Ro- 
mance af  Mariotta.  Kor  af  Stradella.  Marsch 
af  Regimentets  Datter.  Kor  af  Norma.  Arie 
af  Ernani.  Cavatine  af  S0vngjaengersken. 
Zigeunerdands  af  Preciosa.  Cavatine  af 
Norma.  Menuet  af  Iphigenia  i  Aulis.  Selims 
Romance  af  Paschaens  Datter.  Guglielmos 
Arie  af  Cosi  fan  tutte.  Kvartet  af  Rigoletto. 
Barcarole  af  Corsarerne.  Vexelsang  af  Hans 
Helling.  Ballade  af  Un  Balle  in  Maschera. 
Aases  Sang  af  Drot  og  Marek.  Drikkevise 
af  Kroatinden. 

Bornengo  B.    Un  ewiva  ai  Dieci.    Polka  2 — 
Mariant. 

-  Una  sorpresa,  P  1.50  Mariant. 

B0rnesange,  40  let  arr.  (Re issiger)  2  Hefter 

ä  1 —  Warmuth. 
Bornet,  Methode,   V  15 —  Benoit. 

-  0  salutaris  1.35  n  ^ossard. 
-Douze  petits  Duos,  2V  7.50  Benoit 
Bornet  Rod.  op.  71  Kios-Marseh  1—  Portius. 

-  72  Flottenrevue.     Marsch  1 —  Portius. 

-  75  Urkomisches  Pfeif-Couplet    für    1  oder  2 

St  mit  P  1.50' Praeger. 
Bornhardt  (Bornhard)   J.  H.  C.   (1774—1840), 
op.  22  Sechs  Lieder  mit  O  od.  P,  Heft  1,  2 
ä  2.30  Simrock. 

-  Anweisung,   die  Guitarre  zu   spielen  und  zu 

stimmen,  mit  zweckmäßigen.  Beispielen  und 
neuen,  leicht  spielbaren  Liedern  etc.  (Navedeni 
ku  hfe  Kyt.  nem.)  (Anvisning  til  at  laere 
at  Spille  Guitar  tillgemed  0velsesstykker) 
4V2Bg-  Andre,  1.50  Bachmann,  1—  Böhm, 
cplt.  1.50,  Heft  II—,  II  —80  Granx,,  2— 
Haslinger,  4  Bg.  Schott,  —75  Siegel,  1.50 
Stoll,  1.44  Urbdnek,  1.50  Wei?iberger,  Hansen, 
2 —  Schott  Freres. 

-  Acht  Canzonetten   für   eine  Singstimme   mit 

Guitarre.  Deutsch  u.  italienisch  1 —  n  Breit- 
kopf: 1.  Cara  speme,  ahtu  pur  sei.  2.  Donne 
mie  non  vi.  Holde  Schönen.  3.  Se  con 
quel'occhio.  Bricht  einst  mein  sterbend  Auge 
4.  Donne  belle,  a  vete.  Liebe  Mädchen,  laßt 
euch  preisen.  5.  Care  selve!  piagge  amata 
Schöne  blumenreiche  Auen.  <6.  Son  pietosa 
a  sono  amante.  Heiter  bin  ich.  7.  Caro 
amore.  Holde  Liebe.  8.  Vieni,  o  cara.  Komm, 
o  Schönste. 

-  Cheerful  heart,  quart.  and  R.Müller.  Mar- 

ching song,  quart.  — 06  Ditson. 

-  Drei  deutsche  Lieder  mit  P  od.  G  1.30  Sim- 

rock. 

-  Duos  faciles,  arr.   d'Operas  Italiens  ett  alle- 

mands,  2V  2 — n   Simrock. 


it 
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■  Fröhlich    mid    wohlgemut,    P    vide    C  h  w  a- 

tal    F.   H.   op.   207   Lief.   II  N.  5. 

■  Ich   denk   an   euch,   mit   G   vide   Liederborn 

Heft   I. 

Sechs  kleine  Kanons  für  3  Singst  mit  P 
zur  Übung  für  Anfänger  im  m'ehrstimm. 
Gesänge  — 75  Breitkopf:  1.  Hoch  auf  Ber- 
gen und  im  Tale.  2.  Dulde  mutig  dieses 
Lebens  Bürde.  3.  Glücklich,  wem  kein  Un- 
glück schlüpfet.  4.  Süß  ist  des  Gewissens 
Lohn.  5.  Kind!  in  guter  Menschen  Mitte. 
6.  Begünstigt  dich  das   Glück. 

Der  Konzertmeister.  Ein  musikalischer 
Scherz  für  eine  Singst,  G,  Fl  u.  V  L60: 
Wertgeschätzte  Frau'n  und  Herren. 

Die  Lebensalter:  ,j Weinend  tritt  der  junge 
Mensch  ins  Leben"   5 —  Simrock. 

Sechs  leichte  Duetten  für  2  Singst  m.  P  od. 
G  ä  1 — n  Breitkopf:  1.  Holde  Tugend! 
leite  mich  in  meiner  Jugend.  2.  Ich  weiß 
einen  sichei"n  Wanderstab.  3.  Selig  wer 
die  Rosenjahre.  4.  Im  Strahle  der  Freude 
gedeihet  die  Blume.  5.  Wenn  der  Früh- 
ling lachet.     6.  Begünstigt  dich  das  Glück. 

Lieder  der  Geselligkeit  für  fröhliche  Zirkel, 
mit  G  od.  P  od.  beider  Instrumente  zu- 
gleich 3 — ■  Simrock. 

Raoul,  Sire  de  Crequi,  Overt.  FWG  1.30 
Himrock. 

Der  Sänger  zur  Zither.  Sammlung  ernster 
u.  froher  Lieder,  G  1 — n  Breitkopf:  1. 
Canzonette:  Wenn  die  unschuldvolle 
Taube  ( E  s  c  h  e  n  b  u  r  g ) .  2.  Minnelied : 
Kommt,  des  schönen  Maien.  3.  Die  Nonne 
an  die  Schwalbe:  Zwitschre,  Schwalbe,  in 
den  Lüften.  4.  Doris  an  Lotten  bei  ihrer 
Trennung:  Du  flieh.9t,  umringt  von  Schmer- 
zen. 5.  Punschlied:  Verzeihlich  haben,  bei 
den  Alten.  6.  Abschiedslied  eines  Krie- 
gers: Wo  rote  Todesblitze  fliegen.  7.  Amors 
Zauberei:  Durch  Tunkus,  Plemps  und 
Schallalei.  8.  Die  Blödigkeit:  Heute  war 
sie  ganz  allein.  9.  Liebe  und  Wein:  Ich 
habe  gern  auf  deinen  holden  Wangen  (J. 
F.  R  a  t  s  c  h  k  y ) .  10.  An  die  Musik : 
Holde  Göttin,  schwebe  nieder  (W.  G. 
Becker).  11.  Rundgesang  im  Winter : 
So  trübe,  so  traurig  (Bouterweek). 
12.  Des  Reichen  und  des  Armen  Abenteuer : 
Von  Haus  zu  Haus  (Gleim).  13.  Tisch- 
lied: Des  Mannes  Herz  erfreut  dier  Wein 
(Elisa).  14.  Der  Offenherzige:  Ob  ich  der 
Phyllis  Treue  schwöre  (K.  Schmidt). 
15.  Das  Fischermädchen:  Das  Fischermäd- 
chen  harret  am  Ufer  auf  und  ab  (S.  Ch. 
Pape).  16.  Serenade:  Mit  ihrem  Raben- 
littich  (Filidor).  17.  Michel:  Ich  bin 
der  Hexe  gar  zu  gut.  18.  Mutterlehren  an 
einen  reisenden  Handwerksburschen:  Mein 
Sohn,  sprach  Gertraud  (Denis).  19.  Lob 
der  Alten:  Es  leben  die  Alten.  20.  Das 
Geständnis:  Wohl  gibt  es  Mädchen  so  viele 
(W.  G.  Becker). 
■Der  Schiffer  (Liedergarten  Nr.  1)  — 50 
Bachniann. 

■  Sechs  kleine  Sonatinen  für  angehende  Spie- 

ler, Ji^ms  3 —  Breitkopf. 

■  Sechs   leichte    Sonatinen,   PFl,   Heft    1     3 — 

Breitkopf. 

■  Drei   leichte    Sonatinen,    P,    Heft    2,    C-dur, 

G-dur,  D-dur    1 — n  Breitkopf. 


-  Drei    leichte    Sonatinen,   P,    Heft   3,   A-dur, 

F-dur,  G-dur    1 — n   Breitkopf. 

-  Drei    Themen    mit    Variationen,    B^IG    1 —  n 

Breitkopf. 

-  Leichte  Variationen  für  Anfänger  über  das 

J^avorit-Liedchen :     Einsam     wandelt     dein 

Freimd   im   Frühlingsgarten    (F),    P  — 70 

Üranz. 
Bornhardt  J.  H.  C.-Stoll,  op.  26  Körte  hand- 

leiding  voor  het  guitaarspel  volgens  de  gem. 

en  nieuwste  leerwijze  1.50  Aisbach. 
Bornia    F.   Ricordi:    La   Capanna,   Romanza, 

T  2.50. 

-  lo  non   amai   finor,   Stornello  melodico,   MS 

3—. 
-L'Iride,  Albimi  12 — :  N.  1.  Cuor  morto! 
Romanza  2 — .  N.  2.  La  prima  viola,  Ro- 
manza 2 — .  N.  3.  Quel  che  agli  altri  si  fa 
ne  vien  rifatto,  Cauto  popolare  2.25.  N.  4. 
II  Ruscello,  Melodia  2—.  N.  5.  La  Vita, 
Canzone  2 — .  N.  6.  L'Aprile,  Duettino 
(da  potersi  cantare  anche  in  Coro),  SC 
2.75.  N.  7.  La  Sveglia,  Duettino  militare, 
TBar  3—. 

-  Lamento,  Romanza   1.50. 
-Pensosa!    2.50. 

-Ricordo,  Album  9 — :  N.  1.  Scordati  di  me, 
Romanza  2—.  N.  2.  II  Trovatore,  Ro- 
manza 2 — .  N.  3.  Non  sei  piü  mia!  Ro- 
manza 1.50.  N.  4.  La  Sorella,  Ballata 
1.50.  N.  5.  La  Fidanza,  Romanza  2 — . 
N.   6.  L'Amore,  ST  2.50. 

-  Se  dalla   polve   sciogliere  3 — . 
Bornibus,   Simplice,  Pas  red.   Harm  et  Fanf 

1.50  n,    Cond.    — 25  n,    p.    Pist  solo    — 10  n 
Margueritat. 
Bornier    A.     La    Frangaise,    Betraite,     Fanf 
1 — n,   Harm    1.25  n,   Cond.   — 15  n,    (Clair 
et  Tr  ad  lib. )    Hemmerle. 

-  Le  manchon  1 —  n,  Ch.  s.  — 35  n  Puigellier. 
Bornschein   G.   Bean-Ita,   Concert  Polka  for 

CornetP  — 20  n,  10  Instr  — 75  n,  14  Instr 

1— n,  FullO   1.25  n  Fischer. 
Bornstein  A.  Days  of  long  ago  — 40  Goggcn. 
-First    Violets,    Polka    Maz.    —40    National 

Music. 

-  The  golden  Robe  — 40  National  Music. 

-  Love,  Song  and  Dance  — 40  National  Music. 
Borodin  Alexander  (1834—1887),  op.  1  N.  3. 

Mazurka  (Germer's  Academic  Classics 
11).  4.  Mazurka  (Germer's  Academics 
Classics  12),  P  ä  4/—.  N.  6.  Serenade 
( G  e  r  m  e  r's  Academic  Classics  13 ) .  7. 
Nocturne  ( G  e  r  m  e  r's  Academic  Classics 
14 ) ,  P  ä  3/ —  Bosworth. 

-  Chez  ceux-lä  et  chez  nous  1.50  n,  av.  0,  Part 

1.60,  p.   sep.   2 —  Belaew. 

-  Dans   ton  pays   si  plein   de   charmes    1.50  n. 
-Dornröschen     (Die    schlafende    Prinzessin): 

„Tief     im     Waldesdickicht     traf",      (engl.- 
deutsch),    — 40,    Transcr.    P    — 20,    av.    0, 
Part   — 75,   p.   sep.    1.50   Jürgenson. 
-Die  falsche  Note:  „Nie  glaubt  ich  in  seligen 
Stunden",    (engl. -deutsch)   — 20  Jürgenson. 

-  Fleurs  d'amour,  melodie  2  tons   3 —  Leduc. 

-KnastHropt.  (Le  Prince  Igor.  Fürst  Igor) 
(1890  St.  Petersburg)  Opera.  4  act.  Belaew: 
Part  180—,  p.  sep.  110—;  KA  25— ,  20—, 
P  12 — ;  Ouvertüre  0  Part  5 — ,  p.  s4p.  9 — , 
P  1.80,  4ms  2.50: 
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1.  IlHTpo;i3'Ki^ia.  Introduction  3 — . 

2  b.  PeinTaiHB-B  n  utcHa  Baa;^^3Iipa  Ta- 
jmn,Karo.  „IptuiHO  lanit".  Recitatif  et 
Air  du  princ-e  Gälitzkj' :  „Si  Ton  me 
trouvait  bien  digne".  Recitativ  und  Lied 
des  Fürsten  Galitzky :  „Wenn  ich  Fürst, 
Avie  Igor,  wäre!"  —SO,  av.  0  Part  1.60, 
p.  s.  i—. 

2  f.  KHflacafi  iitcHfi.  „Hto  y  khass  ?^a  y 
Bo.io;inMipa".  Chanson  en  l'honneur  du 
prince  Galitzky :  „Qui  reeherc-he  un  bon 
maltre".  Lied  vom  Füi-sten  Galitzky: 
„Es  versammelt  sieh  bei  dem  guten  Fürst" 
1.20,  av.   0  Part  2—,  p.  s.  4—. 

3.  Apio30  HpociasHw.  Äxi,  r^-fe  tbi  npeac- 
HHH  nopa".  Arioso   d'Jaroslavna :     „De- 
puis    longtemps".    Arioso    Jaro.slavnas :    i 
„Seit    langer    Zeit"    1—,    0    Part    1.60, 
p.  s.  4 — . 

4.  Cii,eHa  Hpoc.TiaBHi.1  cb  3'feBymK<aMn.  „Mti 
K-h  leui  KHarnHfl".  Sefene.  Jaroslavna  et 
des  filles  du  peuple:  „Nous  venons, 
princesse".  Szene.  Jarosia\Tia  und  die 
Mädbhen:  „Schweren  Herzens  kommen 
wir  zu  dir"   1.40,  av.   0  Part  1.60,  p.  s. 

7.  Xopt  no.iOBei;Knx:B  7^■feByI^eK^.  „He  6e- 
SBO^bD,  ^HCMi  Ha  co.iHn.'fe".  Choeur  des 
jeunes  filles  polovtsiennes :  „O  fieur 
fanee".  Chor  der  polovezkischen  Mäd- 
chen: „Sonnenglut  verdch-rt  dich"  — 80, 
av.   0  Part  —80,  p.  s.  2—. 

9.  KaBaxHHa  KoHHaKOBHti.  „MepKneT^B 
CBtT-B  ^eHHofi".  Cavatine  de  Kontcha- 
kövna:  „Oh!  dcscends  des  cieux  bleus". 
Cavatine  Kontschakrivnas :  „Nacht,  o 
brich  doch  schnell  ein"  — 80,  av.  0  Part 
1.20,  p.  s.  2.50. 

11.  PegniaTiiBt  n  KaBainHa  B.ia^nMipa 
HropeBnna.  _Me;5.ieHH0  ^enL  yraca.T&". 
Recitatif  et  Cavatine  de  Vladimir  Igo- 
revitch:  „Ah!  viens,  reponds  au  tendre 
appel".  Recitativ  und  Cavatine  Wladi- 
mirs: „Sprich,  wo  bist  du?"  — 80,  av. 
0  Part  1—,  p.  s.  2..50. 

12.  J[jsTi>  B.ia;5nMipa  IlropeBiiia  n  Koh- 
qaKOBHM.  „.lio6iiniB>-.Tn".  Duo  de  Vla- 
dimir Igorevitch  avec  Kontchakovna : 
„M'aimes-tu?"  Duett  Wladimirs  mit 
Kontchakovna:  „Liebst  du  mich?"   1.40. 

13.  Apiü  KHH3H  Uropa.  ,,Hn  cna,  im  oT^Mxa". 
Air  du  prince  Igor:  „Helas!  mon  äme 
est  triste".  Arie  des  Fürsten  Igor :  „Um- 
sonst nach  Ruhe  sucht"  1 — ,  av.  0  Part 
2..50,  p.  s.  ö — . 

15.  Apia  KOHHaKa.  „SflopoB-b-.in".  Air  de 
Kontchäk:  „A  la  Kaiala  fut  battue". 
Kontschaks  Arie:  „Verwundet  an  dem 
Fluß  Kajala"  1.20,  av.  0  Part  2.50,  p- 
s.  5.50. 

17.  no."ioBen;KaH  njiacKa  Cb  xopoMs.  „Y-ie- 
TaH  na  Kp&i.TBaxt  Btipa".  Danse  polovce 
avec  Choeur:  „Va  sur  l'aile  des  doux 
Zephirs".  Polovezkischer  Tanz  mit  Chor: 
„Auf  den  Flügeln  linden  Zephirs"  2.50, 
av.  0  Part  7.50,  p.  s.  15 — . 

19.  ntcHa  xana  KoaiaKa.  „Hains  ue^-h 
Haaii  js^ä.j.'h  noöi^".  Air  de  Kontchäk: 
„Le  glaive  en  main".  Kontschaks  Arie: 
„Den  Sieg  hast  du  en'ungen"   1 — . 

23.  Tpio  (KoHHaKOBHa,  Bjia^naripi  h  HropL). 


„B.ia^njiip-B,  yace-.ib  Boe  3T0  upaB;^a■^ 
Trio.  Kontchakovna,  Vladimir  et  Igor: 
„Vladimir!  L'amour  fut  ephemfere?" 
Terzett.  Kontchakovna,  Wladimir  und 
Igor:  „Wladimir!  Ist's  möglich,  daß  du 
fliehest?"  1.40. 

25.  n.iaq-B  üpoc.iaBHw.  „Ax-b  nJiaqy  a". 
Complainte  d'Jaroslavna:  „Dans  la  dou- 
leur".  Die  Klage  Jaroslavnas:  „Ihr 
Tränen,  fließt"  1.20,  av.  0  Part  1.60, 
p.  s.  3.50. 

26.  Xops  KpecTbaHs.  „Ox-b  ne  öyÄHBift 
Btiep-B  3aBBiBa.TB".  Choeur  de  villageois : 
„Est-ce  un  vent  d'orage".  Chor  der  Land- 
leute: „Nicht  ein  Stunnwind  ist's"  — 80, 
av.   0  Part  —40,  p.  s.  —60. 

27.  ßfjsT'h  Hropa  n  Hpoe.iaBHbi.  „Oh-b  moh 
eoKOJit  acHBiö".  Recitatif  d'Jaroslavna 
et  son  Duo  avec  Igor:  „Ah,  je  te  re- 
trouve".  Recitativ  Jaroslavnas  und  ihr 
Duett  mit  Igor:  „Du,  mein  lichter  Falke" 
l.ßO. 

28.  ntcaa  ^y7^ouH^KOB^.  „Tbi  ry^n,  ry^n". 
Chanson  des  joueurs  de  goudök,  Se&ne 
Choeur:  „Le  soleil  rayonne!"  Lied  der 
GudOkspieler,  Szene  und  Chor:  „Summ' 
und  brumm',  Gudök"  — 80. 

29.  3aK.iK)qnTeJiiiHBiH  xops.  „Snaib  Tocao^h 
MO.TibÖBi  yc.iBiraa.^i".  Choeur  final:  „Le 
ciel  calme  enfin  nospeines".  Schlußchor: 
„Nicht  umsonst  war  unser  Flehen"  1.40, 
av.  0  Part  2.50,  p.  s.  7—. 

Danse  N.  8  et  17,   0  Part  9.50,  p.  s.  18—, 
P  2.50,  4ms  4—. 

Mar  che   polovtsienne,    0   Part   4 — , 
p.  s.  10—,  P  1.60,  4tns  1.80. 

Potpourri,  P  1.60,  4ms  2.50,   VP  3—, 
Fantaisie   VP  1.60. 
Marche  funfebre  v.  Paraphrase s. 
Mazurka    in    C-dur.    (Fr.    Czerny.    Repert. 
Russe)  — 50  Bessel. 
Mazurka  (Oeuvre  posthume  v.  Paraphrase  s). 
Das  Meer  rauschet  und  stürmt  (engl,  deutseh) 
— 85  Jurgenson. 
Melodie  arabe  — 80  Belaeiv. 
Deux    melodies :    a)    Fleurs 
lannes   d'amour"    — 30,    b) 
mer.  „Accours  Voyageur" 
•  La  mer  — 70,  Transer.  P  — 70  Jurgenson. 
■Mlada,  Ballet.  Finale  p.  0  Part  3.50,  p.  sep. 
7.50,  4ms  1.60  Belaew. 

■  Mon  chant  est  amer  et  sauvage  2/ —  Leonard, 

— 20  Jurgenson. 
-  My    song   is   all   harsh    and   unwooing   2/ — 
Leonard. 

■  Iltcaa  TCMHaro  .lica,   3.1a  layaccKaro  xopa 

CB  opKecTpoMt.    OpKecTpoBana  A.  Taasy 
HOBBiMs.  IlapT.  — 60  H,  KA  — 60  Bessel. 
-ntcini  n  poMaacBi,  Bessel 


d'amour.  „Mes 
La  reine  de  la 
-50  Bessel. 


„TeMHBIH    Jitci 
ToJKe    3.1a    BHC. 


Hicna   Teaiaaro   .Tfeca : 
myait.TB".    Bap.    — 40, 
ro.ioca  — 40. 

2.  Hs-B  ciea-B  mohx-b.  M-c.  (p.  #.)  — 30. 

3.  MopcKaa  n,apeBHa  „EpnaH  ko  Mnt  höh 
Hon  nopon".  M-c.  h.ih  Bap.  — 40,  Toac< 
3.1a  BBic.  ro.ioca  — 40. 

4.  ^y^HBiH  ca;^■B.  M-c.  d.th  Bap.  — 40, 
Belaen-  : 

1.  ApaöCKaa  Me.ioaia.  He  otrn  — 75. 

2.  /Ijaa  ßeperoB-B  otmushbi  sa.iLHeH  — 


Borodin  A.  Iüchii  h  poMaHCw 


—    967 


Borodin  J.  A.  II,MiaiiCKie  poMaiiCbi 


3.  CutcB.  Xo^iiTi  cutcb  — 50. 

4.  y  JiEo^eir  TO  Bt  ]s,omv.    Ilepe.Ti.    T^ioiuia 
—75. 

Jurgeusou:  N.  1 — 4  cpl.  1 — : 

1.  Cufliii;aa   Knaacna.    ÜKasKa.    — 40. 

2.  <5ajibuiHBaa  hoth  — 20. 

3.  OTpaBOH  nojiHbi  moh  ntcHii  — 20. 

4.  Mope.  BajiJia/];a,  3;jia  Tenopa  — 70. 

-  Petite  Suite.  0  (A.  G 1  a  z  o  u  n  o  w)  Part  3.25  n, 

St  6.50  n  Bessel,  0  symphonique  Part  et 
p.  sep.  32 —  n  Ledue. 

P   1.65   Bessel:    1.  Au    couvent,   2.  Inter- 
mezzo,   3.    Mazurka,    4.    Mazurka    ä    — 80, 

5.  Reverie,  6.  Serenade,  7.  Nocturne  a  — 50, 
cplt.  2—,  N.  5  —20  Bostvorth,  N.  5—7 
ä  — 25  Schirmer,  cplt.  1  vol.  4 —  n,  N.  1 
1—  n,  N.  2,  3  ä  1.75  n,  N.  5  1.35  n,  N.  6, 
7  4—,  N.  8.  Scherzo  2.50  n  Lediic. 

4ms:   2.70,  N.  1    —40,   N.   2—4   ä   —50, 
N.  5  —25,  N.  6,  7  ä  —40  Bessel. 

2P    N.    1     (C.    Tschernow)    —40,    VP 
N.  2  —60,  N.  5,  7  —75,  N.  1,  5,  H  a  —30 
Bessel,   Vc(Va)  Quatuor  1.25  n  Ledue. 
-Polka  V.  Paraphrases. 

-  Quartett  N.  1.   2VVaVe   Part  3—,   8"   —80 

Belaew,  1 —  n  Eulenburg,  St  5 — ,  4ms  6 — , 
Scherzo,  P  1.40  Belaew. 

-  Quartett    N.    2.    D-dur,    Part    1.20,    %"  —80 

Belaew,  1 —  n  Eulenburg,  St  4 — ,  4ms  5 — 
Belaew. 

-  La  Reine  de  la  mer,  melodie,  2  tons  5 —  Ledue. 

-  Requiem  v.  Paraphrases. 

-  Scherzo  für  Orchester.   Transcr.   P   (Th.  J  a- 

doul)  — 75,  4ms  1.15  Bessel. 

-  Serenade  de  4  galants.  Derweil  alles  schlum- 

mert, TTBB  Part  1.20,  St  —80  Belaew. 

-  Serenata  alla  spagnola  du  Quatuor  s.  1.  nom 

B-la-f,  P  —80  Belaew. 

-  Cutcb :  Xo/i;ht:&  cuicb  1 —  Belaew. 

-  Eine  Steppenskizze   aus   Mittelasien,    0  Part 

2—,  St  5.50,  P  1.50,  4ms  1.80  Belaew. 

-  Symphonie  Nr.  1.  in  Es-dur,  grO  Part  6 — n, 

St  15 —  n,  4)ns :  4.50.  Daraus :  Andante  P. 
—60  Bessel. 

-  Symphonie   N.  2.    in  H-moll,    0  Part  6 —  n. 

St  13.60,  4ms  3.50,  2P  4—  Bessel.  Konzert- 
führer 10 — n  Breitkojjf.  N.  1.  Allegro  mode- 
rato,  4ms  10 —  Bessel,  N.  3.  Andante,  4ms 
7.50  Ledue. 

-  Symphonie    N.    3.    A-dur   (inachevee).    Term. 

et   instr.  p.    A.  G 1  a  z  o  u  n  o  w,    0  Part  6 — , 

p.  s.  11 — ,  4 »IS  3 —  Belacir. 
Borodin   J.   A.   op.   183    Auf    der    Vogelwiese. 

Quadr.  — 60  n  Blnsfeld. 
- 184  B-b   Mip-B    lyflHbix^B   rpes-b.    Der  Träume 

Welt,  mit  Ve(V)  —60  n  Blosfeld. 
- 185   Carmen.    Pas   d'Espagne,   P  — 30  n,   sO 

1.50  n  Blosfeld. 

-  BwJia  nopa.  PoMancb  — 40  Adler. 

-  Äiiuih    yBii^'fe.Tb    a   Teöa.     BajibCb-poManes 

—60  Adler. 

-  Posiancw,  Blosfeld : 

1.  BcTpiia.    2.  Bbi  yneeeTe   iia  ly^öimy 
(A.  ü.  Kpaööe)  —40. 

3.  Hh  cJiOBOMi,  HH  ■BSTJiaj^om-h  (A.  H.  Kpaööe) 
—40. 

4.  Cep3ii;a  uopbiBbi  (A.  H.  Kpaööe)  — 40. 

5.  »lioÖHTb!  /^ysTi  (A.  JTyKbaHOBa)  — 30. 


Johansen : 

1.  Mat  CHHJiocb  Beyepaee.  — 30. 

2.  IlycTb  ii.iaieT'b  — 30. 

3.  Moh  /^py^'b  ocTaBb  — 30. 

4.  y  apKiix-b  3B±3ji,'h  —30. 

5.  yjierjiaca  neiajib  —40. 

(j.  Ha  aareJiCBt  ciaiom,axs  — 30. 

7.  He  rpycTH,  iio  Jinciba  — 30. 

8.  He  Btpb  —30. 

9.  iJ  Teöt  HH»iero  ae  CKaacy  — 30. 

10.  PasöaTaa  flywa  — 30. 

11.  Tepeait  —30. 

12.  HiTt  HH  pa^ocTH  — 30. 

13.  H,biraHKH  Bci  laKü  nwjiKPi  — 30. 

14.  BbiJia  uopa  — 40. 
Zimmermann : 

1.  a  BHOBb  OT^im-h  —40,  c-h  PVc(V)  —75. 

2.  EcjiH-öi  saa.TiH  n,B'i3Tbi  noJieBbie  — 30. 

3.  He  pyraii,  ne  öpaan.  HtceaKa  — 30. 

4.  HpocTH  Meaa,  moh  MH.nbiH  spyra.    Ba- 
JibCh  — 40. 

5.  KoJib  JiioönTb,  TaK-b  öes'b  pascy^Ka  — 30. 

6.  Hto  owh  xoAHTi  sa  mhoh.  BajibCi  — 40. 

7.  He  TaiM-b  OTpa/i;HO  — 40. 
9.  PasJiyKa  — 40. 

10.  fl  JiioÖJiH)   KaKt   peöeaoK'b    KanpHsabift 
—40. 

11.  Ax-B  ec.TiH-ö^b  cnacTbe  — 40. 

12.  Cjie.3H.  C-h  PVc(V)  —50. 

13.  Mbi  cujioTacb  c^b  toöok)  — 40. 

14.  Po/i,Hoe  — 40. 

15.  He  TOMH  TW  Meaa  — 40. 

16.  0,  öy/^b  Moeö  SB'hsji^ofi  — 40. 

17.  OT^ero  TaK-B  rpycTao?  — 40. 

18.  B-b  oiax^  cinyraaHKH  HepaooKOH  — 40. 

19.  Ax-b  ae  aaHTii  b^  npoaiJiOM'b  saÖBeaba 
—40. 

20.  HpHSbiB-b  —40. 

21.  TpeneT'b  cJia7i;ocTaoH  jifoöbh  — 40. 

22.  rpa/i,OH  KJiyÖHTca  ötnoK)  — 40. 

23.  0  ae  TOCKyii  — 40. 

24.  He  yatpafi  —  öpocb  — 40. 

25.  To  öbijio  pa3t  — 40. 

26.  Oa-b  ae  upa/^eT-b  — 40. 

27.  Mai  B-b  cep/i;u,e  apisaaccb  ryjiöoKO  — 40. 

28.  K'b  Tcöt  n;biraaK'b  a  upanieji:b  — 40. 
PoMaacbi  H  nicHH,  Meykow. 

1.  Ha  MorHJi'b  — 50. 

2.  SKnaab  KonMKa  — 40. 

3.  Kor^a  leöa  ysaacy  a!  — 40. 

4.  Tbl  ciacTbe,  tw  pa3;ocTb  — 40. 

5.  Cacaa  o^aa-b  a  — 40. 

6.  Saa'feM'b  acHBy?  — 50. 

7.  "jKwäuh  —50. 

8.  HoHb  yBOCHT-b  rcnocBCTpacTawa  — 40. 

9.  Beiept.  „OKao  OTBopeao"  — 50. 

10.  B-b  OHax-b  aa^esK^iy  a  iaTa.Tb  — 40. 

11.  Ilpocböa.  „noaosKH  CKopM  Biat  pyKy" 

12.  Moe  onpaBflaale.    „He  ocyac^aH  Meaa 
—40. 

13.  HeöecHWH  cßo^'h  actaa-b  Becb  3B'fe3;:^aMH 
—40. 

14.  Coa-b    „SaitM-b    laK-b    CKopo    apOKpa- 
THvica"  — 40. 

15.  HtT-b!  0TBtya.ia  tm  — 40. 

•  H,biraHCKie  po^iaacbi.  Zimmermatm: 
Axt,  ae  aaaxH  b-b  npom.iaM'b  aaÖBCHbH  — 30. 
B-b  ciax-b  CMyr.iaaKH  yepaooKOH  — 40. 
rpa^^OH  K.iyuHTca  ötjiOK)  — 40. 
0  ae  TOCKVH  (H  motheI))  — 40. 
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OTqero  laKi  rpycxHo  — 40. 
TIpuabiBi.  „IIpHjn  MOfl  pa^ocxi."  — 40. 
Tpenex^b  c.ia;iocTHOH  jiioöbh  — 40. 
-UtiraHCKie  poMaiiCBi.  Bernard: 
Ha  cepsut  CKopÖB  (na  1  n.in  2  rojioca)  — 40. 

0.  He  öoftcH  ."ik)6bh.  „Cboio  MKiyK)  roJOBKy" 
—40. 

Tbl  öoyKecTBO,  Tbl  paß  se^raoH  — 40. 
Eopo^nH'B  U.  A.   OcraBb   coainiHBa.   I^bir. 

;iTaTi  — 40  Zimniermann. 
Borodzicz  T.   B.  op.  2  Balamutka  — 60   Ge- 

hciliner. 
Boroff ka  J.  op.  1   Zwei  Klavierstücke:  Xr.  1. 

Melodie,    Nr.    2.  Impromptu    ä  1 — . 

-  2  Variationen   über  ein   Originalthema    3 — 

Rahtcr. 

Borosdine  vide  Bopoa^H'b,  pag.  969. 

Borovansky    J.    F.    Abscliiedsgi-üße.      Polka- 
Mazurka   — 80  Bosirnrili. 

-  Hoch,  den  Ivatzenbachern !  Polka  schnell  — 80 

Boswortli. 

-  Im     fernen     Ilain.      Polka     frangaise    — 80 

BosKOrih. 
Borowski    E.    Duo    d'amour,      P    — 30    Idzi- 
koicski. 

-  Valse-Barca  rolle.    P    — 40    Idzikoicski. 
Borowski    Felix,   op.  5   Deux   Esquisses,    /-*: 

1.  L"Enfant  dort  (Petite  Berceuse).  2. 
L'Enfant  s'amuse  (Tempo  di  ]Minuetto). 
Williams. 

-  17  Premiere  schoumka  de  l'Ukraine,  P  5 — 

Leduc. 

-  18  Ronde  des  masques,  P  5 —  Leduc. 
-Adoration,    TP   4 —   Cha'wt,   — 65   Presser. 
-Album  Lyrique,  P  4/ — n  Laudy.     1.  Idylle, 

2.  Vieille  Chanson,  3.  Berceuse,  4.  Serenade 
ä  la  Lune,  5.  Reverie,  0.  Danse  Polonaise 
ä  ZI—,    N.    2.    stO    1/4  n,    N.    6.  YP    4/—. 

-  L'amazone,    P    — 75    Nordisk    Musikforlag. 

-  Aria,   VP  4/ —  Laudy. 
-Au  Bai,  P  — 65   Schmidt. 

-  Au    son    de   la    musette,    P    — 75      Nordisk 

Musikforlag. 

-  Babillage,  P  3, —  Chauot. 

-  Ballet   feerique,    TP   4 — ,   0   3/ —  n   Laudy. 

-  Caprice     Pompadour        (Hof mann     Richard 

^Üniatuies   1 ) ,  T'P  4/ —  Laudy. 

-  La   Capricieuse,   P  — 65   Diison. 

-  Chanson  de  Berceau,   VP  4/ —  Laudy. 

-  Danse  mignonne,  P  3/ —  Ashdown. 

-  Danse  Rustique,  VP  4/ —  Laudy,  — 50  Pres- 

ser. 

-  Duo  d'amouv.  P  — 75  Nordisk  Musikforlag. 
-Elegie.    4ms   4 — ,    VP   3/ —   Laudy. 
-Episode  de  Bai.  P  3/ —  Chanot. 

-  Etudes    techniques    des     sept    positions   du 

Violon,    1 — 3    books    ü  4 —    Chanot. 

-  Invocation,   Jims    4/ — ,    Org    (Pearce)    4/ — , 

VP  3/ —  Lav.dy,  1 —  Nordisk  Musikforlag. 

-  ^Madrigal,     P     — 75     Nordisk    Musikforlag. 

-  Marche  triomphale,  0,  Part  3/ —  n.  St  8/ —  n 

Laudy. 

-  Mazur,   TP  5 —   Laudy,    1.50   Nordisk   Mu- 

sikforlag. 

-  IMazurka   X.   1    in    C     3,' —     Angener,     — 35 

Schirmer,  — 40    Willig,    1.75   Durdilly. 

-  Mazurka    X.  2    in    C    minor    3 ' —    Angener, 

— 65  Ditson.  — iO  Presscr,  — 50  Schirmer, 
Willig,    1.75   Durdilly,   VP   5' —   Chanot. 

-  Mazurka   Russe  — 7ö   Boston. 


-  Meditation,   P   — 05   Schmidt. 

-  Melodie  lyrique.  P  3/ —  Ashdown. 

-  A  IMemory  — 40  Presscr. 

-  Menuet  ä  la   rantique,   Jfms    4/ — ,   T'P   4/ — 

Laudy,    1 —   Nordisk   Musikforlag. 
-Menuet   in   G     (Pearce),    Org    4' —   Laudy. 

-  Morceau    de    Genre      (Pearce),      Org     4/ — 

Laudy. 
-6  Morceaux  de   Genre    P.      1.   Gavotte,     2. 

Danse   Hongioise,    3.  Valse-Barcarolle,      4. 

Duo  d'Amour,  5.  Taquinerie,  6.  Au  son  de 

La  Musette  ä  4/ —  Laudy,  X.   1 — 3  ä  — 75 

Nordisk    Musikforlag. 
-3  MorceaiLs:,  T^P:   X.   1.  Valse  gracieuse,  X. 

2.  Sur  le  Lac,  3.  L'Adieu.  ä  1  20  Schmidt. 
-2  Morceaux,   P:    N.  1.    Meditation.      2.    Au 

Bai,   ä  1.30   Schmidt. 

-  Trois    Xovellettes,    P:     1.  Vaisette,    2.  Me- 

nuet, 3.  La  Coquette  ä  4/ —  Laudy,  ä  — 75 
Nordisk    Musikforlag,    Jyms    ä.  4/ —   Laudy. 
■  Passepied,    T'P   4/ —   Laudy. 

-  Petit«  Suite,   0   6/ —  n  Laudy. 

-  Pieces  diverses,  P :   1.  Madrigal,  2.  Melodie, 

3.  Pas    de   Pierrots.   4.  Valse   Romantique, 

5.  Menuet  ä  l'antique  ä  4/ — .  X.  6.  Invo- 
cation, 7.  Elegie  ä  3, — .  X.  8.  Mazur, 
9.  Schoumka,  Danse  Cosaque,  10.  Chanson 
de  Mai,  11.  Impromptu  en  forme  d'une 
Valse,  12.  Chant  du  Soir,  13.  Mazurka 
Caprice,  14.  Danse  Rustique,  15.  Chanson 
de  Bereeau,   16.   Ritournelle  ä  4/ —  La/udy. 

-Pieces  Pittoresques,  P:  1.  Ballet  feerique, 
2.  Marquis  et  Marquise,  3.  Caprice  Pom- 
padour.     4.    Passepied,      5.  Air    ä  Däuser, 

6.  Sc&ne  de  Ballet  ä  4/ —  Laudy,  N.  6 
— 50   Nordisk  Musikforlag. 

-Sept  Preludes,  P,  4/ — n  Laudy:  X.  1  in 
B  minor,  2  in  G  major,  3/4  in  Craaj.andD 
min.,  5  in  A  major,  0  in  A  fl.  major,  7  in 
D  minor    ä  4/ — . 

-  Priere,  Org  4/ — ,   VP  4/ —  Laudy. 

-  Printemps,  P   3 —   Cary. 

-  Ritournelle,   T'P  4y —  Laudy. 

-  Scenes  Russes.  P:    1.   Val.se  Champetre,     2. 

L'Amazone,  3.  2e  Schoiunka  Ukrainienne 
ä  4/ —  Laudy,  X.  3  — 75  Nordisk  Musik- 
forlag,   VP    ( M  i  s  t  o  w  s  k  i )    4/ —   Laudy. 

-  Schoumka,    VP    1.50    Nordisk    Musikforlag. 

-  Sehoumka.     Danse  Cosaque,  T^P  5 —  Laudy. 

-  Troisiöme     Shoumka    Usrainienne,     P     3  — 

Aslidoirri. 

-  Sonate  grande  Russe,  P  2/6  n  Angener. 

-  Sonnet   d'Amour,   VP,    VcP   ä  4/ —  Metzler. 
-Suite,    Org   4/ — n    Laudy:      1.  Prelude,      2. 

Toccata,  3.  Meditation-Elegie,  4.  Marche 
Solennelle. 

-  Suite  Rococo.  0  6/ —  n  Laudy. 

-  Taquinerie,  P  — 75  Nordisk  Musikforlag. 

-  Valse  Caprice  P  3/ —  Cary. 

-  Valse  champetre,    P    — 75    Nordisk   Musik-    ^ 

forlag. 

-  Valse   Alignonne  — 65   Ditson. 

-  Vaisette,    VP   4/ —   Laudy 

Borozdin    M.   A.    Spiewy    i   dumki.    X.    1 — 
3 —  Idxikoivski: 

1.  Serenada  — 45. 

2.  Sen  —60. 

3.  Chcesz  mojej  piesni  — 45. 

4.  Powiedz  ty  mi  brzozo  biala  — 45. 

5.  Xiema  czego  trzeba  — 45. 
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6.  O  gwiazdeczko  cos  btyszezala  — 60. 

7.  Hej  koniu  raoj  wrony,  dumka  — 60. 

8.  Kiedy   zgasla   gwiazdka   btoga.    Dumka 
—60. 

9.  Dary.    „Trzech    dzis    u    mnie   chtopcöw 
bylo".  ^o/^apKH  — 40. 

10.  Spiewak  w  obcej  stronie  — 60. 
Bopos^HHi  H.  A.  Jurgenson:  Konbiöe.TiBHaa 
ntcHH.  CnH,  MajiiOTKa  — 30. 

-  MojiHTBa.  B'h  MHHyiy  jkhshh  ipy^HyK)  — 20. 

-  Ohh  HepKemeHKH  — 30. 

-  Ca^y  a.  sa  CTOJit  — 20. 

-  Salut   ä   la   patrie.    Vai'iations    faciles    s.   d. 

Chans,  russes,  PI—:  N.  1.  Koca.  2.  He 
oTxosH.  8.  BoT-B  Ha  iiyin.  4.  JIioöyniKa.  5. 
'BxajiH  peöaia.  6.  MaTvniKa,  rojiyöymKa. 
7.  Tu  Tlyma  jib  Moa  ä  — 30. 

-  Valse  melancolique  — 75. 

-  Mazurka  — 60. 

Bopos^HHoif,  ]I,±Bnn,Si  KpacaBHn,a  — 25  Jiir- 

genson. 
Borna   A.   Ernani.   P   .3 —   Ricordi. 
-üna    gita    ciclistica    — 20    II  Mofidolhio. 
Borra    G.      Piccola    melodia,     Mond     — 20  n 

Rehagli. 
Borräus  Karl.    Selbstverlag:    Op.  1  Lied  ohne 

Worte,  P. 
-2  Melodie,  P. 

-  3  Rondo  brillant,  P. 

-  4  Impromptu,  P. 

-  5  Fantasie,   V. 

-  6  Lied  auf  der  G-Saite,   VP. 
-7  Fantasie,  PistB(Gl)P. 

-8  Fantasie,  FIP. 

-  9  Nr.  1  Lied  eines  Armen  (L  u  d  w  i  g  U  h  1  a  n  d). 
-10  Nr.  3.  Das  deutsche  Volkslied. 

- 11  Tremolo,  P. 

- 12  Melodie  mit  Variationen,   V. 

-13  Verhängnis,   Nr.   1,     Nr.    2,    VP.    Nr.    3. 

Pist  B(Gl)P. 
-14  Etüde,  D-dur,   V. 
-14  Etüde,  Es-dur,  P. 
- 15  Air  varie,  FIP. 
- 16  Romance  Italienne,  P. 
- 17  Mazourka  brillante,  P. 
-18  Konzert,  G-dur,   VP. 
-19  Air  varie,  Pist  B  (Gl)  P. 

-  21  Fantasie  über  eine  Originalmelodie,  P. 

-  22  Air  varie,  0. 

-  23  Air  varie,  P. 

-  24  Im  Dünensand  am  Meerestrand.  Nr.  1. 

Nr.  2.  (Duett  mit  P). 
-25  Die    Stunde    des     Glücks.    Nr.  1.      Nr.  2 
(Duett  mit  P). 

-  26  Sonate,  C-dur,  P. 
-27  Polonaise,  Pist  B  (Gl). 

Borräs  de  Palau  J.  Dotesio:  L'addio  del  sol- 
dato,   romanza   1.50  n. 

-  Angel    meu    2 —  n. 

-  La  barca.  letra  catalana  1.75  n. 

-  Cansö  de  Maig  1 —  n. 

-  El   cuento   de  la    leohera,    cancion    1.50  n. 

-  La  farigola,    cancion   eatallana    4a    edicion 

1— n. 

-  Paso  ä  cuatro,  P  1.25  n. 

-  Pensament  religiös    (tantum  ergo),  melodia 

letra    catalana    y  castellana    1.50  n. 

-  Voreta   la  mar,  letra   catalana   1.50  n. 


Borre  van   den    (Abbe),   Beyer:    Ave  Maria 
pour  voix  basse  1 — ^  voix  elevee  — 75. 

-  Benedictus  ä  2  voix  — 75. 

-  La  Colombe  — 75. 

-  Consecration   ä  Marie,   cantique    1 — . 

-  Consecration  au  Sacre  Coeur  de  Jesus,  solo 

ou   ä  l'unisson   — 85. 

-  L'envers  du  ciel  — 75. 

-  Fleurs  ä  Marie,  recueil  de  20  Cantiques  av. 

solo  et  choeur  5 — ,  Chaque  Cantique  — 85, 
sans  acc.  — 50. 

-  Gloire  ä  la  Vierge  Immaculee,  solo  et  choeur 

ä  2  v.    1—. 

-  0   salutaris  pr.   2  voix,  voix   elevee  ä  — 75. 

-  Pie  Jesus  ä  3  v.  — 75. 

-  Pourquoi  je  chante,  Marie,  solo  ou  u  l'unis- 

son  1 — . 

-  Retour  au  foyer  pr.  4  v.  d'hommes  2.50. 

-  Si  loin,  solo  ou  ä  Tunisson  — ^85. 

-  Sub  Tuum,  duo  1 — . 

-  Veille  sur  moi,  solo  ou  ä  l'unisson  — 85. 
Borregaard    Eduard,    Adoration,   Quasi   una 

fantasia,  P  1 —  Hansen. 

-  Dansk  National  dans   1 —  Hansen. 

-  Mazurka    1 —   Nordisk   Musikforlag. 
Borrel    H.   Deplaix:     Amour   et  Patrie,   Pas 

red.  Harm  2 — n.  Fanf   1.50  n. 

-  A  toüte  Volee,  Quadr.  0  — 75  n. 

-  A   travers    la   cloison.    Schottisch,    0    av.   P 

Cond.  1 —  n,  0  — 75  n. 

-  L'Aureol  de  G  loire,  Fant,  symph.    ( prelude, 

adagio,   choeur,   hymne),   Harm   6 — .   Fanf 
5—,  Cond.  —50. 

-  Avant  de  nous   quitter,   Polka,   0  — -75  n. 

-  Avant   le    sacre,    Hymne,    Harm,    G — ,    Fanf 

5—,  Cond.  —50. 

-  La  Belle  Arl#sienne,  Valse,   0  — 75  n. 

-  Belle    Nuit,    Andante.     Harm    2 —  n,     Fanf 

1.50  n. 

-  Bergerette,  Polka,  0  — 75  n. 

-  Bonheur   sans   fin,   Valse,   0   — 75  n. 

-  Bon   Pied,   bon   Oeil,   Marche,    Harm    2 —  n. 

Fanf    1.50  n. 

-  Boule  carree,  Quadrille,  0  — 75  n. 

-  Bouton  Rose^  Polka,  0  — 75  n. 

-  Le  Brillant  Florentin,  Quadr.   0  — 75  n. 

-  Brise-Tout,   Polka,   0   — 75  n. 

-  La  Cantinifere  de  la  Garde^  Marche,   Harm, 

Fanf   u  1.50  n. 

-  Carabins  et  Carabines,  Polka,  0  — 75  n. 

-  Carmosinette,   Mazurka,    0  — 75  n. 

-  La  Castillane,  Ouv.  Harm  4 — ,  Fanf  3 — . 

-  Chacim    son    tour,    Air    varie,    A'ariat.     ( ad 

lib.),  Harm  4 — ,  Fanf  3 — ,  p.  Cond.  1.25  n. 

-  Chant    d'allegresse,    Marche,     Harm     2 —  ii, 

Fanf    1.50  n. 

-  Chant     de    Victoire,     Marche,     Harm     4 — , 

Fanf  3—. 

-  Le    Chevalier    martvr,    Fant,    ipisod,    Harm 

4—,  Fanf  3—. 

-  Les    Chevaliers    Fantömes,    Ouv.    Fam,f    5 — ■, 

Harm   6 — ,    Cond.    1 — . 
-Chrysantheme   -    Gavotte     (L.     Grillet), 
Harm    2 — n,    Fanf    1.50  n. 

-  Clopin-Clopant,   Polka-marche,   Harm  2 —  n, 

Fanf  1.50  n. 

-  Le  Coq  du  Village,  Quadrille,  0  — 75  n. 

-  La  Creole,   Mazurka,   Harm   ou  Fanf,   Part 

3 — -n   Evette. 

-  Dans  la  Chambrette,  Polka,   0  av.   P  cond. 

1 —  n.  0  — 75  n. 
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Dans  le  ilille!   Quadrille,  O  — Tön. 

Le  Uefile  de  Fanfan  la  Tulipe,  Harm  2 — n, 

Fünf    1.50  n,   Tambours   et   clairons   ad   lib. 
Le  Desosse,  Quadr.  0  — 75  n. 
Les  Diablotins,   Quadrille,   0  — 75  n. 
Dors     Mignonne,     Berceuse,     Harm      2 — n, 

Fanf    1.50  n. 

D'un  Pied  sur  l'Aiitre,  Schottisch,  0  — 75  n. 
Un   Festival    dans    la   Foret,     Fant.     Harm 

4—,  Fanf.  3—. 
Feuille  de  Lierre,   Polka,   0  — 75  n. 
Les   Fiances   d'Auvergnc,   Fant.   Harm   4 — , 

Fanf   3—. 
Les    Fils    de    France,    Defile,     Harm    2 — n. 

Fatif  1.50  n. 
Fleur    de    Lotus     (Laurent    Grillet). 

Valse,   Harm   4 — ,   Fa7>f   3 — . 
FontenoT,  Ouvert.  heroique,  Harm  ou  Fanf. 
Franche   allure,   pas   red.   Harm   ou   Fanf. 
Francois    les     bas    bleus,    Fant.     {M  es  sa- 
ger), Harm  4 — ,  F'anf  3 — . 
Frankita,    Valse,    0    av.    P    cond.    1 —  n,    0 

—75  n. 
Gai  Compagnon.  Marehe,  Harm  2— n,  Fanf 

1.50  n. 
La  Galbeuse,   Schottisch,  0  — 75  n. 
Gentil  Rigodon,  Quadr.  0  — 75  n. 
Le   Glorieux.     Pas    red.    Harm    2 — n,   Fanf 

1.50  n. 
Le   Gribier,   Pas    red.   Ch.    de   basses,    Harm 

2 —  n,  Fanf   1.50  n. 

■  Les    Guerriers    Francks.    Gr.    Marehe,    Fanf 

5 — ,  Harm   6 — ,  Cond.    1 — . 

•  Tlie    gueth    scheich    Teil,    Quadr.-lancier,    0 

— 75  n. 
■HaC:!    les  baOs  Lanciers,  Quadr.   0  — 75  n. 
-Les    Heros   de    Cravelotte,    Ouv.    Fanf    5 — , 

Harm   6 — ,  Cond.    1 — . 

■  Heureux   Jour,    Andante,    Harm    ou   Fanf   a 

1.50  n. 

•  Le   Hussard,    Pas    red.    Harm     2 —  n,   Fanf 

1.50  n. 

■  Les  Joies  de  la  Chaumiere,  Fant.  Harm  4 — , 
Les  Jois  de  la  Chaumifere,  Fant.  Harm  4 — , 

Fanf  3—. 

■  Jolie  Brünette,  Valse,  0  — 75  n. 

-  Le   Jour    senfuit,     Serenade,     Harm    2 — n, 

Fanf  1.50  n. 

-  Le  Joyeux  Volontaire,  Pas  red.  Ha/rm  2 —  n, 

Fanf   1.50  n. 

-  J'veux  bien.   Schottisch,   0  — 75  n. 

-  La   Kermesse   improvisee,    Ouv.    Harm    4 — , 

Fanf  3—. 

-  Landerirette,     Schottisch,     0     av.    P     cond. 

1— n,  0  — 75n. 

-  Le  Lion  de  Beifort,   Ouv.   Harm   4 — ,  Fa/nf 

3—. 

-  Madeleiue-Bastille,  Quadr.  0  — 75  n. 

-  Mam'zelle  Fanchon,  Polka,  0  — 75  n. 

-  La  Marehe  des  Cannoniers,  Pas  red.  Harm 

2 — n,  Fanf  1.50  n. 

-  Marehe   des   Moujieks,   Marehe    de    concert 

(de  Renelle),  Harm  2 — n,  Fanf  1.50  n. 

-  Marehe     solennelle     des     Frondeurs.     Harm 

4.50,   Fanf   3.50,   Cond.    1—. 

-  Marquisette,     Bluette-seren.      Harm     2 —  n, 

Fanf   1.50  n. 
-La  Marseillaise,   Harm    1.50  n.   Fanf   1.25  n, 

Cheur  dans  le  nieme  ton,  p.  — 20  n. 
-Menuet   des    Fantoches,    Harm    2 — n,    Fanf 

1.50  n. 


-  Menuet   du   celebre,   quintette,    Harm  1 —  ii, 

Fanf   1.50  n. 

-  Minauderie,     Gavotte.     Harm    2 —  n,     Fanf 

1.50  n. 

-  Z^Iirlitonnette,  Polka,   0  — 75  n. 

-  Les     Mousquetaires     rouges,     Gr.     ^larche, 

Harm  4 — ,  Fanf  3 — . 

-  Les  Muscadins,  Quadr.  0  — 75  n. 

-  La  Mysterieuse,  Schottisch,  Harm  ou  Fanf, 

Part'  3—  n  Evetle. 

-  Les    Koces    d'Omphale,     Fant.     Harm     4 — , 

Fanf  3—. 

-  Xounou    et    Dada,    Mazurka,    0    — 75  n. 

-  L'Oracle  de  Delphes,  Prelude  et  Marehe  sol, 

Harm  5 — ,  Fanf  4 — ,  Cond.  — 50. 

-  Paniers  de  Fraises,  Mazurka,  0  av.  P  cond. 

1 —  n,  0  — 75  n. 

-  Parure    de    Printemps,     Fant.     Harm    4 — , 

Fanf  3—. 

-  Pas   des   Fiancailles,   Gavotte,   Harm   2 —  u, 

Fanf    1.50  n. 

-  Les  Patriotes  de  l'Avenir,  Fant.  Harm  4 — , 

Faiif  3—. 

-  Pendant  la  Moisson,  Scene  champ&tre,  Harm 

5 — ,  Fanf  4 — ,  Cond.  — 75. 

-  La    Petite    Mitronne,     ^Mazurka,     0    av.    P 

cond.   1 —  n,  0  — 7  5  n. 

-  Les  Petits  Plaisirs,  Valse,  0  — 75. 

-  Petit    Voyage     en    Mer,    Fant.    Harm    4 — , 

Fanf   3—. 

-  Le  Petulant,  Quadr.  0  — 75  n. 

-  Polka   des   IJounes    d'Enfants,    0   — 75  n. 

-  Polka   des   crevettes,   0  — 75  n. 

-Polka  des  Moutard.Sj   0   av.  /-"   cond.    1 — n, 
0  — 75n. 

-  Polka  des  Tourlourous,  0  av.  P  cond.  1 —  n, 

0   — 75  n. 

-  Premi&re   confidence,    Valse,    0    — 75  n. 

-  Le   Premier    Reve,    Andante,     Harm    2 —  n, 

Fanf  1.50  n. 

-  Pres   de   la    Source,   Andante,   Harm    2 —  n, 

Fanf    1.50  n. 

-  Pr6s    des    Etoiles,    Reverie   Andante,    Harm 

2— n,   Fanf   1.50  n. 

-  Quand  tu  voudras,  Mazurka,  0  — 75  n. 

-  Recueil   de  gammes,   intervalle»   et   accords, 

0  ou  mO.  Monvoisin. 

-  Le    Refrain     des     Camps,    Pas     red.    Harm 

2— n,  Fanf  1.50  n. 

-  La  Reine  du  Teniple,  Ouv.  Harm  4 — ,  Fanf 

3—. 

-  Rpjoui-ßontemps,    Polka-niarche,    Harm    ou 

Fanf. 

-  Le    Rendezvous     des     solistes,     Air    varie, 

variat.  (ad  lib.),  Harm  4 — ,  Fanf  3 — , 
Cond.    1.25. 

-  Le  Retour   de  la   Chasse,   Quadr.   0  — 75  n. 

-  Retour     de     Madrid       (An  trea  ssian), 

Valse,   Harm   4 — ,   Fanf   3 — . 

-  L«  Reve  de  Fanfan  la  Tulipe,  Fant.  Harm 

ou  Fanf  av.  Choeur,  eh.,  Tambours  et 
clair  (ad  lib.),  Har.ii  6 — ,  Fanf  5 — ,  Cond. 
1 — ,   Part   du   Choeur    1.50,   Ch.   s.   — 30  n. 

-  Le  Reveil  de  Xinette,  Polka,  0  av.  P  cond, 

1 —  n,  0  — 75  n. 

-  Revons   tous    deux !    Schottisch,    0.     Bieger. 

-  Les   Roches   noires,   Fant.    Harm   4 — ,   Fanj 

3—. 

-  Roule   ta   bosse,    Quadrille,    0   — 75  n. 

-  Le   Royaunie    de    Joiada,    Fant.    Harm    4- 

Fanf  "^3 — . 
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-  Salut  aux  trois  couleurs,  Defile,  Harm  2 —  n, 

Fanf    1.50  n. 

-  Sans  souei,  Qiiadr.  0  — 75  n. 

-  Si  c'etait  vrai !   ValsCj  0  av.  P  cond.   1 —  n, 

0   — 75  11. 

-  Soirße  intime,   Fant.  Harm  4 — ,  Fanf    3 — . 

-  Le    Soleil     d'Austerlitz,     Ouv.     Harm     4 — , 

Fanf   3 — . 

-  Le   Sonneuv   en  goguette.   Quadr.   0   — 75  n. 

-  La  Source  merveilleusej  Morceau  developpe, 

Harm  4 — ,  Fanf  3 — . 

-  Sur  le  Gazon,  Polka,  0  - — 75  n. 

-  Sur    le    Pont     d'Avignon,    Polka,     0    av.    F 

cond.    1 —  n,    0  — 75  n. 

-  Les  sylplies,  Ouv.  rom.  Harm  6 — ,  Faiif  5 — , 

Cond.  — 50  n. 
-La   Tavevne   des   Trabans,    Selection,    Harm 
6 — ,  Fanf  5—,  Cond.   1 — n. 

-  Totor   et  Lilie,  Mazurka.   0  — 75  n. 

-  Traiche  et  bonne,   Scbottisch,   0  — 75  n. 
-]^  Triomphe  des   dee&ses,   Ouv.   Harm   6 — , 

Fanf  5 — ,  Cond.  1 — n. 
-La  Vallee  des  Lilas,  Fant.  Harin  4—,  Fanf 

3—. 
-La  Veillee  de  Reischoffen,   Ouv.   Harm  G — , 

Fanf  5—,  Cond.  — 50  n. 
-Vers    l'Horizon,    Fant.    Harm    ou    Fanf    av. 

soli  de  Pist,  hugle  et  baryton,  Harm  4 — , 

Fanf  3—. 

-  V'lä  l'plaisir,  Quadr.   0  — 75  n. 

-  Les   Voix   de    la   patrie,    Fant.   Harm    5 — , 

Fanf  4 — ,  Cond.  — 50  n. 

-  Vulma,  mazurka  russe.     Bieger. 

Borrell,  La  clef  dans  la  poche,  rigodone  1 — n 
Doiesio. 

-  Los    rizos    de   una     cubana,    Lancero     1 —  n 

Dotesio. 

-  Salve,   3  voees  y  Org    1.75  n  Dotesio. 

-  Ya   viene,   papä,   vals    1 — n   Dotesio. 
Borrel li    Ernesto,   0   core  mio   si   tu,   Mand 

— 10  n  Bideri. 
Borri    P.    Nephte    0   il    Figliuol    prodigo:   P, 
Ricordi  : 

Atto  I :  Preludio.  Aüione  niimica :  Festa 
d'aniversario  del  vecchio  capo  della  tribü 
(Giaquinto)  3 — .  La  Moresca,  Danza 
(Giaquinto)  1.50.  Azione  mimica : 
Partenza  dalla  oasa  paterna  di  Azaele 
(Giaquinto)    3 — . 

II :  Azione  mimica :  Feste  saturnali,  ge- 
losie  d'Agar.  Istruzioni  di  Bocoris  alla 
Sibilla  (Giorza)  1.50.  Saturnale  delle 
maschere  Egizie  e  Popolo  (Giaquinto) 
4 — .  Azione  mimica:  Presentazione  di 
Nephte  (Giaquinto)  3 — .  Passo  dei 
Giocolieri  e  Bailabile  dei  Beduini  (Mä- 
re n  c  o )    5 — . 

III:  Azione  niimica:  II  buono  e  oattivo 
genio  di  Azaele  ( B  o  1  e  1 1  i )  4 — .  Azione 
danzante.  La  dissuasione  del  vizio  (Gia- 
quinto) 3 — .  Azione  mimica.  Azzaele 
ha  tutto  perduto  e  crede  Nephte  infedele 
(Giaquinto)    2 — . 

IV:  Azione  mimica.  Elezione  del  capo 
supremo  del  tempio  d'Iside  (Gia- 
quinto) 1.75.  Marcia  et  Orgia  dei  se- 
guaci  d'Iside  con  l'Almee  (Giaquinto) 
3—.  Gran  Ballabile  (Doppler)  4.50. 
Azione  mimica.  La  Vendetta  d'Agar  (Gia- 
quinto)   2 — . 


V:  Azione  mimica.  Ravvedimento  di 
Azaele  e  perdono  di  Kuben  (Giaquinto) 
4.50. 

VI:     Introduzione      alla      festa      (Gia- 
quinto)    1.50.      Festa    di    Nozze.    Gran 
Ballabile    (Giaquinto   et   Marenco) 
3 — .      Apoteosi     (Giaquinto)     1 — .      II 
Ballo  conipl.  20—.      (Autori  diversi.) 

Borrini   O.  A  lei !    Melodia  2 —  Tenturini. 

-Parliam   d'amore   3 —    Venturmi. 

-  Se  fossi !   Melodia  per  S  o  Bar  il  2.50    Ven- 

turini. 

-  Sul  lido,  Melodia  2.50   Tenturini. 
Borrone   R.  II  Barbiere  d  i  S  i  v  i  g  1  i  a, 

Keminiscenze,  Ricordi:  Gl  in  Si  bemolle 
1  50  n,  Cornet  3 — ,  Flicorno  in  Si  bemolle, 
Flicorno  Basso  Ä  3—,  CIP,  CäPF,  TrombP, 
BombardinoP  EufoniumP,  Flicorno  in  Si 
bemolle,  in  BassoP  ä  1.50  n. 
Borroni    L.   Mariani:    Alleanza,  marcia   1.5U. 

-  Cavalleria,   marcia    1.50. 

-  E&posizione,   marcia    1.50. 

-  Italia    e  Casa    Savoia,     marcha    1.50,     2 — 

Kicordi. 

-  La  veno,  marcia   1.50. 

-  SuIl'Appennino,  marcia  1.50. 

Borroni    V.    Veibum    caro,    'S/S    — 50    Eeren- 

beemt. 
Borrow  W.  L'Allegro,  P  4, —  Metzler. 

-  Let   the     misex     hoard     his     treasure     3/ — 

Francis. 

-  Murmur  of  the  stream.  P  4/ —  Meizler. 

-  Passion   Flower,   polka   4/ — ,    ( W.    S  m  a  1 1- 

wood),  choiee  nielodies  35)    1/ —  Cramer. 
-Ring   out   a  joyful   peak    (Christmas)    — '/2 
Novello. 

-  The  rivulet,   Valse   3/ —   AsMown. 

-  Where   Claribel  low  lieth,  Mixed  voic.  — '3 

]\'oveUo. 

Borsani  IVI.  Preludio  e  Tema  con  Variazioni 
per   uso  di  studio,   V  2.40  liicordi. 

Borsatti  Bartoiommeo,  Non  mi  lasciare! 
3 —  Bratti. 

Borschitzky  J.  F.  Concordia.  Eine  Auswahl 
von  Ouvertüren  und  Tänzen  arr.  als  Trios, 
V,  Fl  2.  T",  F:  Nr.  1.  Figaro,  Ouvertüre 
3 — .  Nr.  2.  Fra  Diavolo,  Ouv.  4 — .  Nr.  3. 
Stumme,  Ouv.  3.75.  Nr.  4.  Tancred,  Ouv. 
3.75.  Nr.  5.  Weiße  Dame,  Ouv.  3.75.  Nr.  G. 
Norina,  Ouv.  2.50.  Nr.  7.  Die  Troubadours, 
Walzer  von  L  a  n  n  e  r  3 — .  Nr.  8.  Alniacks- 
Tänze,  Walzer  von  L  a  n  n  e  r  3 — .  Nr.  9. 
Hofball-Tänze,  Walzer  von  L  a  n  n  e  r  3.25. 
Nr.  10.  Deutsche  Lust,  Walzer  v.  S  t  r  a  u  ß, 
Vater  3 — .  Nr.  11.  Steirische  Tänze,  Länd- 
ler von  L  a  n  n  e  r.  Nr.  12.  's  Hoamweh, 
Ländler  von  Lanner  2.75.  Nr.  13.  Na- 
buco,   Marsch    1.25. 

-  Violoncell-Schule    für    Violonisten.    Übungen 

und  Tonleitern  5.50   Schott. 
Borscy  Remvar,  op.  29  Ballet  music,  P  — 35 
Gordon. 

-  Ah,   sweetheart   mine   — 35    Gordon. 

-  Do  You  remember   love  — 35   Gordon. 

-  Love  Is  not  for   a  Day  — 40   Gordon. 

-  Love's   Lulloby   —^0    yalional   Music. 

-  The  Otlier  day  — 50   Gordon. 

-  Phoebe  Sat  Mükmg  Hei-  Cow.  —40  Gordon. 

-  La  Teracita,  Waltzes  —50,  VP  —25,  Cornet 
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VP  —30.  FullO  1—.  l-'t  pts.  —75,  10  pts. 
— GO  Gordon. 
Eorsdorf  Julius,  op.  1  Glaube,  liebe,  hoffe: 
•  Menselienliei  z,  was  stärket  dich.  TTBB 
(Deutsche  Eiche  Xr.  256).  Part  u.  St  ä 
— 40  Eulenburg,  Hug,  Part  u.  St  — 80 
Siegel. 

-  1   Fünf   Lieder :      Xr.    1.    Wie   gerne   dir    zu 

Füßen.  2.  Ruhe  in  der  Geliebten:  So  laß' 
mich  sitzen  ohne  Ende,  3.  Einst  wirst  du 
sclilununern :  Ist  Nachts  auch  tränenfeucht 
dein  Pfühl.  4.  Wiegenlied:  Draußen  blinkt 
in  silbernem  Schein.  5.  In  der  Ferne:  Will 
ruhen  unter  den  Bäumen  hier  1.50  Kahnt. 
-3  Daheim,  daheim.  TTBB  (Deutsche  Eiche 
Xr.    257),    Part   u.    St    ä  — 40    Eulenburg. 

-  5  Die  ^lühle  im  Tale :  Ich  weiß  eine  Mühle, 

TTBB  (Deutsche  Eiche  Xr.  258),  Part 
u.  St  ä  —40  Eulenhurg. 

-  7  Ständchen :   Klinge  leise,  Lied,  beim  Ster- 

nenschimmer. TTBB  mit  ßa7--solo  (Deut- 
sche Eiche  Xr.  291),  Part  u.  St  ä  — 40 
Eulenburg. 

-  10  Liebchen   überall:      Wo  die   Berge     blin- 

ken,   TTBB    mit    T-solo     (Deutsche    Eiche 
X'r.  259),  Part  u.  St  ä  —40  Eulenhurg. 
■  Trost   beim   Scheiden :    Ich   bleibe    stets    bei 
dir,    TTBB   mät    ßar-solo    (Deutsche   Eiche 
Xr.   319),    Part  u.    St  ä     —40   Eulenburg. 

-  Vollgesänge    für    Mäimerstimmen :    1.  Werk. 

Glaube,  liebe,  hoffe.  Wortl.  von  A.  Leh- 
mann, 2.  Wein,  Weib  und  Gesang.  Wort- 
laut von  G.  Julius,  3.  Daheim!  daheim! 
Wortlaut  von  J.  S  t  u  r  m,  4.  Trost  beim 
Scheiden,  mit  Bar-solo.  Wortlaut  von  Her- 
mann Weise,  5.  Die  Mühle  im  Tale. 
Wortlaut  von  wem?  6.  Alles  scheidet, 
liebes  Herz.  Wortlaut  von  Hoffmann 
V.  Fallersleben,  7.  Ständchen  mit 
ßa?--so]o.    Wortlaut    von    H.    Heinlein. 

8.  Trinklied.  Wortlaut  von  Graf  Platen, 

9.  Unter  allen  Wipfeln  ist  Ruh'.  Wortlaut 
von  W  o  1  f  g  a  n  g  v.  Goethe,  10.  Lieb- 
chen überall  mit  T-solo.  Wortlaut  von  un- 
bekannt,  Part   u.    St   ä  1 —  Dietrich. 

Börse  P.  de,  Le  Rhin  allemand  2.50  Heugel. 
Borsi   V.  Benedictus.  3  voci   1 —  Eerenbeemt. 

-  Te  eriro  guaesumus,   /S'C   1.25  n  Eerenbeemt. 
Borsotti    F.    U'-    arboscello,    ]Mazur    2 —   Ma- 

riani. 
Borssat  de    Laverriere    H.  Bornemdnn: 

-  L'Auditio)!    4 —    Benoii. 

-  Cric.  Crae  — 20  n. 

-  Les  demons  de  la  nuit  — 20  n. 

-  La   fete  de  la  gerbe  — 20  n. 

-  Fleur  d'Orient  — 20  n. 

-  La  France  guerrifere  — 20  n. 

-  Le  mariage  aux  tambours  — 20  n. 

-  Le  Xoel    des   revenants  — 20  n. 

-  L'orgie    — 20  n. 

-  L'Orgueil.   Quadrille   4.50   Sulzbach. 

-  L'Ouvrier  de  Paris   1 —  n,  Ch.  s.  — 40  n. 

-  Peruvia    la    Bohemienne    3 — ,      (Jh.  s.    1 — 

Cartereaii. 

-  Le  petit  .<?abot  de  Jeanette  — 20  n. 

-  Le  petit  tambour  de  la  grande  armee  — 20  n. 

-  Le  pjed  d'ma  jambe  — 20  n. 

-  La  ronde  des  cotonniers  — 20  n. 

-  Ronde  des  mohicans  d'Irlande  — 20  n. 

-  Via  qu'ca  tombe  — 20  n. 


Borst  Albert  W.  A  gentle  maiden  walks 
the  Earth  — 40  Summy. 

-  On  a  Vacation,  P  — 20  Presser. 

Borst  Anten,  op.  2  Frühlingszauber.  Sere- 
nade, P   Goll. 

-3  Xr.  1.  Einsames  Röslein.  Melodie,  P,  2. 
Jasminblüte.   Romanze,  P  Goll. 

-  4  Waldeinsamkeit.  Idylle.  Dornröschen,  Ro- 

manze, P,   Goll. 

-  5  Xr.   1.   Les  Adieux.  Tonstück,  P  — 2.    La 

salution.   Elegie,  P  ä  1.20  Krämer.. 
Borst  Max,  Aus  erster  Zeit:   „Wenn  sich  die 

Lider  senken",  h.  t.  ä  1.20  ßart/i- Würzburg. 
-Xacht:     „Die    Xacht    ist    weich    wie    deine 

Wangen'',    h.  t    -ä.  1.20    ßort/t-Würzburg. 

-  Weihnaehtsklänge,   P,   C.   Spielmeyer's  N. 
Bortelli,   Marcia,   Org    1 —   Mariani. 

BopTHHHCKiJt  ^M.  Bortniansky  Dm.  (1751 
— 1825).  7^yx.  My3.  co^HHeHlH  /^.  xopa: 

1.  ClRBa  H  HMH*  25  — 30. 

2.  XepvBHMCKaa  ntcHB  N.  1.  25  — 30. 

3.  "    „  „        „    2.  25  —30. 

4.  „  „  „  3.  25  -30. 

5.  „  „  „  4.  25  -30. 

6.  „  „  „  5.  25  -25. 

7.  „  „  „  6.  25  —25. 

8.  „  „  „  7.  25  -25. 

9.  /^ocTOHHO  ecTB  25  — 25. 

10.  AHre.ü  Bouiame  25  — 25. 

11.  0  Teöi  pa^yeicfl  25  — 25. 

12.  ÜT^e  Ham-B  25  — 25. 

13.  XBa-inie  rocno^a  25  — 25. 

14.  Ilo^i  Tbok)  MH.iocTb  20  — 25. 

15.  Tt.Tio  XpncTOBO  20  —25. 

16.  /^a  ncno.iHHTCH  vcTa  20  — 25. 

17.  Hmh*  cn.ibi.  N.  1.  25  —25. 

18.  HtiHt  ewihi.  N.  2.  25  —25. 

19.  Rkvchtg  h  BH^HTe  30  — 30. 

20.  Baaroc.70B.iK)  Tocncaa  20  — 25. 

21.  HepTori  Tboä  20  —25. 

22.  B.iai  ooöpasHbiH  Ioch^'b  25  — 25. 

23.  UpinanTe  yö-TiaacHM-b  25  — 30. 

24.  Ciasa  n  hbib*.  /IjtBa  30  —30. 

25.  C.iaBa  Teöt,  Boace  nanitB  25  — 25. 

26.  MnorcTfexie,  öo.iBmoe  h  Ma.iioe  20  — 25. 
1 — 26  EMtcT*.  IlapT.  n  Toji.  no  2 — . 

27.  T^aBBi^oBi.  Caana  n  Hbini  25  — 25. 

28.  ^aBbi^oB-B.  npiH/i;nTe  25  — 25. 

29.  flaBM^OBi.  Bdbpyio  bo  e^H.  Bora  25 
—25. 

30.  /^aBbi^OB-B.  Mhjioctb  MHpa  25  — 25. 

31.  /^aBBI7^0B^.  /^OCTOHHO  ecTfc  25  — 25. 

32.  Ji,aBhi^OB'h.  Oiqe  Kami  25  — 25. 

27 — 32.  ^aBbi^OBt.  IIo.TiHafl  cöi^na  p^na  4 
siyaccK.  ro.iocoBt  1.  p.  1 — . 

33.  ra.iynnH.  C.iaBa  h  hbth*  25  — 25. 

34.  ra.xynnH.  II.iOTiK)  ycHj^Bi  25  — 25. 

35.  ra.iynnH.  B.iarooöpasH.  IocH*t  25  — 25. 

36.  BepesoBCKifi.  Btpyio  bo  e/i;HHaro  Bora 
25  —25. 

37.  CnMOHOBCKaa.  XepysHMCKaa  u'ibcHB  25 
—25. 

1 — 37.  Bi,  IiOM-fe  IT.  r.  3.  MyaccK.  roji. 
ä  3 — ,  ^.  acencK.  r.  ä  3 — ,  fl.  cjitm.  x. 
ä  3—. 

38 — 47.  BopTHflHCKiH,  ^m.  S-x-b  roaccHHa. 
10  HymepoB-b  sMicit,  ^.iia  MyaccKHXt 
TOJiocoB-b.  n.  r.  ä  1 — ,  Tt-ace,  ^na 
acencK.  rc^oeoB-B.  U.  T.  ä  1 — . 

38.  TpexrciocHaa    .THiypria  60  — 75. 
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39.  Hc  noJiJia  "aTii  ^ecnoia  20  — 20. 

40.  /Ija  HcapaBHTca  MOJiHTBa  N.  1.  /^jih  ipio 
Ch  xopoMt  25  — 25. 

41.  To-ace  N.  2.   /^aa  Tpio   et  xopoMt  25 
—25. 

42.  To-aEce  N.  3.   /^jih  ipio   et  xopoM-B  25 
—25. 

43.  To-3Ke  N.  4.   /^Jia  Tpio   et   xopoMt  25 
—20. 

44.  Apxanreji&CKiH  r.iraet.  Jl^na  Tpio  et  xo- 
poMt  20  — 25. 

45^  BocKpeeHH,  Boace  25  — 25. 

46.  To-ace.    Bt    HenpaBJieHHOM'B    BH^t    25 
—25. 

47.  Ha^eac^a  h  npe^CTaTeJiBCTBO  20  — 20. 

48.  BKycHTe  h  BH/^HTe  15  — 15. 

49.  HpMocw  HeTBipe/^eeaTHHi];w  50  — 50. 

50.  Teöe  Bora  xBa.iiHM'B  60  — 60. 

9th  ace  50  HyiaepoB-B,  ^jia  acencKiixt 
rojioeoB-B,  no  t^wb  ace  u.inaM'B. 

/^ByxopHbia  uBecM,  nepe^ioacennwa  ^Jia 
^^HCKaHTa,  ajibia,  TCHopa  h  6aca.  B.  Coko- 

JIOBblMt. 

51.  CjiaBa   H   Hbiai.    E/^HHoposHbIH    Cwae. 
IlapT.  H  roji.  no  — 25. 

52.  XepyBHMCKaa  ntenB.   IlapT.   h  ro«.  no 
—25. 

53.  /^a  MOJiqHTt  BcaKaa   ujiotb   lejJOBtqa. 
IlapT.  H  roJi.  no  — 25. 

54.  BegepH   TBoea   Tafinbia.   IlapT.  h  roa. 
no  —25. 

55.  TsopaÄ   anrenH   esoa   /^yxH.    IlapT.    h 
roJi.  no  — 25. 

56.  Bt  naMaiB  Btiayio :  N.  1.  Es-dur.  IlapT. 
H  ro.^.  no  — 25. 

57.  Bt  naMaTB  Btiayio:  N.  2.  B-dur.  IlapT. 
H  roJi.  no  — 25. 

58.  Bo   Beio    3eMJno    nsw^e    Btn^anie    Hxt 
N.  1.  C-dur.  IlapT.  h  roJi.  no  — 25. 

59.  To-ace,  N.  2.  C-dur.  IlapT.  n  roJi.  no  — 25. 

60.  Pa/^yÄTeca,  npase/HHiH,  o  Tocuo/i;*.  IlapT. 
H  roji.  no  — 25. 

61.  ÄBHca  ÖJiaroflaTB  Boacia.   N.  1.  A-dur. 
IlapT.  H  roJi.  no  — 25. 

62.  To-ace,   N.  2.   E-dur.   IlapT.   h  roJi.   no 
—25. 

63.  To-ace,   N.  3.   G-dur.   IlapT.  h  roJi.  no 
—25. 

64.  To-ace,   N.  4.   E-dur.   IlapT.   h  roa.  no 
—25. 

51 — 54.   Bt   osHOMt  TOM*.   IlapTHTypa   T. 

950,  rojioca  T.  951  no  1.50. 
IIoJiHoe    coöpanie    ^yxoBHO-MysbiKaaBHwxt 
coHHHeHifi.     Hs^anie    no/^'b    peflaKD,ieEO    11. 
"^aftKOBCKaro.  11  TOMOBt,  IlapT.  12 — ,  Toji. 
12—. 

Ot^'Bji'b  I.  ^acTb  I  (o/^HOxopHwa).  A. 
BoceMb  flyxoBHwxT,  Tpio,  ;j;aa  2  ^ncKaaTOB-b 
H  ajiBTa  CB  xopaMii  h  nepeJioaceHieMii  ^jia 
*opTeuiaHO. 

1.  Hc  noJiJia  3th  /^ecnoTa,  II.  — 15,  T.  — 15. 

2.  /^a  HCupaBHTca  MO.THTBa  Moa.  N.  1. 
n.  —15,  r.  —15. 

3.  To-ace.  N.  2.  E.  —15,  V.  —15. 

4.  To-ace.  N.  3.  U.  —15,  T.  —15. 

5.  To-ace.  N.  4.  H.  —15,  V.  —15. 

6.  Apxaare.TiBCKiH  rjiacb :  BOnieai-b,  Th, 
HHCTaa  (BenHianie,  BjiaroB'feniieniH),  saa- 
Meaaaro  nantBa),  11.  — 15,  F.  — 15. 


7.  BocKpecHH,  Boace  (ßt  ^Byxt  BH^aBt), 
n.  —15,  r.  —15. 

8.  Ha/^eac/^a  h  npe/i;cTaTejiBCTBO,  11.  — 05, 
r.  —05. 

9.  TpexroJiocHaa  JiHTypria,  saicJiioHaFomaa 
Bt  ceöt :  CjiaBa  n  Bwat ;  E^hhopo^hhh 
Cbiae;  XepyBHMCKaa  ntcHL;  B-fepyio 
(Chmboji-b  Btpbi);  Teöt  noent;  /^o- 
CTOHHO  ecTb ;  OTie  Hauit :  XBajiHTe 
Tocnofla  et  neöect  II.  — 20,  T.  — 20. 

Bei  9  HyMepoBt  b-b  o/ijaoMt  TOiat,  11. 
—60,  r.  —60. 

B.  ^eTwpexroJiocHbia,  0/^HOxopHbIa,  ^jia 
/jjHCKaHTa,  ajiBTa,  lenopa  ii  öaca: 

10.  CjiaBa  H  Hbint;  E/^HHopo3HWH  Cbine 
(nepejioac.  et  KicBCK.  nanißa),  Ilapi. 
no  — 15,  ToJi.  no  — 20. 

11.  XepyBHMCKaa  nicHb.  N.  1.  Es-dur, 
IlapT.  no  — 15,  ToJi.  no  — 20. 

12.  To-ace.  N.  2.  D-moll,  Hapi.  no  —15, 
To.T.  no  — 20. 

13.  To-ace.  N.  3.  F-dur,  IlapT.  no  —15, 
ToJi.  no  —20. 

14.  To-ace.  N.  4.  C-dur,  IlapT.  no  — 15, 
ToJi.  no  —20. 

15.  To-ace.  N.  5.  F-dur,  Hapi.  no  — 15, 
ToJi.  no  — 20. 

16.  To-ace.  N.  6.  F-dur,  IlapT.  no  —15, 
ToJi.  no  —20. 

17.  To-ace.  N.  7.  D-dur,  IlapT.  no  —15, 
ToJi.  no  —20. 

18.  /^ocToiiHO  ecTb.  F-dur,  IlapT.  no  — 15, 
ToJi.  no  —20. 

19.  Anrent  Boniame.  A-moll  (nepe.i.  et 
rpenecKaro  nanißa),  IlapT.  no  — 15, 
ToJi.  no  —20. 

20.  Ot-^c  namt,  IlapT.  no  — 15,  Fo-t.  uo  — 20. 

21.  XßajiHTe  Focuo;^a  et  neöect.  N.  1. 
F-dui-,  IlapT.  no  — 15,  Foji.  no  — 20. 

22.  To-ace.  N.  2.  C-dur,  IlapT.  no  —15, 
Foji.  no  —20. 

23.  Ji,a.  HcuojiHaTca  ycTa  nama  (nepeji.  et 
KießCKaro  nauisa),  IlapT.  no  — 15,  Fo.ti. 
no  —20. 

24.  CjiaBa  Teöi,  Boace  naoit  (npHntßw  na 
MOJxeÖHt  CuacHTCJiK)),  Ilapi.  no  — 15, 
Foji.  no  —20. 

25.  Mnoraa  Jitia  (öojibmoe  h  Majioe),  IlapT. 
no  — 15,  Fo.Ti.  no  — 20. 

26.  Cjiaßa  h  Hbini.  /^tßa  ^Hecb  (nepeJi.  et 
öo.TirapcKaro  Hanißa),  IlapT.  no  — 15, 
Foji.  uo  —20. 

27.  Foeno^H,  chjiok)  Tbock)  BOSBece.iHTca 
I],apb,  ITapT.  no  — 15,  Foji.  no  — 20. 

28.  Tloji^-h  TBOK)  MHJiocTb  npHÖtracjit,  Bo- 
ropo^Hn,e  /^ißo  (nepe.Toaceaie  et  rpe- 
lecKaro  naniBa),  itapi.  no  — 15,  Foji. 
uo  —20. 

29.  HpMoebi  nepßOH  ce^MHn;bi  Bc^hkoh 
^eTbipe^eeaTHnn,bi  (nepejioac.  et  rpe- 
HCCKaro  aanißa),  IlapT.  no  — 15,  Foji. 
no  —20. 

30.  Hwat  CHJibi  HeöecHwa  (nepe.ioac.  et 
KieBCKaro  nanißa),  IlapT.  no  — 15,  Toji. 
no  —20. 

31.  Hbint  cnjiH  neßecHbia  (nepe.ioac.  et 
CTapHHHaro  naniBa),  IlapT.  no  — 15, 
Fo.T.  no  —20. 

32.  BKyciiTe  n  BII/^HTe  N.  1,  IlapT.  no  — 15, 
Fo.T.  no  —20. 
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33.  To-VKe  X.  2  (iiep.  u.i-b  ^Byxopnaro), 
IlapT.  no  — 15,  loa.  no  — 20. 

34.  Tt-io  XpnexoBo  npiiniiixe  (nepejoaceme 
c-B  KieBCKaro  nantBa)  Ilapi.  no  ^15, 
ro.x  no  —20. 

35.  0  Teöt  paayeTca,  B^iaro^aTHaa,  Ilapx. 
no  — 15,  ro:i.  no  — 20. 

36.  ^epTor-B  Tboii  (nepe-iosKenie  c-b  KieB- 
CKaro nantBa),  ITapT.  no  — 15,  To.x  no 
—20. 

37.  B.iarooopasHHii  locn*^,  IlapT.  no  — 15, 
ro.i.  no  —20. 

38.  npin;inTe  vu.iaiKnii'B  Iocn#a,  IlapT.  no 
—15,  To.x'^no  —20. 

N.  10 — 38.  Bi  o;^H03TB  T0>it,  ITapT.  1.50, 
rojr.  1.20. 

OT;nt.TB  II.  35  H0H^epTOB■B.  X.  69 — 103. 
/^.^a  ;incKaHTa,  a.ibTa,  Tenopa,  6aca  Ch 
nepe.7.  j:in  ^opTeniano.  Coöpanie  nca-uioB-B 
i;apa-npopoKa  /l,aBH3;a  n  spyrnx-B  nepKO- 
BHHSi  ntCHonimfi  na  HCTbipe  ro.ioca.  na- 
nncaHHbix-B  bi  ^opjit  KOHn;epTOB-B. 

69.  BocnoiiTC  rocno;];eBn  ntcHt  hobv. 
Konn;.  N.  1,  IlapT.  no  — 25,  To-i.  no 
—20. 

70.  Top^ecTBVHTe  anecB  bch  aioöfln^in 
Ciona.  Eonn;.  X.  2,  Ilapi.  no  — 25, 
To.-i.  no  —20. 

71.  rocno;in,  cn.ioio  TBoeio  B03Bece.inTca 
I|,apB.  Konn;.  X'.  3,  IlapT.  no  — 25, 
ro.7.  no  —20. 

72.  BocK.TnKHHTe  rocno;^eBn  Bca  aeivMa. 
Konn,.  X.  4,  IlapT.  no  — 25,  Bo."!.  no 
—20. 

73.  ycnwranT'B  Ta  Bocuo^b  b-b  ^chb 
neia.in.  KoH^.  X.  5,  IlapT.  no  — 25, 
Bo.^.  no  —20. 

r4.  C.iaBa  Bi  Bbiuinnx'B  Bory  (na  Poac^e- 

CTBO   XpncTOBo).   KoHi;.    X.   6,    IlapT. 

no  —25,  Bo.i.  no  —20. 
■5.  IIpiii^inTe.     B03pa;i3^eMca     Bocno3;eBn. 

Konn,.  X.  7,   IlapT.   no  — 25,  Bo.ti.  no 

—20. 
16.  Äln-TOCTn    Tßoea    BocnoTiii,    bo    B-feKt 

BOcnoK).   Ivonn;.   X.  8,   IlapT.   no  — 25, 

Bo.i.  no  —20. 
J.  Cen  jeiib,  ero   ace   coTBopn  Bocno;];b. 

Konn,.   X".  9,   IlapT.   no  — 25,   Bo.i.  no 

—20. 
(8.  noHTe   Bory   nameiny,    noHTe.    Konn,. 

N.  10,  IlapT.  no  —25,  ToJi.  no  —20. 
J9.  B.iaroc.ioBeH'B  Bocno^ji.,    aKO  yentinia 

r.iac-B.   KoHi;.   X.   11,  IlapT.   no  — 25, 

Bo.T.  no  —20. 

80.  Boace,  n-fecHb  noBy  Bocnoio  Teöt.  Konn;. 
X.  12,  IlapT.  no  —25,  Fo.i.  —20. 

81.  Pa^yÜTeca  Bory,  noMon^HHKy  nameMA'. 
Konn,.  N.  13,  IlapT.  no  — 2.5,  Ton.  no 
—20. 

82.  OipMiny  cepjn,e  aioe  c.iobo  ö.iaro. 
Konn,.  X.  14,  IlapT.  no  — 25,  Bo-i.  no 
—20. 

83.  IIpinTpiTe,  BOcnoHM'B  .itosie  (na  cb. 
Ilacxy).  KoHi^.  X.  15,  IlapT.  no  — 25, 
Boji.  no  —20. 

84.  Bo3Hecy  Ta,  Boace  moh,  ü^apio  moh. 
Konn;.  X.  16,  llajiT.  no  — 25,  Bo.t.  no 
—20. 

85.  Ko.Tib  B03.iK)6.ieHHa  ce.ieaia  TBoa,  Boc- 


no;iH.    KoHU,.    X.    17,    Ilapx.    no   — 25, 
Bo.i.  no  —20. 

86.  B.Tiaro  cctl  ncnoBt^aTHca  Bocno;neBH. 
Konn,.  X.  18,  IlapT.  no  — 25,  Boji.  no 
—20. 

87.  Feie  Bocno^B  Bocno^eBH  Moeaiy.  Konn,. 
X.  19,  IlapT.  no  —25,  Bo.t.  no  —20. 

88.  Ha  xa,  Bocno/^H,  ynosaxt.  Konn,.  X. 
20,  Ilapx.  no  — 25,"  Bo.x  no  —20. 

89.  JKirBbiii  B-B  noMon^H  BbiniHaro.  Kohi;. 
X.  21,  IlapT.  no  —25,  BojI.  no  —20. 

90.  Bocno;iB,  npocBtn^enie  Moe.  Konn;.  X^. 
22,  IlapT.  no  — 25,  Bo.i.  no  —20. 

91.  B.iaacenn  .iio^tie,  Be;iyn;in  B0CK.inKH0- 
Benie.  Koni;.  N.  23,  IlapT.  no  — 25, 
Bo.-i.  no  —20. 

92.  BosBe^ox-B  ohh  moh  b-b  ropw.  Kohi^. 
X.  24,  IlapT.  no  —25,  Bo.i.  no  —20. 

93.  He  yMO.iiHMt  nnKor^a,  Boropo3Hii;e. 
Konn,.  X.  25,  HapT.  no  — 25,  Bo.i.  no 
—20. 

94.  Boeno^n,  Boace  Hspan-ieB-B.  Kohi^.  X. 
26,  HapT.  no  —25,  Bo.i.  no  —20. 

95.  Bnacoai-b  mohmi  ko  Bocno^y  BOSsBax-B. 
Konn;.  N.  27,  HapT.  no  — 25,  Bo.x  no 
—20. 

9S.  B-iaacen-B  Myacb,  öoanca  Bora.  PCohi^. 
X.  28,  IlapT.  no  —25,  Bo.i.  no  —20. 

97.  BocxBa.iK)  man  Bora  Moero  ntcniio. 
Konn,.  X.  29,  HapT.  no  — 25,  Bo.x  no 
—20. 

98.  yc.iBimn,  Boace,  r.iacb  moh.  Konn,.  X. 
-30,  HapT.  no  —25,  ToJi.  no  —20. 

99.  Ben  a3Bin;bi,  Bocn-ien^eTC  pyKaMH. 
Konn;.  X.  31,  HapT.  no  — 25,  Bo.ti.  no 
—20. 

100.  C'Kaacn  mh,  Bocho^h,  Konqnny  moh). 
Konn,.  X.  32,  HapT.  no  — 25,  Ton.  no 
—20. 

101.  BcKvio  npncKopöna  een,  ^yMe  Moa. 
Konn;.  X".  33,  HapT.  no  — 25,  Boji.  no 
—20. 

102.  ^a  BOCKpecneT-B  Bon  n  pacTo^aTca 
Bpasn  Ero.  Korn;.  X.  34,  Hapx.  no  — 25, 
Bo.7.  no  —20. 

103.  Bocno^H,  kto  oönTaei-B  b-b  acn.iHiim 
Tbocm-b.  Konn,.  X.  35,  HapT.  no  — 25, 
Ton.  no  —20. 

Bcfe  35  KoHii,epxoBi   b-b    o;i;homb   xom*, 
Hapx.  5 — ,  Bo.i.  5 — . 
Kaac;ibiii  ro.ioct  ox;i'B.TbHO  1.50. 

10  KOHn,epXOBX  '(ByXOpHBIX-B,  X.  104 — 113, 

^.la  2  ;incK.,  2  a.^BX.,  2  len.,  2  oac.  ^opie- 
niannoe  nepe.ioaceme  H.  HaftKOBCKaro. 

104.  HcnoBtMca  Teöt,  Bocnojn,  BcfeMi 
cep;^n,eMt  mohm-b,  HapT.  n  ro.Ti.  no  — 30. 

105.  XBa,TnTe  OTpon,bi,  Bocno;^a,  HapT.  h 
ro.7.  no  — 30. 

106.  lIpin^HTe  n  Bn^nie  ;^'bJra  Boacia,  HapT. 
n  ro.i.  no  — 30. 

107.  Kto  B3bi;a;eT'B  na  ropy  Bocno;^HK)  ?  HapT. 
II  Ton.  no  — 30. 

108.  Heöeca  noBi;iaioT'b  c.iaBy  Boaciio, 
HapT.  H  Ton.  no  — 30. 

109.  Kto  Bort  Be.iiir,  aKO  Bort  nani-b, 
HapT.  n  TOJI.  no  — 30. 

110.  C.iaBa  B-h  BbimHHX'b  Bory,  Hapi.  h 
ro.i.  no  — 30. 

111.  BocnoHTe,  .Tiio;iie,  ö^iaro^inno  b-b  Ciont, 
HapT.  n  von.  no  — 30. 


Bortniansky  Dm. 


975 


Bortniansky  Dm.  5  Motetten 


112.  Ce  HMHi  ÖJiarocjiOBHTe  Tocnofla,  llapi. 
H  roji.  no  — 30. 

113.  yTBep7^Hca  cep3ii,e  Moe  o  ^oc^o/^'fe, 
IlapT.  H  roJi.  no  — 30. 

B-h  oj^Homi,  TOMt,  IlapT.  2.50,  Toji.  2.50. 

OT^ijIt  III.   ThMHEI  II  ^aCTHHH  MOJIHTBM. 

N.  114—118. 

114.  npeBi'IHBIH    H    HeOÖXO^HMbrä.     rilMH'B, 

^jia  o/^HO^o  rojioca,   na.pT.   ii  roJi.  no 
—05. 

115.  riiMHi  CnacHTejiH),  IlapT.  ii  roji.  no 
—05. 

116.  KoJiL  caaBeH-B  nam-B  rocno^i.  bi  Ciont, 
j^na  o^Horo  roJioca,  üapi.  ii  roji.  no 
—05. 

117.  To-3Ke,  ^JiH  4-X'B  rojrocoB-B,  IlapT.  n 
roji.  no  — 05. 

118.  MoJiHTBH  npe^'B  o6'b]i,OM'B  h  ysKnnoM'B 
H  nocjit  OHMK-B,  IlapT.  H  roji.  no  — 05. 

XepyBHMCKaa  ntcenb,  P  — 25  Leopas. 

KojiB  cjiaBeH'b  namt  TocnoT^L  B'b  Cioni  — 15 
Outheil,  —20  Seliwerstow,  SATB,  SSMSA 
h  — 20   Gutheil,  Seliwerstoic. 

35  ehoeui's  d'eglise,  transer.  PH,  cah.  I — III 
fi  1—. 

XepyB.  utcHu  N.  1 — 7  no  —10,  cpl.  — 50 
Seliwerstow. 

C.iaBa  H  HMHi    — 15  Seliwerstow. 

HeTBipexro.TiocHbia,  07i;HOXopHBia  ^yxoBHO- 
MysBiKajiBHBiH  co»iHHeHia,  ^Jia  ;i;ncKaHTa, 
aabxa,  Tenopa  h  öaca.  Outheil:  Ilapi.  1.50, 
roJi.  1.20:  N.  1.  CjiaBa  n  hbik*.  N.  2.  Xepy- 
BHMCKaa ntcHL.  N.  I.  Es-dur.  N.  3.  Xepy- 
BHMCKaa ntcHb.  N.  II.  D-moll.  N.  4.  Xepy- 
BHMCKaa nic^B.  N.  III.  F-dur.  N.  5.  Xepj^- 
BHMCKaa  ntcHB.  N.  IV.  C-dur.  N.  6.  Xepy- 
BHMCKaa nicHb.  N.  V.  F-dur.  N.  7.  Xepy- 
BHMCKaa nicHB.  N.  VI.  F-dur.  N.  8.  Xepy- 
BHMCKaa ntcHb.  N.  VII.  D-dur.  N.  9.  /I,o- 
CTOHHO  ecTb.  N.  10.  AnreJiTB  Boniame.  N.  11. 
OT^e  nam-B.  N.  12.  XBajiHTe  rocno'3;a  cb 
neöecB.  N.  I.  F-dur.  N.  13.  XBajiHTe  Tocno^a 
c-B  neöecs.  N.  II.  C-dur.  N.  14.  /Ija  ncnoji- 
HaTca  ycTa  nama.  N.  15.  CjiaBa  Teöi  Bosse 
naniTä.  N.  16.  Maoraa  JitTa.  N.  17.  Mnorojit- 
Tie  (Majioe).  N.  18.  CjiaBa  h  HBint.  N.  19. 
Tocno^H  CHJiOK)  Tboch),  BOSBeceJiHTca  D^apb. 
N.  20.  IIo/ii'B  Tbok)  MHJiocTb  npHÖiracMi. 
N.  21.  ÜOMommiK-B  n  noKpoBHTCJib.  N.  22. 
Hbint  CHJiBi  neöecHBia.  N.  I.  N.  23.  Hbik* 
CHJiBi  He6ecHBia.  N.  II.  N.  24.  BKycnTe  h 
BH^HTC.  N.  I.  N.  25.  BKycHTe  h  Bn/iHTe. 
N.  II.  N.  26.  Ttiio  XpHCTOBO  npiHMHTe. 
N.  27.  0  Teöt  pa^yeTca,  Bjiaro^aTnaa.  N. 
28.  HepTort  Tboh.  N.  29.  BjiarooöpasHBiH 
locH^-B.  N.  30.  IIpin^HTe  yöaaacHMt  IocH#a, 
napT.  ä  —15,  Foji.  ä  —20. 

•  -Vdoiation,    VP   3/ —  Angencr. 
rVdorenius,  chant  des  clierubins,  a  4  parties 

sans  acc,   paroles   latines    (adaptoes   B  e  r- 
lioz)    — 75  n    Costallat. 

■  Adoremus  Te  Christe.  QuaL.  — 06  Ditson. 
Ave  plena  gratia,  SATB  2 —  Ger  mann. 

■  Ave  verum.   SATB   1.35  n  Durand. 

■  Beato   l'iiouio   che   te  me   il  Signore,    SATB 

3.20   Guiseppe. 

•  Blessed  be  Jeliovah.  God  of  Israel.  Emerson 

Irving.  Ijord  have  mercy.  Quart.  — 10  Brai- 
nard,  — 06   Ditson. 

■  CJantico   del   Natale  — 30  n   Capra. 


-  Cliaiil  des   Clierubins,   choeur  mixte  4  voix, 

Part   1 —  n   üostallat. 
-Cherubim   Song   N.  7.    (Mixed   Voices   560) 

— 10    Schinner. 
-12  Choeurs   liturgiques,  77   2.50  n  Mustel. 

-  Dostoyno.    Adoremus,    4st.    Part    — 80,    St 

— 50   Haslinger. 

-  Die  große  Doxologie    „Ehre     sei   Gott",     f. 

3st.  Crior  —30  Bralfisch,  H.iTB,  Part  u. 
St  ä  —20  Bote,  a  —40  Musikicoche,  TTBB, 
Part  u.  St  ä  — 40  Eulenburg,  Hug,  Siegel; 
3  versch.  Komp.  SATB,  Part  1.20,  St  1— 
Protze;  Z  — 50  Augustin,  — 10  Kunz;  Z 
(I,  II)  A-Z,  SstZ,  YcH  2.80  Domkowsky, 
Schi7idlcr-Jier\m:  und:  Ich  bete  an  die 
Macht  der  Liebe,  mit  H (Org)  — 60  Simon. 

-  Geistliches  Lied,   TP  v.  Ritter,  Mus.  Juwe- 

len   Xr.  5. 
-Gloria  in  excelsis  Deo   (Ehre  sei  Gott),  HP 
1.20  Reinecke. 

-  Hear  o  thou  Shepherd  cf  Israel,  SATB  — /2 

Ashdown. 

-  Der    Hirte    Israels    v.    Ho/i'tn    en   Fanf    1 — 
,     Alshach. 

-  Holy  Father  (Choralist  247)  — ^/P/:  Gurwen. 

-  Hymna    v.    Rauscher^    Houslova    Kvartetta. 

-  Hymne,      V,    v.    Stunden     der   Andacht,     v. 

Beyschlag,  Musica  sacro. 

-  3  liynuius,   P    ( Dubuque )    — 20   Jurgenson. 

-  Ich    bete    an     die   Macht    der    Liebe    — 50 

Scheithauer,  — 50  Zumsteeg,  für  1  od.  2 
Singst  m.  P  — SO  7?tc/ifer-Leipzig ;  SATB 
—60  Zumsteeg;  TTBB,  Part  u.  St  ä 
— 40  Eulcnhurg,  Siegel,  Tonger,  Part  — 10, 
St  — 20  liühle  d  Wendling;  Part  — 40,  St 
— 60  Seeling,  a  — 60  Zumsteeg;  P  1 — 
Brauer;  für  Harm  1.35  Zimmermann;  vide 
Grosse  Doxologie. 
- 1  will   arise.  0  I^rd  my  God  — 05   Ditson. 

-  Ige   Cheruvimi-Sanctus,   4  st.   Part  — 80,   St 

— 50   Haslinger. 
-Komm'    heil'ger    Geist,    TTBB,    Part    u.    St 
ä  — 40  Eulenburg. 

-  Liturgiscliö    Chorgesänge,    H (Org)    od.    Org 

A  u  g  u  s  t    Reinhard)  2 —    Simon :    Nr. 

1.  Ich  bete  an  die  Macht  der  Liebe,  An- 
dante. 2.  Ehre  sei  Gott  in  der  Höhe,  Alle- 
gro.  3.  Du  Hirte  Israels,  Adagio.  4.  Ge- 
sang der  Cherubimi,  Larghetto.  5.  Sage 
mir,  o  Herr,  mein  P^nde,  Largo.  6.  Erhöre 
mein  Gebet,  Adagio.  7.  Unser  Vater,  Ada- 
gio. 8.  Ijobet  den  Herrn  im  Hinunel,  Mo- 
derato.  9.  Wenn  deine  Seele  noch  so  be- 
trübt ist.  Largo.  10.  Herr  Gott,  erhöre 
meine  Stimme,  Adagio.  11.  Herr,  deine 
Gnade    will     ich    ewig    preisen.     Andante. 

.  12.  Herr  ,wer  wird  in  deinem  Reiche  woh- 
nen, xVndante  sostenuto. 
-Lobgesang:  Heilig,  heilig,  TTBB,  Part  u.  St 
ä  — 40  Eulenburg,  Hug,  Siegel. 

-  Mölodies    sacrees,    H    (Raynoffet).     Ire 

Cah.   Liturgie    i\  3   voix     1.60  n.      2e   Cah. 

Recueil  de  pi^ces  ä  4  voix  6 — n.     3e  Call. 

S  Trios   saeres   2 — n   Mtistel. 
-Militärischer   Abendsegen:      Die   Erde  ruht, 

TTBB,  Part  u.   St  i\  — 40  A.  Hoffmami. 
-5  Motetten,   S.ITB:    Nr.  1.  Herr    lehre   doch 

mich,   daß   es   Ende   mit   mir    haben   muß, 

2.  Was  betrübst  du  mich,  meine  Seele,  3. 
Gott,  stehe  aufj  daß  seine  Feinde  zerstretit 
werden,  4.  Wohl  dem,  der  den  Herrn  furch- 
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tet,  ö.  Weihnachtsmotette.  Ehre  sei  Gott 
in  der  Höhe,  u  Part  1.80,  ä  St  1.20  Zim- 
mermann. 

-  Oeuvres   d'eglise,  H    ( A.   J.   R  o  s  c  h  n  o  w ) . 

Ire  Cah.  Liturgie  ä  3  voix  1.20  n.     2e  Cah. 
Chants    ä  4    voL-c    4 — n,    3e    Cah.    8  Trios 
sacres   1.40  n  Mitstel. 
-0  Salutaris  —30  J.  Fischer. 

-  Pater  Xoster,  SCATB  sans  acc.  ( B  e  r  1  i  o  z) 

8'  — 50  n    Costallat. 

-  12  Preludi       (Reinhardt),       H      2.75  n 

Capri. 
-Russischer    Vesperchor,    SATB,    Part    — 70, 
St   — 00   Zumsteeg. 

-  Tantum  eigo,  SSTB  av.   Org  ad  lib.  — 60  n 

Bornemann. 

-  Teach  me  O  Lord.  SATB  — 25  n   Schirmer. 
-Trauungslied,    TTBB,    Part    — 40.    St    — 60 

üochsiein. 

-  Tu  pastor   d'Israele  — 30  n   Capra. 
-Vespergesang:       Hoch    die    Wellen,    SATB, 

Part  — 20  Germann,  f.  6  st.  gem.  Chor 
(L.  Thuille),  Part  u.  St  ä  1— 
Leuckart. 

-  Viens,    Esprit-Saint,    Ch.  s.    — 50    Poetisch. 
Bortniansky-Berlioz,    Chant    des    Cherubins. 

4  voix  inixles  sans  a«c.  1 — n  Costallat. 
Bortnoff  Leo,  op.  1  Schüler-Konzert.   (G.-m. ), 

VP   3 —  n   Eckermann. 
Bortolan     C.     op.  7      Desio      dell'Orfanello. 

Coro  a  3  xocA  bianche  con  accompagnemen- 
■    to  di  P  per  educandati),  Part  2 — n  Capra, 

2—  Libr.    Editrice. 

-  3  Te    Deum,    CTB,    con    accomp.    d'or    ano, 

Part  e  parti  1.55  n  Capra,  1.55  Libr.  Edi- 
trice. 

-  Agnus  Dei  — 50   Leonardo  da   Vinci. 

-  Caro    mea.     Mottetto    a  4  voci    miste   con 

accomp.    Org,    Part    e  parti    1.85  n    Capra. 

-  Credo.    2  voci    con    Org    1 — -      Leonardo    da 

Vinci. 

-  Ego  suni  panis.    IMottetto  a  2  voci  bianche 

con  atcomp.  Org,  Part  e  parti  — 90  n 
Capra,  — 90  Libr.  editrice. 

-  Gloria,   2  voci   con     Org   — SO   Leonardo   da 

Vinci. 

-  Kyrie,   2  voci    con     Org   — 50   Leonardo    da 

Vinci. 

-  Due  Pange  Lingua  con  relativi  Tantum  ergo. 

ambedue,    CTB,    con    accomp.    Org,    Part  e 
parti   ].45n  Capra,    1.45   Libr.  editrice. 
-Messa,  SC  3 — n  Bertarelli. 

-  Sanctus    et    Benedictus    — 50    Leonurdo    da 

Vinci. 

-  Tantum  ergo,  3  voci  con    Org  — 50  Leonar- 

do  da    Vinci. 

Bortolazzi  B.  op.  8  Variationen.  Mand(V) 
G  1 —  Breitkopf. 

-9  Sonate  in  D-dur,  PMand{V)  2 —  Breit- 
kopf. 

-10  6Arietten  mit  G  1 —  Breiikoiif:  X.  1. 
Chi  piu  felice  de  me  saria,  2.  Sceglier  fra 
mille  un  eore,  3.  Mi  sento  in  mezzo  al  core, 
4.  lo  non  so,  se  amor  tu  sie,  5.  Sprezza 
mi,  sprezza  mi,  6.  Partir  tu  vuo  i,  avee 
Variations,  V(Mand)G,  Liv.  1.  2  ä  1.80 
Simrock. 

- 1 1   Six  Airs  Italiens  avec  G.  P  2.50  Simrock. 

-Xeue  theoret.-praktische  Guitarre-Schule. 
Vollständiger   Unterricht    (deutsch,     ital.) 

3 —  Haslinger. 


-  Schule    für    die    neapolitanische    Mandoline 

(System  Violine).  Neue  Ausgabe.  (Engel- 
bert Röntgen.)  2 —  Breitkopf. 
Bortolini  G.  Rlcordi:  Amori  Veneziani.  Can- 
zonette  popolari  12 — :  N.  1.  Andemo  in 
gondola.  Barcarola  1.50,  X.  2.  La  Serenada 
2.50,  N".  3.  La  Spiegazion.  Duetto  3.50,  4. 
La  Pase.  Arietta  1.50,  5.  El  Gondolier. 
Aria  per  B  con  Coro  3.50,  6.  La  Lonta- 
nanza."  Arietta  2.50,  7.  La  Canaregiota 
1.50,   8.  La  Castelana.   Arietta   1-50. 

-  Arietta  con   Coro   2.50. 

-  Barcarola  — 50,   Duettino   — 80   Cranz. 

-  La  barcheta  a  la  riva,   2  voci   1.50.  P   1 — , 

-  Canti   Popolari   Veneziani,   con  P,   anche   P 

solo:  N.  1.  Inno  popolare  a  Carlo  Goldoni: 
Non  v'ha  aleun  3 — ,  X.  2.  La  Partenza  per 
la  Pesca.  Coro  e  Preghiera:  Alla  vela,  e 
la  barchetta  3.50,  X.  3.  La  Regata  a 
Venezia.  Coro:  Dai  avanti  4 — ,  X.  4.  La 
Burrasca  dei  Pescatori.  Coro  e  Preghiera 
(in  dialetto  Chioggiotto)  :  Oh!  che  tempo 
4 — ,  X.  5.  Feudi  l'onda,  o  gondolier.  Bar- 
earola  3 — .  X.  6.  L'ultimo  zorno  dei  Carne- 
val  de  Venezia.  Coro.  Gran  Baccanale  in 
Piazza  a  San    Marco:     El  va,    el  va    4 — . 

-  Raccolta     di    6  Canti     popolari    Veneziani, 

con  P,  anche  P  solo  8 — :  X.  1.  Vedi  che 
bella  sera.  Barcarola,  2.  Di:  gioia  sincera. 
Brindisi  a  Coro  per  nozze,  3.  La  bruna 
Gondoletta.  Barcarola  ä  2 — .  X.  4.  Versa, 
tocca,    si  be\a,    si  canti.    Brindisi  a  Coro, 

5.  'E  puro  l'aere,  sereno  il  cielo.  Barcarola, 

6.  L'Allegria.  Brindisi  a  Coro:  Beviam, 
beviam   j\  2.50. 

-Raccolta  di  12  Canzonette  Popolari  Venezi- 
ane,  con  P,  anche  P  solo  12 — :  X.  1. 
Voga,  voga  verso  el  mar,  la  bandiera  va 
a  ciapar.  Canzonetta :  Voga,  voga,  tira 
dreto  2 — ,  X.  2.  I  Venditori  d'aqua  a  Ve- 
nezia. Galop  a  Coro:  Chi  vol  bever  3 — . 
X.  3.  La  sfida  de  nove  gondole  a  lun  remo. 
Coro  e  Strofe:  Permi  in  pupa  4 — .  X.  4. 
El  Porto  Franco  a  Venezia.  Coro  e  Strofe: 
I  n'ha  tolto  el  Porto  Franco  3 — .  X.  5.  Un 
saluto  a  Venezia.  Coro:  Or  che  1' aer  d' in- 
torno  &  muto,  6.  E  da  San  Marco  el  Bo- 
eolo.   Canzonetta:   La   s-tagion  xe  capitada, 

7.  AI  tramonto  in  barcheta.  Barcarola: 
Co  ti  vedi  ä  2 — .  X.  8.  I  tre  Antenati 
Veneziani.  Terzetto  buffo  a  sole  voci:  Semo 
in  tre  2.50.  X.  9.  Santa  Lucia.  Barcarola, 
con  aggiunta,  come  si  eanta  .sul  Canalazzo 
di  Venezia:  Sul  mare  luccicaa,  10.  Sia- 
Premi-Stali  o  II  segnale  dei  Gondolieri. 
Cauzonetta :  L'aria  xe  placida,  11.  Venezia 
libera.  Canzonetta:  Via,  spieghemo  ste  ban- 
diere,  12.  Venzia  resiste  ad  ogni  costo. 
Canzone:  Ti  ga  dito  ä     2—. 

-La  stessa,  CT  1.50. 

-  Venezia  —   Canti   Xazionali   della    Laguna, 

con  P,  anche  f  solo  15 — :  X.  1.  El  giazzo 
dell'anno  1864,  Canzoneta.  2.  Betina  in 
barcheta,  Canzoneta.  3.  Giustimana,  astro- 
noma  veneziana,  Arietta  con  Coro,  ä  2.50. 
X.  4.  La  Stagion.  dei  bagni  a  Venezia,  Can- 
zoneta 2 — .  X.  5.  I  Calegheri,  Canzoneta 
3 — .  X.  6.  Viva  l'union,  Canzoneta  2 — . 
X.  7.  Canto  antico  dei  G^jndolier,  sul 
poenia  di  Torquato  Tasso,  Coro  2.50.  N.  8. 
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La  note  deliziosa  in  Lag-una,  Coro  2.50. 
N.  9.  I/Eco  della  Laguna,  Coro  3 — .  N.  10. 
La  nana  in  gondola,  Barearola  per  T  con 
Cori.  11.  El  via  a  maca,  Canzoneta.  12. 
All'Alba   in  gondola,  Canzoneta,  ä  2 — . 

-  Vieni  Ja  barca  e  pronta  1 — ,  P  1 — . 
Bortoluzzi   A.  Gremma,  Mazurka  — 60  Libre- 

ria  salesiana. 

-  Kequiem,    j^ndante     funebre     — 25    Libreria 

salesiana. 

Borton   Alice,   Are  all   the   Sweet  Days  o'ev 
4/ —  Willcocks. 

-  Awake,    awake    put   on    strength,    Verse,    ^' 

— /l^/i  KoveUo. 

-  Barbara  Deane  4/ —  Ashdoicn. 

-  Binding  sheaves  4/ —  Ashdovm. 

-  Birds  in  the  high  Hall  Garden  and  Go  not 

happy  day!   »S'.  Mii  ä  2 — n  Ricordi. 

-  The  child  and  the  shadow  4/ —  Ashdown. 

-  „Coleen"     Song,    Cornet    with    Milit.    Band 

arr.   E.    S  h  a  r  p  e   15/- —  Rudall. 

-  Come   a-maying   4/ —  Ashdown. 

-  Coronation    March    Song,     God    bless    King 

Edward  and  our  gracious  Queen  2/ — ,  mix. 
voic.  — /4  Novello. 

-  A  cradle  song  4/ —  Ashdovm. 

-  Da  nobis  pacem  4/ —   Chappell. 

-  Do  the  next  tliing  4/ —  Lorway. 

-  Erin  to  Victoria  4/ —  Gramer. 

-  Evermore  4/ —  Ashdown. 

-  Farewell  to  England's  ladies  fair,    ( Modern 

Part-Sgs.   233)    — /IV2,    (Choral   Handbook 
150)    mixed  voic.  — /IV2  Curwen. 

-  Floating,  floating  4/—  Ashdoicn. 

-  Good  night  and  good  morning  4/ —  Ashdoivn. 

-  Go  to  my  love  4/ —  Ashdown. 

-Hark!   how  merrily  birds  are  singing    (Na- 
tura resurgat)    4/ —  Ashdoton. 
-Hearken!   O  children  of  men  4/ —  Chappell. 

-  Home   to  Thee  4/ —  Ashdoicn. 

-  If   I  could  choose,   S.   MS   ä  2 —  n   Ricordi. 

-  Immortality    2/ —    Novello. 

-  In    Summer    and    A    Morning    Carol     2 —  n 

Ricordi. 

-  Irene.    Arranged    from   the    Mannet    in    the 

XVIII.  Pianoforte  Sonata  (op.  31  N.  3) 
composed  by  Beethoven;  and  adapted 
to  words  from  Metastasio's  Canzonets, 
with  an  English  translation   2/ —  Novello. 

■  Little   CoUeen   4/ —    Willcocks. 

■  Love  that  lives  for  aye  2/ —  Boosey. 

■  Love   that   ne'er   grows   old    4/ —   Williams, 

MS.  C  ä  2— n  Ricordi. 
Margaret  to  Dolcino  4/ —   Chappell. 
A  may-tide  lullaby  4/ —  Ashdown. 
A  merry  Andrew  4/ —  Ashdovm. 
O !   for  a  breath  of  spring  4/ —  Ashdown. 
Oh,  dear   dear  heart  4/ —  Ashdown. 
Oh!    how  blest!    4/ —  Ashdown. 
0  let  the  solid  ground  4/ —  Chappell. 
Peace  2/ —  Novello. 

Rarely,   rarely   comest    thou    4/ —   Leonard. 
Becompense  4/ —  Ashdown. 
Red,  white  and  blue  4/ —  Ashdovm. 
Remembrance    (Swifter   far   than   summ.er's 

flight)    4/ —  Leonard. 
Three    Scotch    pieees     (Tighnabruaich,    Loch 

Aline,  Ballachulish),  P  0 —  Ashdovm. 
Serenade  (She  loves  me)   4/ —  Ashdovm. 
Shepherdess   Song  4/ —   Chappell. 
The  shepherd's  wooing  4/ —  Ashdovm. 
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-Sieg,  Lied,  P  3/—,  ims  4;—  Willcocks. 

-  Sing  O  Daughter  of  Zion,  S  solo  and  Chor. 

— /4   Novello. 

-  Sing  throstle  sing  4/ —  Ashdown. 

-  Soft,   soft  wind  from    out  the   sweet  south 

4/ —  Chappell. 

-  The  Song  of  a  Boat  4'/—  Willcocks. 
-Song    of   victory,     Org    (Alf.    Redhead, 

Classical  movements  9)    3/ —  Leonard. 

-  Two   Songs:    1.   Love's   Reverie.    2.    Sing  ye 

Birds!    2 — n  Ricordi. 
■  Suite  de  pieees.    ( Prelude,  Allemande,  Cou- 
rante,   Air   with   variations   and   Gavotte), 
P  5/ —  Ashdown. 

-  Sweetheart   be  mine  4/ —  Ashdovm. 

-  This  eheery  morn  2/ —  Boosey. 

-  Thy  gift  to   m€  4/ —  Ashdown. 

-A  voice  by  the  Cedar  Tree,  S.   MS  ä  2 — n 
Ricordi. 

-  The  torrent  4/ —  Ashdovm. 

-  When    all    the     world     is    young     lad    4/ — 

Chappell. 

-  When  Summer  was !  MS.  C  h  2 —  n  Ricordi. 

-  When  the  dimpled  water  slippeth  4/ —  Ash- 

down. 

-  When  you  are  near  me  2 —  n  Ricordi. 
Borussia-Britannia,     Preußisch-engl.     Volks- 
lied — 50  Haslinger. 

Borzi  C.  A  te  3 —  Venturini. 

-  4  canti  ad  uso  scuole,  istituti  e  collegi  7 — 

Mariani:  N.  1.  D'un  vago  fiorello  3 — . 
N.  2.  Alla  madre  2 — .  N.  3.  Questo  giorno 
sospirato  2—.  N.  4.  In  questo  di  che  un 
palpito    1.50. 

-  Com'   ö  gentil  la  rosa,   Canto  popolare  ma- 

rinaresco  3.50  Ricordi. 
-Minuetto   in   Sol   maggiore,    (Dal   quartetto 
ad  archi),  P  2 —  Venturini. 

-  Salve  Regina,  S  con  Org  2—  Ricordi. 
Borzi   V.  IIa  parola  del  N.  S.  G.  C.  4  voci 

1.25  Eerenbeemt. 

-  Illa  parola  del  K  S.  G.  C.  TB  1.25  Eeren- 

beemt. 

-  IVa  parola  del  K  S.  G.  C.  STB  1.25  Eeren- 

beemt. 

-  Qui  tolli.s   con   Vc   1.50  Eerenbeemt. 

-  T'amo  aneora  2.50  Eerenbeemt. 

Borzo  iVI.  Rözsavölgyi:  Losoncz  vegrom- 
läsa.  Magyar  jellemdarab,  czigänyzene- 
karra.  Die  Zerstörung  Losoncz'.  Zig.-O, 
Part  2~n,  VP  3—,  P  2—,  Cymb  2—. 

Bos  Coenraad  V.  (1875),  Niederländische 
Volkslieder  3 — n  Bote. 

Bos  H.  J.  20  bekende  melodien  in  letter- 
accorden  — 50   Govische  drukkery-Naa.Tden. 

Bos  Js.  The  small  Club,  American  cake  walk 

1 —  Rothenanger. 

Bos  L.  van  den,  Air  de  Ballet,  4ms  1.25 
Lichtenauer. 

-  La   Fete   du   chasseur,   Fant.    Tr  de  chasst, 

Part  2 —  n,  p.  sep.  ä  — 15  n  Evette,  2 —  n 
Pomier. 

-  Methode  complöte,  Trompe  de  chasse  3 —  n 

Lcnioine. 

-  Les  Monts  d'Auvergne,  Fant.  Tr  de  chasse, 

Part  1 —  n,  p.  s6p.  ä  — 10  n  Evette. 
Bosanqust    Edmund,     The     Craggs,     Waltz 

2 —  n  Sheard. 

Mascotte,  Waltz  4/ — ,  (Band  Journal  325) 
FullO  1/6,  Sept.  1/—,  Band  parts  1/— 
Francis. 
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-  Romanee,    ]  P   2- 
Bosanquet    J.    M. 

4 —  Weekcs. 
Bosany  M.  Tini-Czaidas  — 50  Cranz. 
Bosc  Auguste.  Bosc:  A  Madagascar,  [Maiche 

patriot  — 35  n. 
-Apr&s     Xoel.     Pastorale,      V     — ÖO  n,     TT 

1.70  n. 
-Aubade  ä  Jiia  Mie  1.35  n,  MandCV)    — 50  n, 

Mand  ( T")  P   2.50  n,   Quin  t.  ä  cordes    1 —  n. 
-Aiix  Armes!    Marche   1.70  n,  0   1 — n,  Harm 

ou  Fanf  2 — n  Bosc,  Earm  ou  Fanf  2 — n, 

Cond.  — 25  n  Margueritat. 
-Belle   Sultane,  Valse  2 — n,   0   2 — n. 

-  Beiline   rliythmee,    Polka   niilit.    0    avec   P 

cond. 
-Big   Boot     (Danse     des    grands     Souliers), 

Schottisch  1.70  n,  0   1 — n. 
-Bisoott^,   Polka    1.70  n,    0    1 — n   Bosc,    0  ä 

Cordes  1.50  n  Debert. 

-  Blondinette,  Polka   1 —  ii,  0  1 —  n. 
-Bonne  nuit    (Good  Night),   Retraite  finale, 

P    1.70  n. 
-Brünette,   Poika    1.70  n.    0    1 — n. 
-Buvez  de  l'eau  de  Seine  1 — n. 

-  Canta-Canta,    valse    it.    0     1.50  n.    P  cond. 

— 40  n   (laudct. 

-  Le  Cascon,  Quadrille  1.70  n,  0   1 — n. 

-  La  chanson  des  Travailleurs   1 —  n. 

-  Charmante    aventure,    Intermezzo,   P    => —  n 

y  —50  n,  PV  2.50  n,   0   1.50  n. 

-  Cocorico,   Marche    1.7Ö  n,   0    1 —  n. 
-Coeur   d'or,    Schotti.sch    1.70  n,    0    1 — n. 

-  Le  cjclone,  Galop,   0    1 —  n. 

-Le  cjTiique,  Quadrille   1.70  n,   0   1— n. 

-  Danse   de   Patineurs     ( A.    P  e  c  h  i  n  i ) . 

-  Delizia,   Mazurka,    0. 

-  Devant  l'ätre    1 —  n. 

-Discrfete,   Mazurka    1.70  n,    0    1 — n. 

-  Dors  bebe,  Berceuse,  TP  2 —  n,  T'  av.  Quint. 

ä    Cordes    1 —  n. 

-  Espagnolade   1—  n,  Ch.  s.  —35  n. 

-  L'Eternel  Pardon. 

-La   Faridondaine,   Polka    1.70  n,   0    1 — n. 

-  Fin  de  Reve,  2e  valse  lente  1.35,  J,ms  3—  n, 

Mand,V    ä  — 50  n,    MandP,    TP    ä    2.50  n, 
Quint.   ä  Cordes   2 —  n,   0   4 —  n. 

-  Fretillante,   Schottisch' 1.70  n,   0   1 — n. 

-  Le  Gascon,  Quadr.  0. 

-  Germaine,  Valse  2 —  n,  0  2 —  n. 

-  Gervaise,   Valse   2 —  n,   0    2 —  n. 

-La   Grande   Fete    Francaise,    Chans.-Marche 

1— n. 
-Here,    There    and    Everywhere,    March    4/ — 

Reeder. 

-  Heures  d'Amour  — 50  n. 

-  International !    Valse  2 —  n,  0. 

-  Je  croyais,  Valse  chantee. 

-  Je  ne  dirai  plus  rien  1 —  n. 

-Je  n'osaid   pas,    Chans.-Valse    1 — n,    Ch.    s. 
— 35n. 

-  Je  t'aime   1 —  n. 

-Kitty     my     love     trans-atlantic,      nouvelle 

danse   amerie,   P  2 —  n. 
-Las  Lanciers  du  Touring  2 — n,  0   1.50  n. 

-  Le  lapin,  Galop,   0   1 —  n. 

-  Lettre  de  Soubrette  1 —  n. 
-Lili,  Polka  1.70  n,  0  1— n. 
--Magali,  Valse  2— n,   0   2 — n. 

-Marche  algfirienne   1.70  n,   0    1— n  Bosc,   0 
ä  Cordes  1.50  Debert,  Harm  ou  Fanf  2— n 


Bosc,  av.  Pist  2 —  n,  Cond.  — 25  n  Mar- 
gueritat,  ChantP    1 — n. 

-  Marche   cosmopolite   de   G.    Klotz,    0    av. 

P  cond. 
-Marche  des  blanchisseuses   (d'E.  Niomel), 
0  avec  P  cond. 

-  ^larche   des    Chauffeurs,    Av.    corne    d'auto- 

mobile  2 — n,  Jfms  3 — n,  0  1.50  n,  Harm 
ou  Fanf  2 — n  Bosc,  Harm  ou  Fanf  2 — n, 
Cond.  — 25  n  Ma/rgueritat,  Chant  P  1 — u 
Bosc. 

-  ^laiche  des  petits  Pierrots  1.35  n  Bosc,   1 — 

Feder,  — 40  Gheluwe;  — 40  Fischer,  — 50 
Wood,  — 30  Meykow;  Jfins  2.50  n,  Mand,  T  ä 
—50  n,  Cythare  1— n,  TP,  MandP  ä  2.50  n,  0 
1 — n  Bosc,  0  1.50  n  Gheluwe,  2 — n  Apollo, 
stO  2 —  A2wUo,  1.50  n  Debert,  Par.  Bes. 
1.20  n  Apollo,  (American  Star  Journal 
605 )  Milit.  Band  — 50  n^  and  Müllen 
J.  B.  Mandv.  Schotische,  P  —15  n,  10  Instr 
— 60n,  J.'t^Insir  —S0n,,FullO  1— n  Fi- 
scher, Chant  P  2 — n  Bosc. 

-  Marche  des  Sapins,  Chans.-Marche   1 —  n. 

-  Mazurka   parfumee,   eel&bre  mazurka   russe, 

0,   0   1 — n,  P  cond.  — 25  n   Gaudet. 
-Miraida.  ^'alse  2 — n,  0  2 — n  Bosc,  Oäcor- 
des    2 —  n    Debert,     Harm    ou   Fanf    2.50  n 
Bosc,     Harm    3 — n,     Fanf    2.-50  n,     Cond. 
— 25  n  Margueritat. 

-  ]Mirette,  Schottisch  1.70  n,  0   1 —  n. 

-Miss  Rigolette,  Polka  angl.  1.70  n.  0  1 — n, 
Chant  P  1— n. 

-  Mondaine,  Valse  berceuse   2 —  n  Bosc,  — 

TT'ood,  0  2— n,  FullO  1—.  Ut  Instr  —80, 
10  Instr  —60,  P  —15  Wood,  Band  1- 
Jacobs. 

-  Montrouge    1 —  n. 

-  Ninette,  Valse  2—  n  Bosc,  —50,  Matid  —30, 

MamdP  —50,  MandG  —40,  2MandP  —60, 
2MandG  —50,  2MandMaP  —75,  2Mand 
MaG  —60  Wood,  0  2—  n  Bosc,  FullO  1—, 
U  Instr  —80,  10  Instr  —60,  P  —15  Wood. 
-Xos  petit's  Modistes   1 — n. 

-  Orlofsky-Polka   5—   Heugel. 

-Pensive,  valse  de  H.  B  u  r  g  e  r,  0  av.  P 
cond. 

-Petite  Souris,  Mazurka  1— n,  0  1 — n, 
Harm  ou  Fanf  1.50  n  Bosc,  Harm  ou  Fanf 
2 —  n,  Cond.  — 25  n  Margueritat. 

-  Les   petits  Laidrons    1 —  n. 

-  Pomponnette,    Polka,    O  ä  c.    1.50  n    Debert. 

-  Pourquoi   je   t'aime,    Sur    les    motifs    de   lä 

cel&bre  valse  „Fin  de  Reve"    2— n  Bosc. 

-  Pour  ton  amour,  Valse   chante  2 — n. 

-  Premier   bonheur,    Pet.    pensee   musicale,    V 

— 50n,   TP   1.70  n. 

-  Le  Premier  mort  1 —  n. 

-  Les   P'tites  Memörcs,   Marche   1.70  n. 

-  Reste     encore !      Valse     lente      ( T.    Witt- 

mann)   0  av.  P  cond.  2 —  n  Leduc. 

-  Le  retour  du  Dahomey  1 — n. 

-  Ronde   des    Bebes,   Marche    1.70  n,    0    1 — n, 

Harm  ou  Fanf  2 — n  Bosc,  Harm  ou  Famf 
2 —  n   Margueritat. 

-  Rondo    des     petits    Pierrots,    Marsch     1.60 

Apollo,  — 60  Feoeis,  — 25  Gutheil.  Harm  ou 
Fanf    2— n    Bosc,    av.    Pist    2— n,     Cond. 
— 25  n  Margueritat,  Pomier. 
Rose  Mousse,  Valse  lente  1.35  n,  1.95  Apollo; 
—50     Fischer,     —50    Stern,     —40    White, 
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Wood;    — 25    Gtitheil,    Lyre,     (Alegria    dos 
saloes    513)     1.50    Napoleao. 

Jfms  3 —  n,  Mand,  V,  G  ä  — 50  n,  V 
Mund,  PV  ä  2.50  n,  Quint.  ä  c.  2 —  n,  0 
4 — n  Bosc,  Mand  — 30,  MandP  — 50, 
2Mand  —40,  MandG  —40,  2MandP  —60, 
'ßMandG-  — 50  Fischer,  stQuint.  2 —  Apollo, 
FiillO  1— n,  U  Instr  — 80  n,  10  Instr 
— 60n,  P  — 15n  Fischer,  FullO  1.50, 
smallO  1 — ,  P  acc.  — 30  Hawkes,  Harm 
4 —  n  Bosc,  4 —  n,  Cond.  — 50  n  Margue- 
ritat,  Pomier,  Milit.  Band  (Universal 
Band  Journal  589)  1.50  n  Fischer,  6/ — 
Hawkes. 

Le   Kouet   de    la   Reine,     Menuet,    P    2 — ■  n, 
Quint.  a  c.    1 —  n. 

Rupture   1 —  n. 

Sahra  du  Sahara  1 —  n. 

Saunuir,  Polka-marche  milit.  1.70  n,  0  1 —  n. 

Serenade  discr&te,  P  2 —  n,  Quint.  ä  c.  1 —  n. 

La  Sultane,    (R.   Berger),    arr.   0    1.50  n 
Enoch. 

Sur  la  piste,  Galop,  0   1— n. 

Tabarin,  Valse-boston  2 —  n. 

Ta  bouche  1 — n. 

Teuf-Teuf,  Polka-marche,   0. 

Titiche,   valse   2 — n. 

Trompette-Polka,     Polka-Marche     1.70  n,     0 
1— n. 

Trop  petite  1 —  n. 

Valse   des   ehäteaux   en   Espagne,   P   0 — ,   0 
av.  P  cond.  2 —  n  Societe  nouvelle. 

Valse  tendre    (T.  Lack),   0  avec  P  cond. 
2 — n  Heugel. 

Veilleurs  de  nuit,  ronde  nocturne,  P  2 — n. 

Le  vent  1 —  n. 

Vönus,    valse     tiree,     de     l'operette     de    P. 
L  i  n  e  k  e,   0. 

Verbena,     schottisch     espagnole,      ( T.    Bre- 
ton)   2 —  n  üotesio. 

Vers  le  bal,  Valse   (A.  L6o),  0  av.  P  cond. 

La   vieille   Garde,    Marche    1.70  n,    0    1 — n, 
Hav'm  ou  Fanf   1.50  n. 

Vivandiere   et   Houzards,  Marche   1.70  n. 

Volupte,  Valse  2 —  n,  0  2 —  n. 

Voluptueuse,    Valse,     (M.    Symiane),    0 
avec  P  cond.  2 — n  Leduc. 

Yvonne,  valse  2 — n. 
Bosc  M unzer,  La  Violette  de  Toulouse,  Bosc- 

Toulouse. 
3osc-Voelker,  Golden  Rod  Two  Step,  Milit. 

Band  — 50  Coleman. 
Sosch,  La  Bague  de  Noel,  Ouv.  Harm,  Part 
9 — n    Evette. 

Barbier    de    Seville,     Gr.    Air     fant.    Harm, 
Part  6 — n  Evette. 

La    Belle    Imperia,     Fant.   Harm    ou    Fanf 
3 —  n,   Cond.  — 50  n  Lory. 

Chants   d'Italie,   sur   des   motifs    poluraires 
ital.  Pas  red.  Harm  3 — n  Evette. 

La  Cour  des  Miracles,  Ouv.  Harm  ou  Fanf 
3 —  n,   Cond.   — 25  n  Lory. 

Dalila,   Ouv.    Harm,   Part    10 — n   Evette. 

Les  Dieux  en  exil,  Ouv.  Harm,  Part  9 — n, 
p.  sep.  ä  — 25  n  Evette. 

Euterpe,   Valse   6 —  Sulzbach. 

Le  Freyschutz.   Marche  et  air,   Harm  3—  n 
Evette. 

Infes   l'Andalouse,    Polka    1 — n    Durand. 

Jean  Bart.   Pas  red.   Harm   3 — n  Evette. 

Marcha    funebre    1.25  n   Dotesio. 


-  Marianita,    mazurka    1.75  n    Dotesio. 

-  Miss  Dora.  Ouv.  Harm,  ou  Fanf  3 — n,  Cond. 

— 50  n   Lory. 

-  Un  nouveau  nid    3 —  Sulzbach. 

-  Primerose.    Polka-Mazur   4 —  Sulzbach. 

-  Le  Retour.  Pas  red.  Harm  3 — n  Evette. 

-  Un  soir  d'6t6.  Polka-Mazur  4 —  Sulzbach. 

-  Le  Tournoi.  Pas  red.  Harm  3 —  n  Evette. 

-  Vlan !     Polka  4 —  Sulzbach. 

Bosch  A.  Jövivat.  Marsch  — 50  Ruhr. 

-  Oranje  en  Xederland.   Feestmarsch,   P  — 60 

Rahr. 
Bosch    B.    op.    8  Die   Äugerln   — 25    Hansen. 

-  10  Lied  an  den  Abendstern,  P  Übertragung 

aus  Tannhäuser  1 —  Fürstner. 
-11    Einzug    der     Gäste     auf    Wartburg,      P 
Tannhäuser)    1 —  Fürstner. 

-  12  Ein  Traum.  Lied,  P  1 —  Philipp. 

-  1 3  Arie  aus  Stabat  mater,  P    (Rossini) 

1 —  Philipp. 
-14  Walzer.   Arie,  P    (Balfe)    1—  Philipp. 

-  15  Leichtes  Rondo,  P   1 —  Philipp. 

-  16  Loreley,  Fantasie,  P  1 —  Philipp. 

-  17  Karneval  von  Venedig,  P  1 —  Philipp. 

-  20    Nr.    1.     Transcription    über     „Zieht    im 

Herbst  die  Lerche  fort".  Nr.  2.  Transcrip- 
tion über  „Wir  saßen  still  am  Fenster", 
P  ä  1—  Rühle. 

-  Cölner    Karneval,    Polka    — 50    Philipp. 

-  L)ie  jüdischen   Rekruten.    (Für   Antisemiten 

Nr.   10)    1 —  Fr.  Dietrich. 
•  Lieder-Tänze,   Sieben   Tänze  — 50  n   Philipp. 

-  Souvenir   de   Fanny   Eisler,   P    1 —   PhiUjyp. 
Bosch    Elisa,    op.    15    Trois   pensees   melodi- 

ques:  1.  L'^cho  de  la  vallee,  2.  Jja  Na- 
celle,  3.  Adieu,  beaux  rSves,  P  7.50  Heugel. 

-  55   Reve   enchanteur,   P   1.35  n  Durand. 

-  57  Gavotte.  P  1.35  n  Durand. 

-  Le  Chant  des  cigales,  Polka-Mazurka  1.75  n 

Durand. 

-  Colombine,  danse  des  clowns,  P  5 —  Heugel. 

-  Liites  oui!   P   1 — n  Durand. 

-  Djemma,   mazurka   1.70  n   Gregh. 

-  Dors,  enfant   1 —  Durand. 

-  Espere,   melodie    1 —  n  Labbe. 

-  Je   veux    plaire.    Polka-Mazurka    1 —  n    Du- 

rand. 

-  Legfere    et    gracieuse.    Schottisch    1.75  n.    0 

2 —  n  Durand. 

-  Le  Manganarez,  bolero,  P  2 —  n  Durand. 

-  JjG  Myosotis,  Polka- Mazurka   1 —  n  Durand. 

-  Pavane,    air    de    danse    du    XVII,    si&cle,    P 

1.75  n  Durand. 

-  La  Sensitive,  valse   1.35  n  Durand. 

-  Valsons     toujours,      valse     chantfee      1 — n 

Labbe. 

-  La  villageoise,    polka-maz.    3.75    Heugel. 
Bosch  F.  Air  Louis  XIII.  Rheinländer-Polka 

— 60  Lau. 

-  Festpolonaise   1 —  Bote. 

-  Ileimats-Walzer  nach  dem  Liede:   Was  soll 

ich    in   der   Fremde   tun  — 50   Bote. 

-  Indigo,  Walzer  — 80  Cranz. 

-  Jubelklänge,  Walzer  — 60  Lau. 

-  Laßt   uns   scherzen,   Walzer   — 60   Lau. 

-  Marie,  die  Tochter  des  Regimentes,  Contre- 

tänze   1 —  Bote. 
- 1    Montecchi    e  Capuleti,      Handstücke      in 
Form  eines   Potpourri,   P    1.30   Bote. 

-  Rheinwein-Galopp  nach  dem  Trinklieds  aus 
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Bosch  F.  Rheinwein- Galopp 


—     980     — 


Boscher  A.  Marseillaise 


der   Oper :    Die   Weiskappeiij   von   A  u  b  e  r 
— 50  Bote. 

-  Die  schönsteil   Augen,   Walzer   — 60   Lau. 

-  Stille  Liebe,  Walzer  — 60  Lau. 

Bosch    Hermann,    op.    15     Das    Bettelkiiid, 


Tonger. 
TTBB,      Part    u.    St 


TTBB,  Part  u.  St  1 

-  23    Xachtigallensang. 

ä  — 60   Tormann. 
-Drei  Klavierstücke:  Nr.  1.  Wiegenlied  — 125, 
Nr.   2.   Wanderbild  —50.     Nr.   3.    Ländler 
— 25    Gutfoeil. 

-  Studien   für  Technik  und  Theorie  des   Kla- 

vierspieles, Heft   I   3 — n,  II    4 — n  Pabat. 
Bosch    J.    Lemoinc:    Op.    85   Plainte   mores- 

que,   Mand  — 25  n,     G   3 — ,     MandP    7.50, 

Ma/ndG   6 — .  Chant   av.   G  5 — . 
-86  Passacalle,  G  3 — . 
-88  La  Rose,  G  5 — . 
-89  Six  pieces  faciles,  G  6 — :   1.  Enfantiilage, 

2.    Ire   Guagirana,   3.  2e   Guagirana,   4.  Les 

Adieux,   5.  Lamento,   6.  Gitanilla. 

-  90  L'amazone.  G  3 — . 

-  91   Au  son  des  cloches^  G  3 — . 
-92  Venise.  G  3 — . 

-  93  Les  Echos,  G  3 — . 
-94   Cello.    G   5—. 

-98   L'Aniazone,   G   3 — . 

-Bolero,    G    3—,    MandG    6—,    2ManäG    9—. 

-  Canzonetta-Valse,   G   1.50  n  Pisa. 

-  Elegie    des    Erinnyes       { ]\I  a  s  s  e  n  e  t ) ,     G 

1 — n  Fromont. 

-  Grande   Methode   de   Guitarre    1 —  n    Girod. 
-Jaleo,    Mand  — 25  n.    MandG   6 — . 

-  Menuet,   G   1.50  n  Pisa. 

-  Passacaille,    de    C.    Gounod,    arr.    Esludian- 

tina  1.50  n. 

-  Douze   pidces,    G    12 —   Girod :      1 — 2.  Haba- 

nera,  Valse  echantillon  3 — ,  3 — 4.  Recit 
Sans  paroles,  Romance  3 — ,  5.  Banjo  3 — , 
6 — 7.  Scher-'o-valse,  Anda  salera  3 — ,  S. 
Melancolie  3 — ,  9  — 10.  Barcarolle,  Hymne 
russe  3 — ,  11' — 12.  Espoir,  Tango  3-  . 
-Dix  pifeoes,  G:  1.  Duettino  3 — ,  2.  Etoiles 
et  fleurs  3 — ,  3.  Celia,  jota-valse  5 — ,  4. 
Fantaisie  dramatique  5 — ,  5.  Brimborion, 
romance  sans  paroles  4 — ,  6.  Souvenir  de 
Barcelone  4 — ,  7.  Retraite  espagnole  3 — , 
8.  Meditation  3 — ,  9.  Bailade  3 — ,  10.  Alle 
gro  de  sonate  4 — . 

-  Retraite    espagnole,    Mand    — 25  n,    MandP 

7.50,    MandG    6—,   2MandP   7.50,   2MandG 
7.50,  Estudiantina    1.50  n 

-  La  Rose,  MandG  6 — . 

-  Souvenir  de  Monte-Carlo.   Tyrolienne  capri- 

ce,  G  1 — n  Pisa. 

-  Tout  dort,  Serenade  3 —  Girod. 

-La  Triomphale.   Marche,    G   1.75  n  Pi.^a. 

-  Zapateado,  valse,  MandG   6 — . 

Bosch  J.  G.  A.  Jövivat,  Marsch  — 50  liahr. 

-  Oranje    en    Nederland,    Feestmarsch      — 60 

Rahr. 
Bosch    L.    E.    Maskerade-wals    1 —   AU'oach. 
Bosch   Rom.  Van   den,  A  Fleur  d'Ean,  Bar- 

carolle-Berceuse,      Mand    — 50  n,      MandP 

1.75  n,  MandG  1.50  n,  2MandP  2— n,  2Mand 
■  G   L75n,  2MandGP  2.25  n,  2MandMo.ndole 

P    2.25  n,    2MandMandoleG    2— n,      2Mand 

Ma/ndoleGP   2.50  n   Pisa. 

-  Clochettes.  Gavotte-Fantaisie,   Mand  — öC  n, 

MandP     1.75  n,     MandG    1.50  n,     2MandP 
2— n,    2MandG    1.75  n,    2MandGP    2.25  n. 


MandMandolcP  2.25  n,  2MandG  2 —  n, 
2MandMa7idoleGP   2.50  n    Pisa. 

-  Les  Fantoches,  Polka-Marche,  MandG  — 60n, 

2MandG  — 90  n,  SMandMandoleG  et  G- 
basse    1.50  n   Decourcelle. 

-  Illusion.     Reverie,     Mand    — 50  n,     MandP 

1.75  n,  MandG  1.50  n,  2MandP  2— n,  2 
MandG  1.75  n,  2MandGP  2.25  n,  2Mand 
Ma/ndolcP  2.25  n,  2MandMandoleG  2 — n, 
2MandMandoleGP  2.50  n  Pisa. 

-  Souvenir    Lointain.      Polka-mazur,     MandG 

—60,  2MandG  — 90  n,  2MandMandoleG 
1.50  n  Decourcelle. 

-  Souviens-toi.    Valse,    Mand    — 50  n.    Ma/ndP 

1.75  n,MwndG  1.50  ii,2MandP  2— n,  2Mand 

G  1.75  n,  2MandGP  2.25  n,  2MandMa7idoleP 

2.25  n,  2MandMandoleG  2—  n,  2MandMan- 

doleGP   2.50  n   Pisa. 
Bosch   V.  Sous  mes  blanches  volles,  melodie 

5 —  Noel. 
Bosch   &   Gounod,    Passacaille,   2MandP    (. 

Göttin)    7.50  Lemoine. 
Bosch   &    Humet,    op.  42   II  mio  canto    5 — 

Yenturini. 
Boscha,  Band  March  1/6     Williams. 

-  Grande  Methode  pour  Harpe  5 —  Dehert. 
Boscher  A.  Addio-Speranza.  Fant.  Harn:'  ou 

Famf  av.  Pist  effets  Alto  Baryton  Basse 
3 —  n,  Cond.  — 75  n  Gobert. 

-  L' Armee  en   Campagne.    Pas   red.   Harm   ou 

Fanf   1.25  n,  Cond.  — 25  n   Gobert,  Novdin. 

-  Au  Bord  de   l'eau.   Polka-Mazur,   Harm   ou 

Fanf  av  Fist  et  Bügle  1.25  n,  Cond.  — 25  n 
Gobert,   Naudin. 

-  Le  Bohemien.  Pas  red.  Horm  ou  Fanf  1.25  n, 

Cond.  — 25  n  Gobert,  Naudin. 

-  C'est   une    Farce!    Quadrille,    Harm    2.50  n, 

Fanf  2 —  n  Gobert,  Naudin. 

-  Chant  du  Depart,     Harm    ou  Fanf    1.25  n, 

Cond.    — 25  n    Gobert. 

-  Un  Dernier  Adieu.  Marche  funfeb.  Horm  ou 

Fanf  1.25  n,  Cond.  — 25  n  Gobert,  Naudin. 
-Les  6chos  du  Bai,  2  series,  TFl(Flageolet) 
ou  Gl  (Pist)  ä  2 — n  Gobert.  I.  30  mor- 
ceaux  faciles  et  brillants,  dont  8  Quadril- 
les,  6  Polkas,  5  Mazurkas,  5  Valses,  2 
Schottischs,  2  Galops,  la  Marseillaise  et  le 
Chant  du  Depart.  IL  30  morceaux  faci- 
les et  brillants,  dont  8  Quadrilles,  6  Polkas, 
5  Mazurkas,  5  Valses,  2  Schottischs,  2  Ga- 
lops, 1  Redowa  et  1  Varsoviana. 

-  Gabrielle.   Polka,  Harm  ou  Fanf,  Contrech. 

Baryt.  1.25  n,  Cond.  — 25  n  Gobert,  Naudin. 

-  La  Jeune  France.   Ouv.  Harm  ou  Fanf  av. 

Pist  2.50  n,  Cond.  — 50  n  Gobert. 

-  Julia.  Marche,  Harm  ou  Fanf  1.50  n,  Cond. 

— 25  n  Gobert. 

-  Le  Lac  de  Zug.  Pas  red.  Harm  ou  Fanf  1.25n, 

Cond.  — 25  n  Gobert. 

-  Leona.   Marche,    Harm    1.25  n,     Famf    1 — n, 

Debert,  Harm  ou  Fanf  (C.-ch.  Barytone 
Tromb)  1.25  n,  Cond.  — 25  n  Gobert,  Harm 
ou  Fa/tif  1.25  n  NOdidin. 

-  La    Libellule.    Valse    ronde    amöric.    Harm 

ou  Fanf  2— n,  Cond.  — 50,  Doubl.  — 15 
Gobert. 

-  Madagascar,    pas  redoubl#,    tierces,    contre- 

chant,  tutti  de  basses  av.  Harm  1.50  n, 
Fanf  1.25  n,  Cond.  — 25  n  Bajus. 

-  Marseillaise,    Harm    ou   Fanf    1.25  n,    Cond, 

— 25  n    Gobert. 


Boscher  A.  Messe  militaire 
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Boscovitch  F.  Souvenier  ä  Vienne 


■  Messe  militaire,  entree,  oflFertoire,  elevation, 

communion,  sortie,  Harm  ou  Fanf  4 — n 
Gobert,    Naudvii. 

-  Methode  Generale  d'ensemble,   Gobert :    Part 

du  chef  12 —  n,  Petites  methodes  speciales : 
Meth.  de  1er,  2e,  3©  cornet  si  b,  petit 
bügle  ou  sopr.  mi  b,  ler,  2e,  3^  bügle  ou 
contr.  si  b,  T  mi  b,  1er,  2e  alto  mi  b,  1er, 
2e  cor  mi  b,  1er,  2e  Bar  si  b,  1er. 
2e,  3e  T  en  ut,  basse  si  b  (cl.  de 
sol  ou  fa),  contreb.  mi  bi,  contreb. 
si  b,  1er,  2e  basson  en  ut,  Tamb, 
grosse  caisse,  d'ophicl.  si  b  (9,  10,  11  des), 
Saxophone-soprano,  Saxophone-alto,  Saxo- 
phone-tenor,  Saxophone-baryton  ä  1.20, 
petite  flute  en  re  b,  grande  flute  en  ut, 
hautbois  en  ut,  petite  clarinette  en  mi  b, 
ler,  2e,  3e  clarinette  en  si  b  ä  1.60,  Tabla- 
ture   seule   ä     — 25. 

-  Mi-Si-Mi-La.    Polka,  Earm  ou  Fanf   1.25  n, 

Cond.  — 25  n  Gobert,  Nalidin. 

■  L'Orleanaise.      Valse,    Harm    ou    Fanf     av. 

Contrechant  Baryt.  1 .25  n,  Cond.  — 25  n 
Gobert,  Naudin. 

-  Le  Roi  de  l'Atlas,   Harm  ou  Fanf  av.  Pist 

duo    1.25  n,   Cond.   — 25  n    Gobert,   Naudin. 

-  Un  Soir  d'Automne.     Quadrille  av.  Pist  duo, 

Harm   2.50  n,   Fanf   2 —  n    Gobert,    Naudin. 

-  Souvenir  de  Maisons-Laffite.     Polka,   Harm 

ou  Fanf,  Contrech.  Baryton  1.25  n,  Cond. 
— 25  n  Gobert,  Naudin. 

-  Souvenir    de    Robinson,     Polka,     Harm    ou 

Fanf,  Contrech,  Bar  1.25  n,  Cond.  — 25  n 
Gobert,   Naudin. 

-  Traite  Gßnöral  et  Pratique  de  Musique  Vo- 

cale  ou  Solfdge  ä  2  et  3  voix.  Partie  du 
Professeur  6— n,  Extrait  S,  ler  T,  2eT, 
MS,  Ca,  Bar,  B  ä  1.75  n  Gobert. 

-  Velleda,  Fant.  Harm  ou  Fanf  av.  Pist,  Bügle 

Contrech.     pet.    Bügle  Cl  Bar    3 — n,    Cond. 

— 75  n   Gobert,  Nalidin. 
-Zelia,  Valse,  Ha^-m  ou  Fanf   (Contrech.  pet. 

Bügle  ad  üb.)    1.25  n.  Cond.  — 25  n  Gobert, 

Naudin. 
Boschet    L.     Pays     natal,     romance     1.70  n 

Amand. 
Boschetti  A.  Andemo  in  gondola  a  respirar, 

Mazurka  2 —  Venturini. 
Boschetti    G.   Omaggio  agli   studiosi,   Gavot- 
tina — 20  n  Ranzvni. 
Boschetti   Victor,  Bud'  milostiv  mi  „Otce'' ! 

(Hudebnl,   Pfiloha   Zlate   Prahy,   Roc.   VI, 

eis.  3)    1—  Otto. 

-  Zwei   Lieder :     1.    Kindesklage.     2.    Winters 

Beginn  2 —  Wiener  Musikverlagshaus. 
-Zwei  Vierkreuzerstücke,  P:    1.   Marciale.   2. 

Tempo  dl  Vaise  1.50  Kahnt. 
-Vogel  im  gold'nen  Bauer   1.20   Goll. 
Bosch!    P.   Coraposizioni   vide   II    Fanfarista 

moderno. 

-  Un  bacio  al  buio. 

-  Barbera. 

-  Catena  d'amore. 

-  Eterno  Addio. 

-  Lucia. 

-  Ricordo  funesto. 
- Teresa. 

-  Ultimo   tributo. 

Boschis  L.  Pastorella.  Polka  1 —  Mariani. 
Bosco  A.   Angelo,   Mazurka  — 20   II   Mando- 
lina. 


Bosco  G.  Ricordi:  Op.  16  Leggiadrie  Musi- 
cal!, Album,  P  9 — :  N.  1.  Le  prime  gioie, 
Valzer  4.50.  N.  2.  Cicaleggio,  Polka  1 — . 
N.  3.  Vorrei  .  . .  e  non  vorrei.  Polka  2.50. 
N.  4.  Con  tutta  Tanima,  Mazurka  1.50. 
N.  5.  Sempre  con  te!  Mazurka  1 — .  N.  Ö. 
Saluto,  Galop    (a  quattro  mani)    3 — . 

-  17   Rassegnazione,   Mazurka,   Jfms   4.50 

-  18  L'Elegante,  P  2.50. 

-  19  La  Chinese,  Mareia  Carnevalesca,  P  2 — . 

-  20  Un  fiore,  Romanza  3.50. 

-  21   Ricordo,  Romanza   2.50. 
-22  T'amo!  Romanza  3 — . 

-  23  La  Rosa,  Allegoria,  M»S'.  T  ä  3—. 
-24  Ricordati  di  nie!   Stornello  2.50. 

-  26   Dolci    Rimembranze,     La    Rosa     Ligure, 

Aria  2.50. 

-  27  Scegli   uno  sposo  giovane,  Aria,  B  2.50. 

-  28  Brindisi  3.50. 

-  41    Ricordi     giovanili,     Piccolo     preludio    e 

tempo  di  snazurka,  P  3 —  Mariani. 

-  Addio !   Mareia,  ^ms  3 — . 

-  Album,  /*  8— :  N.  1.  Follia,  Polka  2—.  N.  2. 

lUusione,  Schottisch  2.50.  N.  3.  A  te  vi- 
cino!  Polka  2 — .  N.  4.  Devo  lasciarti!  Ma- 
zurka 2.50.  N.  5.  Addio!  Mareia  (a  quat- 
tro mani)    3 — . 

-  A  te  vicino,  P  2 — . 

-  Devo  lasciarti !   P  2.50. 
-Follia,  P  2—. 
-Illusione,  P  2.50. 

-  Inaugurazione  della  Strada  Ferrata  in  Ge- 

nova   4 — . 

-  Lode   a  Gesü   Bambino   — 20   Libreria    sale- 

siana. 
■  La  piü  cara  luce  3 —  Mariani. 
-11   Re   nel   Vundherold,   Scena    e  Preghiera: 

Gran  Dio,  deh!  ti  commova,  B  2.50. 
Boscodelli,  Wevecometoit,  March,  FullBrass 

and  Reed  Band  — 50  Fischer. 
Boscolli    A.   L'Assoraption,   Marche   de   Proc. 

Harm  ou   Fanf   1 —  Kessels. 

-  Santa   Lucia,    Valse   de   Concert.   Harm   ou 

Fanf  1.25  Kessels. 

-  La  Speranza,  Fantaisie,  Harm  ou  Fanf  2.50 

Kessels. 

Boscolo  E.  Mesto  ricordo,  Fant.  P  3 —  Ma- 
riani. 

Boscoop  Cornelis,  50  Psalmen  Davids,  met 
vier  partiien  (Dr.  Max  S  e  i  f  f  e  r  t) , 
Part  6 — ,  per  Stem  —80,  per  Stel  1.25  De 
Algem.  Muzickhandel,  (Publik  d.  Maat- 
schappij  tot  Bevordering  d.  Toonkunst,  Bd. 
22)    10.20  n,  St  1.40  n  Breitkopf. 

Boscovitsch.  Ot^b  HC^ero  ^^-fejiai'B.  Polka-Ma 
zurka  — 60  Jurgenson. 

Boscovitch  Fr.  Rözsavölgyi,  P:  Op.  8  La 
priöre   de   la  flauere   1.20. 

-  16  Les  mamelukes,  Danse  Orientale  1.60. 

-  17  Le  chant  des  airönes,   Caprice   1.60. 

-  19  Les  tambours,   Fanfare  militaire  2 — . 

-  22  Les  cloches  de  noel,  RSverie  1.60. 

-  32  Dans  ma  barque,  Etüde   1.60. 

-  116  Le  mirliton,  Chanson   Bretonne   1.50. 

-  Danse  des  ondines,  Fantome  1.60. 

-  L'amour,  R§verie   1.60. 

-  Marche  des  Amazones  1.20. 

-  Pluie  des  etoiles,  Caprice  2 — . 

-  Salut    ä    ma    Patrie,     Rhapsodie    hongroise 

2.40. 

-  Souvenier   ä  Vienne   1.60. 
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Boscovitz    F.   op.   9   Xocturne     (Chopin), 

P  — 35  Mc  Einley. 
-18  Valse     (Cliopin),  P  — 40  Mc  Kinley. 

-  20   Chanson  tyrolieime,  P   1.50   Schott. 

-  22  Les   tambours,   fanfai-e  militaire,  P   5 — 

Heu  gel. 
■  26  Souvenir  de  Vienne,  Galop  de  Coneert,  P 
— 50  Gordon,  6 —  Ueugel. 

-  28  Les  Cloches  de  Noel,  revei'ie,  P  6 —  Leduc. 

-  53  Bohemia,  capriee  de  salon,  P  1.50  Schott. 

-  54  Berceuse  hongroise,  P  6 —  Leduc. 

-  57  Caraaval  hongrois,  capriee,  P  2 —  n  Gregh. 

-  58  Le  Vesuve,  polka  brillante,  P  1.70  n  Oregh. 

-  60  Fanfare   des   Dragons,   P  1.50   Fürstner, 

4/ —  AsMoivn,  — 50  Ditson,  (J.  T  h  e  o  p  h  i  1, 
Bunch  of  Daisies  6)  — 35  Ellis,  — 40  Gordon, 
White,  6 —  Leduc,  4tns  bj —  Ashdoum,  1 — 
Ditson,  (R.  de  Vilbac)  1.25  Schirmer,  1 — 
White,  9—  Leduc,  H  (G.  Cornfede)  1.65  n 
Mustel. 

-  60    Guirlande   de   Perles,    P  6 —    Grus,    3 — 

Mciriani. 

-  62  Coneert   d'oiseau.    Capr.  P  3/ —  Äugener. 

-  65  Serenade  espagnole,  P  6 —  Leduc. 

-  66  Marche  aux  flambeaux,    P  7.50,  4)7is  9 — 

Leduc. 
-67  Le  Chant  du  Matin.  I«  Idylle,  P:  1.50 
Fürstner,  — 60  Ditson,  — 40  Gordon,  — 60 
Schirmer,  3/ —  Williams,  — 50  Willig,  6 — 
Leduc,  1.50  Bevilacqua,  1 —  Xapoleao,  4ms 
41—  Williams,  FP  (Palm er)  3/—  Williams. 

-  68  La  Valse  des  feuilles,  P  7.50  Ledue. 

-  69  Trot  de  1' Amazone,   P  — 60   Gordon,  6 — 

Ledue. 

-  70  La  poste  aux  grelots.  Galop  — 75  Ditson, 

Gordoti,  7.50,  4ms  9 —  Leduc. 

-  71  Le  Chant   du   soir,   Idylle,   P  6 —  Leduc, 

1.50  Bevilacqua,  2 —  Napoleao. 

-  72  Avant  le  combat,  sc&ne  militaire,    P  6 — 

Leduc. 

-  73  Sous  les    palmiers    (under   tbe    palms),    P 

— 40  Gordon,  6 —  Leduc. 

-  75   Illustration    de    la    Grande   Duchesse   de 

Gerolstein,  P  7.50  Jouhert. 

-  76  La  Bohemienne,  chanson,  P  6 —  Leduc. 

-  77  L'n  reve  de  bonheur,  reverie,  P  6 —  Ledue. 

-  78  L'ne  lärme,  reverie,  P  6 —  Leduc. 

-  80  Grand  torchlight  march.  March  aux  flam- 

beaux — 60  Brainard. 

-  81  Evening  chimes.  Carillon  du  soir,  P  — 60 

Brainard. 

-  81  La  Marseillaise,  de  Rouget  de  l'Isle,  fan- 

taisie  6 —  Leduc. 

-  82  Valse  des  sirfenes  7.50,  4ms  9 —  Leduc. 

-  83  Vesper  bells,  P  — 60  Brainard,  7.50  Leduc. 

-  84   Faiiy   harp.    Etüde   de    Coneert,   P  — 75 

Brainard. 

-  84  Mazurka  hongroise  6 —  Leduc. 

-  85  Chant  du  berger,  Souvenir,  P  6 —  Leduc. 

-  86  Capriee   sur   un   thfeme   allemand,   P  6 — 

Ledue. 
•  87  Envoi  de  fleurs,    souvenir,   P  5 —  Ledue. 

-  89   A   franc-etrier,    allegro  militaire,    P  5 — 

Leduc. 
- 112  Christmas  bells,  P  — 50  Ditson. 
- 114  Indrod.  et  Menuet,  P  1 —  Schirmer. 
-124  Carine.  Mazurka  brill.  —60  Bohlfing. 
- 125  Marianka.   Danse   Polonaise   — 60  Rohl- 

fing,  1.20  Schuberth  jr. 


- 126  Marche   Heroique.    Sc&ne   militaire  — 60 

Bohl  fing,  1.20  Schuberth  jr. 
- 127    Gold    Drops    (Goldtropfen).    Chanson    ä 

boire,  P  — 60  Rohlfing. 
-128    Carnaval    Hongrois,    P   — 60    Kohlfing, 

1.20  Schuberth  jr. 
-129    Dragoon    Guards,    Grand    Galop    Milit. 

—60  Rohlfing. 
-130  Gavotte  Imperiale  —60,  (H.  Thiele)  and 

Bold  Ferd.  op.  7,   To  be  sure.    (Ja  wohl.) 

Polka  Mazurka,  0  1 —  Rohlfing. 
- 131    La    petite    Princesse,    Gavotte,    P    3/ — 

Chappell. 
- 143    Chanson   Provencale.    Serenata,   P  — 60 

Rohlfing,  1 .20  Schuberth  jr. 
-298   N.   1.    Thoughts   of   Home.    Rgverie,    P 

— 30.  N.  2.  Harvestei-'s  Dance.  Pastorale,  P 

—30.    N.  3.  The  Silver  Bark.  Barcarolle,  P 

—30.    N.  4.  The  Merry   Plow-boy,   P  —25. 

N.  5.  The  Cuckoo  and  the  Wanderer,  P  —30. 

N.  6.  Present  Arms.  Scene  militaire,  P  — 30 

Presser. 
-Angelina.  Reverie,  P  — 65   White-Smith. 

-  At  Parting,  P  —40  Mc.  Kinletj. 
-Barcarolle   (Venetian  Boat   song.   Mendels- 
sohn), P  —40  Mc.  Kinley. 

-  Bella  Napoli  2/—  n  Enoch,  —60  White,  AI— 

Williams;  Duet  4/ — ,  two-part  song  — /6  n 
Enoch. 

-  Beils  at  Twilight,  P  —40  Mc.  Kitiley. 

-  Beils  of  Geneva,  P  — 65   White. 

-  Break  of  Morn,  P  — 40  Mc.  Kinley. 

-  By  the  river,  P  — 40  3Ic.  Kinley. 

-  Camelia,  valse  6 —   Grus. 

-  Campanella,  (P  a  g  a  n  i  n  i),  P  — 40  3Ie.  Kinley, 

-  Chanson    des    villageoises    Bohemiennes,     P 

4/ —  Ashdoum. 

-  Chanson  du  Moulin,  P  3/ —  Donajowski. 

-  Le    chant    des    sir&nes.    Capr.-etude,    P   4/ — 

Ashdown. 

-  Conqueror  March,  MandO  — 40  Mc.  Kinley. 

-  Consolation.  Nocturne,  P  — 40  Me.  Kinley. 

-  Cujus  Anima,  P  — 40  Mc.  Kinley. 

-Danse    aux   Eperons,   P  (J.  E.  Newell)  2/6 
Forsyth. 

-  Distant    bells.    Morceau   characteristique,    P 

— 50  Ditson. 

-  Dora  Waltz  — 40  3Ic.  Kinley. 

-  Dream  and  the  waking  2/ —  n  Jeffery. 

-  Elena.  Spanish  Serenade,  P  — 40  %lc.  Kinley. 

-  Entre  Nous.  Chanson  d'Amour,  P  2/ —  Do7ia- 
jowski. 

-  Evening  Bells,  P  — 40  Mc.  Kinley. 

-  Evening  Star,  P  — 40  Me.  Kinley. 

-  Eventide  — 60  Ditson. 

-  Fairest  of  all.  Waltz  — 75  Ditson. 

-  Farewell.  Reverie,  P  — 40  Mc.  Kinley. 

-  For  thee  and  thee  alone  2/ —  Boosey. 

-  Funeral  March   (Chopin)   — 35  Mc.  Kinley. 
-Galop  Militaire  (Mayer)  — 40  Mc.  Kinley. 

-  Garland    of    roses.    Mazurka    de   coneert,    P 

—65   White.  , 

-  Gavotte.  G  minor  (B  ach),  P  — 40  Mc. 

-  Gitana  2/ —  n  Hopwood. 
-Grand    Valse    brillante    (Chopin),    P    — 4C 

Mc.  Kinley. 

-  Les  Grelots.   (Sleigh-bells.)    Galop  brill.  —71 

Schirmer,  4ms  1 —  Schirmer. 

-  Hungarian    Dance   N.   7   (B  r  a  h  m  s),  P  — 4( 

Mc.  Kinley. 
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Hunter's  call,  P  — 40  Mc.  Kinley. 

Hunting  Song  (Schumann),  P  — 40  Kinley. 

In  the  Valleys  of  Castilla  4/ —   Chappell. 

Jack's  wedding  morn  4/ —  Chappell,  Willi- 
ams, P  (William  Smallwood  Pleasing  Themes 
35)  1/—  Ghappell. 

King  Neptune  March,  MandO  — 40  Mc. 
Kinley. 

Largo  (Handel),  P  — 40  Mc.  Kinley. 

Last  Hope,  P  — 50  Mc.  Kinley. 

Little  Journeys  to  Melody  Land,  P  — 50 
Mc.  Kinley. 

Look  before  you  leap  4/ —  Ashdown. 

Mazurka  (C  h  o  p  i  n),  P  — 40  Mc.  Kinley. 

Meadow  Song,  P  — 40  Mc.  Kinley. 

Meditation,  P  — 40  Mc.  Kinley. 

Melody  in  F  (Rubinstein),  P  —40  Mc. 
Kinley. 

Merry  Hussar,  P  — 40  Mc.  Kinley. 

Merry  Wanderer,  P  — 40  Mc.  Kinley. 

Military   Polonaise   (Chopin),    P  — 40   Mc. 
Kinley. 
•  Minuet  (Mozart),  P  — 40  Mc.  Kinley. 

Le  Älirliton  (C  h  a  n  s  o  n  B  r  e  t  o  n  n  e)  —75  Pond. 

Mountainer's  Farewell,  P  — 40  Mc.  Kinley. 

■  My  f ate  4/ —  Gramer. 

Nocturne  in  B^)  (Fiel  d),  P  —40  Mc.  Kinley. 

■  Ocean  spray.  Waltzes  — 75  Ditson. 

■  Old  horseshoe  — 60  Ditson. 
0  loving  eyes  — 50  Church. 
Pastorale,  P  — 40  Mc.  Kinley. 

Polish    Dance   (S  c  h  a  r  w  e  n  k  a),    P  — 40  Mc. 

Kinley. 

La  priere  de  la  fiancee,  P  3/ —  Ashdoivn. 
Quaint  Airs  and  Dances,   P:  N.  1 — 6  ä  3/ — 

Chappell. 
Queen  Bess,  P  — 40  Mc.  Kinley. 
Queen  Elizabeth's  minuet  — 50  Ditson. 

■  P^akoczy    March     (B  e  r  1  i  o  z),     P    — 40    Mc. 

Kinley. 

The  Rivals.  Neapolitan  duet  4/ —  Chappell. 

The  rolling  stone  4/ —  Gramer. 

Rose  d'amour,  mazurka  1.50  Schott. 

Rose  des  champs,  mazurka  7.50  Heugel. 

Rose  et  papillon.  Capr.-etude,  P  4/ —  Ash- 
down, — 40  Mc.  Kinley. 

Sailor's  love  — GO  Ditson. 

■  Serenade  espagnole,  P  4/ —  Augener. 
Simple    Confession    (Thome),    P    — 40    Mc. 

Kinley. 

Song  of  the  Mills,  P  —40  Mc.  Kinley. 
Souvenir  ä  Vienne.  Galop  de  concert,  P  4/ — 

Ashdow7i. 
Souvenir  de  Byarritz.  Aubade  et  Mazur  1.50 

Haslinger. 
Souvenir  du  Bai,  P  4/ — ,  (Orchestral  Journal 

327)  FullO  21—  n,    Septet  1/—  n  Ghappell. 
Spinning    Song    (Flying    Dutchman),    P 

—40  Mc.  Kinley. 

Starlight  Gavotte,  P  —40  Mc.  Kinley. 
Suitana  Gavotte  — 60  Ditson. 
Sur  les  Flots.  Barcarolle,  P  4/ —  Donajowski. 
Sweet  Content,  P  — 50  Mc.  Kinley. 
Sweet  Ethel.  Waltz  —75  Ditson. 
Sweet  nightingale  — 50  Church,  — 60  Ditson, 

4/ —  Williams,  quart.  — 06  Ditson. 
Swing  Song,  P  — 40  Mc.  Kinley. 
Taranteile  (Heller),  P  —40  Mc.  Kinley. 

■  Three  knights  of  old  4/ —  Chappell. 

■  Tossing  the  hay  4/ —  Ghappell. 


-  Under  the  Linden,  P  — 40  Mc.  Kinley. 

-  Valse    Caprice      (R  u  b  i  n  s  t  e  i  n),     P    — 40 

Mc.  Kinley. 

-  Valse  des  sirönes  4/ —  Ashdown. 

-  Valse  Miniature  — 75  Pond. 

-  The  Vespei:  Hour.  Idylle,  P  — 40  Mc.  Kinley. 

-  Virginia.  Reverie,  P  3/ —  Ashdoivn. 

-  Wanda.    Mazurka   —40,   MandP,   MandO    ä 

—40  3Ic.  Kinley. 

-  White  Shells  — 60  Ditson. 

-  WMUard  Waltzes  — 50  Bloom. 

-  Words    of   Love,    MandP,    MandO    ä    — 40 

Mc.  Kinley. 

-  Yes  — 50  Ditson. 
Boscu  L.   Venturini : 

-  Amor  crudele !  Aria  drammatica  3 — . 

-  Baciami !  Romanza  in  chiave  di  sol,  ST  3 — . 

-  Ballerem,  ballerem!  Polka  1.50. 

-  L'enfant  gäte.  Mazurka-Rebus,  P  1.50. 

-  La,  Fa,  Re.  Bizzarria  artistica.  Polka  2.50. 

-  Lontano  da  nie!  Pensiero  melodico  2.50. 

-  Mestizia.  Mazur  dms  3 — . 

-  Oh,  com'fe  buono !  Mazurka  2 — . 

-  Povero  amore  !  Romanza  3 — . 

-  Quando  ....  Romanza  drammatica  4 — . 

-  Ridente  avvenire.  Polka  1'50. 

-  Se  fossi  un  uomo.  Valzer-Scherzo  4 — . 

-  T'amo  !  Valzer  d'amore  3.50. 

Böse  Fritz  von  (1865),  op.  2  Drei  Gesänge, 
SATB:  Nr.  1.  Bei  der  Trauung.  „Segen 
über  diese  Stunde".  2.  Wanderers  Nachtlied. 
„Der  du  vom  Himmel".  3.  Himmlische  Zeit, 
o  selige  Zeit.  „Ist  es  denn  wahr",  ä  Part 
u.  St  1.20  0.  Forberg. 

-  3  Nr.  1.  Albumblatt,  P  1—.  Nr.  2.  Menuett, 

P  1.25   Carisch. 
-Neujahr:     Das    Jahr    entflieht,     die    letzten 
Stunden    scheiden,    TTBB,   Part  u.  St    1.40 
Bei'iiecke. 

-  Novellette,  PI —  Schuberth  jr. 

Böse  Julia  von  (1869),   Drei  Lieder  1.80:   Nr. 

1.  Morgenlied  1 — .  Nr.  2.  Das  Meislein  — 60. 

Nr.  3.  Zauberhütchen  1 —  Leuckart. 
-Zwei  Lieder:    Der  Mutter  Wiegenlied.  Trost 

1 —  0.  Forherg. 
Boseck  Oscar  J.  Before  the  Pastor   Says  the 

Word  — 50  National  Music. 
Boselii,  Germaine,  polka  1 —  n  Delmouly. 

-  Joyeux  Bataillon,    marche,    1 —  n  Delmotily. 

-  Odette,  maz.  1 —  n  Delmouly. 

-  Preludio,  Ghit  — 15  II  Goncerto. 

-  Tempo  di  mazurka,   Ghit  — 15  II  Goncerto. 

-  Vita  allegra,  Polka,  Ghit  — 15  II  Goncerto. 

-  Yvonne,  valse  1 —  n  Delmouly. 

Boselii  A.  Le  Baiser  maternel.  Schottisch  1 — 
Mariani. 

-  Bontö  de  coeur.  Mazur  1 —  Mariani. 

-  Costanza  1.50  Ricordi. 

-  Etait-il  un  reve?  PI —  Mariani. 

-  La  Geniale.  Polka  1 —  Mariani. 

-  Heureux.  Mazur  1 —  Mariani. 

-  Lucera,  P  1.50  Ricordi. 

-  Mazurka  1 —  Mariani. 

-  Non  ö  piü,  romanza  2 —  Perosino. 

-  La  premifere  danse.  Polka  1 —  Mariani. 

•  La    Regina     delle     Amazzoni.     Mazur     1.50 

Mariani. 
-La  vie  ä  Turin.  Valse  3 —  Mariani. 
Boselii  G.  Societe  nouvelle: 
■  Les  Cygnes  1.70  n. 
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-  Duo  des  Naiades  1.70  n. 

-  Les  preludes  1.70  n. 
-Rayon  de  lumiere  1.70  n. 

-  Le  remords  de  Judas  1.70  n. 

-  Voici  le  soir,  Serenade  1.70  n. 

Boselli  Jules,  La  Mort  d'Armide,  drame  lyri- 
que,  Part  15 —  n  Societe  nouvelle. 

Bösen  F.  Ahasverus  (Der  ewige  Jude),  (Bass 
Sgs.  8  and  Germania  24)  2/ —  n  Augejier. 

-Ave  Maria  (Fr.  Schubert),  Fantaisie,  VP 
1.80  Simrock. 

-Bluette,   VP  1.30. 

-  The  enchanted   land   (Das    Zauberland).   Ger- 

mania 240)  1/ —  Augener. 

-  Frühlingsmorgen,  2S.  Wie  reizend,  wie  wonnig 

ist  alles  umher!  1 —  n  Breitkopf. 

-  Drei  Gesänge,  Bar.  B  ä  2 —  Breitkopf:    Nr. 

1.  Soldatenliebe:  Steh'  ich  in  finstrer  Mitter- 
nacht, 2.  Des  alten  Baumes  Klage:  Mir 
armen  alten,  3.  Herbstlied:  Ein  Ritter  ist 
der  Herbst. 
-R  Notturnos,  P:  Nr.  1.  Das  Irrlicht,  2.  Ein 
Traum,  3.  Der  Felsenbach  2 —  Breitkopf, 
ä  3/ —  Augener. 

-  The  Outpost  (Die  Feldwache)  (Germania  241) 

1/ —  n  Augener. 

-  Sailors'    farewell     (Der   Matrosen    Abschied) 

3/ —  Williams. 

-  Serenade     (In    dem    Himmel    ruht    die    Erde 

1/ —  Novello. 
-The    Shamrock.    Three    Dances:    1.    Mazurka 
1/—   n,    2.    Polka    1/—  n,    3.    Waltz    1/6   n 
Novello. 

-  Valse  brillante,   VP  1.80  Simrock. 

Bosetti  C.  Would  I  were  with  thee  — 40  Ditson. 
Bosetti  P.  Indispensabile  Esercizio  giomaliero, 

Cl  6.50  Ricordi. 
Bosi,  L'Epifania,  Melodramma  sacra,  Canto  P 

3 —  n  Bertarelli. 

-  Soave    ricordo,    mazurka,  2MandChit    — 15 

II  Cojicerto. 
Bosiers  Jos.    Air    de   Chasse,    P  2 —  n  Faes. 

-  Loreley,  P  2 —  n  Faes. 

Bosiljevac  Alex.  op.  42   La  Serenade.    Mazur 

1.20  Hoffmann. 
-44    Sänger -Marschlied,     TTBB,     Part    —60 

Hoffmann. 

-  Cisaf  skä    mse.    TTBB    prüv.    Varhan,    Part 

2.40,  hlasv  1.60  Hoffinann. 
-Kaiser-Messe,   TTBBOrg,  Part  2.40,  St    1.60 

Hoffmann. 
Bosiljevac   J.   op.    11    Hrvaticam.    Kolo    1.20 

Hoff  mann. 
- 12    Puna     srca,     pune     case.     Marsch     — 80 

Hoff  mann. 
- 13  Nase  pjesme.  Gavotte  sur  de  themes  croätes, 

PI —  Hoff  mann. 
Bosio  E.  Amalia.  Mazur    eleg.  2 —  Mariani. 

-  Elisa.  Mazur  eleg.  2.50  Mariani. 

-  Ricordi  di  campagna.   Mazur    2 —  Mariani. 

-  Sarä  eterno  il  nostro  amore.    Mazur    1.50  n 

Mariatii. 
Bosio  G.  Sai  tu  fanciulla  1.50  Mariani. 
Bosio    R.   op.   2    Perchö    non    m'ami?!    Valse 

1.50  n  Maria7ii. 

-  Entre  Violetas  y  Jasmines.  Schottisch  1.50  n 

Mariani. 
Bosisio,  Les  Andalouses,  valse,  0  av.  castagen. 
ou  tamhour  de  basque  ad  lib.   1.50   Oaudet. ' 


-  Angiolina.  Valse  5 — ,  V,  Cornet  ou  Fl  (Musique 

de  Danse  pour  Instruments  seuls.  3^  collection 
N.  56)  —10  n  Be?ioit. 

-  La  Belle  Gipsy,  valse,  0  1.50  n   Oaudet. 

-  Les  heiles  de  nuit.  Valse  3/ —  Ashdoimi. 

-  Le   Bouquet   de    camelias,    valse,    0    1.50   n 

Oaudet. 

-  Celina.  Polka-Mazur,  V,Gornet  ou  Fl  (Musique 

de  Danse  pour  Instruments  seuls.  3^  collection 
N.  59)  — 10  n  Benoit. 

-  Crimea.  Galop,    FullBand  2/8,  MediumBand 

2/ — ,  SmallBaml  1/4  Haickes. 

-  Les  Dames  de  la  Cour,  valse,  0  1.50  n  Oaudet. 

-  Les    Dames     de     Varsovie.     4    Polkas     2.50 

Mariani. 

-  Diable    au   Moulin.    Quadrille,    FullO    — 75, 

SmallO  —50,  P  acc.  —20  Hawkes. 

-  L'Engage  volontaire.    Quadrille   4.50  Benoit. 

-  English.  Quadrille,  FullO  — 75,  SmallO  — 50, 

P  acc.  — 20  Hatvkes. 

-  La  Esmeralda.  Valse  3/ —  Ashdown. 

-  Le  fidfele  berger,  valse  1.70  n  Costallat. 

-  Follette,  valse,  0  1 —  n  Pinatel. 

-  Fusees,    galop,    FullO   — 75,    SmallO    — 50, 

P  acc.  — 20  Haivkes. 

-  Gallant  Trumpeter,  polka,  FullO  — 75,  SmallO 

—50,  P  acc.  —40  Haivkes. 

-  Germania,    CornetP  1/6,    Cornet  with  FullO 

1.75,    SmallO  1.40  n,   P  acc.   —40  Hatvkes. 

-  II  Giuramento,  Oper,  Quadr.    N.  1,   2    ä  1 — 

Cranx. 

-  Les  -Gondoles  de  la  Tamise,   valse,  0  L50  n 

Oaudet. 
-Hebe,    valse,    0    1.50    Oaudet,    FullO   —75, 
SmallO  — 50,  P  acc.  — 20  Haivkes. 

-  L'Ile  de  Wight,  valse,  0  1.50  n   Oaudet. 

-  Isabelle,  valse,  0  1.50  n   Oaudet. 

-  Jenny  Lind,  valse,  0  1.50  n   Oaudet. 

■  La  jolie  Messagfere,  valse  5 —  Benoit. 

-  Lelia,  valse,  0  1.50  n   Oaudet. 

■  Les  Lionnes,  valse,  0  1.50  n   Oaudet. 

■  Les  Lorettes,  valse,  0  1.50  n   Oaudet. 

■  Mazagran,  quadr.  0  1 —  n   Oaudet. 

■  Medeah,  valse,  0  1.50  n   Oaudet. 

Milia,    valse,    0    1.50   n     Oaudet,   Harm    (E. 

Andre),  Part  6 —  n  Evette. 
Les  Muses,  valse,  0  1.50  n   Oaudet. 
Les  Persanes,  valse  5 —  Benoit,   V,  Cornet  ou 

Fl    (Musique    de    Danse    pour    Instruments 

seuls.  3^  collection  N.  57)  — 10  n  Benoit. 
Polonia,  Varsouvienne,  FullO  — 75,   SmallO 

—50,  P  acc.  —20  Hawkes. 
Le    Pont   Saint-Michel.    Quadrille,   V,  Cornet 

ou  Fl  (Musique  de  Danse  pour  Instrumenta 

seuls.  3^  collection  N.  51)  — 10  n  Benoit. 
Princess,  Varsouvienne,  FullO  — 75,  SmallO 

— 50,  P  acc.  — 40  Hawkes. 
Rachel,  valse,  0  1.50  n  Oaudet. 
La  Reine,  valse,  0  1.50  n   Oaudet. 
Reve  d'amour,  schottisch,   0    1 —  n  Pinatel. 
Le  Roi  d'Yvetot,  quadrille,    sur    des    chants 

popul  et  enfantins,  0  1 —  n   Oaudet. 
Rose,  valse,   0  1.50  n   Oaudet. 
Les  Sibylles,  valse,   0   1.50  n   Oaudet. 
Le  Soir  des  noces,  valse,  0  1.50  n   Oaudet. 
Une  Soiree  musicale.    Quadrille  4.50  Benoit. 
Somnambula,  Schottisch,  FullO  — 75,  SmallO 

—50,  P  acc.  —20  Hawkes. 
Souvenir   de    Cadix.     Ouv.    0   2 —  n  Debert, 

Bolero.  Cl  Fl  Cornet  (Catlin),  Cundy,  0  av. 


Bosisio  Souvenir  de  Cadix 
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Gl(Fl)Pist  2—  n,  P  cond.  — 50^n  Qaudet, 
Military  Band  1.50  Gundy. 

-  Souvenirs  d'Eeosse.  Quadrille  4.50,  V,  Cornet 

ou  Fl  (Musique  de  danse  pour  Instruments 
seuls.  3e  collection  N.  52)  — 10  Benoit. 

-  Souvenir  de  l'Exposition   de  Londres,   valse, 

0  1.50  n  Qaudet. 

-  Steeple  chase.    Quadr.  3/ —  Ashdoivn. 

•  Venus   et   sa   cour,   valse,   0  1.50  n   Qaudet. 

-  Victoria  ä  Paris.     Quadrille  4.50  Benoit. 

-  Windaor,  valse,   0  1.50  n   Qaudet. 
Boskerck    van,    Le    rapide   galop,    P   2 —    n 

Hachette. 
Boslet  Ludwig,  op.   4   Motette,  SATB,    „Wie 
lieblich    sind    deine    Wohnungen    o    Herr", 
Part  —60,   St  —80  Uickhardt. 

-  5  Naturfreiheit,  SATB,    Part    —80,    St    1— 

Laickhardt. 
-6  Sonate  Nr.  2,  Org  3—  Eisoldt. 
- 10  Sonata  N.  3  in  E  min.  Org  3/ —  n  Schott, 

3 —  Schott  Fr  er  es. 
-11  Charakterstück,  P  1.20  Eisoldt. 
- 13  Große  Festfantasie,   Org  2 —  Reinecke. 
- 14  Arioso  und  Fugato,   Org  1 —  Forberg. 
- 15  Sonate  (N.  IV)  in  B-moll,  Org  3—  Forberg 
- 16  Vor-  und  Nachspiele   zum  Gebrauche   bei 

dem  kathol.  Gottesdienste,  Org  3 —  Forberg 

•  17  Präludium  und  Ciacona,  Org  3 —  Eisoldt 
-20  Zwei    Trios,     VVcOrg(H),    Nr.    1     1.80 

Nr.  2    2—  Eisoldt. 

-  21  Drei  Veni  Creator  Spiritus  und  ein  Pange 

lingua,  SATB,  Part,  St  ä  — 80  n  Feuchtinger. 

-  22  Zwölf  größere  Orgelstücke,  2  Hefte  ä  2.50  n 

Feuchtinger:  I.  Nr.  1.  Präludium  und 
Doppelfuge,  D-dur.  2.  Fantasie  zu  einem 
alten  Kirchenlied,  G-dur.  3.  Festpräludium, 
B-dur.  4.  Fantasie,  As-moll — As-dur.  5.  Ein- 
leitung und  Doppelfuge,  H-moll.  6.  Fest- 
präludium, D-dur. 

II.  Nr.  7.  Einleitung  und  Fuge,  A-moU. 
8.  Nachspiel  (Kanon),  F-dur.  9.  Indroduktion 
und  Trigalfuge,  A-moll  (Nachspiel).  10.  Prä- 
ludium, G-dur.  11.  Festpräludium,  F-dur. 
12.  Adagio  (freier  Kanon),  G-moU. 

-  23  Praeludium    et   Fuga,    E-moll,    Org    1.80 

Sehweers. 

-  24    Festpräludium     und    Hymne,     Org    1.20 

Junue. 

-  25    Drei     Tonstücke,     Org :     Festpräludium, 

Recitativ,  Finale  2.50  Rieter. 

•  Thema  und  Variationen,   Org  2 —  Eisoldt. 
Bosone    Aug.    Mon    Printemps.     Valse    Salon 

4.50  Mariani. 
Bosone  G.  Ortensia  1 —  Ricordi. 

Bosoni  C.  E.  Ricordi:  Op.  3  Graz!  e  Curiazi. 
Marcia   trionf.  var.  2 — . 

-  5  Marcia  trionfale,  P  3 — . 

-  6  Notturno  sentimentale,  P  1.80. 

-  8  Terzetto  nella  Luisa  Miller,  4ms  2.50. 
-10  Andante,  P  3—. 

- 11  Largo    finale    dell'Atto    II   della  Traviata, 

variato,  P  2.50. 
- 12  La  Traviata.   Romanza :  Addio  del  passato, 

bei  sogni  ridenti,  variata,  P  2.25. 
-Aida,  Rom.    Celeste  Aida  trasc.  P  4 — . 
-Altri    di!    (Other    Days),    Romanza    — 35 

Schirmer. 
-La    Gioja    (Joy),    Valser    de  Bravoura  — 75 

Schirmer. 
-Marcia,  P  1 — . 


-  Notturno,  P  1.50. 

-  2  Pensieri  melodici,  P  ä  2 — . 
-Rigoletto,     Canzone,     vai-.    P    1.25,    1.50 

Quimaräes. 
Bosponnier,  Espansion,  mazurka,  Mand  — 30  n, 

Mand  Chit  — 75  n,  2 Mand  Ghit  1 —  n  Rugi. 
Bosquellas.     Seis     Canciones.      1.    El    Pesar, 

2.  Una  lagrima,    3.  A  tu  retrato,    4.  Atala, 

5.  Lubina,  6.  La  Desconfianza,  ä  8 —  Lemoine. 
Le  Bosquet  de  Jeannette  — 25  n  Debert. 
Bosquet.  Manuel: 

-  Impromptu- Valse,  P  — . 

-  Lotti's  Polka. 

-  Prelude  etude,  P. 

-  Remembrance  of  Baden-Baden.    Grand  Valse 

—60   White. 

-  Reve  d'automne,  P. 

-  Royal  Piemont,  P. 

-  Souvenir  de  Bourbon  Lancy,  P. 
-Tarentelle,  P. 

Bosquet  A.    op.  1    Mazurka   de    salon,   P  5 — 
Katto. 

-  9  Bouchard   d'Avesnes,   transcr.    brill.    s.    d. 

mot.  de  l'opera  Miry,  P  7.50  Katto. 
- 10  Le  lever,  P  5 —  Katto. 
- 11  No  more  spieen  fantaisie-polka,P5 — Katto. 

-  22  Air  de  Ballet,  P  2 —  n  Gautarel. 

-  Caprice-Valse  6 —  Hamelle. 

-  Le  dessert  des  petits  enfants  2.50  Katto. 

-  Mazurka  de  salon  5 —  Katto. 

-  Te  voir  et  t'oublier,  romanze  3 —  Katto. 
Bosquet  Emil,  Moderne  Technik  des  Klavier- 
Virtuosen  6 —  n  Schott  Freres. 

Bosquet  N.  36  Celebrated  Studies,  Oornet  Alto 
Tenor  or  Baritone  1 —  Goleman. 

-  Les   Fauvettes,    Polka    Fl  (Piccolo)  P  — 60  n 

Standard. 
-La  Gazouilleuse,  Polka  Fl  (Piccolo)  P — 60  n 
Standard, 

-  Golden  robin,  polka  — 35  Ditson,   0  9  Instr 

—50  n,  10  Instr  —60  n,    14  Instr   —80  n 
Fischer. 

-  Nightingale,  polka  —35,  Fl  —30,  Fl P— 75 

Ditson. 

-  Souvenir    de    Baden-Baden,  Waltzes,    10  pts. 

—50,  14  pts.  — 75,  FullO  1 —  Goleman. 

-  Spring  Flowers,  Waltzes,  10  pts.  — 50,  14  pts. 

—75,  FullO  1 —  Goleman. 
Bosquet-Luigini,  Dansez,   chantez,    P   6 —    Le 

Boulch. 
Bossa  A.  Dopo  l'alba  4.50  Lcx^. 

-  Melodia  4 —  Ixxo. 

-  '0  Barbiere  Canzonetta    Napoletana,    P   2 — 

Forlivesi. 

-  Odalisca,  Ixxo. 

-  Ricordati  di  me  1.25  n  Perrone. 

-  Souvenir  2 —  n  Sandoz. 

Bossa  G.  Im  Laubgang  (Nel  viale),  (Musikal. 

Intermezzi    144)    klO    — 80  n   Breitkopf,    0 

1 —  n  Ricordi. 
Bossaers,  Serenade,  part.  1 —  n,  p.  s^p.  ä  — 25  n 

Katto. 
Bossaers    L.  &  Gordigiani    F.   Tantum    Ergo, 

Quart.     0  Santissima,    Quart.    — OG  Ditson. 
Bossaerts,  Benedictio  3  voix,    Org    (Rentsch, 

röpertoire    de    musique   d'öglise  N.  6)    — 50 

Schott. 
Bossänyi  S.    op.   30   Hildegarden-Polka   — 50 

Bosworth. 

-  31  Sophien-Quadr.  1 —  Bosworth. 


Bossard  F.  A.  O  Joy  has  a  voice 
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Bossard  F.  A.  0  joy  bas  a  voice  (Donizetti) 
with   O  — 25  Braitmrd. 

-  Rose  polka,   O  — 40  Brainard. 

Bosse  E.  G.  Quatur,  p.  2VVa  Vc  2—  Koster. 
Bosse  Ludwig,  op.  1    Festpolonaise  1 —  Kott. 

-  2  Drei  Lieder.     Heft  I.    Nr.  1.    „Es    fiel    ein 

Avarmer  Frühlingsregen",  2.  Ständchen : 
„Öffne,  Lieb,  das  Fensterlein"  1.20.  Heft  IL 
Nr.  3.  Scbeideblick:  „Als  ein  unergründlich 
Wonnemeer"  — 60  Kahnt. 

-  3  Liebessterne.     „Die    Sterne    am    Himmel", 

TTBB,  Part  u.  St  1.20  Bauer. 
-4  Nun    weht    es    milde,    TTBB,    Part   u.  St 
1.20  Bauer. 

-  5  Drei  Lieder.     1.  Mainacht,    2.  Die  Nonne, 

3.  Ins  offne  Fenster  1.50  Ries  &  Erler. 
-6  Nr.  1.  Abschied:    „Fahr  wohl  herzliebster 

Schatz",  2.  Ostern:  „Es  lenzt  in  allen 
.  Landen",  SATB,  ä  Part  u.  St  1.20  Bauer. 
Bosselet  Charles    Franz    Maria    (1812—1878). 

Katto :    L'ange  consolateur,  romance  2.50. 

-  L'ange  de  la  chaleur,  melodie  8 — . 

-  Le  bal  champetre,  TTBB,  part.  1 —  n,  p.  sep. 

ä  — 25  n. 

-  La  charite,  melodie  2.50. 

-  Les    chasseurs    egares,    TTBB,    part.  1.50  n, 

p.  sep.  ä  — 25  n. 

-  La  fete    villageoise,  TTBB,    part.    1 —  n,    p. 

sep.  ä  — 25  n. 

-  Les    feux    follets,    choeur    2    voix    eg.    part. 

2 —  n,  p.  sep.  ä  — 25  n. 

-  Ka-ein-ka-a,    TTBB,    part.   — 75  n,  p.  sep.  a 

—25  n. 

-  Les    louis    d'or,    recreation    musicale     pour 

pensionnats,  part.  chant  P  8 —  n. 

-  Messe  ä  3  voix  egales  ace.  Org  part.  4 — ,  p. 

sep.  ä  — 50. 
-Les   mineurs,    TTBB,   part.  1.75  n,  p.  sep.  ä 
—25  n. 

-  La  nuit,  TTBB,  part.  1.25  n,  p.  sep.  ä  —25  n. 

-  Les  pecheurs  napolitains,  TTBB,  part.  — 75  n, 

p.  sep.  ä  — 25  n. 

-  Les  peureuses,  duo  2  voix  egales  4 — . 

-  La  polka,  TTBB,  part.  — 75  n,  p.  sep.  ä  — 25  n. 

-  Prifere    ä    la    vierge,    3   voix    1 —  n,   choeur 

3  voix  eg.  part.  1.50  n,  p.  sep.  ä  — 25  n. 

-  La    prifere    du    moine,    scfene,    B    4 — ,    — 70 

Weygand. 

-  Promenade  au  moulin,  marche,  TTBB,  part. 

1.25  n,  p.  sep.  ä  — 25  n. 

-  Le  rendez-vous  de  chasse,   TTBB,  part.  1 —  n, 

p.  sep.  ä  — 25  n. 

-  Le  reseda,  duo  2  voix  egales  4 — . 

-  Le  retour  au   village,   pas   redouble,    TTBB, 

part.  — 75  n,  p.  sep.  ä  — 25  n. 

-  Le  retour  des  champs,    TTBB,    part.  1.25  n, 

p.  sep.  ä  — 25  n. 

-  La  ronde  des  archers  du  roi,  TB  3 — . 

-  Le   ruisseau,    TTBB,    part.    1.75    n,    p.    sep. 

ä  — 25  n. 

-  Le  soir,  TTBB,  part.  1.25  n,  p.  sep.  ä  — 25  n. 

-  Tantum  ergo,  3  voix  eg.  ace.  Org  (Echo  des 

maitrises  N.  56)  1.25  n. 

-  Les  tribulations  d'un  choriste.  Av.  parle  3 — 

Sulxbaeh. 

-  Valsp  des  etudiants  d'Inspruck,  TTBB,  part. 

1 —  n,  p.  sep.  ä  — 25  n. 

-  Les  vendangeurs,   TTBB,  part.  1 —  n,  p.  s6p. 

ä  — 25  n. 


Bossenberger  Heinrich,  op.  57  Schelmische 
Herzen.  Gavotte  1.25  Baehmann. 

-  57  Weh  mir,  daß  ich  zu  fragen  wagte,  h.  t. 

— 50  Bachmann. 
-64  Nichts  Schöneres,   TTBB,  Part  u.   St  1— 

Hoffheinz. 
-Aime-moi!     Romance    sans   paroles,    P  1.50 

Hamauer. 

-  Boom-Champagner.  Polka  — 80  Bote. 

-  Das  läuft  nicht  fort.    Duett   aus   der  Posse : 

„Humor  verloren"  — 60  Bloch. 

-Drei  Lieder,  Bar:  1.  Gefangen:  Frei  wie  der 
Vogel.  2.  Windwolken :  Erst  waren  rings  im 
Abendschein.  3.  Abschied:  Vorbei,  vorbei, 
weil's  sein  muß  ä  — 80,    Nr.  1   S  1 —  Bote. 

-Maienzeit,  /?.  t.  ä  1.20  Hoffheinx. 

-  Scheiden,  TTBB  m.  Tsolo,  Part  —50,  Solost 

—10,  Chorst  —60  Hoffheinz. 

-  Die  schönste  Frau  vom  Rheine,  TTBB,  Part 

u.  St  1.30  Eoffheinx. 

-  Die   Tanzhexe.    Caprice   fantaatique,   P  1.50 

Hainauer. 

-  Trockne  mir  die  Träne.  Komisches  Duett  aus 

der  Posse :   „Graupenmüller"  — 60  Bloch. 

-  Zu  lieben  und  zu  singen  — 80  Hoffheinx. 
Bosselot,  Mosquita  la  sorcifere.  AUögro  milit. 

Harm  (A.  Douard)  3 —  Evette. 
Bosserman,  As  pants  the  hart.  Solo  and  Quart. 

—35   White. 
Bosshardt  Hans,    op.  26   Fünf   Klavierstücke 

für    den    Salon:     Reigen- Walzer,    Jagdlied. 

Polka,  Wiegenlied  1 —  n  Helianthus. 

-  Dem     Schweizerland.      „Sei     mir    gegrüßt", 

TTBB,  Part,  St  ä  —60  Hug. 
Bossi  C.  Adolphe  (1876),  op.  6  Quattro  pezzi, 

Org  1.50  Bertarelli. 
- 10   Tantum   ergo    a    3   voci    ed    Org   1.80   n 

Capra. 
- 11  Messa   a  8   voci  ed  Org  2.90  n  Capra. 
- 17  Messa  a  4  voci  ed  Org  4 —  n  Böhm. 
- 18  La  Speranza.  Marcia  Eucaristica,  Org  1 — , 

Banda  2 —  Ricordi. 

-  20    Quando    orabas,    2    voci    ed    Org    — ^50 

Bertarelli. 
-21  En  s'amusant,  P  1.50  Carisch. 

-  22  Ester  Cantata  biblica  (Soli-Coro-Orchestra) 

3 —  Fantuxxi. 

-  23  Gondoliera,  P  2 —  Garisch. 

-  24    Scherzando,    P  1 —  n  Societä. 

-  25  Messa,  2  voci  ed  Crg  3.10  Capra. 

-  Adoramus  Te  — 40  Libr.  Salesiana. 

-  Andantino,   Org  — 70  n  Musica  sacra. 

-  Ave  verum  corpus.  Mottetto,   C2TB  con  Org 

1.65  n  Capra,  Ldbr.  Editrice. 

-  Barcarola,  Sul  Mare,  PV  2 —  Fantuxxi. 

-  Canticum  B.  M.  V.  Magnificat,   CTB  con  Org 

1.85  n   Capra. 

-  La  Caritä,  Marcia  religiosa,  Org  1.50,  Banda 

2.50  Capra. 

-  Deus    in    adiutorium    e    Dixit    Dominus,    a 

quattro    voci    dispari,    con    Org    1.20  Libr. 

Editrice,  Libr.  Salesiana. 
-Dixit  Dominus,  4  voci  ed  Org  1.20  Salesiani. 
-La  Fede.    Marcia  Eucaristica  1.50,   4ms  2 — , 

Org  1.50,  Banda,  Part  2 —  Ricordi. 

-  Messa  „in  onore  di  S.  Abbondio",  2TB  con] 

Org,  Part  2.90,  Partine  ä  —80  Libr.  Editrice. 

-  0  Salutaris  hostia  — 75  n  Eerenbeemt. 

-  La    Palestra     Comense,     marcia    1.25,    ^'cc.j 

Banda,  Part  2 —  Ricordi. 


Boss!  C.  A.  Panis  anglicus 


987     — 


Bossi  M.  ^.  op.  102 


-  Panis  anglicus  — 75  n  Eerenheemt. 

-  Tre    Pezzi    (Biblioteca    dell'Organista    in    4), 

Org:  N.  1.  Preludio  —50,  N.  2.  Adagio 
cantabile  — 75,  N.  3.  Intermezzo  Corale  1 — 
Rieordi. 

-  Quando    orabas,    2    voci    — 30  Leonarda   da 

Vinci. 

-  Souvenir  de  Limido,  P  3 —  Fantuzxi. 

-  La  Speranza.  Marcia  eucaristica,  Org  — 80  n 

Breitkopf. 

-  Tantum  ergo,  2  voci  — 80  Libr.  Salesiana. 

-  Tantum   ergo,   3  voci   pari    eon    Org  — 35  n 

Musica  Sacra. 

-  Tantum     ergo,     2TB    con     Org    —80    Libr. 

Editrice. 

-  Tantum  ergo,  4  voci  reali  con  Org  — 80  Libr. 

Editrice. 

-  Tantum  ergo,  G2TB  con  Org  — 50  n  Musica 

Sacra. 
Bossi  G.  op.  49   Nuvoletta  di  lagrime.    Coro, 

SO  con  P  2.50  n  Caj^ra. 
Bossi  L.   La  Mfere   du    Soldat.    Romance  dra- 

matique :  II  est  parti,  MS.   G  ä  3 —  Rieordi. 
Bossi  Marco   Enrico  (1861),    op.  2   Rondo,  P, 

Hutchings. 

-  3  Ouvertüre,  Org  1 .50  n  Musica  Sacra. 

-  4  N.  1.  Inspiration  ä  Baveno,   VeP,  Rieordi. 

2.  Dolce  soflfrire,   VP,  Costallat. 

-  5  Rieordi?  Romanza  Rieordi. 

-  6  The  old  clock  on  the  stairs,  Buff a-Milsino. 

-  7  Capricietto,  4ms  6.50  Rieordi. 

-  8  Salve  Regina,  *S'  3 —  Rieordi. 

-  9  Preludio  e  Fuga,  PI —  n  Rieordi. 

-11  1.  La  Maternita.  Melodia-Barcarola,  P. 
2.  Sur  le  lac.  Serenade,  P.  [3.  Le  bal  du 
Grand  Pfere.  Gavotte  poudree,  P.  4.  Scherzo, 
4ms  Rieordi. 

-  49  N.  1.  Scherzo  in  Fa  magg.  2.  Scherzo  in 

Sol  min.  Org  ä  1.50  Capra. 
-50  N.   2.    Ave    Maria,    MS    con    VP    (Org), 

Rieordi. 
-53    Inno    Trionfale,     Org    (Vol.    XXX    della 

Raccolta  „Cecilia")  Augener. 

-  54  Res  severa  magnum  gaudium.  Prima  Suite 

di  4  pezzi  per  organo  :  Preludio,  Allegro  mo- 
derato,  Corale,  Fuga  2 —  n  Bertarelli. 

-  56  Pange  lingua,  4  voci  con  Org,  Bertarelli. 

-  57  Credo,  G2TB  con  Org  1.50  n  Bertarelli. 

-  58  Allegro  alla  Tarantella,  P  5 —  Rieordi. 

-  59    N.    1.   Coccata,   2.    Pastorale,   3.    Medita- 

zione,  4.  Offertorio,  Org,  Bertarelli,  N.  1, 
3  Laudy. 

-  60  Sonata   in  Re    (Biblioteca   dell'Organista) 

2.50  n  Rieordi. 

-  61  Messa  breve  (intitolata  a.  S.  Marco),  2TB 

2.80  n  Bertarelli. 

-  62  Fuga    „Fede  a  Bach",    Org   (I.  Premio  al 

concorso  Musica  Sacra),  Bertarelli. 

-  63  3  Bozzetti  pianistici :  1.  Romanza,  2.  Valse 

fantastico,  3.  Momento  appassionato  ä  3 — 
Rieordi. 

-  64  Fantaisie,   Org  2.50  n  Durand. 

-  66  Fanciulla  non  scherzar  col  tuo  visnio  2.50 

Rieordi. 
-67  N.  1.  Fra  i  campi,  2.  Una  Stella  cade  in 

mezzo  a  noi,  3.  Ninna  Nanna  per  due  voci 

3 —  Rieordi. 
-68  Marcia  di  Processione.  (Best)  Org  \l — n 

Augener. 

-  70  Six  pifeces,  Org  5 —  n  Durand:  N.  1.  Pre- 


lude  1.35  n,  N.  2.  Musette  1.75  n,  N.  3.  Choral 
1.35  n,  N.  4.  Scherzo  1.75  n,  N.  5.  Cantabile 
1.35  n,  N.  6.  Alleluia  final  2—  n. 

-  71  Second-Sonata,  Org  3/ —  Gochs,  Novello. 

-  72    Marche    heroique    (Hero's    march),     Org 

2 —  n  Durand. 

-  73  Siciliana  e  Giga,   0  Part  (A)  2.50  n,  Parti 

st.  (A)  2.50  n,  FIP  2.50  Rieordi. 
-74  N.  1.  Preghiera,  2.  Siciliana,  3.  Offertorio, 
Org  ä  1.25  n  Rieordi. 

-  76    Westminster    Abbey.     Hymn    of    Glory, 

Hymne    de    Gloire,     Org    seul,    ou    Org    et 
Choeurs  (paroles  latines),  Part  1 —  n,  Parties 
de  choeurs  — 60  n  Rieter. 
-77  N.  1.  Commerage,  2.  Les  Culbutes  de  Po- 
lichinelle, 3.  In  Carnevale,  P  6 —  Iz%o. 

-  78  Etüde  symphonique,  Pipe  Org  1 —  Schirnier. 
-79  Albumhlätter,    P:    Nr.  1.    Sehnsucht  3—, 

Nr.  2.  Ländler  4 —  Societä. 

-  80  Six  Morceaux   faciles,    P:    N.  1.  Melodie 

2—,  N.  2.  Bagatelle  3.50,  N.  3.  Gondoliera 
3 — ,  N.  4.  L'escarpolette  3 — ,  N.  5.  Barca- 
rolle  2—,  N.  6.  Tarantelle  3.50  R%o. 

-  81  Papillons  dores,  P  5 —  Izxo,  1 —  Hansen, 

1.80  Heinrichshof en. 

-  83  Sonate  E-moll,   VP  6.90  Breitkopf 
-84  Adagio,   VOrg  1.30  Breitkopf 

-  85  Composizioni  (serie  A)  facilissime,  P  12 — 

Pisano :  Petite  valse,  Barcarola,  Serenata, 
Polka,  Notturnino,  Tarantella  ä  3 — ,  N. 
1 — 6  ä  1 —  Hug. 

-  86  Composizioni    (Serie  B)   media    difficoltä, 

P  16 —  Pisano:  Maggiolata  3 — ,  Nuptialia 
(Gavotta)  4 — ,  Mazurka  Salon  4 — ,  Amore 
in  gondola  3.50,  Canzone  gaia  3.50,  Aria 
di  ballo  3.50. 

-  87  Messa  d'Averno,  Cantate,  4  voci  con  PH, 

Geidel-Ijei])zig. 
-89  Romanza,   Vc(Va)P  1.30  Breitkopf 
-90  Quatre  morceaux,  P:    1.  Gavotte,   2.  Im- 
promptu, 3.  Seherzino,  4.  Valse  ä  l.bO  Rieter. 
-92  Trois  Pi&ces,   Org:    1.  Chant   du   soir,   2. 
Idylle,   3.  Allegretto    u    1.50  Rieter,    ä   4/— 
Schott. 

-  93  Suite  de  Valses,  4ms  3 —  Rieter. 

-94  Deux  Piöees,  Org:  1.  Elevation,  2.  Noel 
ä  1.50  Rieter,  ä  4/ —  Sehott. 

-  95  Cinq  Morceaux,   P:    N.  1.  Romance  1.50, 

N.  2.  Humoresque  2.50,  N.  3.  Pofeme  d'amour 
1.50,  N.  4.  Triste  nouvelle,  1.50,  N.  5.  Mou- 
vement  perpetuel  2.50  Rieter. 

-  96  Tota  pulchra  es,  Maria.  Mottetto  a  4  voci 

miste  con  Org,  Partitura  e  parti  2.30  n 
Gapra. 

-  97  N.  1.  Andante  con  moto,   Org  1/—,  N.  2. 

Aspiration,  O/t/  1/—,  N.  3.  Grand  Choeur, 
Org  1/6  Novelio. 

-  98  N.  1.    Non   posso    eredervi,   2.    Dio    siete 

buonol,   VP  od.  Org,  Rieordi. 

-  99  Vier   Stücke   in    Form   einer  Suite,    VP: 

1.  Romanze,  2.  Auf  dem  Rasen,  3.  Wiegen- 
lied, 4.  Bacchische  Szene  3.90  Breitkopf 

- 100  Konzert,  A-moll,  Org,  stO,  4Hörner  und 
Pauken,  Part  9—  n,  OSt  9—  n,  Org^t 
4.50  n  Rieter. 

-101  Six  Morceaux,  P:  N.  1.  Prelude  1— , 
N.  2.  Giga  1—,  N.  3.  Canon  1.20,  N.  4. 
Canzonetta  1 — ,  N.  5.  Cache-Cache  1 — , 
N.  6.  Valse  melancolique  1.20  Hug. 

- 102  Jugend- Album,  P:  1.  Romance,  2.  Tarn- 
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bourin,  3.  Scherzino,  4.  Ninna-Nanna,  5. 
Toccatina,  6.  Venitienne,  7.  Pantomime,  8. 
Caccia  ä  1 —  Hug. 
•103  Quatre  Pifeces  en  forme  d'une  Suite  an- 
cienne,  P:  1.  Preludio,  2.  Gavotta,  3.  Aria 
variata,  4.  Presto  ä  1.50  Rieter. 
104  Cinq  Pifeces,  Orc/:  1.  Entree  Pontificale 
2.  Ave  Maria,  3.  Offertoire,  4.  Resignation, 
5.  Redemption  ä  1.50  Bieter,  a.  4/ —  Schott. 

■  105  Metodo  Teoi'ico-Pratico  per  Org  12 —  n, 

2  Vol.  ä  7 —  n  Carisch. 
•106  N.  1.   Tendresse,   P   1—,   N.  2.    Histoire 
douleureuse,    P  1 — ,    N.  3.    Enjouement,   P 
1.30  Heinrichshofeti. 

■  107  Trio  en  Re-mineur,  PVVc  10 —  n  Rieter. 

109  Quatre  Morceaux,  P:  1.  Mazurka,  2. 
Fileuse,  3.  Ultimo  Canto,  4.  Toccata  ä  1.50 
N.  3.  0,  Part  3—  n,  St  5—  n  Rieter. 

110  N.  1.  Graduale,  4  voci,  2.  Otfertorio,  5 
voci,  3.  Communio,  6  voci,  Rieordi. 

■  110  N.  4.  Savoya-Petrovich,  Hochzeits-Marsch. 

Marcia  Nuziale,  Org  2 — ,  P  1.50,  4ms  2 — , 
0  Part  3—,  St  6—  Senff. 
•111  Feuillets  d'Album:  N.  1.  Benediction 
nuptiale,  VcP(Org)  1.50,  Va(Gor)P(Org) 
1.50,  N.  2.  Menuet  et  Musette,  VcP  2—, 
BassonP  2—,  N.  3.  Rgverie,  VcP  2—  Äie^er. 

■  112  II  Cieco  (Der  Blinde).  Lyrische  Szene  für 

Bar  Chor  u.   0,  K-A  4—,  Text  (d.  it.)  —15 
Rieter. 

113  fl'od.  Org,  Capra:  N.  1.  Oflfertorio  1.25  n, 
2.  Graduale  1 —  n,  N.  3.  Canzoncina  a  Maria 
Vergine  — 80  n,  N.  4.  In  memoriam,  5. 
Laudate  Dominum  1.25  n. 
■114  Six  morceaux:  1.  Valse,  2.  Gavotte,  3. 
Petite  Polka,  4.  Impromptu,  5.  Canzone- 
Serenata,  6.  Romance,  P  ä  1.25  n  Carisch, 
N.  1,  2  ä  —60,  3—6  ä  —40  Schmidt. 

■  115  Thfeme  et  Variations,   Org  3 —  Rieter. 

116  Sette  Canti  lirici  (it.  engl,  d.)  3 —  Carisch : 
N.  1.  Dove,  dove  scintillano  — 75,  N.  2. 
Serenata  1 — ,  N.  3.  0  piccola  Maria  — 75, 
N.  4.  A  Nerina  1 — ,  N.  5.  Sous  les  branches 
1.25,  N.  6.  Canto  d'aprile  1—,  N.  7.  Simi- 
litudine  1 — . 

117  Sonate  Nr.  2,  (C)  VP  7.50  Kistner. 

118  Dix  Compositions,  Org:  1.  Preludio,  2. 
Fughetta,  3.  Pastorale,  4.  Angelus  ä  3 — ,  N.  5. 
Toccata  di  Concerto  5 — ,  N.  6.  Melodia,  7.  In- 
vocazione,  8.  Marcia  festiva,  9.  Intermezzo 
ä  3—,   N.  10.  Finale  4—  Carisch. 

119  Deux  Morceaux,  VP:  N.  1.  Flatterie  1.75, 
N.  2.  Visione  1.25   Carisch. 

120  Canticum  Canticorum  (Das  Hohe  Lied). 
Cantata  biblica  in  tre  parti,  BarS  Cori  0 
ed  Org  ad  Hb.,  Part  50—  n,  OSt  80—  n, 
Chorst  8  6—  n,  KA  7.50  n,  Textbuch  —10  n, 
Textbuch  mit  Einführung  in  Das  Hohe  Lied 
(Fr.  Gernsheim)  — 30  n  Rieter. 

121  Otto  Canti  lirici  (it.  engl,  d.),  Fase.  I,  H 
ä  2 —  n  Carisch:  Fase.  I.  N.  1.  La  Serenata, 
N.  2.  Sul  prato  ä  1—,  N.  3.  Aprile,  N.  4. 
Che  sperä'  ä  1.25.  IL  N.  5.  0  dolce  notte, 
N.  6.  II  canto  del  dubbio  ä  1.25,  N.  7. 
Madrigale  1 — ,  N.  8.  Lungo  il  ruscello  1.25. 

•122  Album  pour  la  jeunesse:  1.  Caresses,  2. 
Souvenir,  3.  Scherzando,  4.  Nocturne,  5. 
Babillage,  6.  Gondoliera,  7.  Valse  charmante, 
8.  Berceuse,  P  ä  4—,  N.  2,  6,  8,  VP,  Garisch. 


- 123   Trio    sinfonico    in   re   maggiore,   PVVc 

15 —  n  Rieter. 
-124    Miniatures.    Huit    petits    morceaux:    1. 

Bluette,    2.   Chitarrata,    3.   Nuit    etoilee,    4. 

Romance,  5.  Ländler,   6.  Sur  les  vagues,   7. 

Consolation,    8.    Danse   exotique,    P  ä    5 — 

Carisch. 
- 125    Das    verlorene    Paradies,    symphonische 

Dichtung,  Soli,  Chor,   0,   Org,   2V,    Va,  Ve, 

Kb    ä   5—   n,    KA    15—   n,    Chorst   8—   n, 

Textbuch    (deutsch-it.)   — 40    n,    Einführung 

(Weber)  — 50  n  Rieter. 
- 126  Suite  (Praeludium,  Fatum,  Kirmesse),  qrO 

Part  30—  n.  St  40—  n,  47ns  5—  n  Rieter. 
- 127  Suite  (Intermezzi goldoniani)  p.  0  d'archi: 

1.    Preludio   e   Minuetto.     2.     Gagliarda.   3. 

Coprifuoco.  4.  Minuetto  e  Musetta.  5.  Sere- 

natina.   6.  Burlesca.  P  5 — .   N.  1.   Minuetto 

4ms.  N.  3    p.  Org.  N.  5.   FP  ä  1.50  Rieter. 

-  Adorazione,  Org  (Armonio)  — 50  n  Bertarelli. 

-  Aria   con  Variazioni    della  Sonata   in  Do  di 

Martini,  0,  Capra. 

-  Les   culbutes    du   Polechinelle,    P  5 —   ^zo, 

1 —  Hansen. 

-  Golden  Butterflies,  P  — 60  Presser. 

-  Inno   trionf ale   (B  e  s  t),    Org  1/ —  n  Äugener. 

-  Maggiolata,  47ns  5 —  Pisano. 

-  Mailied,  4ms  1 .20  Hug. 

-  Meditazione,  Org  (Armo7iio)  1 —  n  Bertarelli. 

-  Les  Moissonneurs.  Morceau,  P  1 —  n  Rieordi. 

-  Offert orio,   Org  — 75  n  Musica  sacra,  1.25  n 

Rieordi. 

-  Fange  lingua,   A  TB  con   Org  ad  lib.   — 80  n 

Bertarelli. 

-  Fange  lingua  e  Tantum  ergo,  SCTB  con  Org 

— 90  n  Bertarelli,  1.50  Pisano. 

-  Pastorale,  Org(H)  — 60  n  Bertarelli. 

-  Petite  Serenade,    P  2.50  Ixxo,   — 60  Hansen, 

1 —  Hei7irichshofen. 

-  6  Pieces,  07-g  5/ —  n  Schott. 

-  Deux  Pi&ces,  Org :  Meditation,  Toccata  ä  4/ — 

Laudy. 

-  Postludio  per  Org  1 —  n  Capra. 

-  Preghiera   (Biblioteca   dell'Organista)    1.25  n 

Rieordi. 

-  Preludio  festivo,   Org  (L'Orgue  Moderne,  12^ 

livr.)  2 —  n  Ledue. 

-  Sanctus  e  Benedictus,  C  con  P(Org)    1.25  n 

Capra. 

-  Satire  musicali,  P  1.50  n  Rieter. 

-  Serenatella,  Ma7idP,   VcP,   VP  ä  4—  Rxo. 

-  6  Stücke,  P,  Hug:  Nr.  1.  Mailied  1—,  Nr.  2. 

Hochzeits-Gavotte,  Nr.  3.  Mazurka,  Nr.  4. 
Amor  im  Nachen  ä  1.20,  Nr.  5.  Lied  ohne 
Worte  1—,  Nr.  6.  Ballettszene  1.20. 

-  Tantum   ergo,   3   voci   pari  con    Org  — 70  n 

Musica  sacra. 

-  Tantum  ergo,  SCATB  con  Org  — 75  Pisano. 

-  Tarantella,  P  5 —  Schmidt,  4ms  5 —  Pisano. 
Boss!  R.  Sei  studi  di  perfezionam,  Fli —  n  Ixxo. 
Bossi  R.  Renzo  (1883),  op.  4  Acquerelli,   PV 

Carisch. 

-  7   Fantasia    Sinfonica,     0    10 — ,     47ns    5 — 

Fantuxxi. 

-  8  „La  leggenda  d'un  fiore",  Poemetto  per  Soli, 

Coro  misto,  Achi,  Pianoforte,  Timpani  10 — , 

P  e  canto  6 —  Fantuxxi. 
- 13  „CoroUe  Gemmate",  6  piccoli  pezzi,  P  5 — 

Fajituxxi. 
Bossiere-Duran.   0  Salutaris  — 15  J.  Fisclier. 
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-  Tantum  Ergo,  2—4  voic.  — 40,  S  with  Chor. 

— 25  J.  Fischer. 
Bossiers  J.  op.  5  Sörßnade,  P  1.50  Schott. 

-  Rappelle-toi  1 —  n  Sehott  Freres. 

Bosso  Arn.  op.  12  La  Sirfene.    Polka  de  salon 

1.50  Foetisch. 
Bossola  Carlo,  op.  3  Vita  spensierata,  P  5 — 

Ricordi. 

-  Les  Bossus  en  fete,  polka  5 —  Joubert. 

-  Clariekaut.  Polka  1 —  Mariani. 

-  In  Automobile.  Polka-Marcia  1.25,  0  2 —  n, 

piccola  0  (Fl  Ol  Gorni  Tromba  Trombone 
Batteria  Archi  P)  (Intermezzi  Musicali  N. 
221)  2 —  n  Ricordi. 

-  Momenti  d'estasi.  Mazur  1.50  Mariani. 

-  Sa  Majeste  l'Argent.  Polka  3 —  Mariani. 

-  La  siesta  di  Candolin.  Mazur  2.50  Mariani. 
Bossola    G.      L'Anello    nuziale.      Polka    2.50 

Mariani. 

-  Mazurka,  Capr.  brill.  P  2 —  Ricordi. 

-  Pezzi  fantastici,  P:    1.    Toccata-Impromptu. 

2.    L'Affanno.      3.    Dolorose    Rimembrance. 

4.  La  Tristezza  ä  2.50  Ricordi. 
Bossolasco  G.  Felicitazione.  Polka  3—  Mariani. 
Bosson  Arthur  G.  „That's  Not  Chicken  Stealin'j 

Man."  — 50  Thompson. 
Bossotti  G.  op.  2  I  Masnadieri,  P  1 —  Ricordi. 

-  Postillon,  PI —  Ricordi. 

Bossy  L.    L'ange  et  l'äme,  duo  1.50  n  Peregally. 

-  Entendez-vous   ces  chants   joyeux,  pastorale, 

solo  et  choeur  1.50  n  Peregally. 

-  Les  Hymnes  du  Tabernacle,  recueil  de  canti- 

ques  ä  l'Eucharistie  10 —  n  Peregally. 
-Manne  cachee,  solo  et  eh.  ä  2  v.  1.50  n  Pere- 
gally. 

-  Les  Trois   Lyres,   recueil   contenant   Motets, 

Litanies  et  Cantiques  pour  le  mois  de  Saint 

Joseph,  mois  de  Marie  et  le  mois  du  Sacre- 

Coeur  8 —  n  Peregally. 
Bost,  Winter  Song.  12  Stamps  Allan. 
Bost  L.  Foetisch:  op.  29  Noel!  Noel!  (Arion. 

Collection  des  choeurs  ä  4  voix  mixtes  30) 

—60  n. 

-  30  Je  crois  Seigneur.    (Arion.  Collection  des 

choeurs  ä  4  voix  mixtes  31)  1 —  n. 

-  34  Reste   avec   nous.     (Arion.  Collection  des 

choeurs  ä  4  voix  mixtes  32)  — 80  n. 

-  39  a    Hymne    ä    la    Veritß    2.50    n,    Refrain- 

choeuer  (ad  lib.)  — 20. 
-40  Fauvette  et  Fillette  1.50  n. 
-43  a   Cantique   nuptial.     Choeur   mixte   3.50. 

-  44  Pardome  (pour  Päques  ou  Vendredi-Saint) 

(Arion.  Collection  des  cheurs  ä  4  voix  mixtes 
111)  1.25  n. 
-49  Je  viens!  Noel.     Choeur  mixte  1 —  n. 

-  Hymne  ä  la  Verite.  (Repertoire  Choral.  Collec- 

tion de  choeurs  d'hommes  32)  — 60  n. 
Bostelman   J.   C.      Keuka   Waltzes.   10  parts 
— 60  n,  14 parts  — 80n,  FullO  1— n  Standard. 

-  Spanish  Dance  and  Meditation.  FullO  1.25  n, 

14  parts  1 —  n,  10  parts  — 75  n,  P  acc. 
— 40  n  Standard. 

BostockN.C.  FloMajilton&Nellie  Wilson.  The 
Pretoria  dinner  partie;  er,  in  walked  Eng- 
land 2/ —  n  Sheard. 

Boston  Academy,  Collection  of  Choruses  1.31  n 
Ditson. 

Boston  Collection,  P  — 50  White. 

Boston  Conservatory  Method  for  Piano  2.50 
Mc.  Kinley,   White. 


Boston  Quart,  and  Chor.  Book,    Mixed  voic. 

—75   White. 
Boston    Le.     Valse  Americaine   with  Descrip- 

tion  of  the  Figures  3/ —  Hammond. 
Bostwick   W.   J.     Brainard:      Beautiful   day 

Waltz,   O  —40. 
-Beiles  of  the  West.     Polka,   O  —25. 

-  Dancing  feather  schottische,   O  — 25. 

-  Dream  of  the  past.     Waltz,   O  — 25. 

-  Dream  waltz,   O  — 25. 

-  Fair  Flower  Waltz,   Q  —25. 

-  Fairies  of  the  glen.     Waltz,   O  — 40. 

-  Festival  Waltz,   Q  —40. 

-  Flowers  of  spring.     Schottische,   O  — 25- 

-  Fulton  schottische,   O  — 25. 

-  Glad  New  Year  — 05  Ditson. 

-Grand  ländler  Waltz  (Beethoven),   O  — 25. 

-  Hail-storm  Galop,   Q  — 40. 

-  Ida  Waltz,   Q  —25. 

-  Laughing  heart  schottische,   O  — 25. 

-  Morning  star  mazurka,   O  — 40. 

-  Mountain  sylph  waltz,   O  — 40. 

-  Nightingale  schottische,   O  — 25. 

-  Peri  waltzes,   Q  — 30  Ghurch. 
-Petunia  Waltz.  (Beethoven),   0  — 25. 

-  Pretty  girls  polka,   O  — 40. 

-  Red  plume  polka,   O  — 25. 

-  Silver  bell  waltz,   O  —40. 

-  Silver  cloud  schottische,   O  — 25. 

-  Wood-nymph's  waltz,   O  — 40. 

Bosville  A.  W.  M.  Magnificat  and  Nunc  dimittis 
in  D  — /2  Novello. 

-  Valiant  Volunteer  4/ —   Willcocks. 
Bosworth,  Brigade  March,  P  — 25  Ditson. 

-  Britons,  brave  and  true  2/ —  n   Wickins. 

-  Days  that  are  to  come  — 35  Ditson. 

-  Gaetana  Mazurka  — 25  Ditson. 

-  Zingara  Mazurka  — 25  Ditson. 
Bosworth  Annie  E.     Bird   song  — 40   Ditson. 

-  On  the  Beach  March,  Brass  Band  — 50  Gundy. 
Bosworth  H.  M.    Benedictus.  Arr.  J.  Lemmens. 

(8  vo  Church  Music  569)   — 10  n  Schirmer. 

-  Little  Fingers.     Schottische  — 25  Ditson. 

-  Medley  of  Irish  Airs,  P  — 40  Ditson. 

-  Shades  of  night  are  slowly  falling  (Lacome) 

— 40  Brainard. 

-  Vivian  medley,  P  — 50  Ditson. 
Bosworth  Mabel  Douglas.  Absence — hOGhurch. 

-  0  Jesus,  I  have  promised.     Mix.  Chor.  — 10 

Ditson. 
Bosworth  T.  H.   Military  waltz  4/ —  Ashdown. 

-  Springtide  4/ —  B.   Williams. 

Botrel    Th.     Au    pied    du    Calvaire,    cantique 
breton  1.50  n  Ondet. 

-  La  Belle  Corvette  1 —  n  Ondet. 

-  La  Bereng&re,  chanson  ross.  trospective  — 50  n 

Crevel. 

-  Les  Bourlingueurs,  chanson  de  eorsaires  1 —  n 

Oallet. 

-  Le  Cantique  du  D^part  1—  n  Ondet. 

-  La   Catholique,   röponse    ä    „la   Carmagnole" 

— 50  n  Otidet. 

-  Chanson  de  corsaire  1 —  n  Ondet. 

-  8  Chansons,  Bar.  T.  BIO—  Oregh :   1.  Marie 

ta  fille,  eh.  de  veill^e.  2,  Le  fil  cassö.  3. 
L'Esp6r#.  4.  Les  filles  de  chez  nous.  5.  De- 
bout,  au  vent!  eh.  de  marin.  6.  La  veillee. 
7.  Le  chant  du  pays.  8.  En  d4rive !  ä  1 —  n, 
Gh.  s.  ä  —35  n. 
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Botrel  T.  Chansons  de  not'  jmys 


990 


Bott  J.  J.  op.  20 


-  Chansons   de  not'   pays    10 —  n    Qregh :    La 

bombarde,  Bar.  T  ä  2 —  n.  Les  cancans  du 
lavoir,  chansonn.,  Bar.  T  ä  1 —  n.  Fleur 
d'ajonc,  chanson  bret.,  Bar.  T  ä  1.70  n. 
Coeur  de  chene,  legende  bretonne,  S.  MS 
ä  1 —  n.  Printemps  de  Bretagne,  mel.  Bar. 
T  ä  1.70  n.  Sc&nes  d'ete,  chanson,  Bar.  T 
ä  1.70  n.  Le  vieux  grigovi,  chanson,  Bar.  T 
ä  2 —  n.  Vogue  ma  charrue !  mel.  Bar.  B 
ä  2 —  n.     Tous  ces  chansons,  Ch.  s.  ä  — 35  n. 

-  Le  Chant  des  Forgerons  1 —  n   Oallet. 

-  Les  Cloches  de  chez  nous  1 —  n   Oallet. 

-  Le   Coeur   de    Du   Guesclin,   cantate   — 50   n 

Ondet. 

-  Le  Conscrit  1 —  n   Oallet. 

-  Le    Couteau.     La   Meule   de    foin.     La   Nuit 

en  mer.  Yann-la-Goutte.  Chaque  1 —  n 
Ondet. 

-  La  Cruelle,  Berceuse,  Ondet. 

-  La  Demifere  Buche.    Legende  de  Noel  1.50  n 

Otidet. 

-  Le  Diable  en  bouteille  1 —  n  Ondet. 

-  Les  Filles  de  Cancale  1 —  n  Ondet. 

-  Fratemite.    (Leffevre  E.)  Cantate,  Harm  ou 

Fanf  av.  Chant  (ad  lib.),  Part  15 —  n,  p. 
sep.  ä  — 25  n  Evette. 

-  Les  Gabariers  de  la  Rance  1 —  n  Ondet. 

-  Le  Gars  d'Arzon  1 —  n  Ondet. 

-  Gomprenanket,  chanson  dialoguee  Ondet. 

-  Le  grand  Lustucru.    Berceuse  de  Lacöte  1 —  n 

Omlet. 

-  L'Hoi'loge    de    grand'mfere.      (A.    C  o  1  o  m  b) 

1 —  n   Ondet. 

-  Jean  Sac-au-Dos  1 —  n  Ondet. 

-  La  lettre  du  gabier  1 —  n  Ondet. 

-  La  Lettre  du  Sergent  au  Garde  1 —  n  Ondet. 

-  Lilas  blanc.     Idylle  parisienne  Otulet. 

-  La  louve  Anglaise.    Histoire  veridique  1 —  n 

Ondet. 

-  Les  Lunettes  de  Grand'M&re  1 —  n   Oallet. 

-  Mes  Talismans  1 —  n  Ondet. 

-  Le  Noel  des  bergers  1 —  n  Ondet. 

-  Noel  des  petits  pauvres  1 —  n,  Gh.  s.  — 35  n 

Oallet. 

-  La  Paimpolaise,    Valse  sur  la  celfebre  chanson 

(A.  Colomp),  0  1—  n  (P  —25  n,  Mar- 
gueritat. 

-  Le  Pain  d'amour  1 —  n  Ondet. 

-  Par  fle  petit  doigt.     Chanson  alternee  1 —  n 

Omlet. 

-  Les  Petits  Sabots  1 —  n  Ondet. 

-  Qufequ's  renseign'ments  1 —  n  Ondet. 

-  La  Sabotiere  1 —  n  Ondet. 

-  Serrons  les  rangs,  chanson-marche  4 — ,   Ch.  s. 

—50  n   Ondet. 

-  Surcouf  le  Malouin  1 —  n  Ondet. 

-  Tout  le  long  des  chemins  creux  1 —  n  Oallet. 

-  Le  Vieil  Enjoleux.    Polka-duo  1.50  n  Ondet. 
Botrel  T.  et   A.  Colomp,    Le    Bruit    des    ber- 

ceaux.    Transcr.  il/rt«dö  (Ey  re  J.  L.)  Galtet. 

Botrel  Th.  et   Durand  E.     Gregh :     La   Bom- 
barde 2 —  n. 

-  Les  Cancans  du  lavoir  1 —  n. 

-  Coeur  de  chene  1 —  n. 

-  L'Espere  1 —  n. 

-  Les  Filles  de  chez  nous  1 —  n. 

-  Fleur  d'ajonc  1.70  n. 

-  Marie  ta  fille  1 —  n. 

-  La  Moussaillonne  (marche  des  niousses)  1 —  n 

Ondet. 


-  Pauv'  tit  gas ! ! !  1 —  n  Ondet. 

-  Printemps  de  Bretagne  1 —  n. 

-  Quo  qu't'as,  mon  gas  ?  1 —  n  Ondet. 

-  Reponse  de  la  grand'mfere  1 —  n  Ondet. 

-  Scfenes  d'ete  1.70  n. 

-  Le  Vieux  grigou  2 —  n. 

-  Vogue  ma  charrue  2 —  n. 

Botrigari,  Les  violettes,  valses  de  concert,  8ms 

15 —  Le  Bouleh. 
Bots  G.  L.     24  Cantationes,  Org  1.50  Rossum. 

-  Communieliedje  — 40  Mosmans. 

-  De  Grez  oriaansche  Organist,  Orgelschool  1.25 

Rossum.  24  imitationes  — 90   Verlinden. 

-  Missa  Brevis,  ATB  cum  Org  vel  ücomitante 

Part  1.25,   stel    stemmen   — 75    Bergmanns. 

-  Missa  dominicalis  ad  3  voces  aequales,  Part 

1.25  Rossum. 
-Missa   in  hon.    B.  M.  V.  SATTB,    Part  1.60, 
Stel    St   —90   Rossum,    Pai-t   2.70,    St   1.50 
Pustet. 

-  Missa   pro  Defunctis  ad   3   voces   inaequales 

(Cantus,  T  et  B)  Part  1.50,  St  —75  Pustet. 

-  Requiem    voor    Cantur,    T   en   B,    met    Org, 

Part  —90,  Stel  St  —45  Rossum. 
Bots  J.     Vyf  Ave  Maria's  voor  2  en  3  gelyke 
St   m.  Org   of   H,    Va^  — 75,    Zangpartyen 
— 50  Mosmans. 

-  Gelegenheidsliedje  — 40  Mormans. 

-  Missa  in  hononem  St.  Vincentii  voor  3  mannen 

St  m.  0?-g,  Part  &  St  1.75  Mosnans. 

-  Salve  Regina  voor  2  gelyke  St  m.   Org  (mit 

8  Salve  Regina's),  Part  1.25,  St — 80  Mosmans. 
Bott  A.     Douze    caprices,    d'apr&s   la  manifere 
de  jouer  de   Paganini,  V  deuxlivresÄ  15 — 
Girod. 

-  Six  caprices  ou  etudes  d'aprfes  la  mani&re  de 

jouer  de  Paganini,   V  2  liv.   ä  15 —  Girod. 
Bott  Jean  Josef  (1826—1895),  op.  1  Vier  Solo- 
stücke, VP  5—,  VO,  St  14—  n  J.  Schuberth. 

-  2  Concertino  in  E.   VP  5.50,   VO  St  14—  n 

J.  Schuberth. 

-  4  Souvenir  de  Bellini,  VP  3.75,   VO  St  9—  n 

J.  Schuberth. 

-  5  Etüde  in  A-nioll,  P  1 —  J.  Schuberth. 

-  6  Adagio   religioso,  OrgV  4/ —   Schott,   VP, 

VOrg  ä  1.50  J.  Schuberth,  VOrg  — 50  Fischer, 
VO  St  3—  n  J.  Schuberth. 
-8  Sechs  Lieder:  1.  In  der  Sterne  sanftem 
Scheine.  2.  Der  Schiffer.  3.  Die  Monduhr. 
4.  Ständchen.  5.  Der  Spinnerin  Nachtlied. 
6.  Die  Weinende  2.50,  Nr.  2,  3  ä  —75,  Nr. 
6  —50  Raabe. 

-  9  Andante  cantabile,   VP   (Org  od.  H)  1.50, 

VO  3.50  Raabe. 
- 10  Romanze,  P  1 —  Raabe. 
- 13  Romanze,  VP  (Org  od.  E)  2—  Raabe. 
- 14  La  Polka.  Caprice,  VP  3.50,  (A  son  Altesse 

royal    Frederic    Guillaume    1.    Electeur    de 

Hesse)  VO,  0  St  10.50  n  J.  Schuberth. 
- 15  Drei  kleine  Tondichtungen,  PF  3.20  Andre. 
-17  Di-ei  Lieder  1.50:     1.  „Du   bist  so  schön, 

ich  wag   es   nicht,  dich  anzuschauen"  — 50. 

2.  „0  weißt  du,   was   den  wilden  Schwan". 

3.  „0  du   der    Schönheit  Fürstin   stolz   und 
hoch"  ä  —75  Raabe. 

-  18  3  Morceaux  de  salon,   VP  3.50  Schott. 
-19  5  valses  et  2  ecossaises,   O  Sehott. 

-20  Drei  Lieder  1.25:  Nr.  1.  Gute  Nacht. 
„Schlummre  sanft  auf  weichem  Pfühle"  — 50. 
Nr.  2.  „Ein  Vöglein  sang  die  ganze  Nacht" 
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— 75.  Nr.  3.  Dahin!  „Wie  der  Wander- 
schwan nach  Süden  zieht"  — 50  Raabe. 

-  22  Fantasie  über  Themen   der  Oper  Cassilda 

von  E.  H.  zu  S.  VP  od.  Org  od.  H  4:—  Raabe. 

-  23  Drei  Salonstücke,   VP  1.30  Breitkopf. 

-  25    Drei    Stücke    (Fis-moU,    A-dur,    E-moU), 

VP  4 —  Leuckart. 

-  27  Vier  Lieder,  TTBB,  Part  1.20  Ries  S  Erler. 

-  28  Drei  Tondichtungen,  VP  4 —  J.  Sehuberth. 

-  35  Schlummerlied  und  Balletmusik  a.  d.  Oper : 

„Das  Mädchen  von  Corinth",  P  ä  1 — . 
Schummerlied  (D-dur),   VP  1 —  Reineeke. 

-  37  Wiegenlied,  PV  1.25  Bachmann. 

-  38  Maiabend.    Fant.    Lied   ohne    Worte,   VP 

2 —  Haslinger. 

-  40  Winzerfest.     Lied   ohne  Worte,   PV  1.25 

J.  Sehuberth,  3/ —  Ashdoicn. 

-  44  Venezianische  Serenade  — 50  Cranx. 
-45  Drei    Lieder:     1.   Liebeständelei.     2.   Der 

erste   Frühlingstag.      3.  Ade   ä   — 80   Sehu- 
berth jr. 
-46  Indianisches  Wiegenlied,  PV  — 75  Sehu- 
berth jr.,  2/ —  Ashdown. 

-  Ave  Maria,   V  (Mand)  P  —40  Pond. 

-  Cavatine,   VP  1.80  Rühle  &  Wendling. 

-  Festmarsch  1 —  Bachmann. 

-  Sechs  Gedichte :    Gondellied.     Rhein weinlied. 

Schneeglöckchens  Trauergeläute.  Im  Wald. 
Weihelied.  0  Tannenbaum,  mehrst.  Gesang, 
Part  — 70,  St  1.80  Bachmann. 

-  Die  Industriellen.  Walzer  1 —  Bachmann. 

-  Longing,   V(Mand)P  — 40  Pond. 

-Love  Scene  at  the  Rivulet,   V(Mand)P  —75 
Pond. 

-  The  Poacher  4/ —  Laudy. 

-  Eomanesca  aus  dem  16.  Jahrhundert,  VP  od. 

Org  od.  H,  VeP  ä  1.25  Raabe. 
-Der   Unbekannte,    Oper,    P:    Ballet   2—, 
Fantasie  2 — ,  Ländler  — 75  Raabe. 

•  Valse  de  Gutenberg  — 50  Schott. 
Bottachiari  U.     II   Concerto:     A   Linda   mia. 

Notturno,  2  Mand  Ohit  — 15. 

-  Amore  ed'  Ai-te.     Walzer,  Mand  — 15. 

-  Cadon  le  foglie,  2MandMaChit  — 15. 

-  Casque  d'or.    Notturno,  2MandChit  — 15. 

-  Castelraimondo.     Marcia,  2  Mand  Chit    — 15. 

-  Ci  amavamo,  Mand  Chit  — 15. 

-  Civetteria  amorosa,  2  Mand  Chit  — 15. 

-  Filomena.     Valzer,  Mand  — 15. 

-  Nevicata.     Valzer,  2  Mand  Chit  — 15. 

-  Una  notte  a  Firenze,  2  Mand  Chit  — 15. 

T  Nubi  d'amore.     Mazurka,  2  Mand  Chit  — 15. 

-  Vezzosetta,  Matul  — 15. 

Bottagisio   A.      Alba   e   Crepuscolo.     Scherzo, 
VP  3.50. 

-  Augurio  felice,  P  3 — . 

-  Ave  Maria,  B  con  Org  2.50. 

-  Beida,  Dramma  lirico,  P  15 —  n  Mariani. 

•  Carezze  del  pensiero,  P  2.50. 

-  Ella !  Romanza  3 — . 

-  Farne,  Scena  comica,  B  7.50. 
-Fanciulla,  che  cosa  fe  Dio?  Romanza  4 — . 

-  Fiori  del  Prato.     Bailabile,  P  3.35. 

-  Luce  ed  Amore.  Romanza  2.50. 

-  M  a  c  a  1  d  a,  Opera,  Canto  P  col  libretto  20 —  n. 

-  Marcia  funebre  2.50. 

-  Una  Marina  in  sull'Alba.   Capriccio,  P  3.50. 
-Mesti  pensieri.  3  Pezzi:  1.  La  fanciulla  mori- 

bonda.     Lamento.      2.     L'Oblio.      Romanza. 
3.  L'Addio.     Canzone  ä  3 — . 


-Preludio,  SVVaVeBasso,  Part  3—. 

-  Un  saluto  dalle  nubi.     Preludio,  P  2.50. 

-  Sorriso  d'amore,  P  3 — . 

-  La  Tomba.     Notturno,  T  2.50. 

-Tu  m'amerai  cosi?  Canzone,  S.  MS  4.50. 
Bottali  A.     Metodo    completo,  Cl  20—,   (Bibl. 

del   Clarinettista)    5—   n,    2   Parte    ä   12—, 

Tavole  1.50  Ricordi. 

-  La  Mosca  bianca.    Marcia  facile  1 —  Ricordi. 
Bottarelli  A.  op.  16  Fede,  Marcia,  Banda,  Part 

2.50  n  Ranxini. 
Bottarelli    E.    op.    11    Alla    compianta    e    non 

peritura  memoria  di  S.  E.  il  conte  Camillo 

Benso  di  Cavour.     Pensiero  lugubre,  P  2 — 

Ricordi. 
- 12  Canto  funebre,  P  1.25  Ricordi. 
- 14  Omaggio  a  Najade,  P  1.25  Ricordi. 

-  Marcia    Reale,    dedicata    a    S.    M.    Vittorio 

Emanuele  IL    Re  d'Italia,   in  mi  b,  P  — 60 
Martinenghi. 

-  Messa  funebre,  3  voci  3 —  Eerenbeemt. 

-  Pastorale,  Org  — 75  Eerenbeemt. 

-  Tantum  ergo,  Bar  con  P  od  Org  2.50  Ricordi. 
-Vittoria.     Mazurka,   CIP  2 —  Ricordi. 
Bottarelli    G.    Amore,     Mazurka,      4ms     1.50 

Ricordi. 

-  La  Speranza,  Polka,  4ms  1.50  Ricordi. 
Bottarelli   T.   Una   Rosa    di    maggio,   Valzer, 

4ms  3 —  Martinenghi. 

Bottari  A.  El  Arte.  Polka  1.50  n  Mariani. 

Bottari  G.  BoTapil  ^HC.  ^e.  Zimmermann: 
Op.  30  niaMnaHCKia  bojihh  (Champagner- 
Wellen).  BaJiBCt  —75,  V  —40,  VP  —85, 
0  1.50. 

-  31  ^y^o-üoiibKa  — 40,  simpl.  — 20. 

-  32   IIpHSHame    Bt    jiigöbh    na    6ajiy    (Aveu 

d'amour  au  bal).  Ba-TBCB  —75,  mO  1.50. 

-  33  Madame  sans  ggne.   Ba-ibct  — 75,   simpl. 

—30. 

-  34  OceHHaa  nicHH;  P  — 50. 

-  35  yiepüHHaH  po^HHa.  Tiixift  BaJiBCb  (Valse 

de  l'exilee)  —75,   0  1.50. 

-  36  Causeries  intimes  en  valsant.  Valse-inter- 

m&de  —75,   0  1.50,  stO  1—. 

-  37  Hobbin  IIIaKOH'b  (Nouvelle  Chaconne)  — 50. 

-  38   HoBHH    ApKa^ien;^    (Nouveau    Arcadien) 

—50. 

-  39  Baa-b   Bt   Ma^pn/i;*    (Un   bal   ä  Madrid). 

Valse  —75. 

-  40  CeBH.^baHa  (Sevillana).  Valse  — 75. 

-  41    MyKH   cep^na    (Trouble   coeur).    Ba-Tbcs 

—75. 

-  42  Ilo^'b  no6'fe;];oHOCHHM'B  sHaMeneMi  Poccm 

(Unter  russischer  Siegesflagge).  Mapni'b  — 50, 
OPart  1—. 
-43  HoTt-b  lapyiomefi  .lacKofi  TBoefi  (Sous  ta 
caresse  enivrante).  Ba.ibCi  na  mothbh  hob. 
i^biraHCKHX'b  n'feceHi  — 65,  V  — 40,  VP  — 85, 
0  1.50. 

-  ÖTiaHHie  — 40. 

-  Tbl  He  cnpauiHBaö  — 40. 

Bottassi  O.  Andante  variato,  VP  3—  Mariani. 
Bottazzi  O.  Feuilles  d'Album.  (Autori  diversi, 

Francia  F.  op.  100  N.  1)  Mand  —75  n,  MaP 

(Autori  Diversi    Sei   Pezzi  N.  1)   —75,    VP 

3.50  Ricordi. 
Bottazzo    L.    (1510—1586).     Capra:    Op.    101 

Fünfundzwanzig  Orgeltrio  3.80  Coppenrath. 
- 104     Zwanzig     leichte     Orgelpräludien     2 — 

Coppenrath. 
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■  105  Hundert  Versetten  für  Org  od.  H.  I.  Teil : 

40  Versetten  in  den  alten  Tonarten.  II.  Teil : 
60  Versetten  in  den  neuen  Tonarten  3 — 
Coppenrath. 

■  106  Sieben  Orgeltrio  1.50  Schwann. 
-110  Sei  trio  per  Org  1.50  n. 

- 111  Missa  in  honorem  B.  M.  Virginis  Auxili- 
atricis  a  3  voei  (2T  e  B)  con  organo  3 — 
Bertarelli. 

■  112    Caligaverunt     oculi    mei.    Ad    4    voces 

aequales   barm.   com.    Part   1.40   n,   parti  ä 

—10  n. 
■113  Preludio  per  gran  Org  1.25  n. 
-114  Sahno    112.    Laudate    Pueri,    a    due   voci 

virili    alternate    col    canto   Gregoriano,    con 

accompagnamento    d'organo.    Part    e    parti 

1.65,  parti  di  canto  ä  — 20. 
■116  Due  Pezzi  per   grande  Organo:    1.    Preg- 

hiera.  2.  Postludio.  (Biblioteca  dell'Organista, 

in-4),  OrgB  1.25  n  Ricordi. 
■119  Missa  pro  Defunctis  colla  Sequenza  „Dies 

irae"  ed   il  responsorio    „Libera"    a   3  voci 

pari  (virili  o  femminili)  con  accomp.  d'organo. 

Part  e  parti  4.20  n,  parti  ä  — 40  n. 
■123  Elevazione  per  Org  1 —  n. 

■  126  La    Santa    Messa.    Cinque    composizioni 

per    armonio    (preludio,     offertorio,    eleva- 
zione, comunione,  postludio)  1.50  n. 
•  127  Due  pezzi  facili.  Preludio  —  Elevazione, 
Org  1.25  n. 

■  130   Missa   in   honorem   St.   Heleonorae   Im- 

peratricis.  Ad  unam  vocem  comitante 
organo  vel  harmonio.  Part  1.40,  St  — 20 
Coppenrath. 

■132  a  Preludio  fugato.   Org  1 — n. 

■132  b  Melodia,  Org  1—  n. 

■  132  c  Corale,  Org  —80  n. 

■132d    Preghiera,    Org    — 80    n.    Le     quattro 

composizioni  precedenti  raccolte    in   un  sol 

volume  2 —  n. 
■133    Salmo    129.   De   profundis,   a    due   voci 

simili  con  accompagn.  d'arm.  e  d'org.    Part 

e  parti  1.65  n,  parti  ä  — 20  n. 

■  134  a   Ego    sum   pastor   bonus.   Mottetto   per 

voce  di  baritono  o  mezzo  soprano  (oppure 
per  coro  di  voci  medie  unisone)  con  accomp. 
d'armonio.  Part  e  parti  — 90  n,  parti  ä  — 10  n. 

■134  b  Due  mottetti  per  una  voce  di  baritono 
o  di  mezzo  soprano  (oppure  per  coro  di  voci 
medie  unisono)  con  accompagnamento  d'ar- 
monio. 1.  Ego  sum  pastor  bonus.  2.  Ave 
Maria.  —  Offertorio.  Part  e  parti  1.45  n, 
parti  ä  — 20  n. 

■135  Tantum  ergo,  a  una  voce  (per  baritono 
solo  o  coro  di  voci  medie)  con  accompa- 
gnamento d'armonio.  Part  e  parti  1.35  n, 
parti  ä  — 10  n. 

•137  Sahno  131.  Memento  Domine  David,  a 
2  voci  con  accomp.  d'organo.  Part  e  parti 
1.65  n,  parti  ä  — 20  n. 

■141  Salmo  109.  Dixit  Dominus  a  due  voci 
simili  con  accompagnamento  d'armonio  o 
d'organo.  Part  e  parti  1.65  n,  parti  di  canto 
ä  —20  n. 

■  147  Antologia  decima  (La  Bottazziana).  Vade- 

mecum    organistae    liturgici.    (V.  a  pag.  10, 
col.  la)  201  prel.  ecc.  4 —  n. 
- 147  N.  2,  3,  4,  5.  La  Santa  Messa  (Offertorio, 
Elevazione,  Comunione.  Postludio).    (Tratta 
dalla  Decima  Antologia  N.  728)  1.50  n. 


- 148  Missa  in  honorem  Ss.  Stygmatum  S. 
Francisci  in  Monti  Vernae.  Ad  chorum  dua- 
rum  vocum  aequalium.  C.  A.  vel  T.  B., 
organo  comitante.  Part  3.10  n,  parti  ä  — 30  n. 

- 153  a  Victimae  paschali.  Sequentia  in  Domi- 
nica Resurrectionis.  Ad  chorum  duarmn 
vocum  aequalium.  (C,  A.  vel  T.,  B.)  comi- 
tante harmonio.  Part  1 —  n,  parti  ä  — 10  n. 

-153  b  Veni,  Sancte  Spiritus.  Sequentia  in 
Dominica  Pentecostes.  Ad  chorum  duarum 
vocum  aequalium.  (C,  A.  vel  T.,  B.)  comitante 
harmonio.  Part  1 —  n,  parti  ä  — 10  n. 

-153c  Lauda  Sion.  Sequentia  in  solemnitate 
Corporis  Christi.  Ad  chorum  duarum  vocum 
aequalium.  (C,  A.  vel  T.,  B.)  comitante 
harmonio.  Part  1 —  n,  parti  ä  — 10  n. 

- 153  d  Stabat  mater.  Sequentia  in  festo  Septem 
Dolorum  B.  M.  V.  Ad  chorum  duarum  vocum 
aequalium.  (C,  A.  vel  T.,  B.)  comitante  har- 
monio. Part  1 —  n,  parti  ä  — 10  n. 

-  Andante  cantabile,  Org  — 60  n  Musica  saera. 

■  Antologia    decima     organaria.    Vade-mecum 

dell'organista  liturgico.  Collezione  di  201 
pezzi  per  organo  (versetti,  modulazioni  pre-, 
inter-,  postludi)  ad  uso  di  chiesa,  in  parte 
composti  ed  in  parte  raccolti  4 —  lAbreria 
editrice. 

■  Ave   Maria.    Offertorium    ad    chorum    unius 

vocis  mediae,  organo  comitante.  Part  — 90 
Ldbreria  editrice,  4  voci  disp.  — 35  Musica 
Sacra,  Notturno,  P  3 —  Ricordi. 

■  Ave  Verum  a  4  voci  miste,  senz'organo  — 35 

Musica  Sacra. 

■  Cantiones  variae  de  SS.  Sacramento,  ad  duo 

voces  aequales,  org.  vel  härm.  com.  Part 
1.80,  Partine  — 80  Ldbreria  editrice:  Cont. : 
1.  Adoremus  in  aeternum.  2.  Laudate  Domi- 
num. 3.  Panis  Angelicus.  4.  O  salutaris 
hostia.  5.  0  sacrum  convivium.  6.  Ave  verum 
Corpus.  7.  Sacris  solemnis.  8.  Verbum  super- 
num.  9.  Adoro  Te  devote.  10.  0  esca  via- 
torum.  11.  Pange  lingua.  12.  Pange  lingua. 
•  Quindici  Canzoncine  a  due  voci  con  organo 
per  la  Prima  Comunione.  Raccolta  di  Canti 
Liturgici.  Part  2.20  Ldbreria  editrice. 

Six  Compositions,  Org,  Laudy.  N.  1.  Preludio 
3/—.  N.  2.  Elevazione  3/—.  N.  3.  Allegretto 
4/—.  N.  4.  Melodia  3/—.  N.  5.  Trio  3/—. 
N.  6.  Fantasia  4/—. 

Quattro  composizioni  per  organo  2 —  Ldbre- 
ria editrice:  Fase  1.  Preludio  fugato  1 — . 
Fase  2.  Melodia  1—.  Fase  3.  Corale  —80. 
Fase  4.  Preghiera  — 80. 

De  profundis  ad  chor.  duarum  voc.  aeq., 
härm,  vel  org.  com.  Part  1.65,  Partine 
— 20  Libreria  editrice. 

Ego  sum  Pastor  Bonus.  Motectus  ad  eher. 
unius  vocis,  harmon.  com.  Part  — 90, 
Partine  — 10. 

Ego  sum  et  Ave  Maria  (Offert.)  Duo  Motectus 
ad  chor.  unius.  voc.  med.,  härm,  vel  org. 
com.  Part  1.45,  Partine  — 20. 

Elevazione,  Org  1.50  Ldbreria  editrice,  — 60 
Musica  Sacra. 

Fuga  a  4  parti,  Org  — 35  n  Musica  saera. 

■  Fuga,  Org  — 50  n  Musica  sacra. 

Haec  dies  quam  fecit,  Graduale,  e  Pascha 
nostrum  immolatus  est,  Communio  a  4  voci, 
SGTB  con  Org  1—  Bertarelli. 
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■  In    Aseensione    Domini    Off.    a   2    voci,     TB 

con  organo  — 50  Musica  saera. 
■Jesu  Corona  virginum,   iste   confessor    etc.  a 

2  voci  ut  supra  — 50  Leonardo  da  Vinci. 
■Laudate    pueri   ad   chor.    duarum   voc.    aeq., 

erg.  com.  Part   1.65,  Partine  — 20  Libreria 

editrice. 

■  Litanie  Lauretane  a  3  voci  pari  con  organo 

1.20  n  Musica  sacra,  1.35  Pisano. 
•Marcia  religiosa,  Org  — 70  n   Musica  saera. 
•Memento    Domine   David    ad    chor.    duarum 

voc.  aeq.,  org.  com.  Part  1.65,  Partine  — 20 

Libreria  editrice. 

■  Miserere  a  3  voci  pari  con  organo  ad  libitum 

1 —  n  Musica  sacra. 

■  Messa  (Missa)  a  2  voci  sole,  TB,  per  le  chiese 

sprovviste  di  organo   1.30  n   Musica  sacra. 
-Messa  a  3   voci    eguali,    2TB,    con    organo 

2 —  n,  TI,II,B  ä  — 25  n  Musica  sacra. 
-Messa   „a   Gesü   Redentore"   a   quattro   voci 

(soprano,  contralto,  tenore,  basso)  con  accom- 
pagnamento  d'organo.  Part  3 —  Libreria 
editrice. 

-  Missa  Benedicamus  Domino  a  3  voci,  2Te  B, 

organo  ad  libitum  1.80  n  Musica  sacra. 

-  Messa  completa,  Org  1 .50  Leonardo  da  Vinci. 

-  Missa  Defunctorum,  cum  Dies  irae  ac  Libera, 

ad    chorum   trium    vocum   aequalium,    org. 

comitante.  Part  4.20,  Partine  — 40  Libreria 

editrice,  3 —  n  Musica  sacra. 
-Messa  degli  angeli,  Org  1.50  n  Musica  sacra. 
-Messa   delle    Domeniche    fra    l'anno    1.20    n 

Musica  sacra. 
-Messa    della   Madonna   (ed    interludi    per    il 

Pange  lingua),  Org  od..  H  1.20  Musica  sacra. 

-  Missa    in    honorem  Beatae    Mariae    Virginis 

Auxiliatricis   a   3     voci    pari,  2T  e  B,    con 
organo   3 —  n,    TI,II,B  ä   — 25  n  Musica 
sacra. 
-Missa  in  honorem  S.  Aloisi  aS  \oci,2TeB, 
organo  ad  lib.  1.80  n  Musica  sacra. 

-  Missa   in   honorem   S.  Antonii   de  Padua,    a 

tre  voci  eguali,  2TB,  con  organo  2.50  n, 
TI,II,B  ä  — 30  n  Musica  sacra. 

-  Missa  II    in  honorem  S.  Antonii    a   3   voci, 

ÄTB,  con  organo  3—  n,  TBA  ä  —30  n 
Musica  sacra. 

-  Missa  in  honorem  SS.  Rosarii  B.  M.  V.  a  2 

voci,  TB,  con  organo  2.50  n  Musica  sacra. 

-  Missa  „in  honorem  SS.  Stygmatum  S.  Francisci 

in  Monti  Vemae"  ad  chorum  duarum  vocum 
aequalium  CA  vel  TB,  organo  comitante. 
Part  3.10,  Partine  — 30  Libreria  editrice. 

-  Messa  in   II  tono,  Org  2 —  n  Musica  sacra . 

-  Offertorio,  Org  — 60  n  Musica  saera. 

-  Offertorio   in   Dominica  Resurrectionis    a   2 

voci,  TB  — 35  Musica  sacra. 

-  Pange  lingua  per  T  e  B,   senz'  Org   — 25    n 

Musica  sacra,  Pisano. 
-12  pezzi,  Org  1.50  n  Musica  saera. 
- 12  pezzi   f acil.    Org :   2   preludi,   2   offertori, 

2  elevazioni,  2  comunioni,  2  postludi  vivace 

2.50  Leonardo  da  Vinci. 
-Altri   10   pezzi    Org:    2  preludi,    2  offertori, 

2    elevazioni,    2    comunioni,    2    finali    2,50 

Leonardo  da  Vinci. 
-8  pezzi,  Org:  Preludio,  offertorio,  elevazione, 

comunione,     postludio,     preghiera,     marcia 

funebre,    marcia  solenne  2 —   Leonardo   da 

Vinci. 
Universal-Handbuch  der  Musikliteratur.  B. 


-  6  pezzi,  Org  1 —  n  Musica  sacra. 

-  5  pezzi,  Org  1 .20  n  Musica  sacra. 

-  5  pezzi  per  la  benedizione,  Org  — 60  n  Musica 

sacra. 

-  4  pezzi,  Org  — 80  n  Musica  saera. 

-  Postludio,  Org  — 70  n  Musica  sacra. 

-  Preludio  corale  per  Org  1 —  n. 

-  Preludio  e  Fuga,    Org  1.10  n  Musica  sacra. 

-  Regina  coeli,  2TB  — 25  n  Bertarelli. 

-  Salmo  121,  Laetatus  sum  a  3  voci,  ATBOrg 

1.50  n  Musica  sacra. 

-  Salve  Regina,  a  3  voci    pari  — 50  n  Musica 

sacra. 

-  Sillabario  ritmico  per  il  pianoforte  112  studi 

4 —  Leotiardo  da  Vinci. 

-  Sonata.  Org  1.60  n  Musica  sacra. 

- 12  Sonatine,  Org  2—  n,   N.  1—12  ä  —50  n 
Musica  Sacra. 

-  Tantum  ergo  per  2  Contralto  — 50  Leonardo 

da  Vinci. 

-  Tantum  ergo  a  3  voci  e  Org  — 50  Leonardo 

da  Vinci,  — 70  n  Musica  sacra,  — 75  Pisano. 

-  Tantum  ergo  a  4  voci  con  Org  — 50  Leonardo 

da   Vinci. 

-  Te  Deum   a  2  voci   con    Org  ed   a   versetti 

alternati  col  canto  gregoriano  — 80  Leonardo 
da   Vinci. 

-  Terra  tremuit,  Offertorio,  TB  ed   Org  — 50  n 

Bertarelli. 

-  Sei  trio  per  organo  ad  uso  ecclesiastico  1 — 

Libreria  editrice. 

-  Vers,  pel  Magnificat,  Org  — 35  Musica  sacra. 
Bottazzo  L.  Ricordi:  Op.  125  N.  1.  Berceuse. 

N.  2.  Minuetto.  N.  3.  Notturnino.  P  ä  4— 
Carisch. 

-  II  Bengalino  d'Enrichetta,  P  1.50  Leonardo 

da   Vinci. 
-3  Bozzetti,  P.  Ricordi  4 — :     N.  1.  Mestizia 
2—,    N.  2.    Fanciulli    in    festa    2—,    N.  3. 
Quella   sera    1.50. 

-  Camilla.    Pensiero,  P  3.50. 

-  4  Fides.   Conzone  senza  parole,   P  3 — . 

-  Melanconia.    Notturno,  P  4 — . 

-  Quel  dl !   Pensiero,  P  3 — . 

-  Romanza  senza  parole,  P  2.50. 

-  Sangarr.  Danza  selvaggia,  P  4 — . 
Bottazzo  L.  e  O.  Ravanello.  Capra: 

-  Accompag-namento  facilissimo  d'armonio  pel 

Canto    gregoriano    dello    Asperges    me,    del 
Vidi  aquam  e  della  Missa  in  festis  solem- 
nis    1.50  n. 
-Allievo    (L')    al   Piano.      Metodo   di   Piano- 
forte  3 — n. 

-  L'armonio    quäle   strumento    liturgico.     Me- 

todo teorico-pratico  per  imparare  a  suo- 
nare  l'armonio  e  ad  accompagnare  il  Ser- 
vizio  Divino  (Testo  italiano  e  francese) 
III  parte  8— n,  IV.  Parte  del  metodo  per 
armonio  ut  supra  —  Modi  ecclesiastici  -- 
redatta  secondo  le  edizioni  tradi2äonali. 
Contenuto:  Teoria  dei  modi  ecclesiastici. 
Asperges  me.  Vidi  aquam.  IVIissa  de  An- 
gelis.  Modus  respondendi  in  missa.  Missa 
pro  defunctis.  Toni  psalmorum.  Hymni. 
Magnificat.  Duo  Pange  lingua.  Te  Deum. 
42  versetti  gregor.  di  Giacomo  Carissimi. 
(Testo   italiano   e  francese)    2 — n. 

-  9  Innij  Magnificat  e  Te  Deiim  in  Canto  Gre- 

goriano armonizzati  facilmente  per  l'ac- 
compagn.  coll'armonio  ed  intercalati  con 
numerosi  interludi.   Veni  Creator,  Iste  Con- 
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fessor,  Ave,  maris  Stella.  Jesu  Corona  Vir- 
ginmu,  Creator  alme  sideruni,  Deus  tuo- 
rum  milituTiij  2  Fange  lingua,  jSIagnificat, 
Te  Deum    (Editio  Medieea)    2 — n. 

-  Metodo  di  Canto   Corale    (Vedi   a  pag.    13) 

Forte  volume  grande   2.50  n. 

-  L'Organista    di    Chiesa.     Breve   Metodo    per 

Organo,  Org  5.70  n  Ix'icordi,  5.60  Leonardo 
da  Vinci. 

-  Raecolta  di  20  pezzi  per  armonio  di  autori 

antichi    e  moderni    2 —  n. 

- 1  responsi  della  Santa  Messa  arnionizzati 
facilmente  per  Paccompagnamento  del  coro 
coH'arinonio   — GO  n. 

- 1  toni  della  salmodia  armonizzati  facil- 
mente per  lo  accompagnamento  coll'armo- 
nio    1.50  n. 

Bette,   Nuit  d'ete  — 25  n   Margueritat. 

-  Sous  le  balcon  — 25  n  Margueritat. 

Botte  Ad.  op.  11   Grande  valse,  P  5 —  Leduc. 

-  42    Souvenir     de    l'Ange     gardien,     melodie 

transcrite,  P  7.50,  J^ms  9 —  Leduc. 
-44  6  etudes  de  Style,  P  15 —  Leduc. 

-  49  Regina,    grande    A'alse    brillante,    P    6 — 

Leduc. 

-  52  Valse   revee,   P  6 — ,   J^ms   7.50    Grus. 

-  53  Les  Echos  du  monastfere,  six  melodies,  P 

3.50  n  Leduc. 

-  Allegretto,   scherzando,   P  7.50   Mathieu. 

-  L'Ange  gardien,  melodie,  2  tons  3 —  Leduc, 

H  (J.  L.  Battmann  op.  164)  1.65  n 
Mustel. 

-  Le    cliretien    mourant,    mMitation    poetique 

1.80  n  Lahbe. 

-  Le    CrucifiK    meditation    traduite.      P     5 — 

Joubert,    1.60  n  Labbe. 

-  Elegia   et  marcia,   P   7.50   Mathieu. 

-  Galop  de  concert,  P  6 —  Mathieu. 

-  Juana,    polka-mazurka    4.50    Heugel. 

-  La   Sagesse,    meditation,    P     5 —     Joubert, 

1.60  n  Labbe. 

-  Souvenir  de  Tange  et  l'enfant,  P  7.50  Ma- 

thieu. 

-  Tristesse,  andante  de  salon,  P  7.50  Heugel. 
Botte  C.  F.  Fugue,  P  1.35  n  Rouhier. 
-Gavotte  1 — n  Rouhier. 

-  !Marche  1 —  n  Rouhier. 
-Nocturne,  P  1 — n  Rouhier. 
-Rondo,  P  2 — n  Rouhier. 

-  Scherzo,   P   1 —  n  Rouhier. 

BotteriH  Jessie,  Joy  bells  are  ringing  now. 
— /2    Novello. 

-  The  Lark  4/ —  Agaie. 

-  Pack  clouds  away  4/ —  Lucas,   Williams. 
Bottero   A.   Gran  Marcia  militare  2.50,  4^s 

3.50  Ricordi. 
Bottero   G.  II  Pastor    buono.  Inno,  8Ca  con 

P  3.50  Ricordi. 
Bottero  O.  Alla  tua   salute!   P  3 —  Ricordi. 
-A  rivederci!    P  1.50  Ricordi. 
-A^Tenirel    P   1.50   Ricordi. 
Les  Bottes  de  foin,  1 — n  Joubert. 
Les  bottes  en  faTence,  A  danse  1 — n,  Ch.  s. 

— 35  n   EveiUa-rd. 
Bottesella    L.   Messa   facile,   A  Bar   con   Org 

2.30  n  Musiea  sacra. 
Bottesini   Giovanni    (1821—1889),  3   Ariette 

4 —  Ricordi. 

-Ali  Baba,  opera  (1871),  Ricordi:  Canto  P 
— 40;  Vocal  Score  3/ — n  Williams,  libretto 


— 50;    libr.    6/ — n    Williams,    Sinfonia,    P 

5—,  Bailabile  3—. 

Atto    I.    Introduzione   e  Coro:    Viva,    viva 

5—. 
Aria  —  Ali  Babä:    Oh   spettaoclo   che   m- 

canta,   Bf    5 — . 
Recitativo  e  Romanza   —  Delia:   Non  &  il 

poter,   S  2—. 
Recitativo  e  Duetto  —  Aboul  e  Ali  Babä: 

D'immenso  giubilo,  BBf  3 — . 
Recitativo  e  Terzetto  —  Delia,  Aboul,  Ali 

Babä:   Esultiamo,  SBBf  5 — . 
Recitativo  e  Duetto  —  Delia  e  Nadir:  Dal 

giorno  beato,  ST  .3 — . 
Terzetto  —  Delia,  Nadir  e  Ali  Babä:  Par- 

tirö,  se  l'afTanno  che  m'ange,  STBf  5 — . 
Romanza  —  Nadir:   Lunge  da  te,  mia  De- 
lia, T  2.50. 
Recitativo  e  Finale  I.  Marcia  e  Coro  5 — . 
Atto  II.  Coro  di  Schiave:   Oh  come  ö  belle 

2.50. 
Recitativo  ed  Aria  —  Delia:  O  Nadir,  eom- 

pagno,  S  2.50. 
Recitativo,  ripresa  del  Coro  e  Duettino  — 

Delia  ed  Aboul:   Paria,  imponi,  SB  5 — . 
Recitativo  e  Scena:  Alfln  vi  trovo  insieme 

1.50. 
Recitativo  e  Quartette  —  DeUa,  Morgiana, 

Nadir,    e  Ali    Babä:    Nadir!    lui    stesso, 

SMSTBf  5.50. 
Duettino  —  Delia  e  Nadir:   Sei  tu  dunque, 

-ST  2—. 
Recitativo  e  Duetto  —  Nadir  e  Ali  Babä: 

Nella   prossima  foresta,   TBf  6 — . 
Marcia  e  Coro:   Alla  leggiadra  Delia  2.50. 
Recitativo  e  Finale  II  8 — . 
Atto   III.    Preludio   e    Terzettino   —   Mor- 
giana,   Nadir    Faor:    Ratti    voliam    sul- 

l'orme,  MSTT  3—. 
Pezzo  concertatx)  e  Coro:  Mille  ducati  2 — . 
Soena   e  Ballata  —   Orsocane:    Per   monti 

e  boschi  ognora,  Br  5 — . 
Recitativo    e  Terzetto   —   Delia,   Orsocane, 

Calaf:   Serena  la  fronte,  SBrB  3.50. 
Coro:   Compagni  a  cavallo  2.50. 
Recitativo   ed   Aria  —   Delia:     In    questa 

grotta,  S  3 — . 
Recitativo  ed  Aria  —  All  Babä:    Oh  pre- 

digio,  Bf  5 — . 
Recitativo  e  Finale  III  7 — . 
Atto  IV.  Coro  di  Schiave:   Gloria  al  Pro- 

feta  1.50. 
Piecitativo   e  Romanza   —   Nadir:     Da    te 

lontano,   T  3 — . 
Recitativo  e  Quintette:    E  troppa  l'angos- 

cia  6 — . 
Recitativo   e  Terzette   con   Coro   —  Delia, 

Morgiana,  Nadir:  Chi  va  lä?  8M8T  5.50. 
Ballabile   3 — . 
Recitativo  e  Valzer  con  Coro  —  Delia,  Ali 

Babä:    Se   un  bicchier     di    tal    squisito 

Shirä,  SBf  5 — . 
Finale  ultimo   3- — . 

Assedio  di  Firenze  (!'),  (1857),  Ricordi: 

Seena  e  Duetto:  Scellerato!  e  muerer 
guerra,   TB  4 — . 

Scena  e  Cavatina :  Ah !  cosi  potessi  anch' 
io,  S  3.50. 

Romanza:   Vidi  tua  bella  imagine,  T  2.25. 

Recitativo  e  Romanza:  Io  credea  da  te  lon- 
tano, Br  2.50. 
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Duetto:    Volge  omai   la  quarta  Ixma,   HBr 

Sßena   e    Duetto:    A  te,    pura  vergine,   8T 
3.50. 

-  Ln   bacio,   Melodia:    Salutava   il   bell'astro, 

Br  3 —  Ricordi. 

-  Bombardon,     Polkaj     Füll  Brass     and    Recd 

Band  — 50  Fischer. 

-  La  eampana  del  mio  villaggio  2.50  Heugel. 

-  II   camposanto   3.50   Venturi. 

-  Le  Carneval  de  Venise,  KbP  3 — n  Gostallat. 

-  Le  chagrin  de  Jeaume  4 —  Ueugel. 

-  Che  cosa  fe  Dio  ?   MS  o  Br  3 — ,   Che  cosa  & 

Satana?    Br    3 — ,     I    due    Pezzi   uniti    5-: — 
Ricordi. 

-  Ci  divide  l'Ocean!  ..  Romanza:   N.   1.  SoT 

2.50.  N.  2.  MS  o  Br  2.50  Ricordi. 

-  La  cloche  du  village  5 —  Heugel. 

-II  Contrabandiere.    (Su  pei  gioghi),  Br  3.50 
Ricordi. 

-II  Diavolo  della  notte,  opera  (1858).  Rieordi: 
Canto  e  P  36—,  P  solo  —26,  libretto  —50, 
Sinfonia,  P  4 — ,  4ms  5 — . 
Atto  I.  Introduzione:  Non  fate  strepiti  5—. 
Recitativo  e  Cavatina :    Mentre  con   f redde 

lagrime,  S  6 — . 
Recitativo  e  Ballata:   Lo  spavento  dei  tu- 
:;       tori,  T  4.50. 
Recitativo   e    Coro:    Viva    il   Duca   di    Tu- 

renna  2 — . 
Recitativo  e  Uuetto:   Bene,  benissimo,  TBr 

5—. 
Romanza:  Egli  fe  contento  appieno,  Br  1.75. 
Pezzo    concertato- Finale    I,    con    Coro:    lo 

di  stucco  öon  rimaso,  STBr  9 — . 
Atto  IL  Recitativo  ed  Aria:  lo  non  manco 

di  riccliezze.  Bf  5 — . 
Recitativo  e    Duetto-Finale  II:    Aspettate, 

di  prospetto,  BrBf  6 — . 
Atto    III.    Recitativo    ed    Arietta:     Giorni 

lieti  in  cui  le  rose,  MS  2.50. 
Scena  e  Coro:   Giriam  il  pareo  2.50. 
Recitativo   e  Duetto:    lo   dei   mostri   nella 

strennia,  SBr  5.50. 
Coro   e  Stretta    dell'Introduzione   dell'Atto 

III  6—. 
Recitativo   e  Duettino:    II   giuoco   &  finito, 

BrBf  4.50. 
Recitativo    e    Terzetto:      Sie    pronunzi    una 

parola,  SBrBf  4.25. 
Recitativo    e    Duetto:     Tu    spagnuola    non 

sei,  SBr  1.75. 
Recitativo    e  Duetto:    Guai    se   alcuno    dir 

potesse  ST  3.25. 
Adagio  del  Quartette- Finale  III:  Del  nome 

d'una  giovane,  STBrBf  3.25. 
ff>.  Stretta     del    Quartetto-Finale    III :     Vieni 
,v)       pure  a  pugnare,  o  codardo,  STBrBf  4.50. 
Atto  IV.    Scöna  con  Cori   e  Romanza:    Tu 

non   sai    dxuique    che    il    matrimonio,    T 

3.50. 
Brindisi:    Beviamo,  gustiamo,  Br  4.50. 
Recitativo   ed  Aria:    Di   cascia    e  noci    vo- 

miche,    Bf,    e    Duetto :     Adesso   di    spro- 

positi,  BrBf  4.50. 
Scena  del  finto  ammalato:   Chi  sa,  SMSBr 

Bf  2.25. 
Terzetto:   Se  vivrete,  lieta  appieno,  SBrBf 

6—. 
Scena:   Che  vedo!   2 — . 


Rondo  finale:    Per  te  solo  io  son  felicej  S 
4—. 
Piano   solo : 

Atto  I.  Introduzione:  Non  fate  strepiti  3 — . 

Cavatina:   Mentre  con  f redde  lagrime  3 — . 

Ballata:    Lo  spavento  dei  tutori   2.50. 

Coro  e  Duetto:    Bene,  benissimo   2.75. 

Romanza:    Egli  §  contento  appieno   1.75. 

Pezzo  concertato-Finale  I    4 — . 

Atto  IL   Aria:   lo  non  manco  di  ricchezze 
4—. 

Duetto-Finale   II:    Aspettate,   di   prospetto 
4—. 

Atto   III.    Arietta:    Giorni   lieti   in   cui   le 
rose  2.50. 

Coro:    Giriam  il  parco   1.25. 

Duetto:    lo   dei   mostri   nella   strenna   4 — . 

Coro    e  Stretta   dell'Introduzione    dell'Atto 
III:  D^ortiche,  di  spini  4 — . 

Duettino:   II  giuoco  fe  finito  2.50. 

Terzetto:   Se  pronunzi  ima  parola,  e  Duet- 
tino: Tu  spagnuola  non  sei  1.75. 

Duetto:   Guai  se  alcuno  dir  potesse  1.50. 

Quartetto-Finale  III:   Del  nome  d'una  gio- 
vane 4 — . 

Atto   IV.    Coro   e    Romanza:     Tu   non    sai 
dunque  che  il  matrimonio  2.25. 

Brindisi :   Beviamo,  gustiamo  2.25. 

Aria:   Di  cascia  e  noci  vomiche,  e  Duetto: 
Adesso  di   spropositi  2.25. 

Scena   del   finto   ammalato   e    Terzetto:    Se 
vivrete,  lieta  appieno  4 — . 

Rondo  finale:  Per  te  solo  io  son  felice  2.25. 

Fantasie    etc.    P:    v.   Truzzi    op.   67, 
158,  159,  316 — 318,  Jfms  Truzzi,  PV  Trom- 
bini. 
Delire,    pensee    4l6giaque,    VcP    2.50  n    Go- 
stallat. 
11  desio,  Romanza  — 50  Hansen. 
Ero   e    Leander,   opera.   Ricordi:    Canto 
e  P  col    libr.  12 — n,  P  solo  7— n,  libr.  1—. 
Atto   T.  Anacreontica  —  Leandro:    Era  la 

notte,  ombravano,  T  2.50. 
Aria  della  Conchiglia  —  Ero:    Conchiglia 

rosea,   »S'   4 — . 
Atto    III.     Romanza     (Scena   drammatica) 

—  Ero:   Splendi!   erma  facella,  S  2.50. 
La  stessa,  mezzo  tono  sotto,  S  o  MS  2.50. 
Atto    III.    Romanza    (Scena    drammatica) 

—  Ero:   Splendi!   erma,  facella  2.50. 
Farewell  ye  verdaut  hüls,   ( Chor,  for  Treble 

voices    189)     Two-part  — /4   AsMown. 
Grand  duo,  VKb  ou  VcP  6— n  Gostallat. 
Grand  duo  avec  ace.  PVKb  7 — n  Gostallat. 
Inaugurazione    del     Monumento    a    Cavour, 

P  4 —  Mariani. 
Je  t'aime,  Melodie,   S  o  MS  o  T  2—. 
Marion   Delorme,    reminiscence,    PVc    1.70  n 

Gostallat. 
Marche      Orientale,      Transcr.       ( M  a  1 1  e  i 

Tito)     P  4/ —  AshdouTii. 
La  martyre  chrötienne   5 —  Heugel. 
3   Melodie,    PVc,    Ricordi:     N.    1.     Delirio. 

Pensiero  elegiaco  3—.  N.  2.  2.50.  N.  3.  Re- 

miniscenze  della  sua  opera  Marion  Delorme 

2 . 

Melodie  de  concert,   VcP  2 — n.  EbP  2.50  n 

Gostallat. 
Messa  da  requiem  12 — n  Blanchi:   Requiem 

aeternam   3 —  n.      Dies    irae,    corale   3 —  n. 

Quid    sum    miser,    T    1 — n.      Querens    me, 

63* 
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coro  1 —  n.  Ingemisco,  T  1 —  n.  Confii- 
tatis,  fuga  1.50  n.  Lacrymosa,  soll  e  coro 
2 — n.  OflFertorio.  S  1 — n.  Sanctus  coro 
1.50  n.  Benedictus,  fuga  1.50  n.  Agnus  Dei, 
8C  1 — n.  Cum  sanctus.  fuga  2.50  n.  Li- 
bera  me,  &  e  coro  1 — n.  Dies  illa,  coro 
2.50  n. 

-  Un  mio  ricordo  a  S.  Mercadante,  Gran  Quin- 

tette, 2VTaTcKh  10 —  Ricordi. 
-Metodo  per  Contrabasso :  30 — ,  Parte  I. 
Del  Contrabasso  in  Orchestra  24 — ,  II.  Del 
Contrabasso  solista  1 — ,  15  n,  av.  texte 
angl.  22.50  n  Lemoine,  15 —  Sudre  (texto 
ital.)    15 —  Ayne. 

-  Mezzanotte.  Ballata,  J/S  o  Bar  1.25  Rtcordi. 
-La   nostra   Canzone:    Quando   cadran   le  fo- 

glie.  i/<S'  2 —  Ricordi. 
-Notti  d'Oriente.  Album  10 —  Ricordi:  N. 
l.Ad  Ischia.  Rimembranza,  MS  2 — .  2. 
Sognai.  Melodia,  S  2—.  3.  Tutto  per  me 
sei  tu.  Romanza,  T  2—.  4.  La  Fidanzata 
del  Demonio.  Leggenda  tedesca,  MS  o  T 
2 — .  5.  Torna,  o  mio  bello.  Romanzetta, 
]^g  2—.  6.  II  Pianto.  Duetto,  -ST  2—. 
7.  Lucifero.  Canto  internale,  Bar  2 — . 

-  0    my    Fernando.    Rondo,    Favorita.    Engl.- 

Ital.  — 60  Brainard. 

-  Ommaggio  a  S.  A.  il  Principe  Umberto,  Pol. 

ka  2 —  Mariani. 
-3  Polke  3.50  Mariatii:  N.  1.  Arlecchino  2—. 

Arlecchino,  Polka  riduz.  facile  del  M"  Berra 

2_.   N.  2.    Brighella    1—.    N.  3.    Ta   Trem- 

blante  1 — . 
-Povera   mamnia!     Melodia:      Ün  giomo  mi 

destai.  MS  o  Bar  3.50  Ricordi. 
-Quartett«  in  Re,  2VVaVc  (Partitura).  Pre- 

miato  al  Concors©  Basevi    (1863),  B  netti 

1 —   Ricordi. 

-  Quartetto  in  Re,  2V  Va  Vc   (Parti  staccate) 

10 —  Ricordi. 

-Quintette  in  Re,  2VyaVc  e  Contrabasso 
4 —    Venturini. 

-Reverie,  P  1— n,  PV,PVc,  PKb  ä  1.70  n 
Decourcelle,  PT  4/—  Hatzfeld,  2'—  n  Schott, 
PVc  2.50  Santojanin,  — 50  Fischer,  Vc  ou  T 
av.  Quint.  Part  et  parties  1— n  Decour- 
celle, — 20  Seliwerstow. 

-  Ricordi  di  Napoli.    2  Album  ä  8—  Ricordi  -.^ 

I.  N.  1.  La  Ninna  nonna.  Stornello,  MS 
1.50.  N.  2.  A  Lei.  Stornello,  S  1.25.  N.  3. 
La  Venditrice  di  fiori.  Romanza,  S  2 — . 
N.  4.  La  Viilanella.  Stornello,  MS  1 — . 
N.  5.  L'Abbandonata.  Romanza,  MS  2 — . 
N.  6.  La  Spagnoletta.  Stornello,  S  1.25. 
11  N  1.  L'Addio  d'una  Viggianese.  Scena 
e  Racconto,  -S'  o  MS  2.50.  N.  2.  La  Rimem- 
branza. Stornello,  MS  1.50.  N.  3.  La  pic- 
cola  Mendica.  Stornello,  C  o  Bar  1.2o. 
N.  4.  La  To  cercando.  Romanza,  T  o  S 
2.50.  N.  5.  Magari!  Canzonetta  veneziana 
2—.  N.  6.  Serenata.  Stornello,  T  o  S  2—. 
-Romanza,  S  1-50.  „     d- 

-Something    teils    me    so.    4/—Chappell,    Ri- 
cordo. 
-Sonnambula,   Fantaisie,   PKb    3— n   Costal- 
lat,  Pomier. 

-  Stra^a  ferrata.  P  1—  Mariani. 
-Tarentelle,  KbP  2.50  n  Costallat. 
-Vinciguerra  il  bandito,  operetta  biiffa.  libr. 

— 50''n     Sonzogno,     valse     chant^:      texte 
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franc,  ital.  ä  2 — n,  0  2 — n,  P  cond.  1.50  n 
Gregh,  FullO  — 75,  smallO  — 50,  P  acc. 
— 20  Hawkes. 

-  Were   I  a   king  — 40   Ditson. 
Bottesini   L.  Amalia,  P  1.25. 

-  Souvenirs   de   Cuirassiers   de   Nice,   P    1.25. 
Bottesini   P.   6  Arie  di  vari  Autori.   ridotte, 

P  5 —  Ricordi. 

-  Tema  con  Variazioni.  ChitFl  2 —  Ricordi. 

-  Variazioni    sopra    un    tema    di  ]\Iercadante, 

CIP    1—  Ricordi. 

Bottesini-Bockmühl, 

7 — n  Casiallat. 

Bottge   A.     Fidele   Fastnacht!     Großes   Pot- 
pourri,  Pariser    sO  2 —  n   Oertcl. 
Bottiglieri  E.  Izzo-, 

-  Ave  Maria,  T  con  H  o  Org   1.50  n. 

-  Ave  maris   Stella,   2  o  3  voci   con   H  o  Org 

1 —  n. 

-  La  charmante,  P  2.50. 

-  Laudate  dominum,  3  voci  con  H  o  Org  1.50  n. 

-  5  Litanie,    1  e  2   voci   con   H  o  Org    1.50  n. 
-4  Litanie  con  H  o  Org  1.25  n. 

-  Meditazione,  H   1.25  n. 

-  Regnum  mundi  con  H  o  Org  1.50  n. 

-  Sacrum    convivium    con     H  o  Org    1.50  n. 

-  Scherzando,   iins   4 — . 

-Tantum  ergo,  lo2  voci  con    H  oOrg  1.25  n. 

-  Tantum    ergo,   3  voci    con.    H  o  Org    1.50  n. 
Bottigliero  Edoardo   (1864),  op.  46  Tantum 

ergo,  ad  tres  voces  aequales  {C  1.  C  II.  A 
vel  Tl.  T  11.  B)  organo  comitante.  Part 
a  JO.  Part  1.30  n,  parti  ä  — 10  n  Copra. 

-47  Scherzo    facile,    Org(H)     1.50   Bertorelli. 

-AI  SS.  Nome  di  Geü.  Mottetto.  2TB  —25 
Bertarclli. 

-  Canzonetta  allegia,  P  3.50  Izzo. 

-  Chojette,    Gavotte   3 —   Pisano. 

-  Eco  de  I'anima.  Melodia,  VP  2.50  Venturini. 

-  Estasi.  Melodia.  P  1.25  n  Ricrdi. 
-Litanie   della   B.   V.   M..   2T2B  — 25  n  Ber- 
tarclli. 

-  Litanie  in  onore  del  S.  Cuori  di  Gesü.  2TB 

con   Org    1.50   Leonardo   da   Vinci. 

-  Litaniae  Lauretanae  in  honorem  B. 

Virginis   desumptae    ex   libro,    cui 
„Variae    Praeces"    transpositae   et 
nice   ornatae   — 75   Berto/relli. 
-Meditazione,    Org  {Armonio)    — 50  n 
relli. 

-  Jilissa  Defunctorrmi,  cum  Dies  irae  et  Libera 

ad  chorum  unius  vocis^  harmonio  vel  or- 
gano com.  Part  3.40  n,  parti  ä  — 40  n 
Capra,  Part  3.40,  partine  ä  — 40  Libreria 
editrice. 
-Mottetto  al  SS.  Nome  di  Gesil  a  3  voci 
uguali  con  Org  ad  lib.  — 25  n  Musica  sacra. 

-  2  pezzi,    Org  — 70  n   Musica   sacra. 
-Preghiera,  Org   1 — n  Capra,  3.50  Izzo. 

-  Sub  tuum  Praesidium,  Antifona,  2S2C  con 

Org  o  H  ad  lib.  — 50  n  Bertarelli. 

-  Sub    tuum    Praesidium.    Mottetto    alla    SS. 

Vergine,  8ATB  con  Org  ad  lib.  — 35  n  Mu- 
sica sacra. 

-  Tantum  ergo  a  4  voci  sole,  SCTB  in  tempo 

libero  — 25  n  Bertarelli. 

-  Tantum    ergo,    2T  2B     — 50     Leonardo    da 

Vinci. 


Mariae 
titulus 
harmo- 

Berta- 
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-  Veni    sponsa    Christi,    28A    — 25  n    Musica 

sacra. 

Les  Bottines  du  Marseillais  — 30  n  (Paris- 
Chansons  13.  Serie)   Delormel. 

Botting   Celia  M.  Once  long  ago  2/ —  Novello. 

Botting  H.  Advent  Hymns:  0  come,  Emma- 
nuel ;  and  Hark,  a  thrilling  voice  — /IV2 
Novello. 

-  Assyrian  March,   Og  4/ —  Weekes. 

-  Ballet  d'amour,  P  4/ —  Donajowshi. 

-  Cantilena  dolorosa,Or(/  4/ —  Loudy. 

-  Caprice,  Og  1/6  n  Vincent. 

-  Two  Carol  Anthems  for  Christmas.  8ATB: 

1.  Angel  forms  are  bending.  2.  Softly  on 
the   midnight   air   ä  — iS    Novello. 

-  The  Chase.   Scene  for  Chorus  and   0  Vocal 

Score   1/ —  Novello. 

-Chorales?  A  iew  more  years  shall  roll  and 
Jerusalem  on  high.  2.  Sing  praise  to  God 
and   Just   as  I   am     ä  — /IV2   Novello. 

-  Church    Hymn    — /IV2  Novello. 

-  Two   Cradle  Songs,   Org  4/ —  Laudy. 

-  Festival    Hymns,    for    the    Dedication    of  a 

Chureh.  1.  Christ  is  made  the  sure  foun- 
dation.  2.  Hosanna  to  the  living  Lord 
— /IV,  Novello. 

-  Festival   Te   Deum  in   Bflat  witli   0,  Vocal 

scores  — /4,  Ist  and  2  nd  V,  Va,  Vc,  Kb  ä 
— 9   Weekes. 

-  God  is  Our  Hope  — 60  Lorenz. 

-  Magnificat    and   Nunc   Dimittis,      in   B  flat 

— /4   Weekes. 

-  Marionettentanz,  P  4/ —  Donajo^oski. 

-  My  lost  love  4/ —  Weekes. 

-  Les  Petites  Danseuses,  P  2  Bookrf   ä  2/ —  n 

Vincent. 

-  Ping  Pong,  unison.    ( Chor,  for  Equal  Voices 

750 )    — 1'2   Curwen. 

-  Responses    to    the   Commandments.     Eight 

Settings  — /6  Novello. 

-  Kise  up,  My  Love  — 50  Lorenz. 

-The  Sleeper.  (St.  Cecilia.  10.  Series  1),  Part 
Sg.  — /3   Williams. 

-  Te  Deum,  in  B  flat   for  ehorus,   OOrg  — /4, 

string  parts   ä  — /9  n   Weekes. 

-  Te    Deum    Laudamus,    B  flat    — /4    Weekes. 

-  Vosper   Hymns.      1.  The    days   is    past   and 

over.  2.  Saviour,  again  to  Thy  dear  Name 
— /IV2  Novello. 

-  A  Winged   Song,   two-part   — /4   Forsyth. 
Bottino  E.  Elvira,  Fanf,  Part  — 50  n  Lapini. 

-  Jole,  Fanf,  Part  — 50  n  Lapini. 
Bottrigari    E.  Ricordi: 

-Album  di  Pezzi  per  Canto,  P  eP-solo  10 — : 

N.    1.  Pianto   funebre   in  morte   del   D.   G. 

G  a  V  a  z  z  i  1..50.    N.  2.  Valzer,  P  2—.  N.  3. 

L'lnvito.   Romanza    ] — .    N.  4.   Melodia   ro- 

mantica  in  forma  di   Studio,  P   1.50.  N.  5. 

II  canto   d'amore.   Komanza    1.50.   N.  6.   La 

Rondine.   Valz«r,    f/n.s   3.50. 
- 1  miei    primi    anni    di    gioventü.    Melodia- 

Notturne,   P   5 — . 
-Notturno,  P  2.75. 
-Oh!  .     .     .  se  t'amOj  Romanza  1.50. 

-  Preziosa,  P  1 — . 

-  Rimembranze  piacevoli,  P  2.50. 

-  La    Rondine.    Valzer,    Jfms    3.50. 

-  Scherzo,   P   2 — . 

-  Senza  amore,  Romanza  2 — . 


-  Sogno  d'amore  3 —  Mariani. 

-  Stella,  P   1.75. 

-  J'amo !     Romanza  2 — . 

-  Ijc  Vivandiere,  SC  3 — . 

Botturi  G.  L'Ange  des  Mers.  Sc&ne  lyrique, 
S.  MS  ä  3.50  Ricordi. 

-  Fleur  de  Souvenance.  Romance  1 —  Ricordi. 

-  II  voto  d'irn  aniico.  Romanza  acrostica  1.50 

Ricordi. 

Botume  John  F.  Ancient  of  days,  SATB  — 10 
Thompson. 

-  JModern    Singing    Methods ;    their    use    and 

abuse   — 40  n   Ditson. 

-  Respiration     for     advaneed    singevs      — ^38  n 

Ditson. 

Botwood  R.  V.  Kyrie  Eleison  — ■jl  n  Vincent. 
Botz  A.  op.   18     Wie  das  elektrisiert!      „Ja 

lieut    will    ich's    dir    sagen".      Walzerlied, 

1.20,  Par.   Bes.    1.50   Eisoldt. 
Botzko   G.    II   Soldato  allegro.     Marcia   1 — 

Ricordi. 

Bouault  O.  Barcarolle,  P  5—,  PV  5—  Leduc. 

-  Trois  Esquisses,  P  6 —  Hamelle. 

-  O  Salutaris,  Bar.  T  acc.  Org  ou  P  ä  1 —  n 

Leduc. 

-  0  Vos  omnes.  7'  acc.  Org  ou  P  1 —  n.  Leduc. 
Boubee  F.  C.  P.  La  Campana.  Suona,  o  cam- 

pana  — 50  n  Cottrau. 

-  Che  sape  fa,  Canz.  populäre  (N  a  p  u  1  e)  4 — 

Societä. 

-  La    Croce.     Quaud'io   nacqui,    mi   disse   una 

voce  — 50  n  Cottrau. 

Bouber,   Gavotte   d'Antan,   P    2 — n   Abot. 

Boubert,    Berceuse,   PV  2.50  n   Abot. 

Boubert  A.  Marianne,  polka-mazurka  5 — 
Noel. 

-Meditation,  PV  2 — n  Coutarel. 

Boubert  E.  Air  vari§,  VP.    Imp.  Cliaimbaud. 

Bouc  H.  Sechs  Lieder:  1.  Mir  ist  so  ernst 
und  feierlich.  2a.  Wenn  ein  Liebes  dir  ist 
fern.  2b.  Dasselbe  Lied.  3.  Das  Veilchen: 
Unterm  Grase  still  verborgen.  4.  Ging 
unter  dichten  Zweigen.  5.  Wie  ist  die 
Erde  so  schön.  6.  Minnelied:  Wie  sich  die 
Lotosblume   erschließt,    1.50   Kahnt. 

Boucard  L.  Lawn-Tennis,  Marche,  Harm  ou 
Fanf  1.50  n. 

-  Four    la    patrie,    Marche,     Harm     ou    Fanf 

1.50  n   A  l'Accord   parfait. 
Bouchaer  L.  Noel  ä  4  v.  av.  solo  1.75  Beyer. 
Bouchage   F.  Lte  Drapeau  de  la  France  — 60 

Prosper. 
Bouchar  T.  Elodie,  polka  3 —  Katto. 

-  La  Tournante,  polka-mazurka,  P  3 —  Katto. 
Bouchard  C.  Marche  des  orphöonistes  fertois, 

duo   bouflfe   2— n   Bosc. 
Bouchard    E.     Freie     fleur,     ou     vastu     3 — 

Mathieu. 
Bouche,  op.  3  Fant,  sur  les  Puritains,  Cor- 

netP  2.50   Joubcrt. 
-4  Air  varie,  fant.   Cornetäpist   av.   0   7.50 

Letnoine. 

-  9   Mosaique  sur  Nabucodonosor  pour 

Cornet  seul:  N.  1,  2  ä  3.30  Ricordi;  Cor- 
netäpist: 2  suites  ä  5 — ,  Bügle:  2  suites 
mölanges  ä  5 —  Lemoine. 
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-  Air  varie.  Com  ä  pist  av.  0  9 — ,  Bügle  av. 

0   9 —  Lemoine. 

-  Douze  duos  faciles  et  brill.  2Corneis  ä  pist, 

2  siiites  ä  5 —  Lemoine. 

-  Linda   de    Donizetti,    choix   des   plus   beaux 

airs,  Saxhorn,  2  livres   5 —  Lemoine. 

-  Maria  Padilla,  Bügle,  2  suites  melanges  5 — , 

Orphicleide   5 —  Lemoine. 

-  Mosaique    sur    Linda    di    Chamounix 

pour  Cornet  seul,  en  2  Suites:  N.  1,  2  ä 
2 —  Ficordi,  Cornet  ä  pist,  2  suites  ä  5 — • 
Lemoine. 

-  Mosaique     sur     Maria    Padilla     pour 

Cornet  seul:  N.  1,  2  ä  3 —  Ricordi,  Cornet 
ä  pist,  2  suites  ä  5 —  Lemoine. 

-  Methode    complete    6lementaire    ä  3  pistons 

15 —  Lemoine. 

-  Methode     complöte     6l§mentaire,     Cornet  ä 

2  ptst  12 —  Lemoine. 
Bouchel    J.     Alcibiade,     quadrille,     0    1 — -n, 
Harm  ou  Fanf  2 —  n  Pinatel,  2 —  Pomier. 

-  Les  Amants  de  V^rone    (Marquis  d'Ivry), 

s6lection  sur  les  3e  et  4e  aetes  pour  mu- 
sique   miätaire    10 — n  Evette. 

-  L'as-tu  vu,   quadrille,   0   1 —  n  Piv.atel. 

-  L'Aventurier,   quadrille,   0    1 —  n   Pinatel. 

-  Le  Bapteme  d'une  poupee,  Fant.  rom.  Harm 

4 — n,  Fünf  3 — n  Deplaix. 

-  Benjamine,  Mazurka   4 —  Evette,  Harm  ou 

Fanf  1.25  n,  0  1 —  n  Pinatel. 

-  Bouche-en-eoeur,  quadrille,  0   1 —  n  Pinatel. 

-  Bresilienne     ( G  o  d  a  r  d    B. ) ,     Fant.    Harm 

ou  Fanf,  Part  3 — n  Evette. 

-  Brune  et  Blonde,  schottisch,  0  1 — n  Pinatel. 

-  Brune  et  Blonde,  schottisch,  0  1 —  n  Pinatel. 

-  Le  Cavalier  seul.  quadr.  0.     Pinatel. 

-  lue   Charlata,n,   quadrille,    0    1 —  n,   P   cond. 

— 25  Pinatel. 

-  Coco  rigolo,  Quadrille,   0   en  ut  1 —  n   Ghe- 

luwe,  0    1 — ■  Pinatel. 

-  Coquett«rie,  schottisch,  0  av.  P  cond.  1 —  n 

Pinatel. 

-  Le    Diable     en   voyage,    quadrille,     0    1 —  n 

Pinatel. 

-  Doux  langage,  mazurka,  0   1 — n  Pinatel. 

-  Enfant   de   giberne,   quadrille,    0    1 —  n   Pi- 

natel. 

-  Epge   de   Damoel&s,    mazurka,    0    1 —  n   Pi- 

natel. 
-Esprit   de   vin,   quadrille,   0    1 — n   Pinatel. 

-  Les   filles   de  Capri   suite  de  valses,   sur   le 

succ&s  d'E.  Camys,  Harm  ou  Fanf  4 —  Bil- 
laudot. 

-  Le  Fiston,  Pas  red.  Harm  exempl.  cplt.  2—, 

Fanf  1.50  n  Deplaix. 

-  Frais   minois,    mazurka,    0    1 —  n.    P   cond. 

— 25  n  Pinatel. 

-  Le    Franc    Luron,     Marche,    Harm    exempl. 

cplt.  2 — ,  Fanf  1.50  n  Deplaix. 

-  Friponnette,   polka,   O   1 —  n   Pinatel. 

-  Le   gai   Pioupiou,    Quadr.    0    1 — n   Pinatel. 

-  Gai   Eeveillon,  polka,   0    1 — n  Pinatel. 
-Gavotte   Milady,    Harm    2 — n,   Fo.nf    1.50  n 

Deplaix. 

-  LHomme  qui  rit,  quadrille,  0  1 —  n  Pinatel. 

-  L'Ingenue,  valse,   0    1 —  n  Pinatel. 

-  La  Jolie  faneuse,  polka,  0   1 —  n  Pinatel. 

-  La   Jolie   Messagfere,   mazurka  gragieuse,   0 

av.  P  cond.   1 — n  Pinatel. 

-  La  Jolie  Rieuse,  mazurka,  0   1 —  n,  P  cond. 

— 25    Pinatel. 


-  Joyeux      flonflons,      Polka  -  marche,      Harm 

exempl.    cplt.    2 — n,    Fanf    1.50  n   Deplaix. 

-  Le     Joyeux     sapeur,     quadrille,     0      1 —  n 

Pinatel. 

-  Iveline,  Ouv.    (E.  Gillet),  Harm  exempl. 

cplt.    4 — ,   Fanf   3 — n  Deplaix. 

-  Lakraä,   fantaisie,   Harm  ou   Fanf   5 —   Bil- 

laudot. 

-  Lanciers   Arlesiens,   0    1 — n  Pinatel. 

-  Le  Lignard,   quadrille,  O   1 —  n  Pinatel. 

-  Manonvillers,   pas   red.    tutti   basses   Harm 

Fanf,    Harm    1.50  n,     Fanf    1.25  n,     Ck>nd. 
isole  — 25   Billoudot. 
-Le   Martial,    D6fil6,   Harm    ou   Fanf    1.50  n 
Billaudot. 

-  Pamela,  Polka  — 50  n,  0   1 —  n  Bosc. 

-  Petite   frileuse,    valse,    0    1 —  n,     Harm    ou 

Fanf    1.25  n   Pinatel. 
-Pif!  PafT!  Pouf!  quadrille,  0  1— n  Pinatel. 

-  Le    Poivrot,    quadrille,    0     1 —  n,    P    cond. 

— 25  n  Pinatel. 

-  Pourquoi   pas  ?   Polka    (L.   Leliövre),   0 

av.  P  cond.   1 — n  Pinatel. 

-  Les    Rois    Mages,    Ouv.    Harm    4 —  n,    Fanf 

3 — n   Deplaix. 

-  Le  Rouennais,  quadrille,  0   1 — n  Pinatel. 

-  Souvenir   de   l'Embarco,   quadrille,    0    1 —  n 

Pinatel. 

-  Taj>e  dur :    Quadrille,    0   en  ut    ( si )     1 —  n 

Gheluwe,     0    1 — n,    Harm    ou   Fanf   2 — n 
Pinatel. 

-  Le  Tringlot,   quadrille,  0    1 — n  Pinatel. 

-  Les    Trois    Couleurs,    valse    chant^e,    Harm 

3 — n,  F'anf  2 — n,  Cond.  — 25  n  Millereau. 

-  Vaillant  soldat,  quadrille,  0   1 —  n  Pinatel. 

-  La  Villageoise,  Polka  pastor.  Harm  ou  Fanf 

av.  HoAith,  Part  4.50  n,  p.  sep.  — 15  n 
Evette. 
Boucher,  Metodo  de  corneta  (Nies  sei), 
3pist,  contiene  les  principios  y  repre- 
sentacion  de  este  instrumento,  escales, 
duos,  arias,  el  modo  de  tomarlo  etc.  Nou- 
velle   edition   40 —  Lemoine. 

-  Verbena,  Waltz  —30  Willig. 

-  Waiting  4, —  Ascherberg. 

Boucher    E.  Marche  br.    1/G  n   Novello. 
Boucher    H.  Andante,  PV,  PVc,  PKb  ä  5 — 
C'ourlcux. 

-  Bonsoir,     Berceuse,     V   accomp.     de   P    5 — 

Courleux. 

-  Derniferes  fleurs,  Melodie,   T'  acc.  de  P  4 — 

Covrleux. 

-  Polonaise,   V   acc.   de  P  6 —   Courleux. 
Boucher  J.  Ah!  que  le  matin  fait  d'heureux, 

romance  3 — ,  Ch.  s.  1 —  Inoel. 
-Air  du  talisman    (Bil»olots  du  diable)    — 75 
Schott. 

-  L'amour   du   roi,   romance  3 — ,     Ch.   s.    1 — 

Noel. 

-  Ce  que  j'aime,  rgverie  3 —  Noel. 

-  Chanson  du  pfitre  (Bibelots  du  diable)  — 50 

Schott. 

-  La  möre   du   corse,   chant   dramatique   3 — , 

Ch.  s.   1 —  ISioel. 

-  Ne   l'eveillez-pas,    berceuse   3 — ,    Ch.    s.    1 — 

Noel. 

-  Oh !    rendez-moi  mon  fils,  romance  3 — ,   Ch. 

s.   1 —  JVoe7. 

-  La   pensee,    chansonnette   3 —   Noel. 
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-  Seule,  ioi  bas,  je  pleure,  romance  3 — ,   Ch. 

s.  1 —  Noel. 
-La  Source  dans  les  bois    (2  tons)    ä  1.70  n 

8ociet4  nouvelle. 
'-  Le  Vent  du  soir,  r§verie  1 —  n,  Ch.  s.  — 30  n, 

2  voix  av.  P  2 — n  Socieie  nouvelle. 
Boucher  J.   B.   Beware  beware,  Mixed  voic. 

— /3  Novello. 

-  Come  to  my  soul  in  dreams  3/ —  Chappell. 

-  Flora,  Grand  March  2/ —  n  Novello. 

-  The  reaper  and  the  flowers   1/6,  8"  — /3  No- 

vello. 
■  Sunlight    and    music,    Duet    4/ —    Chappell. 
Boucher    J.    Bishop,     A    country    dance,    P 

3/ —  Ashdown. 

-  The  dream  of  joy,  Valse  4/ —  Ashdoton. 

-  Grand  Masonic  march  4/ —  Leonard. 
Boucher  Julien   P.  Le  Röveil  des  Faneuses, 

villanelle  2.50  Heugel. 
Boucher  L.  La  charlatane,  chansonnette  1 — 
Aynssa. 

-  Le  jardln  de  Lisa  1 —  Aynssa. 

Boucher  Maurice,  Quatre  Melodies:  Noc- 
turne, Amour  d'Antan,  Printemps,  Nos 
Souvenirs,  ä  1.70  n,  Recueil  4 —  n  Baudoux. 

Boucher  de  Pertes,  Petit  Pierre  ä  2  voix 
— 25  n  Pinatel. 

Boucherat   A.   Noel-Marche  — 25    Gutheil. 

-  Le  printemps,   Galop  — 30    Gutheil. 
-Le  Refus,  Polka  —30   Gutheil. 
Boucheron  Miss  Heiyett.  Por/iier:  Le  mattre 

qui  d'en  haut  fait  — 40. 

-  Pour  peindre  une  beautö  — 40. 

-  Ah !  quel  süperbe  point  de  vue,  duo  — 40. 

-  Pour  qua  votre  Image  adoröe,  duo  — 40. 
Boucheron  E.  Frissonnante,  Valse,  P  {Mand, 

V  ad  lib.)    2 — n  L.  ßcrr7ja?-m-Paris. 
Boucheron    Raimondo    (1800 — 1876),    Caro 
un  segreto  tenero,  Romanza    nel  paema,  II 
Corsaro  di  Lord  Byron,  8  1.75  Ricordi. 

-  Che  f ai  ?   ehe   pensi  ?    Sonetto   del   Petrarca, 

ß  o  0  1.50  Ricordi. 

-  Corso  elementare  completo  di  lettura  musi- 

cale  in  brevi  ed  utili  Solfeggi.  Opera  com- 
posta  per  gli  Alunni  della  Scuola  Metro- 
politana di  Milano.   Ricordi: 

Corso  per  S:  Libro  I    8 — ,  II  12 — . 

Corso    per    Contralto:    Libro  I    8 — ,     II 
12—. 
I  detti  Solfeggi  per  8  (in  Chiave  naturale) 

senza  acc. :  Libro  I  5 — ,  II  7 — . 
I  detti  Solfeggi  per  Ä    (in  Chiave  di  Sol), 

senza  acc:  Libro  I  5 — ,  II  7 — . 
1   detti   Solfeggi  per   Contralto    (in  Chiave 

naturale) ,   senza   acc. :    Libro  I   5 — . 
-Elena,   Sonetto,   Bar   2.50   Ricordi. 

-  Esercizi  d'Armonia  in  42  Partimenti  nume- 

rati,  preceduti  da  un  breve  insegnamento 
teorico,  e  seguiti  da  una  chiave  o  tradu- 
zione  dei  numeri  in  note,  Opera  divisa  in 
due  parti  (in-S")  :  Parte  I.  Insegnamento 
teorico  e  Partimenti  numerati  ( A )  10 —  n, 
IL  Chiave  o  Traduzione  dei  numeri  in  note 
(A)   5 —  n  Ricordi. 

-Fantasia  4.50  Ricordi. 

-Filosofia  della  Musica,  o  Estetica  applicata 
a  quest'Arte,  Edizione  2.  5 —  Ricordi. 

-L'Italia   degl'Italiani,    2  Marcie,   P:     1.    La 


Partenza  dei  Gueirieri.  2.  II  Ritorno  dei 
Vinicitori,   ä  2 — ,  ffWis  ä  3.50  Ricordi. 

-  L'Orazione    Dominieale    a    Coro    di    quattro 

voci,   senza  acc.   1.20  Ricordi. 

-  II   Sabato  verso   sera,  Canone  infinito  a  sei 

voci,  3  8  e  3  T  alternati,  senza  acc.  1.50 
Ricordi. 

-  Salve    Regina    a  Coro    di    8op.    e  Contralti 

ed  anche  a  sole  otto  voci,  con  Organo  o 
Fisarmonica  2 — .  Idem.  La  sola  Parte 
eantante  — 50  Ricordi. 

-  La   Scienza   dell'Armonia   spiegata   dai   rap- 

porti  dell'Arte  coirimiana  natura.  Trattatö 
teorico-pratico,    Due   volumi    25 —  Ricordi. 

-  Sinfonia  per  P    (od  Org)    2 —   Ricordi. 

-  II  Trovatore  che  cerca  e  trova,  Scherzo,  M8 

2.25.   Ricordi. 

-  7    Versetti    in    Sol    minore    ed    una    Mareia 

1.50  Ricordi. 
Bouchinot    Eug.    C'est   la    nuit,    T.Bar   6 — 
Sulziach. 

-  Gavotte,  P   1.35  n  Bossard. 

-  Noel,   Melodie,    3  tons    1 —  n   Costallat. 

-  Romance     sans    paroles,     andante    religioso 

(F),  Py,  PVc,  OrgV  ä  2— n  Costallat. 
Bouchoir    M.   Plein   air,  chanson  de  marehe, 

ä  2  voix   av.  P    ( B  r  a  y  e  r )    — 25   Sine. 
Bouchor    M.    Chants   pour    la   jeunesse    3.50 

C.  Delagrave-Varis. 
'  Madrigal    ä    la   Musique,    Choeur    ä    4  voix 

2 —  n  Baudoux. 

-  Le  Temps  des  Lilas  1.70  n  Baudoux. 
Bouchowtzeff  vide  Buchowtzew. 
Boucicault    D.    Wearin    o'the    green     (Arrah 

na   Pogue)    4/ —   Chappell,    Williams. 
Boucke  E.  op.  4  X.   1.  Thfeme  et  Variations, 

P    1.55   Jurgenson. 
Boucles    d'oreilles    de     Roe,     Chansonnette 

1 —  n  Jo-uhert. 
Boucoiran  C.  C'est  du  nanan.  F.  Martin. 

-  Les    Confectionneuses.    Mar fi« -Marseille. 

-  Mam'zelle   Trouspinette.     F.    Martin. 

-  Non,  je  ne  pr6t'  pas.    F.  Martin. 

-  La  P'tit'  Mimosette.    F.  Martin. 

-  Le  Trou  d'rat.     F.  Martin. 

Boucourt,     L'Aurore,    Schottisch    1.75    Mar- 
gueritat. 

-  Barcarolle  serenade,  VP  1.75  n  Gallet. 

-  Fleurs  de  Mais,  Schottisch  1.75  Margueritat. 

-  Le    Vrai    Bonheur,     Schottisch     1.75    Mar- 

gueritat. 
Boucquin   A.   C'est  moi   1 — n.   Ch.  s.  — 40  n 
Bornemann. 

-  Une   demoiselle    ä  20  ans    3 — ,     Ch.    s.    1 — 

Bornemann. 

-  Dindonnette,   mazurka,    0    1 —  Pinatel. 

-  II  s'appelle  Timol^on  3 — ,  Ch.  s.  1 —  Borne- 

mann. 

-  J'm'en  tamponne  le  Coquillard  1 —  n,  Ch.  s. 

— 35  n  PuigeUier. 
Boudeman    D.     Come    while   the   world    lies 
dreaming,  Sg.   Chor.  — 40  Brainard. 

-  We'll  havc  to  get  the  style,  Sg.  Chor.  — iO 

Brainard. 
Bouderie,  Chansonnette  — 30  n  Joubert. 
La  Boudeuse      1 — ,     Ch.  s.    — 30     Gh4luioe, 

Ch.  s.   — 30   Dehert. 
Boudeuse!     (Ne   te   fache   pas!)     1 — ,    Ch.  s. 

— 35  Gheluwe. 
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Boudier    C.    Serenade.      Impromptu,     P    5 — 

Frayice. 
-La  Prise  de  Sebastopol.   Pas   red.   Harm  et 

Fwnf  1.50,  p.  s6p.  —30,  p.  Cond.  s..  — 25  n, 

p.   Pist.-solo  — 10  n   Margtteritat. 
Boudinet      E.      ,3Ia      Grandmere"       (Meine 

Großmutter)    1.50  Bloch. 

-  Su     l'canal  de  la  Villette   1—.  Ch.  s.  —30 

Bigot. 
-  ..Les  Vieux  Messieur"    (Die  alten  Herren) 

1.50  Bloch. 
Boudoin,    Stances    ä  Laurence     (Lamarti- 

n  e)    5 —  Maihieu. 
Boudoir   (Le),  Menuet  1.35  n  Joubert. 
Boudoir  de  Venus   (Le),     „je  suis  femme" 

— 30  n  Joubert. 
Boue    E.    L'AJouette.    Polka,    Harm    av.    pet. 

Fl,  Part   4 — n  Brette. 

-  L' Armide    (Rossini)      var.    pet.     Ci-solo 

Harm,  Part  5 — n  Evetic 
-Bouquet    de    valses   2— n      Gallet,   Pomier, 

Harm,  Part  1 —  n,  p.  sep.  — 25  n  Evelte. 
-Le  Cassetete.  Pas  red.  Harm  3 — n  Evette. 
-La  Chanson  du  petit  NaA-ire.     Pas  red.   de 

route  sur  la  chanson.  Harm  3 — n  Evette. 

-  Le  Cyprös.  Marche  funfeb.  Ha^-jn  3—  n  Evette. 
-Le  Deuil.  Marche  funfeb.  Harm  3 — n  Evette. 
-Fifrelette.   Pas  red.   Harm  av.  Fifres  3— n 

Evette. 
-Fillette.     Mazurka,     Hat-jyi    av.   Pist,    Part 
4.50  n  Evette. 

-  Galop  du  Chemin  de  fer.  Harm,  Part  3 —  n 

Evette. 
-Les  guerillas.  Pas  red.  Harm  3 — n  Evette. 
-II  pleut,     Bergfere.      Pas    red.    Harm     3 — n 

Evette. 
-Libellule,   polka   mazurka   4 —   Boulch. 

-  Pas    redouble    comique,    motifs    populaires. 

Harm  ou  Fanf  3 — n  Evette. 
-Roulette.   Polka,   Harin,  Part   3 — n  Evette. 

-  Le  Savetier  et  le  Financier  (Offenbach). 

Fant.    Harm,    Part    9 — n    Evette,    Heugel. 

-  Semiramis.    (Rossini).  Ouv.  Harm,  Part 

12 — n  Evette. 

-  Le  Tioutiou.  Pas  red.  Harjn  av.  Fifres  3 —  n 

Evette. 

-  La    valse    des    petits    militaires.    Harm    av. 

Fifres,   Part  4 — n  Evette. 
Boue    (la)    du    Midi,    1 —    (Paris-Chansons, 

Repertoire   Paulus,    3.    Serie)    Delormel. 
Bouery  .A  A  la  plus  sage  ä  3  v.  eg.  — 25  n 

Pinatel. 
-Ave   jSlaria    en   sol,    3  voix   eg.    Gry   — 50  n 

Pinatel. 

-  La  boime  lete  de  ehez  nous  ä  2  ou  3  voix 

eg.  ä  — 25  n  Pinatel. 

-  La  bonne  Fete  de  chez  nous  Robin  Monton. 

Choeur  ä  3  voix   eg.   — 25  n  Pinatel. 

-  Cantique    ä  Sainte-Cecile,    4  voix    d'hommes 

— 25  n   Piyiatel. 

-  Chanson   Espagnole   ä  3   voix   eg.   P  — 25  n 

Pinatel. 

-  La  Fete  aux  Bois  ä  3  v.  ^.  — 25  n  Pinatel. 

-  La  Marguerite  de  la  Madone,  choeur  ä  3  v. 

eg.  — 25  Pinatel. 

-  Messe  des  Pelerins,  3  voix  egales  avec  acc. 

Org    ou   P,    Part    5 — ,    p.    sep.    — 50  n   Le 
Beau. 

-  Noel     ä  2   voix   eg.   av.   P    ou    Org    — 25  n 

Pinatel. 


-  La    Parade    Espagnole    ä  3  v.     ^g.      — 25  n 

Piiiatel. 

-  La   I'art   du   Bonheur   ä  3    voix   6g.   — 25  m 

Pinatel. 

-  Pater  noster,  3  voix  eg.  in-S"  — 25  n  Pinatel. ' 

-  Rentrez   au   Bercail   ä  2   ou  3  voix  gg.  P  ä 

— 25  n  Pinatel. 

-  Reveil    aux    Champs    ä  3  voix     &g.      — 25  n 

Pijiatel. 

-  Le  Sanetuaire  des  Enfants.  Si  j'etais  petit 

Oiseau   ä  3  v.   eg.   — 25  n  Pinatel. 

-  Le   Serpent  et  la   Fauvette  — 80  n  Pinatel. 

-  Le    Soir    de    la    moisson    ä  3  v.    äg.    — 25  n 

Pviatel. 

-  Vive  la   Bourröe  ä  3  v.   6g.  — 25  n  Pinatel. 

-  Les  Zouaves  ä  2  voix  ^.  P  — 25  n  Pinatel. 
Boufaret  A.  L'Expression  musicale  au  point 

de  \'ue  de  la  sience  et  de  la  Poesie  — 50 
Schott  Fr  eres. 

Bouffe   la   balle,  Chanson  — 30  n  Joubert. 

Bouffe   toujours,   Chans.    1 — n  Joubert. 

Bouffier,   La  Vigne  malade  3 —  Benoit. 

Bouffier  F.  Album  für  Harmonium.  Musika- 
lische Erliolungs-  imd  Erbauungsstundöi 
am  Harmonium  oder  auch  Pianoforte. 
11.50.  I.  Abt.  Choral -Melodien.  A. 
Protestantische  Choräle.  B.  Katholische 
Choräle.  C.  Englische  Choräle.  D.  Chc<'ai- 
melodien  der  russischen  Liturgie  3 — .  II. 
Klassische  Kirchenkompositionen  2 — .  III. 
Original-Kompositionen  1.50.  IV.  Lieder 
imd  Chöre  a)  religiösen  Charakters,  b) 
weltlichen  Charakters,  o)  Volkslieder  3.50. 
V.  Genrebilder.  Kompositionen  verschiede- 
nen Charakters  2.80.  VI.  Duo  für  Harmo- 
nium und  Pianoforte  (Englisch-Wallischer 
Gesang  der   Fischer)    1.30   Cranz. 

-  Duo   über  Mozarts  Requiem,   HP  2.50   Has- 

linger. 

-  0,  mein  Fernand.     Arie  a.  d.  Favoritin,  HP 

2 —  Haslinger. 

Bouffier  M.  Drei  Lieder:  Auferstehung. 
Abendlied.      Sehnsucht    1 —   Tonger. 

Bouffil  J.  op.  5  Trois  duos,  201  3 — n  Jou- 
bert. 

-8  3  Trios,   2Cl    5 — ,    sgparee    ä  2 —   Schott. 

-Three  Trios,  IST.   1.   Cl   1—  Cundy. 

Bouffil  et  Wolff,  Variations  brillantes  sur 
La  Reine  d'un  Jour  ( Cl  en  la )  4 —  n  Co- 
siallat, 

Bougal  J.  Au  bord  de  TOcean.  Melodie  1.35  n 
Leduc. 

-  La   Harpe   brisee.    Melodie    1.35  n    Leduc. 

-  Jour   de  Printemps.      Melodie   2 —  n   Leduc. 
Bougault-Ducoudray,  Passe-pied.   (ChicL.) 

Harm  ou  Fanf,  Part  3 —  n,  p.  sep.  — 10  n 

Evette. 
•  Thamara.    (Meister  G. )    Fant.  Harm  ou 

Fcunf,  Part  9 —  n,  p.   s6p.  — 25  n  Evette. 
Bougeoir    1 — n,   Ch.  s.  — 30  n  Ondet. 
Bougeoir   rose,   Chanson   1 — n  Joubert. 
Bouget,      Methode    pour     la    ^landoline   mit 

franz.   Text   1 —   0.   Dietrich. 
-Pour   un    baiser.       (2e    ödition. )      Mazurka 

1.70  n  Bossord. 
Bouget   F.  L'Etrang&re.  Valse  2 — n  Bosc. 
Bouget  J.  F.  Marche  Tcherkesse  1.70  n  Bosc. 
Bougher   S.   C.   Tight  for   honour,   Maren  & 

Two   Step  and  Dreyfus  M.  A  Carolina 
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Cake  Walk.  FullO   1—,  U  pts  —80,  10  pts 

— 60  Royal  Music   Co. 
Boughton      Rutland,     Hungarian    Fantasie, 

4ins    4/ —  Weekes. 
-The     passing     year      (song     Cycle)      3/ — 

Weekes. 
Bougie  Rose   (La),  Chansonnette  1 — n  Jou- 

bert. 
Bougie    (la)    des  deux  hemispheres  — 30  n 

(Paris-Chansons,    3.    Serie)    Delormel. 
Bougini,  Vita  Graia  Waltz    (Reprint),  Mond 

—25,   MandG  —50,  2Manda  —75,   2Mand 

MandolaG   — 80,      MandP    — 50,      2MandP 

— 75,  2MandMandolaP  — 80  Lyon&Healy. 
Bouglia  G.  Comp.  Mariani: 

-  La   Belle   de  Nuit.   Mazur    1 — . 

-  La  belle  du  Jour.    Mazur   1 — . 

-  La  Bella  pinerolese.   Mazur   1 — . 

-  Bianca.   Mazurka,   4ms   2 — . 

-  Bruxelles.    Polka   2 — . 

-  La  danza  d'aurore.  Valzer  chanta  2.50. 

-  Delfina.    Mazur   1 — . 

-  Doux  Souvenir.    Mazur   1 — . 

-  Elvezia.     Mazur    1 — . 

-  Elvezia.     Schottisch    1 — . 

-  Le  Grenapier.    Polka  1 — . 

-  La    lacinthe.     Schottisch    1 — . 

-  Luigina.     Polka    1 — . 

-  La  Parquerette.    Schottisch  1 — . 

-  Polissena.     Mazur    1 — . 

-  Polka  e  Mazurka    1.50. 

-  Rebus.    Polka   1 — . 

-  Serafino.    Polka   1.50. 

-  La   Violetta.     Polka    1 — . 

Bougniol    A.   Pri&re  au  village.    Duo  ä  2  v. 

egales   1 —  Bornemann. 
Bougniol   L.  Bornemann:   Ma  balancelle  3 — . 

-  Le  boudoir  3 — . 

-  La  caisse  d'epargne  du  ciel  3 — ,  Gh.  s.  1 — . 

-  Lettre  d'une  de  ces   dames   ä  son  monsieur 

3—,  Gh.  s.  1—. 

-  Reverie  d'une  Indienne  3 —  Bornemann. 
Bougnol   L.  Ah!   qu'c'est  bgte!   ronde  burles- 

que   — 40  n    Labbe. 

-  Un   amour   de  manage,    Duo      1 —  n,    Gh.  s. 

— 35  n  Labbe. 
-L'auberge  de  la  croix  d'or,  chansou  — 20  n 
Labbe. 

-  Au  moulin  de  Bagnolet  chanson  1 —  n  Labbe. 

-  Baladin    ou   la   Lanterne   merveilleuse    3 — , 

Gh.  s.    1 —   Ga/riereau. 
•  La  Belle'  au  bois   dormant   3 — ,    Gh.  s.  1 — 
G  arter  eau. 

-  Le  Bengaii,  polka,  0  av.  solo  de  Fl  ou  Ha- 

golet  1.50,  Harm  ou  Fatif  av.  solo  p.  petite 
Fl  2 —  Gaudet. 

-  Le  bomiet  de  coton,  chanson  de  noce  — 25  n 

Labbe. 
-Boudoir     (Le),     Cliansonnette  — 30  n     Jou- 
bert. 

-  Le    capitaine     fracasse,     gasconnade     1 —  n 

Labb^. 
-Le  Chant  du   cygne,  valse,   0   1.50   Gaudet. 

-  Le  chant  de  gerard  le  tueur  de  lions,  chan- 

son  — 25  n  Labbe. 
-Une  chasse,  choeur  ä  3  v.  av.  solo  T,  Part 

— 50,  p.   s6p.  — 20  Billaudot. 
-Le  Chat  botte  3 — ,  Gh.  s.   1 —  Gartereau. 

-  Colinette,   Chansonnette   1 —  n  Joubert. 
-Le    d#part     des     conscrits,      choeur     ä  4  v. 

d'hom.  Part   1 —  Billatulot. 


-  L'Enfantine,  polka,  0   1 —  Gaudet. 

-  L'enfant    d'giberne,     scöne    dramat.     — 25  n 

Labbe. 

-  Les    faneuses,   chiant    rustique    1 —  n   Labbe. 

-  Fraternite,   ( av.  choeur  ad  libit. )   chant  pa- 

triotique  — 40  n  Labbe. 

-  Je  la  trouve  marvaise,  chanson  1 —  n  Labbe. 

-  Je  suis  electeur,  chanson   1 —  n  Labbe. 

-  Klausenbourg,  polka,  0   1 —  Pinatel. 

-  Un   Laquais   de   bonne   maison    3 —   Benoit. 

-  Lettre  d"un  conscrit  ä  son  pöre,  pot-pourri 

— 20  n  Labbe. 

-  Minuit,  Gh.  s.  — 25  Gaudet. 

-  La  Mouche  d'or,  valse,  0  1 — ,  P  cond."  — 25 

Gaudet. 

-  La  noce  et  l'enterrement,   scfene   com.    1 —  n 

Labbe. 

-  On   m'a    chipe   mon    coeur    3 — ,    Gh.    s.    1 — 

Gartereau. 

-  Papa  Bourdon,  chansonnette  1 —  n  Labbe. 
-Le  petit  Poucet  3 — ,  Gh.  s.  1—  Gartereau. 
-La  polka  des  Etoiles,  0   1—,  P  cond.  —25 

Gaudet. 

-  Prifere  au  village,  Noct.  ä  2  v.  av.  P  — 30  n 

Joubert. 
-La    Schottisch     de   l'Elysee       1.70.     0     1— 
Gaudet. 

-  Le  Sorcier,  chans.  p.  hommes  — 25   Gaudet. 

-  Tu  t'en  frais  mourir,  chanson  entre  2  vins 

1 — n  Labb4. 

-  Le  vieux  clairon,  chanson  — 25  n  Labbe. 
~  Vive  le  mariage,  Gh.  s.  — 25  Gaudet. 
Bouhy  J.  L' Absente  3.50  Ricordi: 

-  L'amour  qui  fuit   1.75   Durdilly. 

-  Aubade  3.50  Ricordi. 

-  Ave  Maria,  SMS  av.  P.  Org  2 —  n  Ghoudens. 

-  Ave    Printemps      ( Hail    Spring     All    Hail ) 

— 50     Rohlfing,     1.70  n     Ghoudens,     1.50  n 

Bevilacqua. 
-A  vingt  ans   (Coppee)    1 —  Durdilly. 
-Bethleem,   N  o  e  1.   S.   MS.  B    1.75  Durdilly. 

-  En    Carnaval    ä  4  v.    d'hommes    av.    T  solo, 

Part  2.50,  p.  sep.  — 40  Brahy. 

-  Comme  autrefois  2 —  Durdilly. 

-  Dans   la   plaine   blonde   3.50   Ricordi. 

-  Glycöre  et  Blandine,  SMS  2 —  n   Ghoudens. 

-  Guitare   1.70  n  Ghoudens. 

-  Hymne  au  matin,  MS.  S  2 —  Durdilly. 

-  Madrigal    ä  4  v.    d'hommes    av.    solo    T    et 

Bar,  Part   1.50,  p.  sep.  —25  Brahy. 

-  Le  Manoir  bleu  de  Rosemonde   1.70  n  Ghou- 

dens. 

-  3  Melodies,  2  tons  2.50  Durdilly. 

-ISToce   au   Hameau    ä    4  v.     d'hommes,    Part 

2.50,  p.  sep.  — 40  Brahy. 
-O  bien  aimee   1.75  Durdilly. 
-Les   papillons    (Gautier)    1.75   Durdilly. 

-  Le  Pays  des  rgves  3.50  Ricordi. 

-  Un  peu  d'amour   1.75  Durdilly. 
-La  plainte  1.75  Durdilly. 

-  Plus  ne  verrai  mon  doux  ami  1.50  Durdilly. 
-Le  printemps   1.50  Durdilly. 

-  Rosette    1.75    Durdilly. 

-  S'il  est  chose  plus  belle   1.75   Durdilly. 
-Te  souviens-tu    1.75  Durdilly. 

■  Le  Travail   a  4  v.   d'hommes.   Part   1.50,  p. 

s6p.   — 25   Brahy. 
Bouichere    E.     L'Aube,     melodie,     PVc    4 — 

Heugel. 
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-  Ave  Maria,  S  1 —  n  Prregally. 

-  Ave   verum,   S.  MS    1.50  n   P6rigally. 
-Babillage,     Enti-acte,     P     5—,     0     10—  n 

Biardot. 

-  Berceuse  3 —  Heugel. 

-Gantete  Domino  — 30  Pdregally,  Bar,  Chor 
— 20  J.  Fischer,  SAT  2 — n  Peregally, 
]Mix.  voic.    1/4   Gary. 

-  Chanson  d'hiver   5 —  Eeugel. 

-  Chant  du  XIV«  Centenaire  du  Bapt§me  de 

la  Franee  2 —  n,  Edit.  popul.  — 10  n  Men- 
nesson. 

-  En  forme  de  Valse,  P  5 —  Hamelle. 

-  Gavotte,  P  5 —  Hamelle. 

-  Improvisation     p.    grand    Org    avec     pMale 

obligee  2 — n  Le  Beau. 

-  Invocation    ü  Loreley   5 —   Heugel. 

-  Joyeux    Retour,    Divertissement,    P    5 — ,    0 

10 — n   Biardot. 

-  Maestro    Griselli,    op.    comique    en    1    acte, 

Part  P  et  Ch.  10 — n,  Le  livret  s6p.  1.50  n: 
Air  de  Exjsette  5 — .  Air  des  Adieux  5 — 
Poulalion. 

-  Marche   du   XIVme   Cent-enaire  du  Bapt^me 

de  la  Pranee,  Org  2 — n  Mennesson. 

-  Ma  retraite,  melodie,  Bar  5 —  lüoel. 

-  Messe,  STB,  soli  et  choeurs  avec  Org,  quint. 

ä  Cordes    (ad    lib.),     Part,    chant     et    Org 

5 — n,   Chaque  p.   vocale  — 75  n   Peregally. 

-0  sacrum,  SATB  av.   VHa  2 — n  Peregally. 

-  0  Sacrum  convivium,  MS  1.50  n.  av.  V.  Ha 

3 — n  Peregally. 

-  Panis  angelicus  en  fa,  MS  1.50  n  Peregally. 

-  Keverie,  Scherzo,  PVc  a  6 —  Hamelle. 

'  Salve  Regina  —30,  SATB   1.50  n  Peregally. 

-  Sancta  Maria  —30,  SATB  2.50  n  Peregally. 
-Stück  für  Org   1.60  Breitkopf. 

-Tantum  ergo  —30,   SATB   1.50  n  Peregally. 
Bouif    (le)    — 30  n    (Paris-Chans.    14e   Serie) 

Delormel. 
Boui  Ilabaisse    (La),      Chanson     marseillaise 

chantee  dans  la  Bagasse  1 — n  Joubert. 
Bouillard   H.  Ave  Maria,  C.Bar  avec  P.Org 

5 —  France. 

-  Les  Plaisirs   de  Lisbonne,  quadr.   2.40  Sas- 

setti. 
Bouille  F.  de,  Le  chartreux,  Ch.  s.  1 —  Borne- 
mann. 

-  La  Couronne  de  Mai   1.70  n  Costallat. 

-  Reverie  1.75  n,  Ch.  s.  — 35  n,  P  (C  r  a  me  r) 

1.75  n  Durand,  PH  2..50  n  Mustel. 
Bouille    Roger   de,    op.    19      Biarritz     2 — n 

Cabrolier. 
-21    Smaragda,  Valse  2 — n  Cdbrioler. 

-  Bearn,  Cantete,   4  voix  2 —  n   Cabrioler. 

-  Doute  1.75  n  Durand. 

-  Les  Enf ants  du  Poiton,  Solo  et  choeur  2 —  n 

Cabrioler. 
Bouillon,   Les  Amazones,   fanteisie,  0  en  ut 
2 — n  Billaudot. 

-  L'Amour,  fantaisie,  0  av.  solo  de  V  et  Pist 

2 — ,  P  cond.  — 50  n  Gaudet. 

-  L'Amour   au  Village,   Ouvertüre,   0    2 — ,   P 

cond.  —25  Billaudot,  FullO  2/8,  P  — /6, 
extra  parts  — /3   Hawkes. 

-  Les  Astres,  Valse,  0   1 —  n  Margueritat. 
-L'Aareole,    Ouvertüre,    FullO    1 — ,    i^  pU. 

—80,  10  pts.  —60,  PVCornet  —30,  PV 
—25  Colcman,  0  avec  solos  2 — ,  P  cond. 
—50,  Pseul   1.70  Gaudet. 


L' Automobile,  galop,  0  1 —  n,  P  cond.  — 25  n 
Gaudet. 

Away  f  rojn  Home,  overt.  P  — 20  n,  10  Instr 
—60  n,  U  Instr  —80  n,  FullO  1—  n 
FiseJier. 

Le   Bachi-Bouzouk,  quadr.   0    1 —  n   Gaudet. 

Le  Bapt^me  du  petit  Riquiqui,  quadr.  0 
1 —  n,  P  seul  gr.   form.   1 —  n  Gaudet. 

Barbangon,  pas  redoubl6,  Harm,  Fanf  1.25  n 
Pinatel. 

Belle  Humeur,  quadrille,  0  1 —  n  Mar- 
gueritat. 

Belle,  Rose,  polka,  0  1 — n  Margueritat. 

Les  Blondes,  mazvirka,  0  1 —  n  Pina  tel. 

Le  Bonheur,  quadr.  0  1 —  n,  P  cond.  — 25  n 
Gaudet. 

Bonjoui-  Marie,  polka,  0  1 —  n,  P  cond. 
— 25  n    Gaudet. 

Bon  Pied,  bon  Oeil,  quadrille,  0  1 —  n  Mar- 
gueritat. 

Boulanger,  quadr.  O  1 —  n   Gaudet. 

Bouton   d'or,   schotisch   4.50  Benoit. 

Les  Brunes,  schottisch,  0  en  ut  1.50  n  Bil- 
laudot. 

Buridan,  Quadrille,  0  en  ut  1 —  n  GheluAJce. 

Le  Casino,  quadrille,  0  1 —  n,  Harm  ou 
Fanf  2 — n  Pinatel. 

Le  Chant  du  Poete,  ouv.  Harm  ou  Fanf 
2 — n,  Cond.  — 75  n  Gheluu^. 

Chantons  amis,   quadr.   0    1 — n   Gaudet. 

Chemin  des  Roses,  Avith  Cornet  solo,  FullO 
1 — ,  SmallO  — 75,  P  acc.  — 40  Hawkes. 

■  Consolation,    Polka-Mazur,     0     1 —  n    Mar- 

gueritat. 

Crescendo,   quadrille,    0    1 — n   Margueritat. 
Dans   la  prairie,  ouverture,  0   en  ut  2 —  n, 

P  cond.  — 25  n  Billaudot. 
La  Danse  macabre,  Quadiille,  0  en  ut  1 —  n 

Gheluive. 

■  Djenika,    fant.     maroeaine,     0   en   ut   2 — n 

Billaudot. 

■  En  Familie,  quadr.  0  en  ut  1 —  n  Billaudot. 

■  En  route,   pas   red.  Harra    ou   Fanf     1 —  n, 

Cond.  — 25  n   Gheluwe. 
L'Etoile  beige,  ouverture,  0  av.  solo  V   (Cl) 

(Fl)   2— n,  P  seul  gdf.  1.70  n  Gaudet. 
Les  Farfadets,  Ouvert.   0   2 —  n,   0  8  p.   au 

choix   1.50  n,   p.  de  P  — 50  n   Margueritat. 

■  Fete    du   Hameau,     ouverture,     FullO    1.50, 

SmallO  1 — ,  P  acc.  — 25  Hawkes. 

Une  Fete  Villageoise,  fanteisie,  HarmFanf, 
solo  de  pist  (Cl),  chants  de  bougles, 
altos,  bar,  trombones,  basses,  Harm  Fanf 
3 — n,  Cond.  isole  — 50  n  Billaudot,  Harm 
ou  Fanf  3 —  n,  Cond.  — 50  n  Sudre. 

Les  Feuilles,  Valse  2 — n,  0  1.25  n  Gh^luwe. 

Le  Fleau  du  village,  quadr.  0  1 —  n  Gaudet. 

Frou-frou,  quadr.   0    1 —  n   Gaudet. 

Le  galant  Pompier,  pas  red.  Harm  ou  Fanf 

1.25  n,  Cond.  — 25  n  Gheluwe. 
•Georgette,  polka,   0   en  ut   1 — n  Billaudot. 

La   Grande  Halte,  pas  red.   Harm  ou  Fonf 

1.25  n,   Cond.  — 25  n   Gheluwe. 
•Hue!   Dada,  Polka  4.50  Benoit. 

■  Hussards-polka,   0    1 —  n  Pimatel. 

La  Jeimesse  Parisienne,  Quadrille,  0  1 —  n 
Margueritat. 

■  La  hi,  y  ou,  la  la,  Quadrille,  0  en  ut  1 —  n 

Gheluwe. 

■  Les    Lancier s     Amoureux,     0     1 —  n    Mar- 

gueritat. 


Bouillon  Laurier  rose 
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Bouillon  du  regiment 


-  Laurier  rose,  maz.  0   1 —  n,  P  eond.  — 25  n 

Gaudet. 
-La    Legende,    Valse     2 — n,    0    1.50  n    Mar- 
guerilat. 

-  Livry,   pas   red.   Harm    1.50  n,   Fanf    1.25  n, 

Cond.  — 25  n  Billaudot,   Glieluwe. 

-  Loin  du  Pays,   overture    ( Oct.   Edit. ) ,   Füll 

0    2/8,   P   2/ — ,   extra    parts   — /3   Hawkes, 
0   2 —  n,   P   2.50  n   Gheluwe,  Pomier. 

-  Lueie,  polka,  0   1 —  n  Pinatel. 

-  Marche     des    Sauveteurs    1.50  n,     Harm    ou 

Fanf   1 —  n,   Cond.   — 25  n   Gheluwe. 
■  Marie-Theröse,  Valse,  0   1 — n  Margueritat. 

-  La   Moisson,   Overture    ( Oct.    Edit. ) ,   FullO 

2/8,  P  — /6,  extra   parts   — /3    Hawkes,    0 
2 — n  Pinatel. 

-  La  Neige.  Valse,  0  en  ut  1.50  n  Gheluwe. 

-  New- York,    Quadrille,    0   en   ut    1 —  n    Ghe- 

luwe. 

-  Nourrice,   polka,   0    1 —  n   Pinatel. 

-  L'Oiseau-Mouche,    Fant.    Harm    4 — n,   Fanf 

3 — n,  Cond.  — 50  n,  P  1.50  n,  Sacßoph.-alio 
1 —  n,  avec  P  2.50  n  Margueritat. 

-  Petit  Berceau  3 —  Benoit. 

-  Pier  rette,   polka,   0   en   ut    1 — n   Billaudot. 

-  Pif-paf-pouf,  quadr.  ü  1 —  n,  P  cond.  — 25  n 

Gaudet. 
-Le  planteur,  Quadrille,  0  en  ut   1 — n  Ghe- 
luwe. 

-  Riant  Sejour,  fantaisie,  0  av.  solo  de  T'  et 

Pist  2 —  n.  P  cond.  — 50  n  Gaudet. 

-  Le    Roi     des     Tropiques,     quadr.     0     1 —  n 

Gaudet. 

-  Romantic,    Schottisch,    Füll  Band    2/8,    Me- 

dium Band    2/ — ,     Small  Band     1/4,     extra 
parts   — /2   Hawkes. 

-  Soissons,  Marche,  Harm  et  Fanf    1.50  n,   p. 

Cond.    s.   — 25  n,   p.   Pist  solo   — 10  n   Mar- 
gueritat. 

-  La   Soupe    au     choux,   Quadrille,     0    en   ut 

1.25  n  Gheluwe. 

-  Le    Sourire,    schottisch,     0    1 —  n,    P    eond. 

— 25  n  Gaudet. 

-  Le   Souvenir,   Overture    ( Oct.   Edit. ) ,   FullO 

2/8,  P  — /6,  extra  parts  — '/3  Hawkes. 

-  Souvenir   de   Coeur,   valse,    0   en   ut    1.50  n 

Billaudot. 

•  Souvenir   d'Ostende,   Fant,   variee,   0    2 —  n, 

petO    1.25  n.  P   1.75  u,  Basse  Ophicleide  ou 
Bar  ou   Tro   avec  P  ä  2.50  n   Margueritat. 

-  Souvenirs  — 30  n  Joubert. 

-  Le    Strah     de   Perse,     Quadrille,     0     1 —  n 

Pinatel. 

-  La    Tour     d'Auvergne,     quadrille,     0    1 —  n 

Pinatel. 

-  Valse    des   chasseurs,     0   en   ut   av.    Tr    de 

chasse  1.50  n  Gheluwe. 

-  Les   Vins     de   France,     Quadrille,    O   en   ut 

1 —  n   Gheluwe. 
-Voilä  l'plaisir  mes  dames,   quadr.   0   en   ut 
1—  n  Gheluwe. 

-  La  Voltige,  galop,  0   1 —  n,  Harm  ou  Fanf 

1.25  n  Pinatel. 
Bouillon   A.   Amours   et   fleurs   — 50   Schott. 

-  L'oiseau  des  bois,  romance  — 50  Schott. 

•  Les    regrets,   tyrolienne,    rom.   — 50    Schott. 

•  Si   tu   savais   combien    je   t'aime,     romance 

— 50  Schott. 
Bouillon    E.     La   Fgte    des    Turcos,     Marche 
-  1.70,   Harm   ou   Fanf    1.50  n,   Cond.   — 50  n 
Gheluwe. 


I 


-  J'vous    dirai     l'rest'     quand     je    r'viendrai 

1 —  n,  Gh.  s.  — 30  n  liouart. 

-  Les  jolies  tabatigres  du  Gros-Caillou,  ronde 

populaire   1 —  n,   Gh.  s.  — 35  n  Labbe. 

-  Le  jupon  de  Madeion,   Polka  — 50  Hansen. 

-  Marche  nationale  frangaise,  Harm  ou  Fanf 

1 —  n,  Cond.  — 25  n  Gheluwe. 

-  Le  Petit  pied  de  ma  Ninette   1 —  n,   Gh.  s. 

— 30  n  Rouart. 
Bouillon    F.     Allez   cueillir     les   paquerettes, 

romance  1 —  n,  Gh.  s.  — 35  n  Labbe. 
Bouillon  P.  Venus,  ouverture  2 — n,  0  2 — n, 

P   cond.   — 50  n   Fouquet. 

-  Air  varie,  Tro  ä  Pist  ou  Basse  solo   Harm, 

Part  4.50  n  Evette. 

-  L'Avalanche,  Air  vari4,  0  2 — n,  petO  1.25  n, 

P  1.75  n,  Harm  5 — n,  Cond.  — 50  n,  PCI 
2.50   Margueritat. 

-  Chäteaudun,    pas    red.    Harm    3 —  n   Evette. 

-  La   Croix  d'honneur,   pas   red.   Harm    3 —  n 

Evette. 

-  Les    deux    Magots,    overture     ( Oct.    Edit. ) , 

FullO  2/8,  P  21—,  extra  parts  — /3,  Füll 
Band  4/ — ,  Medium.  Band  3/ — ,  SmallBand 
2/ — ,  extra  parts  — /3  Hawkes. 

-  Les   Deux    Magots,     fantaisie,     0    2 —  n,    P 

cond.  — 50  n,  P  seul  gdf.   1.70  Gaudet. 

-  L'Enfant    de  troupe,   Quadrille,   O  moderne 

1.25  n   Leduc. 
-La  Flandre,   Overt.    (Universal   Band  Jour- 
nal 182)    Milit.  Band  2 — n  Fischer,  FullO 
2/8,  P  2/ —  Hatükes,  0  2 — n  Pinatel. 

-  Fleur   promise,    redowa,     0    moderne    1.25  n 

Leduc. 

-  Francastor,   quadr.   0  P  cond.    1.50  n   Costil. 

-  Georges,  Ouverture,  0  moderne  2 —  n  Leduc. 
-Les  Immiortels,  Marche  funfeb.   Harin  3 — n 

Evette. 

-  Laure,  schottisch,  0  moderne  1.25  n  Leduc. 
-Longchamps,  pas  red.  Harm  3 — n  Evette. 
-Murmuring  of  the  Forest,  Overt.   (Universal 

Band  Journal  147)  Milit.  Band  2 — n 
Fischer. 

-  Papillon,    Fant.    Harm    4 —  n,    Fanf    3 —  n, 

Cond.  — 50  n,  P  Saxophone  2.50  n  Mar- 
gueritat. 
-Philadelphia,  Overture,  FullO  1.25  n,  14 
Instr  1 — n,  10  Instr  — 75  n,  P  — 25  n 
Fischer,  Standard  Mvsic  Co.,  FullO  2/8, 
P  — /6  Haiokes,  0  2— n,  P  2— n  Pinatel. 

-  La   Pluie  d'Or.     Air   varie,    0   2 —  n,    petO 

1.25  n,  P  1.75  n,  Harm  5 — n,  Cond.  — 50  n, 
PCI   2.50  n   Margueritat. 

-  Premier  baiser  d'amour  1 —  n,  Ch.  s.  — 35  n 

Puigellier. 
-Qui-vive!   Pas  red.  Hat  in  3 — n  Evette. 

-  Sambre-et-Meuse,    0    1.50  n   Costil. 

-  Soir     d'Automne    (Evening     in    Automne), 

Overture,  Füll  Band  4/ — ,  Medium  Band 
3/ — ,  Small  Band  2/ — ,  extra  parts  — /3, 
FullO  2/8,  P  — '/6,  extra  parts  — /3  Hawkes. 
-Le  Tourbillon,  Air  variö,  0  2— n,  petO 
1.25  n,  P  1.75  n,  Harm  5 —  n,  Fanf  avec 
Saxoph.-alto  4 —  n,  Cond.  — 50  n,  PCI 
2.50  n  Margueritat. 

-  Velleda,  Mazurka,   0   en  ut   1 — n  Gh4luvye. 

-  Vie   champ§tre,   0    1.50  n   Costil. 
Bouillon  et  Boeuf  1 — n,  Ch.  s.  — 30 n  Ondet. 
Bouillon  du   regiment    1^ — n,  Ch.  s.  — 35  n 

Eveillo/rd. 


Bouiltotte  (La)  Dictum 


—     1004    — 


Boulanger  E.  Une  voix 


G«ms 


Le- 


Bouillotte    (La),  Diction   1 — n  Jouhert. 
Bouilon,  La  Garde  Mobile,  pas  red.  Harm,  ou 

Fanf    1 —  n,    Cond.   — 25  n   Gheluwe. 
-Illusion,   (A.  Her  man)   pas.  red.  Harm  ou 

Fanf  1 — n,  Cond  — 25  n  Gheluwe. 
-Le   Sultan,   pas   red.   Harm   ou  Fanf    1 — n, 

Cond.  - — 25  n  Gheluwe. 
Boujut,    Le  Cbamp   d'honneur,  Pas  E-edouble 

compose   sur  une   Batterie  de   TEmpire,  P 

2 — ,  Banda,  Part  5 —  Ricordi. 

-  Saiut  axx  54e.  pas  red.  Harm  av.  Tamhours 

et  Clairons  3 — n  Evette. 
Boukinik    M.   Quatre   etudes   de   concert^    Vo 

1.10  Jürgen fion. 
Boulachoff  P.  Lei  non  h   qui  (Ee  yaCB  H-feit) 

— 35  GutJieil. 
Boulachoff  V.  Bulachoff. 

Boulan,     L'houune    d'Aflfaires    1 — n,     Ch.    s. 

— 10  n  Bornemann. 
Boulanger,  Aprös  Minuit,  TTBB,  Part  3— n, 

p.  s#p.  — 30  n  Lory. 
-Le  Chien  et   le   Chat.   Choeur   ä  3  voix  eg. 

Part  — 50  n  Loi-y. 
-La  Gaiete.  P  4/ —  Ghappell. 

-  La  Habanera,  P  1.50  Guimaraes. 

-  Haydee,  Gr.  Fant.  P  9—  Benoit. 

-  Le  mal  du  pays,  mel.  2.50  Lemoine. 

-  Marquise,      (Rummel)      ( Operatic 

F.  Gantier  77),  4ms  2/ — n  Jeffery. 

-  ]VIa  vieille  m^ere  et  mes  amours,  Ch. 

moine. 
-Meditation,   VP   1.35  Brahy. 
-L.es  Navigateurs,  TTBB,  Part  1.50  n,  p.  sep. 

— 25  n   Lory. 
-La   Noce   Flamande,   TTBB,   Part   3— n,   p. 

sep.   — 30  n   Lory. 

-  Ou   n'est  pas    parfait    1 —  n,   Ch. 

Choudens. 
-Les    Outils,    TTBB,     Part     1.50  n, 
— 25  n   Lory. 

-  Papillon  vole !    Mel.   2.50  Lemoine. 

-  La  Friere^   Mel.  — 30  n  Jouhert. 
-Les   Puritains,   TTBB,  Part    1.50  n, 

— 25  n  Lory. 
-Le    Retour,     TTBB,     Part     1.50  n, 
— 25  n  Lory. 

-  Reverie,   TT   2 —  Brahy. 
-La   Sac  du  Couvent,   TTBB,  Part  3- 

sep.  — 30  n  Lory. 

-  Sainte  bergftre   2.50   Lemoine. 

-Sans  toi  que  j'aime,  Rom.  — 30  n  Joubert. 

-  Souvenir,  valse,   T'P  2 —  Brahy. 

-  Les   Vacances,    Choeur    ä    3  voix     eg.    Part 

— 50  Lory. 

-  Les  Vacances,   Choeur  ä  2  voix  acc.  P    ( ad 

lib. ) ,  Part  voc.  — 50  Loiy. 
-Les  Voix  du  dimanche,  TTBB,  Part  2— n, 
p.   sep.  — 25  n  Lory. 

-  De    vroolyke    bakker,    Hum.    marsch,    v.    P 

met  woorden    (fluiten  ad  lib.)    — 50,  Tekst 
afz.   — 10   Aisbach. 
Boulanger  A.  op.  34  Follette,  caprice,  P  7.50 
Leduc. 

-  La   cantinifere   d>e   Sebastopol,   chanson  com. 

1 —  n  Labhe. 
-Le  Uiabie  a  l'e  c  o  ]  e  (Der  Teufel  in 
der  Schule),  Oper,  Part  30 — n,  Ouvertüre, 
P  6 — ,  4ms  7.50  Lemoine.  A  genoux, 
romanee  — 20  n,  L'amour  en  se  jouant,  ro- 
mance   — 20  r,   Qu'ä   toi   seule   appartifeme, 


-35  n 


p.    sep. 


sep. 
sep. 


n,   p. 


romanee  — 20  n  Labbe,  Bagatelle,  P  (J.  B. 
D  u  v  e  r  n  o  y,   op.    119 )    1 —  Breitkopf. 

-  Ija,   Galerie    zoologique.      Av.   parle      1 —  n, 

Ch.  s.    — 40  n    Bornemann. 

-  Le   grand    festival     de   M.    Löpateur,    scfene 

com.   1 — n  Labbe. 

-  L'homme  d'aflFaires.   Scfene  com.   3 — ,   Ch.  s. 

1 —   Bornemann. 

-  ]\Iadame    perdue,    scene    com.    1 —  n    Labbe. 

-  Mauricia,   polka  de  salon  4.50   Heugel. 

-  La   m^nagerie   de   Pezon.      Scfene   com.    3 — , 

Ch.  s.   1 —  Bornemann. 

-  On  est  bien   force  d'etre  honnete,   chanson- 

nette 1 —  n  Labbe. 

-  Qu'il   est   laid,   ce   Monsieur   Bastien,    scfene 

villageoi.se  — 25  n  Labbe. 

-  Le   tambour   de  la  commune,   chanson   com. 

1 — n   Labbe. 

-  üne  visite  ä  Pßkin,  sc&ne  com,  1 —  n  Labbe. 
Boulanger  C.  A.  La  Croix  du  chemin    (Das 

Kieuz    am    Wege),    Chanson    ä  une    voix 
avec  P  ou  de  (r  — 50  Schott,  2.50  Lemoine. 
Boulanger  E.  Compositions,  P: 

-  Op.  6  Grande  Etüde  1.25  Schott. 

-  7  Premifere   Valse   de    Concert    1.75    Schott. 
-8  Premier  Xoctume  1.25  Schott,  — 50  Brai- 

nard,    1.70  u    Choudens. 

-  9  Valse-Mazurka   de   salon    1.50. 

-  10  Deuxieme  Nocturne  1.50. 

-11  Lubinka,   Valse   de   salon    1.25. 

-  12  Zwei     Polka-Mazurkas.      N.     1  et  2    ä 

—75   Shott. 

-  Aveugle  et     sourde,  chansonnette  3 —  Noel. 

-  Bonjour    mon   coeur.    m^lodie   5 —   Noel. 

-  La    Cachette     ( 1847 ) ,    opera-comique     en    3 

actes,  Hcugel:  Couplets.  Voyez  dans  la 
prairie,  S  2.50.  Duo  bouflfe.  Ah!  te  voilä, 
TB  7.50.  Roma.nce.  Regarde-moi,  je  t'en 
supplie,  B  2.50.  Romanee.  Ah!  mylord, 
j'arrive,  8  2 — . 

-  Diana,  polka  5 —  Noel. 

-  La  Main  du   Seigneur,  cantique  av.   acc.   P 

et   Org   1.70  Bornemann. 

-  Les  Naiadjes  des  Neris,  valse  5 —  Grus. 

-  Les   petits   claneurs    1 —  Bornemann. 

-  La  reponse   devinee  chanson  3 —  Noel. 

-Le  Sabots  de  la  marquise,  opera- 
comique,  Part  8 — n  Grus,  Ouvertüre,  0, 
Part  et  p.  sep.  20 — n  Grus,  Harm,  Part 
9— n  Evette,  P  6—  Grus:  N.  1.  Chloris 
dormait  couplet,  S  2.50,  Ch.  s.  — 25.  N.  2. 
Vive  de  veuvage!  ariette,  S  4 — .  N.  3.  Vous- 
etes  ma  chere  maitresse,  S  5 — ,  Ch.  s.  — 25. 
N.  4.  Morbleu!  eorbleu!  ventre-bleu!  B 
6 — .  N.  5.  Pourquoi  ne  mangez-vous  pas? 
duo,  8  9 — .  N.  6.  A  vous  jefm'interesse 
rond,  SCA  6—,  Ch.  s.  —50.  N.  7.  Dam' 
voyez-vous,  couplet,  T.  B  Sl  3 — ,  Ch.  s.  — 25. 
X.  8.  Me  voilä,  me  voilä,  duo,  SB  7.50. 

-  Souvenez-vous   de   moi,   simple   histoire   5 — 

Nofil. 
-Une  voix  (1845),  op6ra-comique  en  1  acte, 
Heugel:  2.  Couplets  ä  1  ou  2  voix.  Si 
j'etais  l'oiseau  qui  chante,  T  et  S  3 — . 
2  bis.  Les  memes  pour  1  voiXj  S  2 — .  4. 
Air.  Eh!  quoi,  je  serai  comtesse.  S  5 — . 
5.  Couplets.  Puisqu'il  faut  dans  le  mariage, 
8  2 — .  G.  Chanson  napolitaine.  Vers  d'au- 
treg  plages,  8  2.50.  6  bis.  L'  mgme  un 
ton  plus  bas  2.50.  7.  Duo.  Ah!  restez,  je 
vous  eu  supplie,  T  et  8  6 — . 
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Boulanger   Er.   Don  Muearade,   S6r6nade,  P 

1 — n  Chovdens. 
Boulanger  Ernest,  Apr&s  la  bataille,  T  3 — 

Bornemann. 
-Au   Paradis      (N.  1    en   ut,   N.    2.  en   sib) 

3 — ,    Ch.  s.    1 —  Bornemann. 

-  Cyrus  in  Babylon,  TTBB  — /4  Curwen,  Part 

2 —  n,  p.  s€p.  — 25  n  Lory. 

-  L'Eventail.  Valse  5 —  Bornemann,  6 —  Jou- 

bert. 
■  \ja.  main  du  seigneur,  N.  1  Bar,  N.  2.  MS,  av. 

Org   5 —  Bornemann. 
-La  malediction  4 —  Bornemann. 
-La  nuit  du  bücheron    (N.   1.  T,  N.  2.  Bar) 

3 — ,  Ch.  s.  1 —  Bornemann. 

-  Le  pätre  3 —  Bornem,ann. 

-  Leb   petitü  glaneurs   3 —  Bornemann. 

-  Les   trois   carillons   3 — .    Ch.  s.    1 —   Borne- 

mann. 
Boulanger   F.   Duetto  a  eanone,    Org   — 35  n 
Musica  savra. 

-  JSTouvelle   chanson   — 85    Schott   Frdres. 
Boulanger    J.     Le   Lever    du    jour,     4  voix 

d'hommes :    Part    1.50,    parties   sep.   — 25  n 

Fromont. 
-Ün   soir  d'^te.  4  voix  d'hommes.  Part   1.25, 

p.  sep.   — 25  n  Fromont. 
Boulanger  J.  H.  Dancing  fairies  polka  — 40 

Dihon. 

•  Dancing  fairies  schottisch  — 35  Ditson. 

-  Love   forever.   Schottische  — 35   Ditson. 
Boulanger    Luc.   L'ondine,   polka,   VP   5 — n 

Muraille. 

Boulanger  T.  La  main  du  Seigneur,  8.  MS 
av.  acconip.  de  P  et  Org  ä  1.70  n  Borne- 
mann. 

Boulanger-Kunze,  Le  Bonheur  du  Patre, 
chans. :  Tu  veux,  pätre  de  ces  montagnes, 
üh.  s.  — 25  n  (La  Muse  populaire  N.  194) 
Lem^oine. 

-Doniini,  melodia,  Ä  (la  lira  d'italia  N.  326) 
5 —   Bouich. 

•  Un  envoi  de  fleurs  2.50   Heugel. 

-  15  Motets  et  cantiques  ä  2  ou  3  voix  6gale& 

pour  le  mois  de   Marie    (in-8°)    4.50  n    Co- 
stallat. 
-Papillon   vole   et  Le    Mal    du    Pays,    Ch.  s. 
— 25  n   (Les  Chants  de  l'Atelier  429.  livr.) 
Lemoine. 

-  Questa    la    bella    face,    duettino,     ST      5 — 

Bouich. 

-  Reine  des  cieux,  rom. :  Eeine  des  cieux,  c'est 

mon  enfant,   Ch.  s.  — 25  n  Lemoine. 

-  Sauve  les  jours  de  ma  M&re,  rom.:  Ma  möre 

est  souffrante.  Ch.  s.  — 25  n  Lemoine. 

-  Venez    dans    nos    canipagnes,    chansonnette 

2.50   Heugel. 

Boulanger  ä  ia  tombe  de  Marceau,  Chan- 
son  patriotique    1 — n   Joubert. 

Le  boulanger  d'ä  cote  1 — n,  Ch.  s.  — 35  n 
Eveillard. 

Boulanger  maitre  d'ecole  en  Alsace,  Chan- 
son  patriotique    1 — n   Joubert. 

Boulanger-Marsch,  Y  — 10  Kunz. 

La  boulangere  a  des  ecus,  Ch.  s.  — 20  Bor- 
neman/n. 

La  boulangere  du  fg.  St.-Martin  —25  De- 
bert. 

Les  boulangisses  1— n,  Ch.  s.  — 30  n  Ondet. 

Boulard,  Feu  Follet.  Mazur,  P  4.50  Labonde. 


-  Le  Gaboulet  du  Troubadour  3 — ,  Ch.  s.  1 — 

Cartereaii,. 
Boulard    A.    H.    Golden   fleece,     March   —30 

Church. 
Boulard    G.  Le   chasseur   en   defaut,   TB  3 — • 

Oirod. 
Boulard   M.  Malborough,  P  .6 —  Benoit. 

-  Le  physionomiste,  chansonnette  3 —  Heugel. 

-  Vagabonde,   Polka    1.70  n   Lesigne. 
Boulard    V.   Iberia,   valse   6 —  Leduc. 

-  Je  bois  toujours,  chanson  3 —  Leduc. 
-Polka     sr     la    „Vie     parisienne"     (Offen- 
bach)   1.50  n   Gregh. 

-  Le  Roman  c-omique,  Polka  sur  l'opera  bouflfe 

(Offen  bach)     1.70  n   Lesigne. 

Boulat-Dalville,  Avec  ma  moitie  3 —  Sulz- 
bach. 

Boulay  Hector  E.  Salve  Regina,  B,  Mix. 
Chor.  — 12  Ditson. 

Boulay  J.  Chant  de  paix,  choeur  ä  3  voix  de 
femmes,  avec  acc.  de  P,  part  3 — n,  Chaque 
p.  de  choeur  1 —  n  Heugel. 

-  Six  Motets  ä  la  Sainte-Vierge  et  au  Saint- 

Sacrement,  Chant  et  Org:  Agnus  Dei. 
Ave  Maria,  0  Salutaris,  ä  5 — .  Regina 
Coeli  7.50  n.  Sub  tuum  5 — n.  Tantum 
Ergo  5 — .  Chaque  niotet,  chant  seul  1 —  n 
Enoch. 
-3  Pieces,  Org:  1.  Andante  4/ —  Schott, 
1.35  n  Durand.  2.  Pr^lude  4/ —  Schott, 
1.75  n  Durand.  3.  Fugue  5/ —  Schott,  2 —  n 
Durand. 

-  Suite   pour    VP:    N.    1.    Romanee    sans    pa- 

roles  2.50  n.     N.  2.  Intermezzo  3 —  n.  N.  3. 
Conte    2.50  n.     N.    4.    Huraoresque     2.50  n 
Enoch. 
Bouich  Le  Jules,  Les  fiots  bleus,  valse,  4^is 
9 —  Le  Bouich. 

-  Les    Saisons,    24    quintettes,    reduites,   P    v. 

David.  Le  Bouich. 
Bouichere,  0  salutaris  en  sib,  MS.S  ä  1.50  n 

Feregally. 
Boulcott  J.   R.  Alpine  Melody,  P  3/ —  Cary. 

-  Dixie  Polka  — 35  Ditson. 
-Echoes  of  the  Forest,  P  3/ —  Cary. 

-  Forget  me  not,  Melody   of  J.   M.   W  e  h  1  i, 

VP  2/6  Ashdown. 
Boulcoulesco,     Bucliarest,     Polka-Maz.     1 — 

Bornemann. 
Boulcourt,    Evelyn,    polka,   0    solo    de    Pist 

1 — n  Pinatel. 

-  Le  Nouveau  Joerisse    1 —  n,    Ch.   s.  — 25  n 

Margu^ritat. 

-  Oü   trouver   un    mari     1 —  n,   Ch.   s.   — 25  n 

Margeurilat. 
-La  Torpille,  polka,     0    solo  de  Pist     1 — n 

Pimatel. 
-Trombone  Polka,  Trombone  solo.  Füll  Band 

4/ — ,  Medium  Band  3/ — ,  Small  Band  2/ — 

Hawkes,  0  2 —   Gheluwe. 
Boulcourt  et  Fessy,  Haydöe,  Fant.  CornetP 

9 —  Benoit. 
Boulcourt  &  Vimeux,  Seine  et  Tamise,  Fant. 

mus.   milit.     (Tilliard)      2.50  n,     Cond. 

— 20  n  Tilliard. 
Boulden,  Our  Favorite  Clog,  Ba/njo,  2Banjo 

ä  — 15  Stern. 
Boule   ä   Boulard    (La),    Excentricit6    1 — n 

Joubert. 
Boule  de  Gomme  et  fleur  de  Chic,  Duo  ä 

danse  1— n,  Ch.  s.  — 30  n  0)idet. 
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La    boule    de    Neige   — 25  n   Dehert,   — 50  n 

Jouhert. 
Boule  de  neige  et  Pamela,  Duo  1.70  n,  Cli. 

s.  — 35  n  EveAllard. 
Bouleau-Neldy    A.    op.    59    Rigaudon.    Style 

ancien,   P   3 —  Ricordi. 

-  60  Seul,  Lamento,  P   1.50   Ricordi. 

-  70    Pifeces     de     Musique     religieuse     10 —  n 

Metzner  -. 

-  68   10  Marelies  de  diff  erents  caractferes    ( 1. 

Livr.)    3.20  n  Simon,  4 — n  Metztver. 
-69   8  Offertoires    (2.    Livr.)     3.20  n    Simon, 

4 — •  n   Meizner. 
-70  12  Elevations  et  Communions   (3.  Livr.) 

2.40  n  Simon,  3 —  n   Metzner. 
-71    40  Veisets     Soleiinels    (4.    Livr.)    4 — n 

Simon,  5 —  n  Metzner. 

-  Bargers  de  liethleem,  Cantique  5 —  Legouix. 

-  Chants    ä  Jesus   et    a  Marie,     30    cantiques 

pour  les  reuuions  de  contreries  et  du  mois 
de  Marie,  Soli  et  choeurs  ä  2  voix  egales, 
av.  acc.  OrgH  ou  P,  Format  pet.  Part 
7 —  n  Legouix. 
-Messe  en  de  niineur,  TTBB,  2S  20  motets 
ad  lib.  av.  acc.  Org  6 —  n  Legouix. 

-  Messe  de  Uumoiit.  3  voix  egales  av.  acc.  H 

5 — n  Metzner. 

-  20  motets  au  tres  saint  Sacrement  et  ä  la 

tres  sainte  Vierge,  coniposes  pour  solos, 
duos.  choeurs  ä  2  et  3  voix  ögales,  av.  acc. 
OrgH,  1  vol.  7 — n:  X.  1.  Ave  Maria,  solo 
2.  Ave  Maria,  choeur  a  2  voix.  3.  Sub 
tuum,  choeur  ä  3  voix.  4.  In^dolata,  solo 
et  choeurs  ä  2  voix.  5.  Ave  nundi,  Spes 
Maria,  solo  et  choeurs  ä  3  voix.  6.  Gaude 
virgo  Mater  Christi,  solo  et  choeur  ä  3  voix. 
7.  Beata  Mater,  canon  ä  2  voix.  8.  Regina 
coeli,  solo  et  choeur  ä  3  voix.  9.  Ave 
verurrj,  solo.  10.  Ave  verum,  choeur  ä  2  voix. 
11.  0  salutaris,  solo.  12.  0  saiutaris,  duo. 
13.  O  salutaris,  choeur  ä  3  voix.  14.  0 
salutaris,  solo  et  choeur  ä  3  voix.  15.  Tan- 
tum ergo,  solo.  16.  Tantum  ergo,  choeur 
ä  3  voix.  17.  Tantum  ergo,  choeur  ä  3 
voix.  18.  Tantum  ergo,  solo  et  choeur  ä 
3  voix.  19.  Ecce  Panis,  solo.  20.  Exaltabo 
t«  Deus  Meus  Rex,  choeurs  ä  3  voix,  For- 
mat in-S*^^  ä  — 75  n   Legouix. 

-  O    Salutaris,     Chant    liturgique,     2SB     4 — 

Legouix. 

-  Tantum  ergo,  STBar  5 —  Legouix. 

Bouleau-Neldy,    Trois    transcriptions,    VOrg: 

1.  Voix  du  ciel  9 — .    N.  2.  Ave  Maria  4.50. 

N.  3.  Andante  de  Mozart  7.50  Legouix. 
Les  bouleaux,  T.  Bar    1 —  n,    Ch.  s.    — 35  n 

Eveillard. 
Les  Boulettes,  Chansonnette  1 —  n  Jouhert. 
Boulevard     des    Capuciners    1 —    n,    Ch.    s. 

—30  n   Ondet. 
Le    boulevardler,    av.    parle    1 —    n,     Ch.    s. 

— 35  n  Eveillard. 
Les  boulevardiers  1 —  n,   Ch.  s.  — 35  n  Pui- 

gellier. 
Bouliech,  Les   Echos    ehamp§tres.     Valse    5 — 

Benoit. 
•  Flocons  de  Neige.     Polka  5 —  Benoit. 

-  Souvenir  de  Bai.     Valse  6 — :  Benoit. 

-  Leg  Triolets.     Schottisch  5 —  Benoit. 
Boullard,    Aie   donc!    aie    donc!    3^ — ,    Gh.   s. 

—30  n  Eveillard. 

-  Le  beau  carabinier  3 — ,  Ch.  s.  -^30  n  Eveillard. 


Ch. 
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-  La    belle    Bordelaise     2 

Eveillard. 

-  Le  bon  moyen  3 — ,  Ch.  s.  — 30  n  Eveillard. 

-  La  Boulanger  a  des  ecus  (O  f  f  e  n  b  a  c  h),  maz. 

1.70  n  Choudens. 
-Les   Braconniers  (Offenbach),  maz.    1.70  n 
Choudens. 

-  La  canoti&re  3 — ,  Ch.  s.  — 30  n  Eveillard. 

-  Le  Carillonneur,  Ch.  s.  1 —  Legouix. 

-  La   casette    ä   Malvina    3 — ,    Ch.    s.    — 30  n 

Eveillard. 

-  C'est  defendu  3 — ,    Ch.   s.   — 30  n  Eveillard. 

-  C'est  si  tot  fait  3 — ,  Ch.  s.  — 30  n  Eveillard. 

-  La  chanson  de  l'ouvrier  3 — ,    Ch.  s.   — 30  n 

Eveillard. 

-  La  comtesse  de  Patchouli  3 — ,  Ch.  s.  — 30  n 

Eveillard. 

-  Cupidon  est  parti  3 — ,  Ch.  s.  — 30  n  Eveillard. 

-  Dam !  f  allait  l'dire  3—,  Ch.  s.  —30  n  Eveillard. 

-  Docteur  Peterkoff  3 — ,  Ch.  s.  — 30  n  Eveillard. 

-  L'enjoleur  enjole  3 — ,  Ch.  s.  — 30  n  Eveillard. 

-  La  Femme  ä  Papa  (H  e  r  v  e)   Le  Champagne, 

maz.   1.70  n  Choudens,    VFlCornet  — 25  n 
Fromont. 

-  La  Fille  ä  Bridet,  Ch.  s.  1 —  Legouix. 

-  Le  fond  du  verre  3 — ,  Ch.  s.  — 30  n  Eveillard. 

-  Hymne  ä  la  charite  3 — ,  Ch.  s.  — 30  n  Eveillard. 

-  Je   la   trouve   mauvaise   3 — ,    Ch.  s.   — 30  n 

Eveillard. 

-  Je    ne    puis    vivre    sans   vous    1 —  n,  Ch.  s. 

— 25  n  Margueritat. 

-  J'tiens  mon  Anglais  3 — ,  Ch.  s.  — 30  n  Eveillard. 

-  La  lune  rousse  3 — ,   Ch.  s.  30 —  n  Eveillard. 

-  La  Marchande  de  maree  1 —  n,  Ch.  s.  — 25  n 

3Iargtieritat. 

-  Les  Mer\'eilleuses.    Quadr.  pot-purri,  sur  des 

airs  du  XVIIle  sifecle  5 —  Legouix. 

-  Mon  coeur  ouvre  ta  porte !  3 — ,  Ch.  s.  — 30  n 

Evaillard. 

-  Mon    Cousin    l'canotier    3 — ,    Ch.    s.    — 30  n 

Eveillard. 

-  Noblesse  oblige  3 — ,  Ch.  s.  — 30  n  Eveillard. 

-  Le    partage    du    moulin    3 — ,    Ch.  s.  — 30  n 

Eveillard. 

-  Petite  marche   du   gendarme   du   Voyage   en 

Suisse,  P  5 —  Joubert. 

-  Polka  du   grelot    (av.   grelots    et    clochettea) 

1.70  n  Choudens. 

-  Prelude  religieux,  V.  P.  Org  6 —  Chartier. 

-  Que  les  hommes  sont  beaux  1 —  n,  Ch.  s.  — 25  n 

Margue7-itat. 

-  Si    j'etais    le    zephir    1 —   n,    Ch.  s.    — 25  n 

Margueritat. 

-  Le  Souffle  de  la  liberte,  chanson  patriotique 

1 —  n,  Ch.  s.  — 35  n  Labbe. 

-  Speranza.    Bolero  3 — ,  Ch.  s.  — 30  n  Evaillard. 

-  Varietes.     Polka-Mazur  5 —  Legouix. 

-  Via  les  betises  qui  recommencent  3 — ,  Ch.  s. 

— 30  n  Eveillard. 
Boullard,    Herve  H.,    Lecocq,    La    Roussotte, 

Operette  en  trois   actes.    in  8",   Part  10 —  n 

Joubert. 
Boullard  A.  2  petites  Mßlodies,  Hautb  accomp. 

P  6—  Evette. 
Boullard  J.  La  ronde  des  buveurs,  2Bar  1 —  n, 

Ch.  s.  — 35  n  Labbe. 
Boullard  J.  B.  La  brauche  de  thym,  souvenir 

1 —  n,  Ch.  s.  — 35  n  Labbe. 

-  Brünette,  melodie  1 —  n  Labbe. 

-  Le  chien  de  l'aveugle   melodie   1 —  n  Labbe. 
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-  Lea  däbuts  d'un  grand  comßdien.    Scfene  com. 

3 — ,  Ch.  s.  1 —  Bornemann. 

-  Les  deux  eponges,  duo  vinico-bachi-comique 

1.60  n  Labbe. 
-L'esprit  malin   3 — ,   Ch.  s.    1 —  Bornemann. 

-  Louison    la    ehanteuse   1 —  n,  Gh.  s.  — 25  n 

Margvsritat. 

-  La   ronde   des  buveurs,   chanson  bachique,  2 

voix  1.20  n  Labbe. 

-  La    ronde    du    guet,    chanson    1 —  n,    Ch.  s. 

— 35  n  Labbe. 
Boullard  M.   En  cabriole,    Voyage   en  Suisse, 
Polka  4 —  Joubert. 

-  Le  Carillonneur  3 —  Legouix. 

-  Les  Cent  Vierges,  valse  4ms  9 —  Joubert. 

-  Chanson   d'Alain,   de   Griselidis   3 —  Heugel. 

-  Le  Cousin  Martin  3 — ,  Ch.  s.  1 —  Ledue. 

-  Enfants    de    la    Bretagne    3 — ,    Ch.    s.    1 — 

Bornemann. 

-  Krou-to-po  3 — ,  Ch.  s.  1 —  Bornemann. 

-  Mazurka    sull'opera    I    Bracconieri,    P    2 — 

Sonxogno. 

-  Les  30  millions  de  Gladiator,  valse  6 —  Heugel. 
-N6del  (Csse  Lionel  de  Chabrillan),  Operette, 

1  hom.  3  fem.  Livret  — 50,  0  4 —  n  Bornemann. 

-  Niniehe.     Operette  en  3  Actes,  Joubert :  Part 

6—  n,    Ch.  &  P  8—  n,    Gh.  s.   2—  n,    KA 
1.50  Hansen: 

2.  Couplets.  Si  j'avais  suivi  les  Voeux  1.35  n. 

3.  Couplets.    En  frissonnant  je  me  hasarde 
1—  n. 

4.  Rondeau.    C'est,  je  vous  le  jure  1.70  n. 

6.  Rondeau.     En  revenant  aprös  dix  mois 
1.70  n. 

7.  Chanson  de  Niniehe.    Avec  ce  eostume, 
Anatole  1.70  n. 

9.  Couplets   du  Commissaire.     Je  viens  de 
chez  le  commissaire  1 —  n. 
10.  Couplets  du  Masseur.     Certes,  monsieur 
doit  plaire   aux   dames  1 —  n,  Gh.  s.  ä 
—30  n. 
Airs,  VFl  ä  1.75  n. 
Bouquet  de  m§lodies,  P  6 — . 
Fantasie,  PV  2.50  n. 
Polka,  PV  2.50  n. 

-  La  Perichole,  valse  6 —  Joubert. 

-  La  petite  marquise,  galop  4.50  Heugel. 

-  Polica  des  Sonnettes,    de   la   comedie :    L    es 

Sonnettes     de    Meilhac     et    Halevy    5 — 
Joubert,  2 —  Bicordi. 

-  Prßlude  Religieux,  PV  6 —  Ghartier. 

-  Les  pr&s-Saint-Gei-vais,   mazurka  5 —  Enoch. 

-  Promenade.     Polka  1 —  Bornemann. 

-  La  ronde  des  petits  creves,  ronde  1 —  n,  Gh. 

s.  — 35  n  Labbe. 

-  Toto  chez  Tata.    Scfene  de  Meilhac  et  Halevy, 

P  6 —  Joubert,  2 —  Bicordi. 

-  Le  voyage  en   Suisse.     Suite    de    Valses,    P 

4.80  Breitkopf,  7.50  Joubert. 
Boullard  V.  L'adieu,  schottisch  1.50  n  Qallet. 

-  Ah !  qu'il  est  doux  de  revoir  son  pays  — 20  n 

Bornemann. 

-  L'Amour  du  Vin  1 —  n,  Ch.  s.  — 40  n  Borne- 

marm. 

-  Anacreon  1 —  n,  Gh.  s.   — 40  n  Bornemann. 
-A  qui   rtour?   parade    1 —  n,    Ch.  s.   — 35  n 

Labbe. 

-  Au  secours,  chanson  1 —  n  Labbe. 

-  Les  bis  d'Adonis,  chansonnette  1.20  n  Labbe. 


-  Buvons  amis,  buvons !  chanson  philos.  1 —  n, 

Ch.  s.  — 35  n  Labbe. 

-  Cadet  1 —  n,  Gh.  s.  — 40  n  Bornemann. 

-  Carmosine,  polka-maz.  1.75  n  Qallet. 

-  C'est  le  premier  pas  qui   coüte   1 —  n   Mar- 

gueritat. 

-  C'est  pour  ce  soir.  Ch.  com.  3 — ,  Ch.  s.  1 — 

Bornemann. 

-  Le    chant     des     zouaves,     Ch.    patriot.     1 — 

Bornemann. 

-  Cloche  argentine,  polka  1.75  n   Oallet. 

-  Les  Cocardiers  (Paulus)  1 —  n,  Ch.  s.  — 40  n 

Bornemann. 

-  La  croix  et  la  banniöre,  chansonnette  1 —  n 

Labbe. 

-  Don    Diego     le    Corsaire    3 — ,    Gh.    s.    1 — 

Bornemann. 

-  Dubloquet  et  filandreux,  scöne  bouffe  1.50  n 

Labbe. 

-  En  l'air,  polka  1.50  n  Galtet. 

-  Les  Escargots,  chansonnette  1 —  n  Labbe. 

-  Est-y-bete  encore  celuilä?  chansonnette  1 —  n 

Labbe. 

-  L'etang,  Ch.  s.  — 20  Bornemann. 

•  Fantine,  polka-maz.  1.50  n  Oallet. 

-  Le  gai  metal,  chansonnette  1 —  n  Labbe. 

-  J'aime  la  nuit  — 20  n  Bornemann. 

-  Je  m'embete,  chanson  1 —  n  Labbe. 

-  La  jeune  möre,  romanee  1 —  n  Labbe. 

-  J'n'avons  jamais  connu  l'amour,  paysannerie 

1 —  n,  Gh.  s.  — 35  n  Labbe. 

-  Les  jolis  gloux  gloux,  chanson  1 —  n  Labbe. 

-  Leona,  polka-maz.  1.75  n  Galtet. 

-  Lisbonne,  polka  1.75  n   Oallet. 

-  Le  long  du  sentier,  chansonnette  1 —  n  Labbe. 

-  Lucienne,  polka-maz.  1.75  n  Oallet. 

-  Madelinette  Madelonchant   du   coeur   — 20  n 

Labbe. 

-  Les    marins    de  Cyth&re,  chansonnette  1 —  n 

Labbe. 

-  Marthe,  polka-maz.  1.50  n  Oallet. 

-  Mon  artilleur,  chansonnette  1.20  n  Labbe. 

-  Ne  me  reveillez  pas,  reverie  1 —  n  Labbe. 

-  Le    Noir    de    Tempico,    ch.    creole    — 20    n 

Bornem,ann. 

-  L'observateur,  chanson  1 —  n,   Gh.  s.  — 35  n 

Labbe. 

-  Pepita  la  Navarraise  3 —  Borneman/n. 

Boullard  V.  P§pito  de  toreador  3 — ,  Gh.  s.  1 — 
Bornemann. 

-  La  petite  Isabeau,  paysannerie  1 —  n,  Gh.  s. 

— 35  n  Labbe. 

-  La    peur    d'aimer  3 —   Bornemann,    — 20   n 

Labbe. 

-  Pourquoi  briser  mon  coeur  — 20  Bornemann. 

-  La  reine  du  plaisir,  chansonnette  1 —  n  Labbe. 

-  Les  rgves,  romanee  1 —  n  Labbe. 

■  La  ronde  du  vert-galant,  ronde  1 —  n,  Ch.  s. 
— 35  n  Labbe. 

-  Rosella,  polka-maz.  1.75  n  Oallet. 

-  La  sensitive,  polka-maz.  1.50  n  Oallet,  2.40, 

Fl  1.20  Sassetti. 

-  La  Serenade  de  Pierrot,  chanson  bouffe  1 —  n, 

Ch.  s.  — 35  n  Labbe. 

-  Souvenirs  des  premiöres  amours  3 — ,    Gh.  s. 

1 —  Bornemann. 

-  Tambourine,  polka  milit.  1.50  n   Oallet. 

-  Le  tanne  aux  air,  parodie  — 40  n  Labbe. 
-Trouville,  polka  1.75  n  Oallet. 
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Boullee    I.     La    saison    printani&re,    romance 

2.50   Girod. 
Boullee  Ida,  Andante  de  eoncert,  P  2.50  Oregh. 

Boullevraye  E.  A  deux,  noctume,  »ST  5 —  Noel. 

-  Ave  Maria  3 —  Noel. 

-  Bebe,  polka-mazurka  5 —  ]}^oel. 

-  Chanson  du  fou  4 —  Xoel. 

-  Colombe,  valse  de  salon  6 —  Noel. 

-  Droite    et   gauche,    polka   parlementaire   5 — 

Noel 

-  L'etoile  du  soir,  melodie  5 —  Noel. 

-  Le  mariage  de  la  poupee,  melodie  5 —  Noel. 

-  Les  morts,  melodie  3 —  Noel. 
-Pie  Jesu  3 —  Noel. 

-  Sommeil  de  l'enfant,  melodie  4 —  Noel. 
Boulley  Du,  op.  29  Trio,  OVVe  2—  n  Costallat. 

-  31  Duo,   GP  3—  n  Costallat. 

-  42  Methode  complfete    en  espagnol,    G  6 —  n 

Costallat. 

-  50  Duo  facile,  2G  3—  n  Costallat. 
-54  Serenade,  PVG  3—  n  Costallat. 
-60  Serenade,   6^2.50  n  Costallat. 

-  62  Contredanses  et  valses,  ÖF2.50  n  Costallat. 
-64  Serenade,   6^2.50  n  Costallat. 

-  69  Septnor  pour  F,  Alto,  Ve,Fl,  cor,  Cl  et  G 

2.50  n  Costallat. 

-  70  2  quadrilles,  Duo,   GP  3 —  n  Costallat. 

-  75  Recueil  de  contredanses,  2G  3 — n  Costallat. 

-  77    Recueil    des    contredanses,    2  G     2.50    n 

Costallat. 

-  79  Romance  et  polonaise,  G  2.50  n  Costallat. 
-87  Serenade,   GFl  3—  n  Costallat. 

-88  Duettino,   GFl  2.50  n  Costallat. 

-  94  Bluette,   GFl  2.50  n  Costallat. 

- 110  Contredanses,  Duo,   GP  3 —  n    Costallat. 
-115  Valses   faisant    suite   ä   sa  methode,    2G 

4 —  n  Costallat. 
- 118  Methode  compl&te  et  simplifiee,   G  8 —  n, 

Ire  suite  ä  la  methode  3 —  n  Costallat. 

-  La  Gracieuse,  mazurka  1 —  n   Costallat. 
Boulliat  B.  Kedros.  Valse  2—  n  Rabut. 

-  Sous  tes  blancs  rideaux  1 —  n  Rabut. 
Boullon.   La  Flandre.   Overt.  0  Olnstr  — 50  n, 

lOInstr   —60  n,  Ulnstr  —80  n  Fischer. 
Boulnois  J.  Elevation,   Gr.  Org  (pedale  oblig^e) 
(Sommaire  de  la  Ire  annee  3  Livaison)  1 —  n 
Procure  Getierale. 

-  Panis  Angelicus,  2  voix  eg.  Org  — 60  Proeure 

Generale. 
Boulogne    J.    Trois    menuets,    Fl(V)P   3—    n 
Enoch. 

•  Premi&re  Messe,  2 SB  24 —  Benoit. 

•  Deuxi&me  Messe,  STB  15 —  Be?ioit. 
Boulommier  A.  Apr&s  le  repas,  quadr.  0  — 90  n 

Nalidin. 

-  Le  bon  Type,  quadr.  0  — 90  n  Naudin. 

-  Le  Duo  des  Ophicleides  et  Trombones,  polka, 

0  — 90  n  Naudin. 

-  L'Estime  des  Bals,  quadr.  0  — 90  n  Naudin. 

-  La  Gracieuse,  maz.  0  (Les  jeumes  Virtuoses, 

2.  coUection,  11^  cahier)  1.25  n  Naudin,  1 — 
Pomier. 

•  Un  jeune  homme  resolu,  0  — 90  n   Naudin. 

-  La  Legfere,  polka,  0  — 90  n  Naudin. 

-  La  Merveilleuse,  polka,  0  — 90  n  Naudin. 

-  La  Röpublicaine,  polka,  0  av.  piston  — 90  n 

Nauditi. 

-  Un  reve  d'abondance,  quadr.  0  — 90  n  Naudin. 

-  Le  Ronflant,  quadr.  0  — 90  n  Naudin. 


-  Souvenir  de  vendange,   quadr.  0  av.  var.  de 

piston  — 90  n  Naudin. 

-  Souvenir  d'un   Tromboniste  gaillard,   quadr. 

0  — 90  n  Naudin. 

-  Une  vie  heureuse,  schottisch,  0  — 90  n  Naudin. 
Boulotte  et  son  gendarme,  Duo  bouffe  1.35  n, 

Ch.  s.  —30  n  Ondet. 
Boulton  Harold,  Biddy's  wedding  4/ —  Chappell. 

-  Vocal    Album.    Songs    of    the    four    nations 

12/6  n  Cratner. 

-  Vocal   Album.    Eight    Vocal    Duets.    Compl. 

1  Vol.  4/ —  n  Cramer. 

-  Vocal  Album.  Seven  Songs   to  sing,  N.  1 — 7 

ä  2/ —  Cramer. 

-  Wearing    of    the    green    (new    version)    4/ — 

Chappell. 
Boulton  Harold  and  Norine  Thomas,  Twelve 
Lyrics  4/— n :  1.  Contentment,  ST.  SBar.  2.  The 
Viking's  Daughter.   3.  The  Heart's  Fancies. 

4.  Time's  Garden,  Ca.  Bar.  5.  Voices  of 
Spring.  6.  Under  thy  Window  (Serenade). 
7.  A  River  Dream.  8.  A  Love  LuUaby.  9.  The 
Willow.  10.  A  Song  of  Sunshine.  11.  The 
Countryman's  Love  Song.  12.  Sunset,  ST.  S 
Bar  ä  4/ —  Cramer. 

Boulvin  W.  Fairies'  Well,  P  3/ —  Donajowski. 

-  Fantaisie  dramatique  de  Faust,  P  9 —  Muraille. 

-  Grande  fantaisie   de  eoncert   sur   des   motifs 

de  Bellini,  P  4/ —  Augener. 

-  Seul,  mel.  ä  1  ou  2  voix  1 —  Fatout. 
Bouman  A.  Gavotte,   VcP  1 —  n  Rahr. 

-  Due  Pezzi   de  Sgambati,    op.   24,   arr.    VeP: 

N.  1.  Andante  cantabile,  2.  Serenata  napole- 
tana  ä  2 —  Sehott. 
Bouman  Ant.    op.  10   Trois  morceaux,    VeP: 
N.  1.  Elegie,  2.  Feuille  d' Album,  3.  Gavotte 
ä  — 90  Ldchtenauer. 

-  Nocturne,  P  — 60  Rahr. 
Bouman  C.    A.    op.    2    Bagatellen.    15    kleine 

Toonstukken,  voor  Org  of  H — 80  Koehrugge 
en  De  ^eemt'O-Dordrecht. 

-  3  35  kleine  Voorspelen  in  de  meest  gebruike- 

lijke  toonsoorten,  H  1 —  Aisbach. 

-  4  Acht  toonstukken, Or^r  of  H  met  of  zonder 

pedaal,  Derde  druk  — 75  Lichtenatier :  1.  Ro- 
mance, 2.  Avondlind,  3.  Romance,  4.  Mode- 
rato  assai,  5.  Praeludium,  6.  Praeludium, 
7.  Andantino,  8.  Marsch. 

-  5   27   Christelijke    liederen   en    Koralen,   ge- 

makkelijk  bewerkt  en  met  vingerretting 
voorzien,  Org  of  H  oi  P  1 —  Koebrugge  en 
De  Zeenu'o-Doxäxecht. 

-  6  Vijf  toonstukken   voor  Org    of  H  met   of 

zonder  pedaal  — 75  Ldchtenauer:  N.  1.  An- 
dante, 2.  Postludium,  3.  Romance,  4.  Andante, 

5.  Postludium. 

-  Feestlied,  Giltay-TioTArecht. 

-  Feestlied  ter  gelegenheid  van  den  10  den  ver- 

jaardag  van  H.  K.  H.  Prinses  Wilhelmina. 
Vierst.  met  P  — 10,  zonder  P  — 2  Stumpel- 
Dordrecht. 

-  Kindercantate,   voor   den  verjaardag   van  H. 

K.  H.  Prinses  Wilhelmina.  Met  begeleiding 
van  orkest,  Fanfare  of  piano.  Part  2 — . 
Jedere  zangpartij   — 15    Stumpel-T)ovA.recht. 

-Marche  solennelle,  C  — 50  Thietne. 

Bouman  Fr.  op.  1  Vier  Liederen  (HoU.  en 
Duitsche)  1 —  Alsbaeh:  Aan  eene  Roos, 
Aan  de  Lente,  Een  roosjen  rood,  Aan  denrf 
Stroom. 
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■Kegelmarsch,  P  met  woorden.  Opgedragen 
aan  de  Kegelklub :  „Laat'm  maar  los"  — 40 
Mosmans. 

-  Wiegelied.  Slaap  zacht  „Marie",    mijn   engel 

— 40  Oütay-'Dox&vQcht. 
Bouman  H.  Cantique   quinque:    1.   Alma   Re- 
demptoris,  2.  Quando  te  mi  Jesu,  3.  0,  Vita, 
4.    Quis    non    amantem    redamit,    5.    Salve 
regina  1.50  Weygand. 

-  R§verie,  P  — 50  Mosmans. 

-  Valse  sur  un  thgme  de  Dominique,  Beerden- 

do?^A;- Amsterdam. 
Bouman  H.  P.  Messe,    TTBB,   Part  3—  n,  p. 

sßp.  2 —  n  Muraille. 
-Te  Deum,   TTBB,  Part  1.50  n,  p.  sep.  1.50  n 

Muraille. 
Bouman  J.  Maria  Walzer  —50  Thieme. 
Bouman  Karel,  op.  3  Alma  Redemptoris  voor 

mannenkor,   Bar   av.  Org  —75  Mosmans. 
-Egoismus,  Liedje  — 50  n  Mosmans. 
Bouman  Leon    C.   (1852),   op.  1    Drei   Lieder: 

1.  Morgens  steh'  ich  auf,    2.    Ich    stand    in 

dunkeln    Träumen,    3.    Mein    Liebchen    wir 

saßen  beisammen  1 —  Z)MjW?^^Nymwegen. 

-  2  Romanze,  Vc(V)P  —90  DM;)o?w-Nymwegen. 
-4  Twee  Nederlandsche  Liederen :  1.  Het  kind 

en  de  grijsaard,   2.   Lentelied,    ABar   —60 
Z)Mjoowi-Nym  wegen. 
-5  Camera  obscura.  20  kleine  stukken,  P  1.80 
Belinfante,  3 —  n  Dieckmann. 

-  6  N.  1.  Napoleon,  bailade  —40  Mosmans. 
-7  Drie  Nederlandsche  Liederen :  l.Gekroonde 

Wiege,    2.   Aan    zee,    3.    Het  bloemenmeisje 
— 90  Dupont-l^ jmwegen. 

-  8  Trois  Fantaisies,  PVjVe  Va  ou  Gl)  5—  Eahnt. 
-S  Drei  Gedichte:   Du  warst  so  schön.  Denk 

an    mich.      Wenn    mich    einmal    zu    frühe. 

-Seienade.  Auf  die  Erde  senkt  das  Mond- 
licht  (deutsch  u.  holländ.)    1.20  Kahnt. 

-10  Drei  Gedichte,  ABar:  1.  Die  Sterne: 
„Tausend  gold'ne  Sterne  winken".  2.  Lotos- 
blume und  Schwan.  3.  Die  Lerchen:  „Es 
ziehen  die  Wolken"  (deutsch  u.  holländ.) 
2.50  Kahnt. 

- 18  Brabants  Trouw,  voor  4stemm.  mannenk. 
en  Bar  solo   1 — ,  Zangst  ä  — 25  n  Dupont. 

-  19  N.  1.  Het  eerste  Samenspei,  W  of  2VVa 

Vc  — 60  Dupont. 
-Alma   Pv^demptoris    Mater,    Motet,     v.    Bar 
solo  en  driest.  Koor  m.  Org,  Part  3.75,  St 
3.75   Motiinans. 

-  Ballade   van    den     laatsten    Napoleon     — 40 

Dupont. 

-  Eece    Sacerdos    Magnus,    4stemm.    mannen- 

koor    (met    Org    ad   lib.),   Part   — 80,    stel 
stemmen   — 80  n   Dupont. 

-  Eeestmarsch,    trio    1 —  n    Mosmans. 

-In  Paradissum,  4stemm.  mannenkoor  (met 
Org  ad  Hb.),  Part  — 30,  stel  stemmen 
— 30  n  Dupont. 

-  Litaniae  Laurentanae  B.  Maria  Virg.  4stem.- 

mig  mannenkoor    (met  Org  ad  lib.),   Part 
— 90,  stel  stemmen  — 90  n  Dupont. 

-  Napoleon,  Ballade  — 40  Mosmons. 

-  Verleden,   Voor    gem.    koor,    Part   — 45,    St 

— 45  Aisbach. 

Bouquet  de   Lison  3 —  Delormel. 

Bouquet  de  melodies,  beroemde  stukken,  P, 
Album  a  — 30   L'oZ^e-Rotterdam: 

Deel  2:    1.  Krug:   Abendgebet.     2.  Ri- 
chard &  :Marie,  Nocturne.  S.Richards: 
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Une  Songe,  Romance.  4.  Favarger: 
L' Adieu,  Nocturne.  5.  Reissiger:  Une 
Pensee,  Valse.  6.  0  e  s  t  e  n :  Pensez  ä  moi. 
7.  Krug:   Erste  Liebe. 

Deel  3:  1.  Reyveld:  Zephiretten.  2. 
I-.  a  f  1  e  u  r :  Adieu  au  Tyrol.  3.  K  r  i  & 
p  i  n :  Pensee  f  ugitive.  4.  Brinkmann: 
In  die  Ferne.  5.  Mendizaball:  L'Echo. 
C.  W  a  g  n  e  r :  O  du  mein  holder  Abendstern. 
7.  Roh  de:  Freudvoll.  8.  v.  Beetho- 
ven: Andenken.  0.  Gramer:  Freut 
euch  des  Lebens.  10.  Gramer:  Du 
glaubst  nicht  wie  du  lieblich  bist. 

Bouquet  de  Bruyeres,  T.  Bar  ä  1 — n,  Ch. 
s.  k  — 35  n  Evcillard. 

Bouquet  de  muguets,  Rom.  1 — n  Joubert. 

Bouquet  de  Paulette  1 — n,  Ch.  s.  — 30  n 
Ondet. 

Bouquet  des  Roses,  2T  1.70  n,  Ch.  s.  — 35  n 
Eveillard. 

Bouquet  de  Violettes,  Valse  chantee  — 30  n 
Joubert,  (Les  Roses  de  la  Jeunesse  N.  1) 
Valse,  .//ms  1.35  n  Eveillard. 

Bouquet  d'un  sou,  Romance  — 30  n  Joubert. 

Bouquet  musical,  Album  di  8  Danze,  P  6 — 
(Autori  diversi)    Ricordi. 

Bouquet  of  song  — 20  n  Ditson. 

Bouquet  of  Waltzes  — 50  White. 

Bouquetiere,  Ch.  com.  1 — n^  Ch.  s.  — 30  c 
Ondet. 

Bouquetiere  du  roi   1 — n  Joubert. 

Bouquetiere    parisienne    1 — n  Joubert. 

Bouquets  de   pissenlitz,    Romance    comique 

1 —  n  Joubert. 

Bouquets  qui   parfent  1 — n  Joubert. 
Bour.    Dupont:    En  tandem,  Polka. 

-  Gitanilla,  Valse. 

-  Marquisette,   Gavotte. 

-  L'Oublieuse,   Romance. 

-  La   Payse,   pas   red.  P. 

-  Pierrot  amouieux,   Sörenade,   YP. 

-  Pour  un  sourire,  valse. 

-  Rayons    d'automne,    Valse. 

-  Reve  blond,   Valse. 

-  Serenade,  /',  YP. 

-  Tes  Yeux,  Valse. 

-  Timidje  aveu,  R§verie,  P. 

-  Tristesses  et  Sourires,  morceau  de  genre,  P 

6—. 

Bourakowsky,   Margot.    Chansonette.   Mapro. 

^pannyacKaa  ntceHKa  — 20  Bessel. 
Bourbeau  P.  Brimborion,  Polka  1.75  n  Loret. 

-  Rires  et  Sourires,  Valse  2 —  n  Loret. 
Bourbie    E.  Les   Conscrits,   Marche,   Musique 

milit.  3 — n  Evette. 
-L'Echo  d'Yzeron,  pas  red.  Harm  2.50,  Fanf 

2 —  Massard-Vuris. 

-  En    avant     le    16e,     pas    redouble,     musique 

milit.  3 — n  Evette. 

-  Marche   du   Couronnement   de  la   Muse    ( G. 

Charpentier),    tauslque     milit.    6 — n 
Evette. 

-  Pros  de  toi !   Mazurka  de  concertj  Harm  ou 

Fanf  3 — n  Evette. 
Bourchier  W.   R.  R6ve  d'Amour,  Valse  4/ — 

Dorem^i. 
Bourdais,  Concerto,  Fl  av.  pe*0.  Schott. 
Bourdais  du  Rocher  (Le),  A  cinquante  ans, 

chansonnette   1—  n  Labbe. 

-  Adieux  ä  Suzon  1 — n.  Ch.  s.  — 30  n  Labbe. 
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Legouix : 

-  Avenir  de  la  France  3 — . 

-  Beau  Rivage,  Polka-Mazur  4.50. 

-  La  Carmelite  3 — . 

-  Chambord-valse,     avec    vue    du     chäteau    et 

Portrait  du  comte  6 — . 

-  Conte  poiir  les  enfants  3 — . 

-  Credo  de  la   jeune  fille  4 — . 

-  En  Reve,  Sc&ne-valse  4 — . 

-  Je    reviendrai    2.50. 

-  Laura,  polka   2.50  Heugel. 

-  Marie-Stella,  Valse  6 — . 

-  N'ayez  pas  peur  3 — . 

-  Neufehäteau,   Valse   6 — . 

-  Le  Plessy,  Valse  6 — . 

-  Reveillez-Vous   3 — . 

-  Sables  d'Olonne,  Valse  7.50. 

-  Sainte  Marie,  av.   V  3 — . 

-  Seguidille  3 — . 

-  Sinuich,  Valse  6 — . 

-  Tee  aux   chansons,   Valse   chantee   6 — . 

-  Valse  du  marquis  de  Langle  5 — . 

Bourdeau,  L'Artiste  officier,  pas  red.  Emm 
3 —  Ecette. 

-  Marche  de  fote,  P  7.50,  .^ms  9 —  Grus. 

-  L'Oncle    Saia      (V.    S  a  r  d  o  u) ,     Quadrille 

5 — ,  Jfitis  6 —  Heugel. 

-  Pas  redouble  imperial,  Harm  3 —  Evette. 

-  Plaintes    et    Gaietös,     Melodie,     VeP    2 —  n 

Bourlant. 
Buurdeau  A.  Casino-Valse  6 — ,  Valse    choeur 
3 — ,  Ch.  s.  1 —  Poulalion. 

-  R6ve  d'or^  valse  lente   { A.  T  r  o  j  e  1  1  i ) ,  arr. 

0.     Pisa. 
Bourdeau  C.  op.  45  Doux  aveu,  gavotte  6 — 
Heugel. 

-  Delizzio   di   ballo,   polka-maz.    5 — ,    0    1 —  n 

Heugel. 

-  Fernande,   valse,    J^ms    9 — ,    0    1.50  n,    valsa 

chantee  6 —  Heugel. 
-Mathilde,   valse,    0    1.50 n   Heugel. 

-  Nizza,  Souvenir  de  Niee,  valse  6 —  Jouhert. 
Bourdeau   E.  Trois  Concertinos,  PV  ä  2 — n 

Bourlant. 

-  Tours    de   musique   vocale    divise,     4  vol.    u 

1.50  n  Boiirlanc. 

-  Ganunes    et    Arpfeges,     Basson,     2  suites    a 

18 —  Evette. 

-  Douze  petite«  melodies  des  genres  differents, 

P  3 — n  Bourlant. 

-  Simple  pensee,  Melod.   VcP  1.50  n  Bourlant. 

-  1er  solo,  BassonP  9 —  Evette. 

-  Deux  valses,  J^ins  2 — n  Bourlant. 
Bourdeau    G.    op.    30     Fernande,     valse   6 — 

Heugel. 

-  31    Mathildas,   valse   6 —  Heugel. 
-Melodie  en  re  pour   HV(Vc)    1.70  n,  PVVo 

2 — n  Costallat. 
Bourdeau    L.   J.    Au   pied   des  Alpes,    Valse 

2 —  n  üemets. 
Bourdelon  A.  Allo!  Allo,  quadr.  0  1 — n  Bil- 

laudot^  Cordier. 

-  Andree,    polka,     0    1 —  n,     P    cond.     — 25  n 

Billaudot,    Cordier. 

-  Bonne   Franquette,   niaz.   0    1.50  n,   P  cond. 

— 25  n  Billaudot,    Gheluwe. 

-  Brin  de  Causette,  valse,  0   1.50  n  Billaudot, 

1 —  n   GhSlutce. 

-  Caresse  d'Eventail,  valse,  0   1.50  n,  P  cond. 

— 25  n  Billaudot. 

-  Ils  sont  partis  3 — ,  Ch.  s.   1 —  Bornemann. 


Polka   0   avec  P  cond.    1 — n  Bil- 


n    Bil- 

recueil 
Billau- 


-  Mignote, 

laudot. 

-  Miss    Croquette,    Schottisch,    0    1— 

laudot. 

-  Le    Passe-temps    des    mandolinistes, 

de  20   morceaux  pour    Mond  2 —  n 
dot,    Cordier. 

-  Le  Passe-Temps  des  Violonistes,  Recueil  de 

20   morceaiix   2 — n   Billaudot,    Ghelu/ice. 

-  Petales  roses,  Valse  lente  4 —  Billaudot. 
-Petit  Amor,  maz.   0    1.50  n  Billaudot. 

-  Pourquoi-pas?   pas  de  quatre,   0   1.50  n  Bil- 

laudot, Cordier. 

-  Riante    pensee,    schottisch,    0     1.50  n     Bil- 

laudot,  1 — n  Gheluive. 

-  Vive  le  vin  3 — j  Ch.  s.  1 —  Bornemann. 
Bourdelon    A.   et    Regardier   A.    Le   Favori 

des     Mandolinistes,     20     Morceaux     divers 
2 — n  Billaudot. 

-  Le   Favori    des   Violinistes,   Recueil     de   20 

morceaux  2 —  n  Billaudot. 
Bourdeney   C.   Presto,  P  3 — n  Alleion. 

-  Saltarelle,  P  2.50  n  Alleton. 
Bourdier  A.   Le   depart  3 —  Mathieu. 
Bourdier  C.  Pensee  triste,  Mazurka  lente,  P. 

Fra-nce. 
Bourdillon    Fr.    But   one!     (Goring   Tho- 

nr  a  s )    2/0  n  Reynolds. 
Bourdin    Miss   Louise,  Here's  luck  Jack,  to 

England   and  you  4/ —  Francis  Day. 
Bourdon    A.      Cantique     ä  la    Sainte-Vierge 

1.70  n  Klein. 
Tilliard : 
■  L'Elegante.  Polka,  Mus.  milit.  av.  Duo  Pi-H 

Bügle  1.25  n,  Cond.  — 10  n. 

-  En    Villögiature.    Ouv.    Mus.  milit.      2.50  n, 

Cond.    —20  n. 

-  Les    Francs-Bourgeois.     Ouv.      Mus.     milit. 

2.50  n,    Cond.    — 20  n. 

-  Heures  de  Loisir.     Ouv.  Mus.  milit.  av.  solo 

de   Bariton    2.50  n,    Cond.    — 20  n. 

-  L'Ile   d'amour.      Ouv.      Mus.    milit.      2.50  n, 

Cond.  — 20  n. 

-  Le  Lac  de  Constance.  Ouv.  Mus.  milit.  2.50  n 

Cond.   — 20  n. 

-  Mai.    Valse    5 —    h'ulzhach. 

-  Michelette.  Polka-Mazur,   Mus.  milit.   1.25  n, 

Cond.   — 10  n. 

-  Pont  -  ä  -  Mousson.       Quadrille,      Mus.  milit. 

2.50  n,  Cond.  — 20n. 

-  Le  Sologne.    Ouv.  Mus.  milit.  av.  Alto,  Bary- 

tone  e  Pist    2.50  n.    Cond.   — 20  n. 

-  Sur  la  promenade.  Ouv.  Mus.  milit.  av.  Pist 

2.50  n,  Cond.  —20  n. 

-  ]^  Victorieux.   Pas   red.   Mus.   milit.    1.25  n, 

Cond.  — 10  n. 

-  Violette.  Polka  av.  introd.  Mus.  milit.  1.25  n, 

Cond.  — 10  n. 
Bourdon-Sivaldi,      Les     deux     angoras,     duo 

2 —  n  Jouhert. 
La    Bourdonne,    1 — n  Joubert. 
Bourellis   Jeanne,      polka     1.75  n   Millereau, 

5 —  Noel. 

-  Salome.   Ouv.   Harm   ou   F'anf,   Part   7.50  n, 

sep.   ä  — 25  n  Evette. 

-  La   Saöne.   Ouv.   Harm   4 —  n,   Cond.   — 50  n  ^ 

Marguerilat. 
Bourgault-Ducoudray   Louis  Albert    (1840), 
op.  3   Deux  Danses:    N.    1.  Gavotte,  2.  Me- 
naet   ä  5—   Noel,   Kl   —75,    N.  2    1—  Li- 
tolff,  0  ä  Part  2 — n,  ä  p.  s^p.  2 — n  'Noiil. 
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-  5  Stabat  Mater,  soli,  choeur,  0,  Part  8 —  ii, 

p.  de  choeur  ä  1 — n  Isfoel. 

-  Abergavenny,    suite    de    th&mes    Gallois,    Fl 

et  quat   d  cordes,  Lemoi/ne. 

-  Adagio,  Org  3 —  Heugel. 

-  Adieu  5 —  Heugel. 

-  Adieu   ä  la   jeimesse   elioeur   ä   toutes   voix, 

Lemoine. 

-  Air   de   danse   dans   le  style   ancien,   P   5 — 

Noel. 

-  Air  imgharese,  P  7.50  Heugel. 

-  TA^dalouse,  CS  ä  1.75  n  Grus. 

-  Ang^lus,   av.  PH,   av.   0,  Lemoine. 

-  Anysikia,   VP  6—-  Lemoine. 

-Au   Souvenir   de   Eoland,    TTBB,   Part   3 — , 
p.   sep.  ä  — 25  n  Margueritat. 

-  Bataille  de  cloches,  P  6 —  Heugel. 

-  Berceuse,   VcF  4 —  Heu  gel. 

-  Berceuse    de    Medeia,     4 —    Dupont,     1.35  n 

Societe  nouvelle. 

-  Berceuse  tendre,  P  4 —  2Voel. 

-  Bouree,  P   5 —  Hamelle. 

-  Le    Carnaval    d'Athenes,     Danses     grecques, 

4ms  5 — n,  0  60 —  Chotidens. 

-  Chanson,  8.  M/S  ä  4 —  Hevgel., 

-  Chanson  d'araour,  If/S'.  8  ä  4 —  Heugel. 
-La    Chanson    de  la    Bretagne:      1.  Berceuse 

d'Armorique,  2.  Dans  la  grand  hune.  3. 
Nuit  d'etoiles,  4.  Le  Chant  des  nuages, 
5.  La  Chant  d'Ahfes,  6.  La  Chanson  du 
vent  qui  vnetCj  7.  Sone  6 — n  Noel. 

-  Chanson  de  Loic,  M8.  8   ä  5 —  Heugel. 

-  Chanson  de  mai,  MS.  8  ä  3 —  Heugel. 

-  Chanson   d'une   mere,    melodie    3 —    Noel. 
-Chanson    nantaise    (Adieu    la   belle)     1.70  n 

Ghoudens. 
•  Le  chant   de   ceux   s'en   vont    sur   mer     5 — 
Noel. 

-  Le  Chant   des   pecheurs,   8M8  2 —  n,   2  ou  3 

V.  de  femmes  eg.   2 — n  Choudens. 

-  Chant  p.  la  Communion,  Ca.  M8.  T  av.  Org 

(H)    ä  1.70  n  Choudens. 

-  Chants      d'Education      et      de      Recreation, 

Heugel: 

1.  jSTos  Pöres  (V.W  i  1  d  e  r) ,  choeur  pour 
4  voix  de  fenunes  ou  d'enfants  — 50  n, 
av.   P  — 70n,    TTBB  — 50  n. 

2.  Chanson  de  printemps.  «.Moeur  ä  3  voix 
de  femmes  ou  d'enfants  — 60  n,  av.  P 
—80  n. 

3.  Ronde  bretonne^  choeur  :\  4  voix  de  fem- 
mes ou  d'enfants^  av.  P  1 — n.  voix 
d'hommes,  de  femmes  ou  d'enfant?,  av. 
P  ad  lib. ) ,  Part  3 —  n,  p.  sep.  ä  — 25  n. 

4.  En  avant !  (P.  Döroulfede),  choeur 
ä  3  voix  d'enfants  ou  de  femmes^  av.  P 
— SO  n,  3  voix  d'enfants  ou  de  femmes 
ou    d'hommes    — 60  n. 

5.  Hymne  au  feu  sacre,  choeur  a  l'unisson 
avec   solo   et  P  — 00  n. 

0.  Le  Soldat  (P.  Deroulede),  choeur 
a  2  voix  d'enfants  de  femmes,  av.  P 
— 50  n,  4  A^oix  d'enfants  ou  de  femmes, 
TTBB  — 30n. 

7.  Hymne  ä  la  Patrie,  grand  choeur  ä  tou- 
tes voix  (hommes,  femmes  ou  enfants), 
av.  P  1.50  n,  p.  sep.  ä  ■ — 25  n,  av.  Fo/nf 
2— n. 

8.  Les  Sabots  d'Anne  de  Bretagne,  ronde 
de  Ploeimelj  solo  et  choeur  ä  l'unisson, 
av.  P  — 30  n,   p.   sep.   ä  — 15  n. 


Choeur  de  buveurs,  TTBB  av.  0.  Harm.  Fmif, 

Part   1 —  n,  aec.   ä  1 —  Pinatel. 
Come  to  the  Dance  4/ —  Ascherberg. 
Clair  de  lune,  M8.B,  Grus. 
La   Conjuration   des   Fleurs,    ode   en   2  par- 

ties,   Part   8 — n   Heugel. 
Danse  malyache,  P,  Dupont. 
Dernier  adieu,   elegie,   VcP  2 — n   Choudens. 
Dieu,  notre  divin  pöre,  cantique  1  voix  3 — , 

4  voix   av.    H  ovL  P  — 25  n   Noel. 
L'Enterrement  d'Ophölie,  0,  Part  3 — n  Jou- 

hert. 

Esprit  de  la  France,  SM8A  2—  n,  8ATB 
2.50  n  Durand. 

Jisercices  individuels.  Melodies^  Airs  av.  P 
ou  H,  Choudens:  2.  Vol.  pour  voix  d'hom- 
mes    ä  10 — n: 

Vol.  L  1.  Lulli.  Plus  j'observc 
ces  lieux  .  2.  Rameau.  Castor  et 
Pollux.  3.  Rameau.  Dardanus.  4. 
Gr  r  e  t  r  y.  Du  moment  qu'on  aime.  ö. 
Gluck.  Armida  6.  G  r  e  t  r  y.  Tandis 
que  tout  sommeille.  7.  Haydn.  La  Cr6- 
ation  du  monde.  8.  Labbg  Pellegrin. 
Le  monde  est  un  songe.  9.  G  o  u  n  o  d.  Le 
soir.  10.  Rameau.  Brillant  soleil.  11. 
G  r  e  t  r  y.  Les  Deux  avares.  12.  G  r  e  t  r  y. 
Laisse  en  paix  le  Dieu.  14.  B  e  r  1  i  o  z. 
Chant  d'Jopas.  15.  B  e  r  1  i  o  z.  Quand 
Troie  eelate.  16.  G  o  u  n  o  d.  Pressez-moi 
bien.  17.  G  o  u  n  o  d.  Ses  tribus  plain- 
tives.      18.   B  i  z  e  t.    L'Orage    s'est    ealme. 

19.  R  e  y  e  r.  Redeirßption.  20.  Saint- 
Saens.  Nature  souriante.  21.  Rameau. 
Non  dans  un  fils.  22.  P  h  i  1  i  do  r.  0  Mort, 
qui  que  tu  sois.  23.  Gluck.  Tes  destins 
sont  remplis.  24.  G  o  d  a  rd.  Dans  les  cime- 
tiere  10 — n. 

II.  1.  Lull  i.  Je  ne  puis  dans  votre 
malheur.  2.  Rameau.  Sejour  de  l'eter- 
nelle  paix.  3.  Monsigny.  Ou  ne 
s'avise  jamais.  4.  Philidor.  Le  Vais- 
seau  vogue.  5.  G  r  e  t  r  y.  Les  Esprits  dont 
on  nous  f ait  peur.  6.  Gluck.  Iphi- 
genie  en  Tauride.  7.  B  e  r  1  i  o  z.  Initules 
regrets.  8.  B  i  z  e  t.  Au  Soleil  couchant. 
9.  G  o  II  n  od.  Invocation.  10.  Rameau. 
Dardanus.  11.  Gluck.  Je  t'ai  donne  la 
mort.  12.  G  r  e  t  r  y.  Songe  enchanteur. 
13.  G  r  6  t  r  y.  Si  des  tristes  cyprfes.  14. 
B  e  r  1  i  o  z.  Vallon  sonore.  15.  G  o  u  n  o  d. 
Mon  coeur  lasse  de  tout.  16.  G  o  u  n  o  d. 
Mont€z  ä  Dieu.  17.  Gounod.  Le  Soleil 
nionte.     18.  Gounod.  Je  veiix  prier.     19. 

5  a  i  n  t  -  S  a  e  n  s.     Le  Papillon  et  TEtoile. 

20.  Rameau.  Ah !  qu'on  daigne  du  moins. 
21.Haendel.  Venez,  Esprit.  22.  G  1  u  c  k. 
Iphigenie  en  Aulide.  23.  G 1  u  e  k.  Peu- 
vent-ils    ordonner    10 —  n. 

2  Volumes  pour  voix  de  femmes  ä 
10— n: 

Vol.  I.  1.  Lulli.  0  fortune  cruelle.  2. 
Lulli.  Je  ne  puis  dans  votre  malheur. 
3.G  r  e  t  r  y.  Ma  barque  leg&re.  4.  P  a  e  s  i- 
e  1 1  o.  De  l'aurore  au  couchant.  5.  L  a  b  b  ö 
Pellegrin.  Le  monde  est  un  songe.  6. 
Loin  de  nous,  anges !  7.  G  o  u  n  o  d.  Le  Soleil 
monte.  8.  Lulli.  Deserts  ecart^s.  9.  R  a- 
m  e  a  u.  Tristes  apprgts.  10.  D  u  n  i  Dieux 
puissants.  11.  Gluck.  Le  temps  passe. 
12.  B  e  r  1  i  o  z.   Errante   sur   les  mers.     13. 
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B  e  r  li  0  z.  Vallon  sonore.  14.  G  o  u  n  o  d. 
Mon  coeur  lasse  de  tout.  15.  G  o  u  n  od. 
Je  veux  prier.  16.  G  o  u  n  od.  Le  Soir. 
17.  G  o  u  n  o  d.  Broutez  le  thyni.  18.  B  i- 
zet.  Si  l'enfant  sommeille.  19.  Saint- 
Saens.  Le  bonheur  est  ehose  legere.  20. 
Godard.  Dans  le  cimetiöre.  21.  Mon- 
s  i  g  n  y.  Le  Roi  et  le  Fermier.  22.  Gluck. 
Granjd's  dieixx,  soutenez.  23.  Gounod. 
Sois  beni. 

IL  1.  R  a  m  e  a  u.  Musette,  resonnez. 
2.  R  e  y  e  r.  Helas !  je  tremble.  3.  Gluck. 
Plus  j'observe  ces  lieux.  4.  Haydn. 
Dieu  fit  ä  son  Image.  5.  ***  Flam- 
beau  qui  redorez.  6.  Gounod.  Viens 
lorsque  dans  Fazur.  7.  R  a  ni  e  a  u.  Re- 
nais plus  brillante.  8.  P  b  i  1  i  d  o  r.  Le 
Vaisseau  vogue.  9.  G 1  u  c  k.  O  malheu- 
reuse  Iphigeuie.  10.  ***  Sur  ce  parterre. 
11.  Berlioz.  0  blonde  Ceres.  12.  B  e  r- 
1  i  o  z.  Les  Grecs  ont  disparu.  13.  Gou- 
nod. Pressez-moi  bien.  14.  Gounod. 
Chant  d'allegresse.  15.  Gounod.  Em- 
portons dans  la  nuit.  16.  Gounod.  Ses 
tribus  plaintives.  17.  Gounod.  L'aube 
a  paru.  18.  B  i  z  e  t.  Me  voilä  seule.  19. 
Saint-Saens.  Maitrise  ton  d#lire. 
20.  Lulli.  Fermez-vous  pour  jamais.  21. 
Gounod.   Oa   sui?;-je? 

Un  Volume  pour  Gargons  5 —  n :  1.  *** 
Combien  j'ai  douee.  2.  Mme  de  Trava- 
n  e  t.  Pauvre  Jacques.  3.  J.  J.  Rous- 
seau. Le  Rosier.  4.  Lulli.  Atys  est  trop 
heureux.  5.  XVIIe  siecle.  Sur  ce  parterre. 
6.  G  r  6  t  r  y.  Dans  une  tour  obscure.  7. 
B  i  z  e  t.  Marcbe  des  rois  Mages.  8.  R  a- 
m  e  a  u.  En  ce  doux  asile.  9.  P  r  a  d  §  r  e. 
Le  Grillon.  10.  Rameau.  Musette.  11. 
Lulli.  Cherchons  la  paix.  12.  M.  Lu- 
ther. C'est  un  rempart.  13.  Berat.  Ma 
Normandie.  14.  B  i  z  e  t.  Cboeur  des  ga- 
mins.  15.  Gounod.  Depart  matinal. 
16.  B.  Godard.  Ce  que  j'aime.  17.  M  a  r- 
t  i  n  i.  Hymne  d'AiTÜ.  18.  G  o  s  s  e  c. 
Hymne  ä  TEtre  suprgme.  19.  Gounod. 
Le  Depart  du  mousse..  20.  XWJe  sifecle. 
Flambeau  qui  redorez.  21.  Gounod.  Les 
Champs.  22.  B  i  z  e  t.  Berceuse.  23.  G  1  u  c  k. 
Air  de  la  Naiade.  24.  Gounod.  Chan- 
son du  patre.  25.  D  a  v  i  d.  En  chemin. 
26.  Rameau.  Hymne  ä  la  Nuit.  27. 
Gluck.  Ah !  mon  ami.  28.  Bourgault- 
Ducoudray.  La  Mort  du  Barde.  29. 
Dalayrac.  Le  Loup-garou.  30.  Gou- 
nod. Premiers  rayons.  31.  Reyer.  Dou- 
ee harmonie.  32.  C  h  o  u  d  e  ns.  L'Oreiller 
d'un  enfant.  33.  David.  Le  Ramier.  34. 
XVIIe  siecie.  Loin  de  nous.  35.  Rameau. 
Renais  plus  brillante.  36.  Gounod. 
Chanson  du  berger.  37.  Reyer.  Les  Lär- 
mes. 38.  G  r  e  t  r  y.  Ma  barque  legfere.  39. 
Duni.  Le  temps  passe.  40.  XVIIe  si&cle. 
Ra   ta   plan. 

-  Un  Voliune  pour  Filles  5 — n:  1.  Mme  de 
T  r  a  V  a  n  e  t.  Pauvre  Jacques.  2.  J.  J. 
Rousseau.  Le  Rosier.  3.  Lulli.  Atys 
est  trop  heureux.  4.  R  a  m  e  a  u.  En  ce 
doux  asile.  5.  Lulli.  Cherchons  la  paix. 
6.  Berat.  Ma  Xormandie.  7.  Gluck. 
Air  de  la  Naiade.  8.  D  a  1  a  y  r  a  c.  Le 
Loup  -  garou.       9.    Dalayrac.      Combien 


j'ai  douce.  10.  Gounod.  Chant  du  ma- 
tin.  11.  Weber.  L'Orpheline.  12.  Gou- 
nod. Blanche  colombe.  13.  Weber.  Au 
pays  du  Soleil.  14.  B  i  z  e  t.  Sur  la  gi-eve. 
15.  XVIe  sifecle.  Flambeau  qui  redorez.  16. 
Reyer.  La  Source  aii  desert.  17.  B.  Go- 
dard. Rgve.  18.  B  i  z  e  t.  Marche  des  rois 
Mages.  19.  Gounod.  Le  nom  de  Marie. 
20.  XVIIe  sifecle.  Loin  de  nous.  21.  B  i  z  e  t. 
Habanera.  22.  P  r  a  d  fe  r  e.  Le  Grillon. 
23.  XVIIe  si&cle.  Sur  ce  parterre.  24.  Ra- 
meau. Musette.  25.  Gounod.  Noel.  26. 
M.  Luther.  C'est  un  rempart.  27.  B.  Go- 
dard. Ce  que  j'aime.  28.  Martini. 
Hymne  d'Avrile.  29.  Rameau.  Hymne 
ä  la  Nuit.  30.  Gounod.  Le  Ciel  a  vi- 
site  la  Terre.  31.  Gounod.  Les  Champs. 
32.  Bizet.  Berceuse.  33.  Gounod.  Les 
Premiers  rayons.  34.  Gluck.  Ah!  mon 
ami.  35.  David.  Le  Ramier.  36.  R e y  er. 
Douce  harmonie.  37.  C  h  o  u  d  e  n  s.  L'Oreil- 
ler d'un  enfant.  38.  Gretry.  Ma  bar- 
que legfere.  39.  Rameau.  Renais  plus 
brillante.     40  Duni.  Le  Temps  passe. 

-  Fantaisie,  BassonP  9 —  Eveite. 

-  Fleurs  ä  la  Vierge.  Monde  miisicai-Paris. 

-  Fumees,    suite   de   quatre   pi&ces,    P   3 —  n : 

N.  1.  L'Appel  sous  les  eaux  3 — .  N.  2.  Poe- 
tique  apparition  4 — .  N.  3.  Tendres  emois 
4 — .  N.  4.  L'Enterrememt  d'Ophelie  3 — 
Joubert. 

-  2e    gavotte    5 — ,    Jtms    6 — ,    0,    Part    6 —  n, 

p.   sep.   6 — n  Eeugel. 
-Les  Goelands  .5 —  Eamelle. 
-Le  gTillon,  MS.  8  ä  5 —  Heugel. 
-Harmonie!    5^ —  Heugel. 

-  Hippopotfeme,   av.   0.   Grus. 

-Hymne,  choeur   ä    2  v.  de  femmes  ou  d'en- 
fants.  Grus. 

-  Hymne    ä  la   mer,     SMS    1.70  n     Choudens, 

— 50  Bessel,  choeur  (Repertoire  des  ecoles 
normales  d'institutrices  de  Fontenay-aux- 
Roses  N.  22)  — 50  n,  av.  P  1 — n,  voix  de 
gargons,  (Repertoire  des  Ecoles  primaires) 
— 50  n,  av.  P  1 — n  Choudens. 
■  H}Tune  du  matin  ä  2  voix  de  femmes  1 —  n 
Choudens. 

-  Trois  Hymnes,  pour  choeur  de  voix  de  fem- 

mes, solos,  et  4'"^s  5 — n  Lenioine. 
-Jean  de  Paris,   TTBB,  Part  3—,   p.   sep.   ä 
— 50   Margneritat. 

-  Joseph,    recitatif .    Dupont. 

-  Kanlidgg  1.35  n  Durand. 

-Laudate  — 30  n,   SATB   3— n  Peregally. 

-  Legende  slave,  P  5 —  Heugel. 

-  Madame   la  marquise  5 —  Heugel. 

-  Marchez  au  trot,  P  5 —  Hamelle. 

-  Melancolia,   MS.  S.    Grus. 

-  4e   et  5e  Melodie,   VcP   ä  6 —  Heugel. 

-  18  Melodies,  Leniome:  N.  1.  Le  Soleil  monte 

3 — .  N.  2.  Le  Semeur  5 — .  N.  3.  Dimanche 
ä  l'aube  5 — .  N.  4.  O  mon  Dieu  la  triste 
nouvelle  3 — .  N.  5.  Ma  douce  Annette  4 — . 
N.  6.  Mona  4 — .  N.  7.  Le  Paradis  4 — : 
N.  8.  Sylvestrik  5 — .  N.  9.  Un  jour  sur  le 
pont  Treguier  5 — .  N.  10.  Pri&re  des  Arzon- 
nais  5 — .  N.  11.  Disons  le  Chapelet  3 — . 
N.  12.  Lamentations  4 — .  N.  13.  Le  Clerc 
de  Tremelo  5 — .  N.  14.  L'.'\jigelus  3 — . 
N.  15.  Le  Sabotier  6 — .  N.  16.  La  soupe  au 
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lait  5 — .    N.    17.   Les   Commandements   de 
Dieu  3 — .  N.    18.  Au  son  du  fifre  5 — . 

-  30  Mel.  populaires  de  Basse-Bretagne,  Part 

10 — n  Lemoine. 

-  30   Mel.    populaires    de   Gr&ee    et   d'Orient, 

Part  7 — n  Lemoine. 
-Menuet,  P,  0,  Noel. 
-Le  Moustique,  P  6—  Hamellc. 
-Le  Neophyte,  P  6 —  Heugel. 

-  Noel,  Choeur  p.   2  v.  de  femmes  et  solo  de 

8  ou  MS  av.  P  2— n  Choudens. 
-Nos   peres!    choeur   ä  toutes  voix    (hommes, 

femmes  et  etifants),  part  — 70  n  Heugel. 
-Les  Papillons   1.35  n,  CK  s.  — 30  n  Rouart. 

-  Passepied,  P  5 —  Grus. 
-Paysage,  SMS  2.50  n  Choudens. 
-Pendant   la  temp€te,   SMS   2— n   Choudens. 
-Trois  pifects,  P:  N.  1.  Berceuse  1.35  n.  N.  2 

Danse   malgache   2— n.    N.    3.   Menuet  vif 

1.35  n  Socicte  nou/oelle. 
-La  plainte  de  l'aveugle  3—  jVoeL 
-La  Priöre   des   Argonnais,   TTBB,  Lemoine. 

-  Primavera,  Grus. 

-  Primrose   4/ —    Chappell. 

-Eapsodie  cambodgienne,  0,  Part  — 25  n,  p. 
sep.  50—  n,  4ms  transcr.  (Chevillard) 
2  parties    4 — n    Heugel. 

-Repertoire  des  ecoles  normales  d'institu- 
teurs,    Choeurs    ä    une   ou    plusieurs^    voix 

7 n   Ch.  s.  3 — n  Choudens:  1.  Gretry: 

Dans'une  tour  obscure.  2.  Mehul:  Prifere. 
3.  Weber:  Choeur  des  chasseurs.  4. 
Bizet:  Marche  des  rois  Mages.  5.  Mo- 
zart: Invocation  ä  Isis.  6.  Beetho- 
ven: Choeur  des  Derwiches.  7.  R  a  m  e  a  u: 
Trio  des  Parques.  8.  Gounod:  Choeur 
des  Soldats.  9.  M  e  n  d  e  1  s  s  o  h  n :  Ma 
Foret.  10.  Gretry:  Chanson  de  Roland. 
11  Air  populaire:  Combien  j'ai  douce  sou- 
venance.  12.  S  a  c  e  h  i  n  i :  Choeur  des  Sol- 
dats. 13.  Gounod:  2e  choeur  des  Por- 
chers.  14.  Rameau:  Hymne  ä  la  Nuit. 
15  Gluck:  Choeur  des  Scythes.  Ib. 
Gounod:  L'AffÜt.  17.  Haendel: 
Chant  de  triomphe.  18.  Bizet:  Sur  la 
grfeve  en  feu,  ä  1— n,   Ch.   s.  ä  — 50  n. 

-  Repertoire    des    6coles    normales    d'institu- 

trices  de  fontenay-aux-Roses,  Choeurs  ä 
une  ou  plusieurs  voix.  Deux  volumes  ä 
7 — n,  Ch.  s.  ä  3 — n  Choud&iis: 

ler  Volume :  1.  Mendelssohn:  Le 
Jour  du  Seigneur.  2.  Gounod:  Les 
Magnanarelles.  3.  M6hul:  Pri&re.  4. 
Weber:  Le  Reveil  aux  cliamps.  5. 
Gluck:  Hymne.  6.  Air  populaire:  11 
n'y  a  qu'un  Dieu.  7.  Rameau:  Hymne 
ä  la  Nuit.  8.  Gounod:  Les  Sabeennes. 
9.  Gounod:  Cantique  du  soir.  10.  W  e- 
b  e  r :  Des  Nereides.  11.  Gretry:  Chan- 
son de  Roland.  12.  Air  populaire:  Com- 
bien j'ai  douce.  13.  Gluck:  Choeur  des 
Pretresses.  14.  Gounod:  Salut,  ö  rivale 
d'Alc6e.  15.  Haendel:  Chant  de 
triomphe.     16.  Gluck:   Air  de  la  Naiade. 

17.  Beethoven:    Hymne    ä  la    Nature. 

18.  Rameau:  En  ce  doux  asile.  19. 
S  a  c  c  h  i  n  i :  L' Adieu.  20.  Bizet:  Choeur 
des  gamins.  21.  Weber:  Berceuse.  22. 
B.-D  ucoudray:  Hymne  ä  la  Mer,  ä 
1— n,   Ch.   s.   ä  — 50n. 


II :  1.  G  r  e  t  r  y :  Dans  une  tooir  obscure. 
2.  Bizet:  Marche  des  rois  Mages.  3.  R  a^ 
meau:  Hymne  ä  H  6  b  e.  4.  B.-D  ucou- 
dray: Oh!  salut,  blanche  ötoile!  5.  Gre- 
try: Eveillez-vous.  6.  Pergolöse: 
Pleure  sur  ton  fils.  7.  *** :  Chanson  bre- 
tonne.  8.  Gounod:  Choeur  des  Naiades. 
9.  B.-Ducoudr  ay:  Oui,  l'Esprit  est 
fort.  10.  Adam  de  la  Halle:  La 
Fiancee  de  Robin.  11.  Air  populaire:  La 
Mort  du  Barde.  12.  Palestrina:  Je- 
sus, sois  beni.  13.  Gounod:  D6jä  l'aube 
matinale.  14.  Goudimel:  Psaume.  15. 
Godard:  Les  Esprits.  16.  *** :  Chanson 
bretonne.  17.  Mondonville:  Florai- 
son.  18.  Reyer:  Les  Adieux.  19.  Men- 
delssohn: Invocation.  20.  B  e  r  1  i  o  z : 
Marche  Troyenne,  ä  1 —  n,  Ch.  s.  ä  — 50  n. 
-  Repertoire  des  ecoles  primaires,  Choeurs  ä 
une,  deux  ou  trois  voix  6g.  Choudens: 

Un  vol.  pour  Gargons  7 —  n,  Ch.  s.  3  n : 
1  ***  Rataplan.  2.  Weber:  Choeur  des 
chasseurs.  3.  Mermet:  Süperbes  Pyre- 
nees.  4.  Bizet:  Choeur  des  gamms.  5. 
Gounod:  Depart  matinal.  6.  Verdi: 
Rataplan.  7.  A  u  d  r  a  n:  Sous  la  tonneile. 
8  Mehul:  Le  Chant  du  dgpart.  9.  Gou- 
nod: Ronde  enfantine.  10.  Gretry: 
Dans  une  tour  obscure.  11.  Bizet: 
Marche  des  rois  Mages.  12.  Gounod: 
Les  Champs.  13.  Gossec:  Hymne  a 
l'Etre  supr§me.   14.  M  e  r  m  e  t :   Farandol^e. 

15  Rameau:  Hymne  ä  la  Nuit.  Ib. 
Jean  Lapiii.  17.  Verdi:  La  Victoire  du 
gondolier.  18.  Gretry:  Chanson  de  Ro- 
land 19.  Gounod:  Chanson  du  pätre. 
20  Bourgault-Ducoudray:  Hym- 
ne ä  la  mer,  ä  1—  n,  Ch.  s.  k  —50  n. 

Un  Volume  pour  Filles  7— n,  Ch.  .?. 
3 — n:  N.  1.  Gounod:  Les  Magnanarel- 
les. 2.  W  e  b  e  r :  L'Orpheline.  3.  R  i  v  i  fe  r  e : 
Gentil  Printemps.  4.  Reyer:  Douce  hai- 
monie.  5.  Gounod:  Depart  matinal.  6. 
Weber:  Les  Oiselets.  7.  Gounod:  Les 
Premiers  rayons.  8.  Weber:  Au  pays  du 
Soleil.  9.  Gounod:  Ronde  enfantine.  10. 
Gretry:  Dans  une  tour  obscure.  11.  Bi- 
zet: Marche  des  rois  Mages.  12.  Gou- 
nod: Les  Champs.  13.  Gossec:  Hymne 
ä  l'Etre  suprgme,  14.  Mermet:  Faran- 
dole.      15.   Rameau:    Hymne   ä  la   Nuit. 

16  ***:  Jean  Lapin.  17.  Verdi:  La 
Victoire  du  gondolier.  18.  G  r  6  t  r  y :  Chaji- 
son  de  Roland.  19.  Gounod:  Chanson  du 
Pätre.  20.  Bourgault-Ducoudray: 
Hymne  ä  la  mer,  ä  1— n,  Ch.  s.  ä  — 50n. 

-  Le  Sabotier,  choeur  ä  toutes  voix,  Lemoine. 
-Sarabande,  P  6—  Noel. 

-Le  semeur,  TTBB,  Lemoine. 

-  Silvestrik,  TTBB,  Lemoine. 

-  Simple  melodie,   P   1.50  n   Grus. 
-Söne   Cornouaillais,   TTBB,  Lemoine. 

-  Sonnet  du  misanthrope  5 —  Heugel. 

-  Sous  les   Saules.   VP  6—  Lemoine. 

-  Souvenir  de  Prades,  P  5—  Heugel. 

-  Stabat   Mater,    soll    et    choeurs    av.    Org    et 

Vc(Kb)HaTromb,  Part  Chant  P  8 —  n 
Noel. 

-  Sur  le  rempart,  P  5 —  Hamelle. 

-  Sur  les  Lagunes,   VP  7.50  Lemoine. 
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Bourgeois  E.  La  veritable  Manola 


-  Symphonie   religieuse,   en   5   pailies,   choeur 

ä  toutes  voix,  Heugel. 

-  Tes  Yeux.  Grus. 

-  Thamara,    Grand    opera,     Crrus :     Part,     0, 

Chant  P:  1.  Choeur  d'Almees  du  2e  acte, 
et  E^ve  de  Nour-Eddin.  2.  Air,  T  av.  Vc. 
3.  Ihio  du  2e  acte,  MST.  4.  Transcription 
syniphonique  (Boellniann),  4"^s.  5. 
Prelude  du  3e  acte,  0    (part  et  p.  sep.)   P. 

-  Tout  Funivers  est  plein  de  sa  magnificence 

ä  2  voix  et  solo  de  Ä  et  CA  3 —  Choudens. 

-  Ti'istesse,  Grus. 

-  Villanelle,  Grus. 

-  Yeux  de  ma   Mie,   Grus. 

Bourgeat,   Mathilde,   polka  2.50  Heugel. 
Bourgeois  A.  op,  24  Ave  verum   1 —  Hug. 

-  Romance  sans   paroles,   VcP   5 —  Laplanche 

et   Fortin. 
Bourgeois    C.     En     revenant     du     Bouscat, 

marche,    P   cond.  Leissws-Paris. 
Bourgeois   C.-Juif,  Le  crepite!    1 — n  L.  Pa- 

roche-Faris. 
-Gentille   Lisette!    Digoude. 
-Ma  bobonne   ä  tout   faire  3 —  Esper. 
-Magnetotherapie,  Paris   qui  eliante-Psiris. 

-  Le  Pepin  des  rupins,  Perrcvud. 

-  Petite    coUation,    Duo,   Perraud. 

-La   Petite    Sarah,   Polka.    0    avec    P  cond. 

Perraud. 
-Poupees   et   Polichinelles,  Esper. 
-La   Reine   des   sports    rupins    1 — n   L.   Pa- 

roc/ie-Paris. 

-  Sous   bois,   Perraud. 

-Le   Truc   du   carton,   chansonnette,    Mignon. 
Bourgeois   C.    et    Tabuteau,      Port-Arthur, 

marche  russo-japonaise,   0   av.   P  cond.   F. 

Martin. 
Bourgeois    Emile,    op.    1    Le   Sylphe,   P   6— 

Le7noine. 

-  2  Tailame,  P  6 —  Lemoine. 

-  3   Souvenir  de  Neris,  P  6 —  Lemoine. 

-  4  Fileuse,  P  5 —  Lemoine. 

-  5  L'ideale,  valse,  P  6 —  Lemoine,  — 75  War- 

muili. 

-  6  Dieppe-Express,  galop  6 —  Lemoine. 

-  7  Roses  de  :\Iai,  grande  valse  brillante  7.50, 

0   2 — n  Lemoine. 
-8  Vallee   du  Lys,  PFWc  9 —  Lemoine. 
-9  Air  de  ballet,  PFlVc   7.50,  PVTc(K})  ad 

lib. )    3 —  n  Lemoine. 
-10   Marche   Orientale,   P    6 — ,    0    2.50  n   Le- 

moine. 
-11    Gavotte,  P   8 —  Lemoine. 

-  12  Souvenir  de  Vienne.  polka  5 —  Lemoine. 

-  13  Berceuse,  V  5 —  Lemoine. 

-14  Danse  bresiliemie,   P    1.75  n,   0,  P  cond. 

1.75  n,   p.   d'O   3 — n  Durand. 
-15  Valse  lent«  P  1.75  n  Durand. 

-  17  Pervenche,  P  6 —  Lemoine. 

-19  La   Madrilene,   marche,  P  9 — ,   0   2.50  n 

Lemoine. 
-20  Feu  follet,  P  2.50  n  Durand. 

-  21    :\Ienuet,  P  2 —  n  Durand. 

-22  Valse  caprice,  P  2 — n  Durand. 

-  23  Les  Fuseaux,  P  2.50  n  DurO/txd. 

-  24  Les   Gnömes,  P  2.50  n   Durand. 

-  Les  Abeilles,  3  voix  fem.  av.  soll,  P  3 —  n, 

Gh.  s.  — 50  n  Lemoine. 
-Absence,  elegie,   VcP  6 —  Lemoine. 

-  Bonjour,  Suzon  5 —  Heu  gel. 

-Le   Brouillard,   Ch.  s.  — 30 n   Roua^rt. 


-  Cerisette,    polka    1.50  n,    0    1 —  n,    0    av.    P 

p.  d'O  1 — n,  p.  de  P  5 — n  Pinatel. 

-  Chanson  d'amour   1.35  n  Durand. 

-  Chanson  de  musette  6 —  Heugel. 

-  Le   chien  du   Braconnier  6 —  Heugel. 

-  Dors   enfant   av.  PV  6 —  Lemoine. 

-  Enl'vons  ga,   quadrille,   0    1 —  n  Pinatel. 

-  En  Sapin,  Ch.  s.  — 30  n  Eouort. 

-  Fregate,  polka,  0   1 —  n,  Harm.  Fanf  1.25  n 

Pinatel. 

-  Le  Funiculaire,  galop,  0   1 —  n  Pinatel. 

-  Lhorloge  du  coeur   2 —  n,   av.    VVc  ad   lib. 

6—,  PV(Vc)    2— n  Durand. 

-  Les  Infortunes  de  sir  Edward,  Operette,  Part 

4 —  n  Lemoine. 

-  Jean-Raisin,   chanson   ä  boire  4.50   Leduc. 

-  Jour  de   fete,   choeur   ä  3  voix   6g.   av.   solo 

6 —  n,   part.   sep.   ä  — 25  n   Lemoine. 

-  La  Joyeuse,  Polka   4 —  Benoit. 
-Larghetto,     HPVVe,     HPVVcHa     ä    3.35  n 

3Iustel. 

-  Le  loup-garou  — 30  n  Joubert. 

-  Manola  — 40  Ditson,  — 20   Bessel. 

-  Six  melodies,  2  tons  6 — n  Heugel:    1.  Bon- 

jour, Suzon.  2.  Chanson  de  musette.  3. 
Le  Chien  du  Braconnier.  4.  Reviens,  ma 
bien-aimee.  5.  Si  tu  voulais.  6.  Voici 
l'Avril. 

-  Le  Mistral,  galop,  0   1 —  n  Pinatel. 

-  Monsieur    Plumeau,    Quadrille,    0    1 —  n,    p. 

sep.  ä  — 10  n  Gheluice. 

-  Une  Xoce  ä  Carnac   ( Sur  des  airs  bretons ) , 

Quadrille   1.70  n  Bossard. 

■  Les     papillons,     melodie,    T.    Bar    ä    1.70  n 

Gregh. 

-  Les  Patineurs,  Polka-Mazur  5 —  Benoit. 
-Le    pauvre   Alain,    Ballade     bretonne    1— n 

Bossard. 
-Petit  Guillaume,  galop,   0    1— n  Pinatel. 

-  Les  pommiers   5 —  Heugel. 

-  La  poupee  1 —  n  Durand. 

-  Recueil    d'airs     de    biniou     et   de   bombarde 

4 —  Bossa/rd. 

-  Reviens,  ma  bien-aimee  6 —  Heugel. 

-  Si  tu  voulais  6 —  Heugel. 

-  Souhaits    de    bonne    ann^e    de  M.   le  eure, 

Digoude. 

■  La   Source  ä  3  v.   eg.   — 25  n  Pinatel. 
-Souvenir    de   la    Vallee    du   Lys,    PVVc(K}) 

ad  lib.)    3 — n. 

-  La  Tourterelle  et  le  Papillon,  choeur,  2  vöix 

av.   P  2 — n  Heugel. 

-  To  Musette  — 60  Ditson. 

-  ler  Trio  tn  ut  mineur,  PVVc  6 —  n. 

-  Tziganes,   polka   5 — ,  ^tos  6 — ,  0   2 —  n  Le- 

moine. 

-  La  veritable  Manola   5 — ,  ä  2  voix  gg.   5 — 

Heugel,  T.Bar  (Fransk,  dansk,  svensk)  ä 
— 75  Hanse)},  Schott,  S.  MS  ä  — 35  Schir- 
mer, 2—  Ricordi,  Ch.  s.  —25  Gutheil,  av. 
G    (Romances  cel&bres  N.  4)    — 75  Schott. 

P  6 — ,  ( T  a  V  a  n,  pages  enfantimes  N. 
22)  2.50,  (Trojelli,  Les  miniatures, 
lle  Serie  X.  106)  3—  Heugel,  (F.  Dev- 
rient  op.  20)  1.50  Schott,  3 —  Ricordi, 
— 30   Gutheil. 

Jfms  7.50  Heugel,  G  (Sacchi)  — 50, 
yP,  VcP,  FIP  (Ritter)  ä  1.75  Schott, 
petO  3 —  n  Heugel,  and  Y  r  a  d  1  e  r  Av 
Chiquita,  FlP  vide  Popp  op.  301  K    16. 


Bourgeois  E.   Vive  la  republique 
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Bourges  P.  La  Femme  et  la  pi2)e 


-  Vive   la   republique,    chanson     1 —  n,    Ch    s. 

— 30n  Lahbe. 

-  Voici  l'avril  5 —  Heugel. 

Bourgeois  J.  Baclü-Bou^ouck,  Galop  1.70  n, 
0  2 — n,  P  eond.    1 — ^n  Fouquet. 

Bourgeois  L.  le,  Suite  Liturgique  pour  la 
Pentecöte,  grand  Org  2.50  n  Procure  ge- 
nerale. 

Bourgeois  et  Troupier,  Pour  2  v.  d'honmies, 
Chant  et  paroles  — 80  n,  av.  P  1.50  n  Lory, 
Pomier. 

Bourges,  Ave  Maria,  SATB  2 — n  Peregally. 

-  Ave  verum,   Bar   1 —  n  Peregally. 

-  Mater    divinae   gratiae,    T    1 —  n   Peregally. 
Bourges    Jean    iVlaurice     (1812 — 1881),    La 

derniere  heure,   romance  — 25  n  Labhe. 

-  Le  miracle,  villanelle  — 25  n  Labbe. 

-  Sous  le  vieux  chgne,  pastorale  — 25  n  Labbe. 

-  S  u  1 1  a  n  a,    opera-comique,    Part,    Chant   P 

8 —  n,  Bagatelle  P  (A.  Lecarpentier 
75e  Bagatelle)  6 —  Joubert,  Variationen 
P  vide  Fr.  Hunten  op.  151. 

-  Premier    Trio     en    la    mineur,     PVVc    20 — 

Hamelle. 
Bourges   P.  Aglaö  1 — n,  Ch.  s.  — 35  n  Pui- 
gellier. 

-  Ah !    la  peau  3 —  Sulzbach. 

-Ah!  non,  Bourguignon.  eh.  ä  refrain  1 — n, 
Ch.  s.  — 30  n  Rouart. 

-  A  la  saute  du  vin,  av.  parle  3 —  Sulzbach. 

-  Les    Amis    d'ä-present,    sc&ne    comique    avee 

parle  1 —  n^  Ch.  s.  — 30  n  Rouart. 

-  L'Artichaut  d'Ernestine  1 —  n,  Ch.  s.  — 30  n 

Rouart. 

-  L'Auvergnat    satisfait,    monol.    musique    de 

scene  1 —  n.  Ch.  s.  — 30  n  Rouart. 

-  L'Auvergnat  fin  de  sifecle,  avec  parle   1 —  n, 

Ch.  s.  — 30  n  Rouart. 

-  Avec  Cecile  3 —  Sulzbach. 

-  Avec  ma  chopine  1 —  n,  Ch.  s.  — 30  n  Bigot. 

-  Les  Aventures  de  Pitalugue,  av.  parle  1 —  n, 

Ch.  s.  — 30  n  Rouart. 

-  Un   bain    de   famille    1 —  n,     Ch.    s.    — 30  n 

Bigot. 

-  La  barbe  ä  Moustagna  3 —  Sulzbach. 

-  Barsac-Polka  1.75  n  Rouart. 

-  Bßcavin  3 —  Sulzbach. 

-  Berlingot,    gde     scfene     comique     av.    parle 

1 —  n,  Ch.  s.  — 30  n  Rouart. 

-  Les    Bicyclistes,    ch.-marche    1 —  n,     Ch.    s. 

— 30  n  Rouort. 

-  Le  bien  du  peuple,  R§ve  d'im  pochard  — 90  n, 

Ch.  s.  — 30  n  Abot. 

-  Binochard    1 —  n,    Ch.    s.    — 35  n   Puigellier. 

-  Les   Blagues    ä  Gourdiflo,   calembred    1 —  n, 

Ch.  s.  — 30  n  Rouart. 

-  La  bottine  ä  Catherine  3 —  Sulzbach. 

-  Le  brosseur  de  Bebe  3 —  Sulzbach. 

■  Ca  merite  un  verre  du  vin,  av.  parle  3 — 
Sulzbach. 

-  Cannebiöre     et     Guillotifere    1 —  n,     Ch.    s. 

— 30n  Bigot. 

-  Ca  vaut  pas  l'vin  3 — ,  Ch.  s.  — 30  n  Eveil- 

lard. 

-  C'est    Ferdinand,    chansonnette    scie    1 —  n, 

Ch.  s.  — 30  n  Rouart. 

-  C'est  la  fanfare.   Michaud-I' aris. 

-  C'est  la  faute  ä  la  pneumatique   1 —  n,  Ch. 

s.  — 35  n  Puigellier. 

-  C'est  FAuvergnat,  ch.  ä  refrain  1 —  n,  Ch.  s. 

— 30  n  Rouart. 


-  C'est  ma  tournee,  ch.   ä  boire  1—  n,   Ch.   .9. 

— 30  n  Rouart. 
-C'est  Melina!    1 — n,   Ch.  s.  — 30 n  Rouart. 

-  C'est  mon  f rere  de  lait  1 —  n,  Ch.  s.  — 35  n 

Puigellier. 

-  C'est  Pitanchard  3 —  Sulzbach. 

-  C'est    vraiment    pas    genereux,    Scene    com. 

3 — ,  Ch.  s.   1 —  Bornemann. 

-  C'est-y   d'la   f raternite    1 —  n,   Ch.   s.  — 40  n 

Borneniann. 

-  C'etait  rien  degoütant   1 —  n,   Ch.  s.  — 30  n 

Bigot. 

-  La  chanson  des  lapins  3 —  Sulzbach. 

-  La   charbonniöre    1 —  n,    Ch.    s.   — 35  n   Pui- 

gellier. 
-Les  chaudrognats  1 — n,  Ch.  s.  — 30  n  Bigot. 

-  La   chemise    d'Estelle    1 —  n,    Ch.    s.    — 30  n 

Bigot. 

-  Le  Cheval  du  Capitaine,  ch.  monolog.  1 —  n, 

Ch.  s.  — 30  n  Rouart. 

-  Le    Chic    des    Pioupious,    eh.    marche    1 —  n, 

Ch.  s.  — 30  n  Rouart. 

-  lue   Chien   et   le   Crabe,   monol.    musique   de 

scfene  1 —  n,  Ch.  s.  — 30  n  Rouart. 

-  Chopinard   cliez   la  Baronne,   scene   comique 

ä  parle  1 —  n,  Ch.  s.  — 30  n  Rouart. 

-  Clairette,  Valse  1 —  n  Rounrt. 

-  Complet  ou  n'y  a  pas   d'erreur !    3 —  n,   Ch. 

s.  — 30  n  Eveillard. 

-  Les   Conclusions   de   Gourdillon,   chans.   mo- 

nologue   1 —  n,   Ch.  s.  — 30  n  Rouart. 

-  Coquin  de  bonsoir   3 —  Sulzbach. 

-  Coquinasse  de   sort,   chans.   monolog.    1 —  n, 

Ch.  s.  — 30  n  Rouart. 

-  Cornouilleau,    scfene    com.    av.    parle    1.35  n 

Borneniann. 

-  Coupee   en   morceaux    1 —  n,     Ch.    s.    - — 30  n 

Bigot. 

-  Dans   c'teinps  lä,  Georgina   3 — ,   Ch.   s.    1 — 

Bor7ieniann. 

-  Dans  Landerneau   3 —  Sulzbach. 

-  La  derniere  chopine  3 —  Sulzbach. 

-  Devant  l'Comptoir  3 —  Sulzbach. 

-  Durascasse,      sc&ne      comique      Marseillaise 

1 —  n,  Ch.  s.  — 30  n  Rouart. 

-  Duresec  ou  j'aurai  bientöt  fait!   4 —  Borne- 

mann. 

-  L'eau  dans  le  vin  1 —  n,  Ch.  s.  — 30  n  Bigot. 

-  Les    eff  ets   du   hasard    1 —  n,    Ch.    s.   — 35  n 

Puigellier. 

-  Eh !    Gigomard !    Michaud. 

-  Elle  aimait  les  chopines,  rom.  bouffe  1^  n, 

Ch.  s.  — 30  n  Rouart. 

-  En    Casquette!      En    Chapeau!      scie     paris 

1 —  n,  Ch.  s.  — 30  n  Rouart. 

-  En  revenant  de  Sceaux  1 —  n,  Ch.  s.  — 30  n 

Roua)-t. 

-  En  sortant  de  chez  Gontard   3 —  Sulzbach. 

-  Les    envies    de    ma    femme,    av.    parle     3 — 

Sulzbach. 

-  Etes-vous  chez  vos  parents  3 —  Sulzbach. 

-  La  Familie  Delpeau,  chans.  populaire  1 —  n, 

Ch.  s.  — 30  n  Rouart. 

-  Faut  que  j'en   parle   au   gouverneanent,   av. 

parlö  3 —  Sulzbach. 

-  La  femme  ä  Pamphile   1 —  n,   Ch.  s.  — 30  n 

Bigot. 

-  La  femme   d'un   alni,  c'est   sacrö,   av.   parle 

3 —  Sulzbach. 

-  La  Femme  et  la  pipe,  ch.  monologue   1 —  n, 

Ch.  s.  — 30  n  Roxtart. 


Bourges  P.  Fenelon  tiens  toi  hon 


1016  — 


Bourges  P.  Quel  petit  peton 


-  Fenelou  tiens   toi   bon    1 —  n,   Ch.   s.   — 35  n 

Puigellier. 

-  La   Fete  ä  Gabrielle,  chanson    1 —  n,   Ch.   s. 

— 30  n  Bauart. 

-  Foi  d'Baloehard  3 —  Sulzbach. 

-  Fortencrac    de   Bergerac,    avec   parl6    1 —  n, 

Ch.  s.  — 30  n  Rouart. 

-  Gargouilleau,    av.   parlö    3 —   Sulzbach. 

-  II  gobait  la  voisine,  lamentation  com.  1 —  n, 

Ch.  s.  — 30  n  Rouart. 
-La  gourde  1 — n^  Ch.  s.  — 30  n  Bigot. 

-  La  Grfeve  des  Poivrots,  chans.  marche  1 —  n, 

Ch.  s.  — 30  n  Rouart. 

-  Les  infortunes  de  Fricandeau  3 —  Sulzbach. 

-  L'ivrogne    du    square    Monge    1 —  n,    Ch.    s. 

— 30  n   Bigot. 
-Je  fais  loi,   av.  parle  3 —  Sulzlach. 

-  J'enibrasse   ma    Belle-maman,    chans.    1 —  n, 

Ch.  s.  — 30n  Rouart. 

-  Je  preffere  l'argenteuil   3 —  Sulzbach. 

-  Je    suis    de    Castel-Sarrazin,    av.    parle    3 — 

Sulzbach. 
-Je  suis  de  P6z6nas,  av.  parle    1 — n   Ch.  s. 
— 30  n  Bigot. 

-  J'suis   sans   fagon,   avec   parlg   1 —  n,   Ch.   s. 

— 30  n  Rouart. 

-  Je  vais  faire  ma  petite  saison,  Ch.  av.  parle 

1 — n,  Ch.  s.  — 35  n  Puigellier. 

-  Je  viens  d'gtre  papa,  chanson   1 —  n,  Ch.  s. 

— 30  n  Rouart. 

-  J'inspeete   les   comptoirs   en   zinc   3 —   Sulz- 

bach. 

-  J'la  connais  dans  les  coins  3 —  Sulzbach. 

-  J'suis  bon  gargon  3 — ,  Ch.  s.  — 30  n  Eveil- 

lard. 

-  J'vends     les    lampions     le     14  Juillet     3 — 

Sulzbach. 

-  Landeriron   3 —  Sulzbach. 

-  La    Langue    ä  Clochard,    avec    parle    1 —  n, 

Ch.  s.  — 30  n  Rouart. 

-  Une   Lärme   dans    un     verre     1 —  n^    Ch.    s. 

— 30  n  Rouart. 

-  La   lune  ä  une    mHre   1 —  n,   Ch.   s.  — 30  n 

Bigot. 

-  Madelinette  a  le  pied  petiton  3 —  Sulzbach. 

-  Un  malin  de  Carcassonne,  scfene  comique  ä 

parle   1 — n,  Ch.  s.  — 30  n  Rouart. 

-  lue  Marchand  de  marrons,  avec  parl6  1 —  n, 

Ch.  s.  — 30  n  Rouart. 

-  Marchande  des  navats   1 —  n,   Ch.   s.  — 35  n 

Puigellier. 

-  Marche    des    poivrots    1 —  n,    Ch.    s.    — 35  n 

Puigellier, 

-  Marche   vinicole   3 —   Sulzbach. 

-  Les   Mariages     de   Beaudruchon,     av.    parle 

1 —  n,  Ch.  s.  — 30  n  Rouart. 

-  Mefie-toi  d'ees  gens-lä,  chanson  1 —  n,  Ch.  s. 

— 30  n  Rouart. 

-  Le  Meilleur  biberon,   chanson    1 — n,   Ch.   s. 

— 30  n  Rouart. 

-  M'en   faut   pour   mon   argent    1 —  n,    Ch.   s. 

— 30  n  Bigot. 

-  La   meprise   de   Louspigna    3 —   Sulzbach. 

-  Miuistre     de    Chaint-Flour      1 —  n,     Ch.    s. 

— 35  n  Puigellier. 

-  Mon  ami  Paulard,  avec  parle   1 —  n,   Ch.  s. 

— 30  n   Rouart. 

-  Mon  ami  pintard  3 —  Sulzbach. 

-  iMon  Amnestie   1 —  n,  Ch.  s.  — 30  n  Rouart. 
-Mon  bei  Ugfene!  1 — n,  Ch.  s.  — 30 n  Rouart. 


Ch. 


35  n 


-  Mon    petit     Bastien     1 —  n 

Puigellier. 

-  Monsieur  Dutubard   3 —  Sulzbach. 

-  Monsieur   Guigne   en  bas  ou  La  Revue  des 

mollets  1 —  n,  Ch.  s.  — 30  n  Rouart. 

-  Monsieur  Lepismard  3 —  Sulzbach. 

-  Monsieur    Pitanchard    1 —  n,    Ch.    s.    — 30  n 

Rouart. 

-  Un  nez  pique  1 —  n,  Ch.  s.  — 35  n  Puigellier. 

-  Niquedouille,  av.  parle  3 —  Sulzbach. 

-  La   noce   ä  Bafouillat,   av.    parle    3 —   Sulz- 

bach. 

-  La    noce    d'Anastase    1 —  n,    Ch.    s 

Puigellier. 

Oh6   Dubois!     1— n. 


— 35n 


Ch. 


lascar    1 — n,     Ch.    s. 


-30  n 


-30  n 


— 40  n 


— 30n 


-.30  n 


-  Ohe   Dupont ! 

— 30  n  Bigot. 

-  Oscar   est  un 

Bigot. 

-  Oü  donc  qu'tu  mets  t«s  pieds?  3 —  Sulzbach. 

-  Oüsqu'est     la    porte    nom    d'un    ch.     1 —  n, 

Ch.  s.  — 30  n  Bigot. 

-  Paris-ehiffons   3—,   Ch.   s.  —30  n  Eveillard. 

-  Le    Parrain    de    Falaise,    avec    parle    1 —  n, 

Ch.  s.  — 30  n  Rouart. 

-  Une  partie  de  plaisir    1 —  n,   Ch.   s. 

Bigot. 

-  Pas  tant  de  familiaritö  1 —  n,  Ch.  s. 

Bornemann. 

-  La   pauvre   Angelique    1 —  n,    Ch.    s.   — 30  n 

Bigot. 

-  Le    pauvre   Lacolique    1 —  n,    Ch.    s. 

Bigot. 

-  La   pauATe   V§ronique    1 —  n,    Ch.   s. 

Bigot. 

-  Les  Peintres  en  Bätiments,  ch.  marche  1 —  n, 

Ch.  s.  — 30  n  Rotiart. 

-  Lei,  Pelure   d'oignon   3 —   Sulzbach. 

-  Un   petit   coup   de   traversin    3 —   Sulzbach. 

-  Pied-de-Veau  1 —  n..  Ch.  s.  — 30  n  Rouart. 

-  Pied   d'porc,   av.   parle  3 —  Sulzbach. 

-  Le  plus  beau  du  Cantal  3 — ,  Ch.  s.  — 30  n 

Eveillard. 

-  Le  plus  beau  jour  de  ma  vie  3 —  Sulzbach. 

-  Plus  heureux  qu'un  roi   1 —  n  Joubert. 

-  Le  Pochard  et  la  fontaine,  avec  parlß  1 —  n, 

Ch.  s.  — ^^30  n  Rouart. 

-  Le  Pochard  et  l'agent,  ch.  monologue  1 —  n, 

Ch.  s.  — 30  n   Rouart. 

-  Un  Pochard  qui  suit  les  femmes  1 —  n,  Ch. 

s.  — 30  n  Rouart. 

-  Poivrot    philosophe     1 —  n,     Ch.    s.     — 35  n 

Puigellier. 

-  Poulignan  de  Montauban,  avec  parle   1 —  n, 

Ch.  s.  — 30  n  Rouart. 

-  Premier  amour    1 —  n,   Ch.  s.  — 30  n   Bigot. 

-  Prends  ma  soeur  1 — n,  Ch.  s.  — 30  n  Bigot. 

-  Les  Procedes  de  Pompaloeil,  av.  parl6  1 —  n, 

Ch.  s.  — 30  n   Rouart. 

-  Les  Proverbes  de  Lichard,  avec  parle  1 —  n, 

Ch.  s.   — 30  n  Rouart. 

-  Psaumes    printaniers     1 —  n,    Ch.  n.    — 30  n 

Bigot. 

-  Le   p'tit   Picton   d'Auteuil    3 —   Siilzbach.      I 

-  Quand   j'ai    mon    p'tit    plumet.    3 — ,    Ch.  s. 

— 30  n    Eveillard. 

-  Quand    y  a    du    monde    3 — ,    Ch.  s.    — 30  n 

Eveillard.  ^ .] 

-  Quel   fichu   caractöre.     Av.   parlß   3 —   Sulz- 

bach. 
■  Quel   petit   peton    1 —  n,   Ch.  s.  —^ö  n   Pui- 
gellier. 


Bourges  P.  Retour  des  Punaises 
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Bourlinski  Gavotte 


■  Le  Retour  des  Punaises,  rom.  boulTe   1 —  n, 

Ch.  s.   — 30  n   RovMrt. 

■  La    Revision    1 — n,    Gh.  s.    — 30  n    RouO/rt. 
Le  Rien  et  la  Chose,  chans.  monologue  1 —  n, 

Ch.  s.  — 30  n  Rouart. 

■  Les    Romans    c6l&bres,    chansonnette    monol. 

1 —  n,   Gh.  s.  — 30  n  Rouart. 

■  Rond  comiiie  un  bondon  1 —  n,  Gh.  s.  — 35  n 

Puigellier. 

■  Roustagna     au     spectacle.      Av.    parle     3 — 

8ulzbach. 
-Les  rues  de  Paris  3 —  Sulziach. 

-  La  Saison   des  cuites  3 —  Sulzbach. 

-  Serenade  a  la  lune.   Av.  parle  3 —  Sulzbach. 

-  Serenade    alcoolique     1 —  n,     Gh.  s.     — 30  n 

Rouart. 

-  Si  j'etais   le  serin   de  ma   cousine,   romance 

bouflfe  1— n.  Gh.  s.  — 30  n  Rouart. 

-  Si  j'etais  ton  petit  oiseau  3 —  Sulzbach. 
-Si  tu   t'en   vas!    3 —   Sulzbach. 

-  Si  tu  t'en  vas,  Hippolyte  3—  Sulzhach.^ 

-  Soiffardinata,  ser^rnade  vinieole  1 —  n,  Gh.  s. 

— 30  n   Rouart. 

-  Le  Sonneur  de    Suresnes  1 —  n,  Gh.  s.  — 30  n 

Rouart. 

-  La  Soupe  des  Pioupious,  eh.  mar  che   1 —  n, 

Gh.  s.  — 30  n   Rouart. 

-  Sur  la  route  de  Chamart.  3 —  Sulzbach. 

-  Sur  la  route  de  Pithiviers   3—,   Gh.  s.   1— 

Bornemonn. 

-  Sur  le  bateau  de   Charenton   —90  n,   Gh.  s. 

— 30  n    .4  bot. 

-  La,  Suspension  3 —  Sulzbach. 

-  Tant     qu'il   y    aura    de     l'amer    Picon     3 — 

Sulzbach. 

-  Tarasque     et  Tartarin.      Av.     parl6     1 —  n, 

Gh.  s.  — 30  n  Bigot. 

-  Tartempion   ä  Paris  3—  Sulzbach. 
-]jes  temps   sont  durs  3 —  Sulzbach. 

-  Le  Terme  y  dort  1—  n,  Gh.  s.  —30  n  Rouart. 

-  T'es    pas    degoüte,    chansonnette   monologue 

1 —  n,  Gh.  s.  — 30  n  Rouart. 

-  Le   Thapsia    de    Croupigna,    monologue    au- 

vergnat,    rousique    de    scöne    1 — n,    Gh.  s. 
—30  n  Rouart. 

-  Thomas   et  ]\Iichaud     1 —  n,     Gh.  s.    — 30  n 

Bigot. 
-Tiens,     c'est    toi,    Bertrand     1 — n,     Gh.  s. 
— 35  n   Puigellier. 

-  T' Insultes   Ja   Corporation   3 —  Sulzbach. 

-  Tire  Ion  laire  1—  n,  Gh.  s.  —35  n  Puigellier. 
-Le  tondeur.    Av.   parle   3—  Sulzbo.ch. 
-Un  tour   ä  la   fete.    Av.   parl6   1 — n,   Gh.  .<i. 

— 30  n  Bigot. 
-Trebuchard    ou:     C'que     j'appelle     un    ami 
1 — n,    Ch.  .s.   — 30  n   Rouart. 

-  Le  troisi&me  oeil  1—  n,  Gh.  s.  —30  n  Bigot. 
-Le  troubadour   par   amour.    Av.   parle     3 — 

Sulzbach. 

-  Tu    peux    rien   t'taper,    chansonnette   mono- 

logue 1 — n,   Gh.  s.  — 30  n  Rouart. 
-Tu  t'entetes  et  t'as  tort!    3—  Sulzbach. 

-  U lalie,       chanson.      ä    refrain      1 —  n, 

Ch.  s.  — 30  n  Rouart. 
-Va  donc,  eh!    poivrot  3 —  Sulzbach. 

-  La  Valse  des  Bouchons,  ou  Le  Rgve  du  Bu- 

veur   1 — n.   Gh.  s.  — 30  n  Rouart. 

-  Versez  du  Picolo  1—  n,  Gh.  s.  —30  n  Rouart. 

-  Very    good   very   well    1 —  n,    Gh.  s.    — 30  n 

Puigellier. 

-  La  vie  en  rose  1—  n.  Gh.  s.  —30  n  Bigot. 


-  Le    vin  ca    ravigote    3 —    Sulzbach. 

-  Le  Vin  de  Barsac  1 —  n,  Gh.  s.  — 30  n  Rou- 

art. 
-Le  vin  de  la  bouteille    1 — n,   Gh.  s.  — 30  n 

Bigot. 
-V'lä  Chancard  3—  Sulzbach. 

-  Voisine,   laissez-moi  dormir   3 — ,   6'ft.  s.    1 — 

Bornemann. 

-  Le  \'oyage  de  Perlinquet,  paysannerie   1 —  n, 

Ch.  s.   — 30n   Rouart. 
-Voyez   terrasse    1— n,    Gh.  s.  — 30  n   Bigot. 
-La      Vraie     fraternite,      chans.     monologue 

1 — n^   Ch.  s.  — 30  n   Rouart. 
-Y  m'a  r'fuse  des  asticots  3 —  Sulzbach. 
■  Y    m'a    r'fuse    un    d'mi-s'tier,    chansonnette 

monologue    l^n,    Gh.  s.   — 30  n   Rouart. 
Bourges-Raynai,  C'est  la  soupe  au  lard  3 — 

Sulzhacli. 
-La   noce   ä  Pipelet,    Ch.    com.    1— n,    Ch.  s. 

— 35  n  Puigellier. 

-  Serenade    ä  Melanie    I —  n,     Gh.  s.      — 35  n 

Puigellier. 

Bourget  E.  I.'infusion  des  omnibus,  chanson- 
nette öe  Edition  3—,  (la  gälte  francaise 
N.  266)     Ch.  s.    1—   Noel. 

Bourget  P.  La  Mort  viendra  1 — n  Borne- 
mann. 

Bourget  R.  Patrouille  japonaise,  P  1.75  n 
Bourlant. 

-  Pavane,  P  2 — ^n  A.  Bourlant. 

-Piöces  'dans  le    style    ancien,    P:    Madrigal, 

Rigaudon    1.70  n    Grus. 
-Steppes    blanches.    Valse    2— n    Bourlant. 
Bourgogne   (A.  Quidant)    (Fra  vore  Vise- 

Af teuer)   — 50  Hansen. 
Bourgogne  et  Bordeaux   1 — n,  Ch.  s.  — 35  n 

Puigellier. 
Bourgoin,   Agnus   Dei.    Mus.   relig.   P    1 — n 

Rabut. 
-Le    Franc-Comtois.      Quadrille,    Mus.  milit. 

2.50  n,   Cond.  — 20  n  Tilliard. 
-Les  iitanies  du  Pinson  3 —  Girod. 

-  Notre-Dame-des-Buis.   Marche  p.  proc.   Mus. 

milit.    1.25  n,    Cond.    — 10  n    Tilliard. 
-La  Perle  de  BohSme.  Varsoviana  2.50  Gar- 

f  C7*CCttl 

Bourgoin   F.  W.  Picture  in  the  Shuwl  —50 

National  Music. 
Bourgoin    M.  Marquise  Pompadour.  Gavotte 

1.75  n  Janin. 
Bourgoin    Saidie,    Summer   Time  —50   Jen- 

nings. 
Bourgois   E.  „La  vöritable  Manola"    (Praw- 

dziwa  Manola)    (Menestrel  8)   —30  Senne- 

icald. 
Bourgougnon    A.    Souvenir   de  la   plage,   ro- 
mance,   V,   (ou  Vc,    ou   Mand)     P     1.70  n 

Demets. 
Le  Bourguignon,  1— n,  Ch.  s.  — 40  n  Bortve- 

mann. 
Bourguy,  Anita.  Mazurka,  Fanf  3 —  Evette. 
Bouriello,   Fol   amour,  P   1.20  n   Grus. 

-  Immortalite   1.75  n  Hachette. 
-Madrigal,  PI — n  Hachette. 

-  lie   Mazurk  2 —  n   Grus. 

-  Salutation    ang^lique    1—  n    Grus. 

-  Vieille  guJtare   1.75  n  Gms. 

Bourke  W.  R.  The  Lord  is  my  Shepherd, 
(Chor,  for  Equal  Voices  181)  SC  — /P/i 
Curv)en. 

Bourlinski,  Gavotte,  PV   1.25  n  Abot. 


\ 
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Bourne,  Lullaby  4 —  Ascherbeig. 

-  Pofete  et   Paysan,   chant   patr.    1 —  n,    Ch.  s. 

— 35  n  Pinaiel. 

Bourne  M.  Am  Spinnrad,  Fantasia,  P  4:1 — 
Donaioicblci. 

-Alaiante-,  Gavotte  and  Musette  4/ —  Ascher- 
lerg. 

-Eerceuse,   ri\    VcP   ä  3—   Chanot. 

-  liunting-song,   P   3/ —   Ashdoic-n. 

-  Tliree  Romances  and  Six  Sketches,  P  (Philh 

Series  of  pop.  and  class.  Mus.  Alb.  10) 
1/- —   Donajowski. 

-  Three  romances,  1.  Idyll,  Moderato,  2.  Marche 

Funebre,  Adagio,  3  Gaiete,  Allegro  ä  2 — . 
-Six  Sketches,  in  TSvo  Books  ä3 — .  Book  1. 

I.  Parting.   2.   On  the  journey.   3.   Absenc. 

II.  4.  Return.  5.  Home.  6.  Rejoicings. 

-  Tliree  Songs  without  words,  Reverie  Adieu, 

Revoir,  P  complete  4/ —  Ascherb^rg. 
Bourne    T.    W.   Cadenza   to   Händel's   Organ 

Coneerto  in  A  ma j .  Org  1/ —  Scho  tt. 
-3  Fugues,   Org  2 — -n  Schott. 

-  Introduction  and  Fugue  in  G  min.  Org  1/6  u 

Schott. 
Bournel,  L'aurore,  valse  6 —  Heugel. 
Bournel    G.   Faribölo   pastouro    (Folätre  pa- 

stonrelle)    (texte  gascon)    1 — n  Leduc. 

-  Foläti'e     Pastourelle      (FaribOlo     Pastouro) 

clianson  gasconne   1 —  n,   Ch.  s.   1 —  Leduc 

-  S&res  .  .  .    pastouralo    1.25  n   Denfart-Roche- 

reau-Touloufie. 
Bournique    A.   Maniton,    Faney   danee   — 50, 
0,  i-}  pts.  —60,  10  pts.  — 40  Chuich. 

-  Wentworth,   Fancy   dance  — 50,    0,   14   pts. 

—60,  10  pts.  —40  Church. 
Bourotte-Pierret,     J'alme     la     gavotte    3 — 

Sulzhach. 
Bourree,  French  Dance  — 40  Fischer. 
Bourrelis    H.     Hymne    de    TOrpheon,    defiie- 

marche,  Earm  ou  Fanf  avec  choeurs  1.25  n 

L'Actord  parfait. 
Le    bourriquet    fantastique     1 — n,     Ch.    s. 

— 35  n  EveilJard. 
Le    Bourriquot   et    l'Auverpin    1 — n,    Ch.  s. 

— 35  n  Puigellier. 
Bourru    Etienne,  Pisa-.    Conchita,  Habanera, 

Mand  — 50n.  MandP  2— n,  MandG  1.75  n, 

2MandP    2.25  n,   2Manda   2— n,   2MandGP 

2.50.    2MandMandol(iP    2.50  n,    2M<indMa7i- 

dolaa    2.25  n,    2MandMandGP    2.75  n,     (p. 

sep.  ad  lib. )    — 50  n. 

-  Frascuelo,    Bolero,     Mand     — 50  n,     MandP 

2— n,  MandG  1.75  n,  2MandP  2.25  n,  2 
MandG  2— n,  2MandGP  2.50  n,  2Mand 
MandolaP  2.50  n,  2MandMandolaG  2.25  n, 
2MandMa'ndolaGP  2.75  n,  (p.  sep.  ad  lib.) 
— 50n. 
-Frivolitgj  Polka,  Mand  — 50  n,  MandP 
1.75  nn,  MandG  1.50  n,  2MandP  2— n,  2 
MandG  1.75  n,  2MandPG  2.50  n,  2Mand 
MandolaP  2.25  n,  2MandMandolaG  2 — n, 
2MandMandolaGP    2.50  n. 

-  Gracieuse,    Aubade,     Mand    — 75  n.    MandP 

2— n,  MandG  1.75  n,  2MandP  2— n,  2 
MandG  1.75  n,  2MandPG  2.50  n,  2Mand 
MandolaP  2.50  n,  2MandMandolaG  2  25  n, 
2MandMandolaGP  2.75  n. 

-  Ingenue- Valse,   Mand   — 50  n,  MandP  2 — n, 

MandG  1.50  n,  2MandP  2 — n,  2MandG 
1.75  n,   2MandGP    2.50  n,     2MandMandoleP 


2.50  n,  2MandMandoleG  2.25  n,  2MandMan- 
dolePG  2.75  n. 

-  Les  Tresors  de  la  Mandoline,   14  divertisse- 

ments    de    force    moyenne    et    progressive, 
Mand    2.50  n,   2  cabiers   ä  1.50  n: 

ler  cahier:  1.  Frivolite,  Polka.  2.  Gra- 
cieuse, Aubade.  3.  Reve,  Xocturne  4.  Bon- 
heur  parfait,  Serenade-valse.  5.  Au  bal, 
Mazur.  6  Tristesses  et  sourires.  Melan- 
colie.  7.  Habanera. 

II :  8.  Serenade  mysterieuse.  9.  Caprice- 
liongroise.  10.  Pensee  profonde,  Melodie.  11. 
Bolero.  12.  En  extase,  Berceuse.  13.  Sim- 
plette,    Melodie.    14.    Caprice-Romain. 

La    Bourse,    Sc&ne   comique   — 30  n   Joubert. 

Le    Boursicotier    1 — n   Joiibert. 

Boursier   H.  Divins  mensonges.     Bigot. 

-  Mazurka  des  Adorateurs  1 —  n,  Ch.  s.  — 35  n 

Labonde. 
Boursin  Marelly,  Signalement,  naivetß.  Rueff. 
Bourtry,   Ce  que  j'aime  — 30  n  Joubert. 
Bouserez,   Carnaval-Caprice  en   Spiecato,    Vc 

P  2.50   Oertel. 

-  Extase,  Chant,  Vc  2 —  Oertel. 
Bousquet    E.   Aladin,    polka    5 — ,   J^ns    7.50, 

0    1.50  n   Girod. 

-  Alexandrine,    Polka-Mazur   5 —   Benoit. 

-  Alicante,  Varso\'iana  3 —  Benoit. 

-  Amanda,  Schottisch  4 —  Benoit. 

-  L'Ami,  pas  red.  Harm  3 — n  Evette. 

-  Angele,  polka,  0  en  ut  av.  Pist   1.50  n  Bil- 

laudot. 

-  Angelina,  Danse  orig.   1.75  n  Maryueritat. 

-  Angelique,  Polka  2.50  Benoit. 

-  La    Belle    Catalane,    Varsoviana    1.75  n,    0 

1 — n   Margueritat. 

-  La    Belle   niariee,   pas    redoublö,    0     — 75  n 

Pinatel. 

-  La    belle    Marton,     schottisch     3 —    Benoit, 

Harm    1.10  n,  Fanf   1 — n  Deiert. 
-Berthe,  polka,  0   1 — n  Pinatel. 

-  Boutons  de  Roses,  suite  de  valses  2 —  n,   0 

1.50  n  Gaudet. 

-  La  Brodeuse,  valse,  HarmFwnf  1.25  n  Sudre. 

-  Le  Capitaine  Henriot,  valse  5 —  Grus. 

-  La    Chanson    de   Rose,    Polka-Mazur    1.75  n, 

0    1—  n  Margueritat. 

-  Les  Chansons  jilloises,  quadrille  4.50  Benoit. 

-  Chant   d'Af  rique,    choeur,    3  voix   d'hommes 

en   partit.  — 50  n   Costallat. 

-  T>e    Chant   du    cygne,    ouv.    Harm    ou   Fanf 

(Lavilledieu),    Part   9 —  n,   p.    sep.    ä 
— 25  n  Evette. 

-  La  Danse  des  Gitanos,  pas  red.  Harm,  3 — n 

Evette. 

-  Ije  depart,  quadr.  maritime  5 —  Heugel. 

-  Le  Depart  du  fort  de  Bicetre,  pas  red.  Harm 

3 — n  Evette. 

-  Le  2e  depart  de  Metz,  pas  red.  Harm  3 —  n 

Evetle. 

-  Le   Derby,   galop,    0    1 —  n,   P  cond.    — 25  n 

Gaudet. 

-  Le  devin   du  village,  quadrille  5 —  Heugel. 

-  La    Distribution    des    Drapeaux,    quadrille, 

0  1 —  n  Margueritat. 

-  Divine,  Valse  du  drapeau,  Harm,  Part  3^  n 

Evette. 

-  Le  docteur  Isambart  2.50  Katto. 

-  English -polka   1.50  n   Gallet. 

-  Fantaisie     avec     solo     d'ophicleide,    Harm, 

Part  6 — n  Evette. 
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Le  Favori  des  basses,  pas  red.  Harm  3 —  n 

Evette. 
La  f avorite,  Fantaisie,  0  2 —  n   ( P  — 25  n ) , 

Harm    4 —  n,     Famf    3 —  n,      Cond.    — 50  n 

Thomas. 
La  Fee  des  Champs-Elysees,  schottisch  4 — ■ 

Benoit,  0   1 — n  Pinatel. 
La  Fete  de  Bercy,  quadrille  4.50  Benoit. 
F§te     d'Enghien,     quadrille,      FullO     — 75, 

SmailO  —50,  P  aec.  — 20  Hawkes. 
La  Fete  du   Village,   qviadrille  4.50   Benoit. 
Fiiiette,  polka  1 —  n,  0  1 —  n,  P  cond.  — 25  n 

Gaudet. 
Fleurs  des  Bois,  Valse  6 —  Benoit. 
Fleurs    du    Prirbtemps,    Valse     cliiantee     6 — 

Benoit. 

Grand  air  variö,  Harm,  Part  7.50  n  Evette. 
Grande   Symphonie   du   Sacre,   Fant.   Hm-m-, 

Part  750  n  Evette. 
La  Lampe,  valse,  Harm,  Part  3 —  n  Evette. 
Les   Lanciers   roses,   P    (Ed.   Thuillier, 

IjC  charme  de  la  danse,    seize   transcr.   I^. 

16)    1— n,  0  1— n,  P  cond.  — 25  n  Oaudet. 
Le  Nouveau,  quadrille  du  XIXe  sifecle  1.75  n 

M.org'weritat. 
Les  Nouvelles  Fleurs,  Valse  1.75  n,  0   1 —  n 

Ma/rgueritat. 
Odessa,   Polka-Mazur   3 —  Benoit. 

■  Pallas      ( S  i  g  n  a  r  d ) ,     Fant.    Harm,     Part 

10— n  Evette. 

■  Le     paradis     des    Franeais,     T.  Bar    ä  3 — 

Sulzbach. 

■  Partant   pour    la   Syrie,    pas   red.    musique 

milit.  DU  Fa,nf  1.25  n  Costallat. 
Pasquale,   Fantaisie,   0    1.50  n   Thomas. 
Pas  redoubie  de  route,  Harm  3 —  n  Evette. 

■  Passe-partout,  Scene  ä  danses  6 —  Sulzbach. 
■Pauline,  valse  6 —  Benoit,  0  2 — n  Pinatel. 

■  La  perle  de  Paris,   polka-maz.   3.75   Heugel. 
•Polka  des  Petita  Oiseaux,  Ol — n  Pinatel. 

La  premiöre  rose,  redowa  2.50   Heugel. 

■  Le  Premier  Jour  de  l'an,  Polka,  Harm  3 —  n 

Evette. 

■  Les  premieres    Feuilles,  valse  6 —  Benoit. 

-  La    Reine    des    Tulipes,    Redowa    1.75  n,    0 

1 —  n  Margueritat. 

-  La  Retraite  en  musique,  quadrille,  0   1 —  n 

Pinatel. 

■  Les    Rigolos    de    Paris,    quadrille,    0    1 —  n 

Margueritat. 

■  Robinson,   quadr.   0    1.50  n  Bornemann. 

La    Sensitive    ( A 1  m  i  1 1  i  a ) ,   quadrille   4 — 
Benoit. 

-  Simplette,  maz.  0   1 —  n  Pinatel. 

-  Souvenir  des  Bains  de  Baden,  Waltz,  Milit. 

Band  2 —  Cundy. 

-  Souvenir  du  bon  vieux  temps,  quadrille  5 — 

Heugel. 

-  Souvenir  du  camp  de  Satory,  Polka,  Harm, 

Part  3— n  Evette. 

-  Les   Succfes  lyriques,  quadrille,   0    1 —  n  Pi- 

natel. 
-Tamer,    quadrille,     0,    IJf    parts     — 75,     .10 
parts  — 50  Cundy. 

-  Tas    d'chicards,    tas    d'flambards,    quadr.    0 

1.50  n  Bornemann. 

-  Le  Thiernois,  quadrille,  0  1 —  n  Pinatel. 
-Triolets    ä  Colinette,    T.  Bar     ä    5—    Pom- 

lalion. 

-  Le  Trompeur,  pas  red.  Harm  3 —  n  Evette. 

-  Le   Troupier,   pas   red.   Harm  3 —  n  Evette. 


FullBo/nd    2;8,    Mediumßand    2/ — ,    Small 
Band   1/4  Hawkes. 

-  La  valaque,  polka-maz.  3 —  Heugel,  0  1 —  n 

Pinatel. 

-  Le  Valeureux,  pas  red.  Harm  3 —  n  Evette. 

-  La   victorieuse,     schottisch     3 —    Heugel,    0 

1 — n  Pinatel. 

-  Le  vieux  Gaulois,  quadr.  5 —  Heugd. 

-  La  Vivandiere,   j^olka   2.50   Benoit. 

-  Le  Volcan,  pas  red.  Harm  3 —  n  Evette. 

-  Vologda,  polka-raazur  3 — n  Benoit,  0  1 — n 

Pinatel. 

-  Wilna,   polka-mazur   3 —  n   Benoit. 

-  Zulma,  danse  orig.    1.75  n  Margueritat. 
Bousquet  F.  Le  Creux  de  l'enfer,  quadr.  4.50 

Leduc. 

-  Souvenir  du  Donjon,  polka  3 —  Leduc. 

Bousquet  Georges  (1818 — 1854),  Ta  ba- 
rin, opera  comique,  Grus :  Part,  Chant  P 
12— n,  Ouvertüre,  0  20— n,  P  7.50:  N.  1. 
Je  suis  Tabarin,  le  gai  baladin,  air,  B  6 — . 
N.  2.  Des  fleurs,  je  vends  des  fleurs,  air,  *S'. 
CA  ä  5 — .  N.  3.  Posons  d'abord  nos  per- 
somiages,  trio,  B  2.50.  N.  4.  Pour  bien 
jouer  la  comedie,  duo  7.50.  N.  5.  A  simple 
fiiiette,  Couplet,  S  2.50,  Ch.  s.  —25  n.  N.  6. 
Cent  ecus...  couplet,  B  4.50.  N.  7.  Ah! 
mon  pauvre  maltre,  couplet,  S  3 — .  N.  8. 
Vous  l'avez  tous  connue,  rom.  B  3 — . 

Bousquet  J.  Letre  d'une  grisette.  Dauremic- 

Paris. 
Bousquet   L.  Les  amants  de  l'obelisque,  duo 

1 —  n,  Ch.  s.  -*-35  n  Puigellier. 

-  Le  Marseillats  ä  Paris   1 —  n.  Ch.  s.  — 35  n 

Gallet. 

-  Miss     Kokett,     Anglaise-type,      ( Repertoire 

moderne   198 )    — 25  n    Rouart. 
Bousquet   N.  Les  Abeilles,  schottisch,  0  mo- 
derne  1.25  n  Leduc. 

-  2  airs    varies,    CornetP    ä  2.50  n    Costallat. 
-Air   varie,   Fl   1.35  n,   FIP   2.50  n   Costallat. 

-  Air     varig     sur    Malborough,     (Jacob   J. ) 

solo  Fl  ou  Flageolet  av.  Harm,  Part  10 —  n 

Evette. 
-Amanda,     schottisch,     FullO     1—,     SmallO 

— 75,  P  acc.  — 40   Hawkes. 
-Andalusian,    Bolero,     FullO    —75,     SmallO 

— 50,     P     acc.    — 20    Hawkes,      (Universal 

Band    Journal     76)       Milit.    Band     1 — n 

Fischer,   FullBond   2/8,   MedvumBand   2/—, 

SmallBand   1/4  Hawkes. 
-Le   Barbier   de   Sßville,   fantaisie,   0 

3 — n  Gaudet. 
■  Les  beaux  lanciers,   0   1 —  n   Gaudet. 
-Les    Beiles     Parisiennes,     Mazurka,     Harm,, 

Part  3— n  Evette. 
-Un  Bon  Mouvement,  quadr.  0  1 — n  Gaudet. 

-  Le    Bouquet     de   violettes,     valse,     0    1 —  n 

Gaudet,   FullO  —75,   SmallO  —50,  P  acc. 

— 20   Hawkes. 
-Jje.    Carnaval    des    troupiers,    quadr.    1.70  n, 

0    1.50  n   Bornemann. 
-La  cascade  de  Longchamps,  valse  4.50  Heu- 
gel, 0  1.50  n  Gaudet. 
-Le    Chardonneret,    polka    chant^e    2 — n,    0 

av.  Fl  solo   1.50  n  Pinatel. 
-La  chatelaine,   valse  4.50,    V.   Fl.   Cornet   a 

— 30  n    Heugel,    0    1.50  n,    P   coud.   — 40  n 

Gaudet. 

-  Les    Coucous     de    Mabille,     valse,    0    1.50  n 

Gaudet. 


Bousquet  N.  Les  deux  Figaros 
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-  Les  deux  Figaros,  ouv.  Harm,  Part   10 —  n 

Evette. 

-  Doublons    de     ma     ceinture,     quadr.    1.70  n 

Borneinann. 

-  3  duos.  2Cl  4 —  n  Costallat. 

-  3  duos  concertants,  2Cl  5 —  n  Costallat. 

-  12  duos  progressifs  et  melodieux,  2Cornet's 

ou  2^axophons  3 — ,  2  suites  ä  2 —  Gaudei. 

-  L'echo    des   montagnes,     polka     3 — ,    V.   Fl. 

Cornet  ä  — 30  n  Heugel. 
-Elisabeth       (Donizetti),      polka      4.50 
Heiigel. 

-  L'Enflamm^,    quadr.    1.70  n    Bornemann. 

-  L'Etoile  des  champs,   schottisch  4 — ,  simpl. 

2.50   Leduc. 

-  L'etoile  d'or,   polka  5 —  Heugel. 

-  Les  Etoiles  filantes,  valse,  0   1.50  n  Gaudei. 

-  Le  facteur  rural,  polka  du  chäteau  ä  Toto 

4 —  Heugel. 

-  Fantai.sie   militaire      (Andre    E. ),    Harm, 

Part  3 — n  Evette. 

-  Les  Fauvettes,  polka  cel&bre  1.35  n  Jullien, 

— 35  Hansen,  Nordisk  Musikforlag,  — -75 
Schott,  —40  Gordon,  J^ms  2.50  n  Jullien, 
1.25  Schott,  — 40  Jurgenson,  PV.  PFl  a 
1.50  Schott,  FlP  1/6  Hawkes,  2Piccoloi<r 
1.75,  0  2.40  n  Schott,  0  av.  2FI  1.50  n,  P 
cond.  — 25  n  Billoudot,  0  ä  cordes  av.  2Fl 
1.50  n  Dcbert,  FullO  —75,  SmallO  —50, 
P  acc.  — 40  Hawkes,  Harm  av.  petFl 
(D  o  u  a  r  d ) .  Part  3 —  n  Evette. 

-  La  Fete  du  Vülage,  quadrille,  V,  Cornet,  Fl 

ou  Cl  (Musique  de  Danse-pour  in.?triuiients 
seuls  2e  collection  N.  22 )    ä  — 10  n  Benoit. 

-  Fleur  des  bois,  valse,  0   1.50  n  Gaudet. 

-  Fleur   du  matin,   schottisch   4.50,   l^ms   5 — , 

Y,  Fl,  Cornet  ä  — 30  n  Heugel. 

-  Une   Fleur   de   plus,    redowa    4—   Benoit,    0 

1— n  Pinaiel,  FullO  —75,  SmallO  —50,  P 
acc.  — 20,  FullBand  2/8,  MediumBand  2/ — , 
SmnllBand  1/4  Hawkes. 

-  Fleur  du  soir,  valse  2 —  n  Bornemmiti. 

-  Les   fleurs    enchantees.     valse    4.50,    V,    F', 
.  Cornet  ä  — 30  n  Heugel,  0   1.50  n   GoAidet. 

-  Fleurs  et  Dentelles,  valse,  0   1 —  n  Gatidet. 

-  Gaule  et  France,  air  varie,  Fl  1 —  n,  Fl  ou 

flageoletP  2.50  n  Ga-udet. 

-  12   grands   capriees,   flageolet   ou   Fl   2.75  n, 

2  suites  ä  1.50  n  Gaudet. 

-  3  grands  duos,  2Cl  5 —  n  Costallat. 

-  Hongroise,   nouvelle   danse,   P   2.50   Heugel. 

-  Lagard&re,  quadrille  2 —  n  Lesigne,  0  1 —  n 

Gaudet. 

-  Les   Lanciers   de   Garibaldi,    quadrille    4.50 

Benoit,   1 —  n   Gaudet. 

-  I^es  Lanciers  de  la  Garde,  0   1 —  n  Gaudet. 

-  Les   Lanciers    de    la   Salle     Barth&lemy,    0 

1 —  n  Gaudet. 

-  Lueile,  valse,  0   1 —  n  Gaudet. 

-  iMagdala,   Quick  March,   FullBand  2/8,   Me- 

dvumBand  2 — ,  SmallBand  1/4,  extra  parts 
— ,2  Hawkes. 

-  La  Magicienne,  val.se,  0   1.50  n  Gaudet. 

-  Malborough,  air  varie,  Fl  1 —  n,  FL  ou  fla- 

geoletP 2.50  n,  av.  0  3 — n  Gaudet. 

-  Martha,   polka    5 —  Jouhert. 

-  Les  Mesanges,  Valse,  0  av.  1  ou  2FI  ou  Fla- 

geolets  1.50  n  Gaudet. 

-  Methode   compl&te   pour   le  Flageolet    1 —  n, 

2  Tablatures  ä  — 60  n  Gaudet,  Fl  5 —  Mar- 
gueritat. 


-  La  montagnarde,  varsoviana  2 —  Heugel. 

-  Mr.  Dumolet  sur  des  vieux  airs  pop.,  qua- 

drille,  0   1 — n,   Gaudet. 

-  Oh !   la !   la !   qu'c'est  böte  tout  ca.  Quadrille 

1.70  n  Bornemann. 

-  L"Oiseau   Bleu.    Polka     1.75  n    Margueritat, 

Fl  1/6  Hawkes,  FlO   1.50  n  Mo/i-gueritat. 

-  L'Oiseau  de  Paradis,  Polka,  0  av.  Fl  1.50  n 

Margueritat. 

-  L'orientale.   nouvelle   danse,    2.50   Heugel. 

-  Papillonnette,    redowa,    Harm,    Part    3 —  n 

Evette. 

-  Le  Pardon  de  Ploermel.   Polka  4 —  Benoit, 

— 75   Schott. 

-  Les  Patineurs,  valse,  0    1.50  n  Gaudet. 

-  Les  Patineuses,  valse   6 —  Benoit,   0    1.50  n 

Gheluwe,  Harm  ou  Fanf   1.25  n  Sudre. 

-  La  Pervenche,  polka  4 —  Benoit,  p.  Fl   1/8 

Haxokes,  0  av.  Fl  1.50  n  Pinatel. 

■  Six  Petits  Airs  connus,  2  Fl  1 —  Margueritat. 

-  Six  Petits  Duos  faciles,  2FI  1 —  Margueritat. 

-  Polichinelle  aux  Enfers,  quadrille  5 — ,  Jfnis 

6 — ,  T.  Cornet.  Fl  ä  — 30  n,  0  1.25  n  Heugel 

-  Polka   des    timbres    1.70  n   Lesigne. 

-  La  Promise.   Quadrille  4.50,   V.  Cornet.  Fl, 

Flageolet  ou  Accordeon  (Musique  de  Danse 
pour  Instruments  seuls  Ire  collection  N.  1 ) 
ä  — 10  n  Benoit. 

-  La  Reine  des  Fleurs,  polka,  0  av.  PI  ou  Fla- 

geolet  1.50  n,  P  cond.  — 40  n   Gaudet. 

-  La  rose  bleue,  valse  5 —  Heugel. 

-  Rose  de  Mai.  Polka  3 —  Benoit,  FullO  — 75, 

SmallO  — 50,  P  acc.  — 20  Haiokes. 

-  La  Rose  de  Peronne,  valse,  0  1.50  n,  P  cond. 

— 40  n  Gaudet. 

-  Rose  d'or,   polka   3.75   Heugel,   FullO   — 75, 

SmallO  — 50,  P  acc.  — 20,  FullBand  2  8, 
MediumBand  2/ — ,  SmallBand  1/4  Hawkes. 

-  La   Rosee    du    Matin.    R6dowa    3 —   Benoit, 

FullO  —75,  SmallO  —50,  P  acc.  —20 
Haukes. 

-  La  Sainte-Cocilc,  valse,   0    150  n   Ganidet. 

-  JjSi  Sensitive,  valse,  0  av.  V  1.50  n,  P  cond. 

— 40  n   Gaudet. 

-  Les  sept  chäteaux  du  diable,  polka -mazurka 

4 —  Le  Boulch. 

-  Une   soiree   musicale,   Fant.   0   av.    solos   et 

variat.  pour  Y.  Fl.  Cl,  Pist.Tro  (Ophicleide) 
Cor  3- —  n  Gaudet. 

-  Deux  Sonates  brillantes  et  faciles.  2FI  1 — 

Margue7-itat. 

-  Souvenir     de     Strasbourg,     valse,     0     1.50 

Gaudet. 

■  Souvenir   de  Vienne,   valse   6 —  Le   Boulch, 

0  1.50  n  Ga-udet. 

-  Souvenirs   de  Baden-Baden,   valse   0 —  Heu- 

gel, 1.50  Bevilacqwa,  2 —  Xapoleao,  J^ms 
7.50,  Y.Fl.  Cornet  ä  — 30  n  Heugel,  0  av. 
Cl  ou  Y  1.50  n,  P  cond.  — 40  n  Gaudet, 
0  1.50  n  Gheluwe,  FullO  1— n,  14  Ingtr 
— 75  n,  10  Instr  — 50  n,  P  acc.  — 15  n 
Fischer,  FullO  2/ — ,  P  acc.  2/ —  Hawkes, 
Harm  av.  Cl  3 — n  Gaudet. 
-36  Studies  (from  St.  Jacome's  Method), 
Cornet  1 —  n  Fischer. 

-  Tiens,  il  n'a  plus  d'bottes  Martin,  quadrille, 

0   1 — n  Gaudet. 

-  Le  trompette  des  Cent-gardes.  Polka   1.70  n 

Lesigne,  — 40  Warmuth,  Cornet  (American 
Star    Journal    137)    — 50  n    Fischer,    1/—, 
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Boussagol  E.  Du  matin  au  soir 


FullO     \—,    SmallO     —75,     P    acc.    —40 
Hawkes. 

-  Les  Vacances,  fantaisie,  VP  — 75  Gaudet. 

-  Varsoviana  2.40,  Fl  1.20  SassetU. 

-  Varsoviana   de  SainteCecile,  P   3 — ,   simpl. 

2.50,  4ms  5 —  Leduc. 

-  La   Victorie.      Quick   March.   FullBand   2/8, 

Mediumßand  2/ — ,  SmallBand  1/4  Hawkes. 

-  Les   Virtuoses   du   pave    ( A.    L'E  v  e  i  1 1  e ) , 

quadrille  4.50.   0   moderne   1.25  n  Leduc. 
Bousquet     P.      Est  -  ce  une    chimfere      1.50  n 
Lange. 

Bousquet  et  Fessy,  Le  Lac  des  Fees,  Fant. 

CIP  9 —  Benoit. 
Bousquier,    Andante    religioso,    Fanf    1.25  n 

DepLaix. 

-  Le  Barbier  de   Seville.     Fant.   Harm  4 —  n, 

Fanf  3 — n  üeplaix. 
Margueritat : 

-  La    Bienvenue.      Fant.    Harm     4 —  n,     Fa/tif 

3— n,   Cond.   — 20  n. 

-  La   Eohemienne.      Fant.   Harm   4 —  n,   Fanf 

3— n,   Cond.  — 20  n. 

-  La  Cascade.    Polka^  0   av.  Pist   1.50  n. 

-  La    Coupe    d'Honneur.     Fant.    Harm    4 —  n, 

Fanf    3— n,    Cond.    — 20  n. 

-  Les  Cuirassiers  de  Reischoffen,  pas  redoublo, 

Harm.  Fanf   1.25  n  Pinatel. 

-  L'Eblouissante,  Introduction  et  Mazurka  de 

Concert,  CIP  2.50,  CIO  2— n,  Harm  av.  Gl 

ou  Alto  ou  Saxophone    alto    2 — n,    Cond. 

— 25  n. 
-Enchanting  raazurka,  CIP  —50,  CLO,  FullO 

1 — ,   10   paris   — 75,   P   part  —35    Gundy. 
-L'Eolienne.   Fant.   Harm   4 — n,   Fanf  3 — n, 

Cond.   — 20n. 

-  La   Gracieuse.    Marclie,    Harm    et  Fanf    av. 

Pist    1.50  n,    Cond.   — 25  n. 
-Helvetie.    Valse,  Harm  et  Fonf  1 — n,  Cond. 
— 25  n   Thomas. 

-  Jaques   Coeur.   Marche,    Harm    et  Fanf    av. 

Pist   et  hagle    1.50  n,    Cond.   — 25  n. 

-  Le  Joallir    de    Saint-James.     Fant.     Harm, 

4— n,  Fanf  3 — n,  Cond.  — 20  n. 
-Lucie  de  Lammermoor,   morceau   de 
genre,  2Pist  av.   0   2 —  n,  av.  pelO    1.25  n, 
Fant.  Harm  4 —  n,  Fanf  3 —  n,  Cond.  — 50  n. 

-  La  Madone.  Marche,  Harin  et  Fanf  av.  Pist 

1.50  n,  Cond.  — 25  n. 

-  Morceaux  faciles,  Harm  ou  Fanf.   Dixiöme 

S6ria  6 — :  1.  La  Debutante,  marche,  2. 
La  Joie,  marche,  3.  La  Petite  Curieuse, 
marche,  4.  Du  Courage!  pas  redouble,  5. 
A  vos  Souhaits!  pas  redouble,  6.  Le  Ue 
voir,   pas   redouble   ä  1.25. 

-  La   Mystörieuse,   ouverture,   Harm   ou  Fanf 

2 —  n  Pinatel. 

-  Le  Paradis   des  fleurs,   fantaisie,   Harm   ou 

Fanf  3 — n  Pinatel. 

-  La  Perruche.  Polka,  0  av.  Fl  1.50  n. 

-  Le   Redöutable.      Pas     red.     Harm    et  Fanf 

1.50  n,   Cond.  — 25  n. 

-  Les   Roches    d'Apremont.    Fant.   Fanf    3 —  n 

Deplaix. 
•  I^  Saphir.     Ouv.   Harm   4 —  n,   Fanf   3 —  n, 
Cond.  — 20  n. 

-  Tancröde,    deux    Fantaisies,    Harm    ä  4 —  n, 

Fanf  ä  3 —  n,  Cond.  ä  —20  n. 
Bouss  F.  Da  weil  ich  so  gerne  — 75  T'lbrich. 

-  Ich  habe  dich  im  Traum  geküßt  1 —  Ulbrich. 


Bouss    Max,  Mosel  und   Wein   1 —  W.   Sulz- 

bach. 
Bouss  T.  Moselweinlied  — 75   Ulbrich. 
Boussagol,  L'audition,  Gh.  s.  — 35  n  Puigel- 

lier. 

Boussagol  et  Raiter,  Cäline,  Soeiete  Anonyme. 

-  Dans  les  bles,  Soeiete  Anonyme. 

-  Fleurs  d'amour,  Soeiete  Anonyme. 

-  Un  tour  aux  Halles,  Soeiete  Anonyme. 
Boussagol    B.  L'Amour   1 — n,   Gh.  s.  — 30  n 

liouart. 

-  Au  Banquet  1 —  n,  Gh.  s.  — 30  n  Rouart. 

-  L' Avare.   Joullot. 

-  Avec  mon  fröre,  avec  ma  soeur  1 —  n,  Gh.  s. 

— 30  n  Rouart. 

-  Ceci  se  pas&ait.      Joullot. 

-  C'est  minuit  qui  sonne  1 —  n,  Gh.  s.  — 30  n 

Rouart. 
-La  Dame  noir.  *  Joullot. 

-  Les   Etapes   d'une   chanteuse.    Joullot. 

-  Les   Etoiles,    nielodie     1 —  n,     Gh.  s.   — 30  n 

Rouart. 

-  La  Femnie  ä  Celestin.     Ondet. 

-  La  Fin  d'un  droit,  historiette   1 —  n,  Ch.  s. 

— 30  n  Rouart. 

-  Finis  Philibert  1 —  n,  Gh.  s.  — 30  n  Rouart. 

-  J'suis  son  beguin   1 —  n,  Gh.  $.  — 30  n  Rou- 

art. 

-  Marguerite  fin-de-Sifecle  1 —  n,  Gh.  s.  — 30  n 

Rouart. 

-  Mossieu  Cyprien  1 —  n,  Gh.  s.  — 30  n  Rouart. 

-  Noel  Rustique   1.75  n,  Gh.  s.  — 30  n  Rouart. 

-  O    Zephirinie    1 —  n,    Gh.  s.    — 30  n    Rouart. 

-  Les    Petits    enfants,    melodie    1 —  n,     Gh.  s. 

— 30  n  Rouart. 

-  Roses    fatales.      Soeiete   Anonyme. 

-  Sainte  moisson  1.75  n,  Gh.  s.  — ^30  n  Rouart. 

-  Saison   balneaire.   Repertoire  reunis,    Paris. 

-  Sa   p'tite   femme!      Joullot. 

-  Sensations    nuptiales.     Joullot. 

-  Si   vous   m'aimiez   Coquette      1 —  n,      Gh.  s. 

— 30  n  Rouart. 

-  Stances  il  Melle,  romance-bouife  1 —  n,  Gh.  s. 

— 30  n  Rouart. 

-  Le  Vautour.     Joullot. 

-  Viva   la  campagne,   duo.     Joullot. 

-  Vive  la  chasse  1 —  n,  Gh.  s.  — 30  n  Rouart. 

Boussagol  B.  et  Beretta  R.  Amoureux  baiser, 
Soeiete  Anonyme. 

-  Guerre  aux  inventeurs !  Soeiete  Anonyme. 

-  La  Guerittera,  Soeiete  Anonyme. 

-  Le  lapin,  duo  saynöte,  Joullot. 

-  Si  tu  t'  trouvais  lä,  Soeiete  Anonyme. 

-  Viva  l'Espagnola,  Joullot. 

-  V'lä  la  vie  militaire,  Soeiete  Anonyme. 
Boussagol  B.  et  Joe.   La  Gröve   des   sardines 

1 —  n  Joullot. 

-  Ode  ä  Celestine,  Joullot. 

-  Quel  guignon,  Joullot. 

-  Si  vous  avez,  Joullot. 

Boussagol  E.  op.  12  Berceuse,  Mand(V)P  3.50 
Rieordi. 

-  Agnus  Dei,  P  ou  Orq  et  choeur  ad  lib.  5 — 

Noel. 

-  Dans   les   foins.    Paroles    de    Bertol   Graivil, 

MS  o  Bar  4—. 

-  Dors  mon  enfant  1 —  n,  Gk.  s.  — 35  n,  MandO 

(J.  L.  Eyre),   Gallet. 

-  Du  matin  au   soir,   S.  MS  av.  Ha(P)  k  4 — 

Rieordi. 


Boussagol  E.  Elegie 
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-Elegie,  VP(Org),  VcP(Org)  ä  l.TOn  Ghoudßns. 
-Hymne  du  Barde,  Ea  3.50  Ricordi. 

-  Nouvelle  Methode  de  harpe  ä  double  mouve- 

ment  (ancienne  methode  de  Bochsa)   12 —  n 
Lemoine. 

-  Parrains  et  Marraine.  Chant  Baceliique,  Bar. 

B  ä  5 —  Bicordi. 

-  Le  Reveil  des  Sylphes,  üa  5 —  Lemoine. 

-  Le  Sabre  enchante,  opera-comique,  Chant  P, 

Part  6 —  n  Joubert. 

-  Seul  2 —  n,  Gh.  s.  — 30  n  Societe  nouvelle. 

-  Tantum  ergo  en  re,  2  voix  eg.  av.  Org  ou  P 

1 —  n  Le  Beau. 

Boussagol-Bair.  L'Empreinte  amoureuse,  So- 
ciete Anonyme. 

Boussagol-Maitrejean,  Levres  feminines  3 — 
Stthbach.       , 

Boussagol-Rimbault,  La  Gosse  du  eommandant 
5 —  Societe  Anonyme. 

Boussion   E.  Cantilfene  1.35  n  Pfister. 

-  Impromptu  valse,  P  2 —  n  Pfister. 
Boussyron  et  Parizot,  Blondette,  simple  histoire 

(avee  parle)  2.50  Heugel. 
Boustet    E.    Reve    aprfes   le   Bai,    Mand  — 30, 

MandP,  MandG  — 40  Fischer. 
Le  bout  de  i'an  de  l'amour  1 —  n  Joubert. 
Le  bout  de  I'an  de  Seraphine.  Av.  parle  1 —  n, 

Ck.  s.  — 35  n  Eveillard. 
Le  bout-en-train  des  salons.  Av.  parle  1 —  n, 

Gh.  s.  — 35  n  Eveillard. 
Boutail  Jean,   Die  Husaren   kommen!   Marsch 

1.20  Eisoldt. 

-  Mit    klopfenden     Herzen.     Rheinländer    1 — 

Eisoldt. 

-  Sonntagskinder.    Walzer,    P   1.80,    Par.   Bes. 

2—,  0  2.50  n,  77iO  3—  n  Eisoldt. 
Boute  G.  Communion,    Sol  maj.   (Archives  de 
l'Organiste    Catholique.    Sommaire  de  la  4e 
Annee.  2.  Livraison)  1.50  n  Procure  Generale. 

-  Gloire  aux  Boers,  P  1.75  n  Janin,  Mus.  milit. 

1.25  n  L'Accord  Parfait. 
Bouteille  J.   Mandarin-Polka,    0   av.   P  eond. 
J.  Bouteille,  Paris. 

-  Viehy-Polka,  0  av.  P  cond.  1.50  J.  Bouteille, 

HarmFanf  1.25   n,  Cond.   — 25  n  Naudin, 
Sudre,  Thomas. 

-  Zaniska,  marehe  heroique,  0  av.  P  cond.  1.50 

J.  Bouteille. 

-  Zozette.  Schottisch  1.75  n  J.  Bouteille. 
Bouteille  ä  l'encre  (La).    Chanson  ä  parle  1 —  n 

Joubert. 
La  bouteille  de  l'Anglaise  1 —  n,  Gh.  s.  — 35  n 

Puigellier. 
Bouteiller    (Lafitte),    0    salutaris,    T    1.50    n 

Peregally. 

-  Tantum  ergo,  MS  1.50  n  Peregally. 
Boutelier.  Douce  pensee.   Valse  6 —  Suhbach. 
Boutet   de    Monvel   E.    Six    esquisses,    P:    1. 

Berceuse  et  danse  villageoise,  2.  Marehe,  3. 
Menuet,    4.    Noel,    5.   Mazurka,    6.    Reverie 
ä  2.50  Enoch. 
Bouthel  L.  Gaiidet:  L'Annamite,  pas  red.  Harm, 
Fanf  1.50  n. 

-  Arianne,  marehe,  Harm,  Fanf  1.50  n. 

-  Brigantine,  fantaisie,   Harm,  Fanf,    av.  solo 

de  baryton  ou  buqle  et  piston,  Harm  3 —  n, 
Fanf  2.50  n,  Cond.  —40  n. 

-  Chilperic.   Pas   red.   Harm    ou   Fanf  1 —  n, 

Cond.  — 25  n   Gheluue. 

-  La  Colombe.  Fantaisie,  Harm,  Fanf  av.  solo 


de  baryton  et  trombone  ou  piston  ou  bügle, 
Harm  3—  n,  Fanf  2.50  n,  Cond.  — 40  n, 
Harm  ou  Fanf  av.  Tr  et  barytone  3 —  n, 
Cond.  1 —  n  Gheluive. 

-  Le    Cj^clone.   Gr.   Fant.    Imitat.   Harm,   Part 

10—  n  Evette. 

-  La  Dragonne,  polka,  Harm,  Fanf  av.  Solo  de 

Pist  ou  elairon,  ou  duo  de  pnston  et  bügle 
1.50  n. 

-  En  avant !  defile,   Harm,  Fanf  av.  tambours 

et  clairons  1.50  n. 

-  Le  Fanfaron,  quadr.  Harm  2.50  n,  Fanf  2 —  n. 

-  La  Fille  de  M^e  Angot,  quadr.  Harm  2.50  n, 

Fajif  2—  n. 

-  Flambardi,  pas  red.  Harm,  Fanf  1.50  n. 

-  Fraiche    Rosee,    maz.    Harm,    Fanf  1.25   n, 

Cond.  — 25  n  Sudre. 

-  Le  Franc-tireur,  pas  red.  Harm,  Fanf  1.50  n. 

-  La  Gazelle,  polka,  Harm,  Fanf  1.50  n. 

-  Gravelotte,  pas  red.  Harm,  Fanf  av.  tambours 

et  clairons  ad  lib.  1.50  n,  Cond.  — 25  n. 

-  Le  Grondeur   de   Gravelotte,   pas  red.  Harm 

3 —  n  Evette. 
-Jean-Bart,  pas.  red.  Harm,  Fanf  1.50  n. 

-  Marehe  de  procession,  marehe,  Harm,   Fanf 

av.  duo  de  piston  et  bügle  1.50  n. 

-  Marehe  des  Mobiles,    Harm  ou  Fanf  1 —  n, 

Cond.  — 25  n   Gheluue. 

-  La  m&re   Ciboule,   quadrille,   Fanf  et  Harm 

2 —  n,  Cond.  — 50  n  Thomas. 

-  Le  Moulin  de  la  joie,  quadr.  0  1 —  n,  P  cond. 

—25  n. 

-  Le  Petit  Lutin,  pas  red.  Harm  1.50  n,  Fanf 

1.25  n,  Cond.  — 25  n  Naudin,  Sudre,  Thomas. 

-  Le   Petit   Tapageur,    pas    red.    Harm,    Fanf 

1..50  n. 

-  Prix   d'honneur,  fantaisie,    Harm,   Fanf  av. 

trio  p.  1  et  2.  pist.  et  baryt.  Harm  3 —  n, 
Fatif  2.50  n,  Cond.  —40  n. 

-  La    Renaissance,    marehe,    Harm,    Fanf  av. 

solo  de  piston  et  bügle  1.50  n. 
-Le  Ronfleur,  pas.  red.  Harm,  Fanf  1.50  n. 

-  Rose  the,   polka,   Harm,   Fanf  av.  trombone 

et  baryton  1.50  n. 

-  La  Saint-Hubert,  fantaisie,   Harm,  Fanf  av. 

solo  A'alto  ou  piston  et  baryt.  Harm  3 —  n, 
Fanf  2.50  n. 

-  La  Saint-Joseph,  marehe,  Har?n,  Fanf  1.50  n. 

-  Saint-Louis,  marehe  chantante,  Harm,  Fanf 

1.50  n. 

-  La  Saint-Vincent,   marehe,   Harm,   Fanf  av. 

due  de  jnston  et  biigle  1.50  n,  Cond.  — 25  n. 

-  Salut  aux  drapeaux  de  la  Republique,  marehe, 

Harm  3 —  n  Evette. 

-  Sans  bottes,  pas  red.  Harm,  Fanf  av.  trom- 

bone et  barytons  1.50  n. 

-  Schottisch  des  Enfers,  0  1 —  n,  P  cond.  — 25  n. 

-  Souvenir  du  Val  d'Andorre,  fantaisie.  Harm, 

Fanf  av.  solo  de  piston  de  pte.  et  gd.  Gl 
ou  piston,  Harm  3 —  n,  Fanf  2.50  n. 

-  Ventre  ä  terre,  galop,  Harm,  Fanf  1.50  n. 
-La  Vie  en  rose,  ouverture,  Harm,   Fanf  av. 

solo  de  bügle  ou  bügle  ou  Gl,  de  piston  ou 

saxoph.-sop.  ou  trombone,  Harm  3 —  n,  Fanf 

2.50  n. 
Bouthier  E.  0  Salutaris  7.50  Heugel. 
Bouthillier   J.   A.   Julie   Redowa,   Banjo  or  2 

Banjos  — 25  Fischer. 
Boutier  M.  Jany.  Polka  1.70  n  Etesse. 

-  Vivent  les  Boers !  retraite,  4ms,  Etesse. 


Boutin  A.  Chant  de  Päques 
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Boutin  A.  Chant  de  Päques,  VP  4 —  C.  France. 
Boutin  H.  Hermine,  polka-maz.  4.50  Heugel. 

-  Musette,  valse  7.50  Heugel. 

-  Un  rgve,  valse  5 —  Heugel. 

-  Souvenir,  valse  4.50  Heugel. 

Boutin  R.  F.   Le  chat  de  M^e  Chopin,   ehan- 
sonnette  burlesque  2.50  Heugel. 

-  Le  chien  de  la  veuve  Langlume,  2.50  Heugel. 

-  Le  grand  coneei't  d'aniateurs  1.20  n  Labbe. 

-  Le  petit  gargon  de  la  voisine  d'en  face,  se&ne 

com.  1.20  n  Labbe. 

-  Le  vin  ä  six  sous  1 —  n  Labbe. 

Boutique  ä  4  sous  1 —  n,  Ch.  s.  — 35  n  Eeeü- 

lard,  Ondet. 
Boutmy,    Le    Printemps,    maz.    Harm,    Fanf 

1.25  n  Pinatel. 
Boutoille  de,  Aurora  Floyd  Galop   (Favourite 

Gems  13),  V  — /6  n,  VP  (2^V  &.A.  lib.)  1/6  n 

Bloekley. 

-  Bridal  Beils,   Mazurka   (Favourite  Gems  41), 

Y  _/6  n,   VP  (2nd  V  ad  lib.)  1/6  n  Bloekley. 

-  Home  Flowers,  Mazurka  (Favourite  Gems  10), 

V  — /6  n,  VP  (2'"^  V  ad  lib.)  1/6  n,  BandP 
(C.  Volti)  2/—  n  Bloekley. 

Bouton  de  Biliou  1 —  n  Joubert. 

Bouton  de  capote  — 30  n  Joubert. 

Bouton  de   chemise,   Ch.    com.    1 —  n,    Gh.  s. 
—30  n   Ondet. 

Bouton  de  Rose  et  le  Bouton    devenu  Rose, 
av.   O  — 80  Simroek. 

Bouton  de  veste  — 25  n  Debert. 

Boutons    d'or,     Collection    de    90    morceaux. 
Classes  par  degres,  P,  Joubert: 

Premier  degre  20 —  n:  N.  1.  Ploosen, 
La  Reine  des  nuits,  Valse  enfantine.  2. 
Vernoy,  Vitalliana,  Polka  elegante.  3.  A. 
Le  Carpentier,  Souvenir  de  Vaucluse, 
Fantaisie-valse.  4.  R  e  d  1  e  r,  Un  aveu,  Petite  ' 
fantaisie.  5.  Redler,  Arne  de  quinze  ans, 
Petit  divertissement.  6.  Robillard,  Les 
Dames  du  Caire,  Polka  brillante.  7.  La- 
bitzki,  Rondino  sur  Aurora,  Valse,  par 
Redler.  8.  Korbach,  Pas  Styrien,  Danse  ä 
l'Opera.  9.  Trahand,  La  Clematite,  Polka 
brillante.  10.  Ro seilen,  Valse  favorite, 
Valse.  11.  Collignon,  La  Barque  volee, 
Polka-mazurka.  12.  Fibich,  Bouton  d'or, 
Polka.  13.  Wachs,  Viens  belle  nuit,  Melod. 
de  Coppini.  14.  Hunten,  La  Chasse,  Ron- 
deau.  15.  Ploosen,  Mignonnette,  Val'so- 
viana.  16.  Croze,  Gazella,  Polka.  17.  De- 
lisle,  La  Norma,  Divertissement.  18. 
O' Kelly,  Bouton  d'or,  Polka.  19.  Rou- 
meguöre,  La  Favorite  du  bal,  Redowa. 
20.  Jouffroy,  Nuremberg,  Polka.  21.  A. 
Le  Carpentier,  Le  Diable  ä  quatre,  Petite 
fantaisie.  22.  L  e  m  o  i  n  e,  Souvenir,  Bagatelle. 
23.  R  o  u  m  e  g  u  §  r  e,  Souvenir  de  Vichy,  Polka 
de  Salon.  24.  Strauß,  Varsoviana,  avec 
theorie,  Varsoviana.  25.  Hunten,  Virelay, 
BarcaroUe.  26.  Trahand,  Bilboquet,  Polka. 
27.  Arnaud,  L'Esperanee,  Polka.  28.  De- 
lisle,  Un  rayon  de  soleil,  Fantaisie  pasto- 
rale.  29.  Trahand,  Bergeronnette,  Reverie 
champetre.  30.  Redler,  Les  Melodieuses, 
Valse.  31.  Jouffroy,  Marguerite,  Polka- 
mazurka. 32.  A.  L  e  C  a  r  p  e  n  t  i  e  r,  Le  Petit 
chaperon  rouge,  Bag.  de  Boieldieu.  33. 
Hunten,  La  Marche,  Marche.  34.  M^le 
Dutertre,     La    Sentimentale,     Valse.     35. 


T  r  a  h  a  n  d,  Le  Cerf -Volant,  Valse.  36.  H  ü  n- 
ten,  La  Polonaise,  Polonaise.  37.  A.  Le 
Carpentier,  La  Fete  du  village  voisin, 
Bag.  de  Boieldieu.  38.  Trahand,  L'Oiseau- 
Mouche,  Polka  mazurka.  39.  Redler,  Les 
Gracieuses,  Valse.  40.  Fibich,  Simple  fleur, 
Redowa,  ä  3 — . 

Deuxifeme  degre  15 —  n :  N.  41.  E.  M  o  n  i  o  t, 
Richard  Coeur  de  Lion,  Divertissement.  42. 
P.  Juliane,  A  la  claire  fontaine,  Ronde 
enfantine.  43.  P.  Juliano,  La  violette 
double,  Ronde  enfantine.  44.  P.  Juliano. 
Verduron,  Verdurette,  Ronde  enfantine.  45. 
Mme  T  i  s  s  o  t,  La  Chasseresse,  Redowa.  46. 
Fritsch,  BarcaroUe,  BarcaroUe.  47.  Ca- 
stegnier,  Les  Feux  de  la. Saint- Jean,  Polka- 
mazurka. 48.  Maitrejean,  Valse  gracieuse, 
Valse.  49.  C.  de  Voss,  Le  Rameau  d'or, 
Valse.  50.  E.  Bernhardt,  La  Premi&re, 
couronne,  Polka.  51.  Magnan,  Nancy, 
Polka-mazurka.  52.  H.  Roumegu&re,  Fol- 
lette,  Valse  brillante.  53.  F.  Dumouchel, 
Polka  brillante,  Premi&re  polka.  54.  F. 
Dumouchel,  Polka  brillante,  Deuxieme 
polka.  55.  Weber,  Derniere  pensee  musicale, 
Reverie  en  si  b.  56.  P.  Cavallo,  Souvenir. 
57.  P.  Cavallo,  Souvenir  d'enfance.  58. 
G.  Ganiöle,  Le  Reve,  Valse.  59.  Casteg- 
n  i  e  r,  La  Courte  paille,  Polka  brillante.  60. 
H.  d  e  P 1  o  o  s  e  n,  La  Ville  de  Limoges,  Polka. 

61.  F.  Martinn,  Les  Girondins,  Traduction. 

62.  H.    Duvernoy,    L'Andalouse,    Bolero, 

63.  H.  Duvernoy,  Le  Chant  du  pastoureau. 
Idylle.  64.  H.  Duvernoy,  Choeur  de  soldat, 
Recit  melodique.  65.  H.  Duvernoy,  La 
Luciole,  Valse.  66.  P  e  r  r  i  e  r,  Les  Normandes, 
Premifere  polka.  67.  Perrier,  Les  Norman- 
des, Deuxifeme  polka.  68.  E.  N  o  1 1  e  t,  Louisa, 
Polka  brillante.  69.  E.  Nollet,  Cai'oline, 
Polka  brillante.  70.  P.  E.  Pesme,  Juliette, 
Polka,  ä  3—. 

Troisiöme  degre  5 —  n:  N.  71.  L.  Cla- 
pisson,  Ma  fille  Rose,  Polka.  72.  H. 
Fritsch,  Le  Mal  du  pays,  Valse  sentimen- 
tale. 73.  H.  Fritsch,  Polonaise,  Polonaise. 
74.  P.  Cavallo,  Villageoise,  Fantaisie.  75. 
J.  Prost,  En  avant  trompettes  et  tambours, 
Polka.  76.  P.  C  a  V  a  1 1  o,  Harmonie,  Fantaisie. 
77.  P.  Cavallo,  Souvenir  de  Vienne,  Fan- 
taisie. 78.  BaxSaint-Yves,  Meloe,  Polka. 

79.  H.    Fritsch,    Premiere    pensee,    Valse. 

80.  J.  B.  Croze,  La  Sainte-Catherine,  Polka, 
ä  3—. 

Quatriöme  degre  5 —  n:  N.  81.  A.  Thys, 
Serenade.  82.  J.  Herz,  La  Fugitive,  Valse 
de  salon.  83.  M  e  1  c  h  i  o  r  -  M  o  e  k  e  r,  Une  voix 
dans  l'herbe,  Ire  pensee  melod.  84.  Mel- 
chior-Mo cker,  La  Source,  2™^  pensee 
melod.  85.  E.  Noel,  Mazurka,  Mazurka. 
86.  H.  Duvernoy,  L'abbaye  aux  bois,  Sou- 
venir romantique.  87.  H.  Duvernoy,  La 
nuit  sur  la  lagune,  BarcaroUe.  88.  A.  Thys, 
Pensers,  Melodie.  89.  P.  Cavallo,  Une 
feuille  qui  tombe,  Lied  sans  paroles.  90.  P. 
Cavallo,  Adieu  i\  l'annee,  Fantaisie,  ä  3 — . 

Boutoux  D.  Benediction  nuptiale.  Gl  si  b.  Gl 
basse  si  b,  Org  av.  P  6 —  Evette. 

-  Hymne  ä  sainte  Cecile,  2GI  si  b,  Gl  alte  en 
fa.  Gl  basse  en  si  b.  Gl  contralto  en  fa.  Gl 
eontrebasse  si  b  6 —  Evette. 


Boutoux  D.  Intermexxo 
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-  Intermezzo,   CIP  6 —  Evette. 

Boutry  H.  L'ange  du  repos,  reverie  1 —  n  Labbe. 

-  Le  fou  de  la  plaine,  bailade  1 —  n  Labbe. 

-  L'Hirondelle  du  Presbyt&re  3 —  Benoit. 

-  Laisse-moi  t'aimer,  fantaisie  1 —  n  Labbe. 

-  Rosine,  donnez-moi  l'ivresse,  fantaisie  1 —  n 

Labbe. 

-  Viens,  blanche  fee,  evoeation  1 —  n  Labbe. 
Boutry  L.  Juliette,  bluette  — 20  n  Labbe. 
Les  Bouts  de  l'an  de  la  Patrie,  T.  Bar  ä  1 — n, 

Gh.  s.  — 35  n  Eveillard. 
Bouval  Jules,  Andante,   Org  (L'Orgue  Moderne 
56  livraison)  2 —  n  Leduc. 

-  Appassionato  (2  tons)  1'35  n  Ledtie. 

-  Aubade  ä  Chloe  5 —  Heugel. 

-  Au  pays  des  guitarres,  2  tons  1.70  n  Leduc. 

-  L'autre  soir  5 —  Enoeh. 

-  Ave   Maria   motet   avec    Org   ou   H  — 50   n 

Leduc. 

-  Bacchanale,  P  5 —  Enoch. 

-  C'est  le  printemps !  1 —  n  Oostallat. 

-  La   Chaine   d'amour,    pi&ce   d'ombres   6 —   n, 

extr.  La  Sulamite,  2  tons  4 —  Leduc. 
-Chanson  1.35  n  Leduc. 

-  La  chanson  de  rose  1.75  n  Hachette. 

-  Chanson  sicilienne,  2  tons  5 —  Leduc. 

-  Chants  d'amour:    1.  Pour  une  rose,   2.  Pour 

un  sourire,  3.  Pour  une  lärme,  4.  Pour  un 
rien,  duo  5 —  n  Heugel. 

-  Chant  elegiaque  1.75  n  Leduc. 

-  La  Chasse-neige,  2  tons  6 —  Ledue. 

-  Clair  de  lune,  eomedie  2.50  n,  extr.  Serenade, 

voix  graves  4 —  Ledue. 

-  Danse  des  Crotales,  P  5 —  Enoeh. 

-  Danse  sacree,  P  5 —  Enoeh. 

-  Les  deux  corbeaux,  melodie,  2  tons  5 —  Leduc. 

-  L'Echo  1.65  n  Ledue. 

-  Eeole    des    Jaloux,    pastorale   Watteau    p.   2 

hommes  et  2  f emmes,  Part  Chant  P  8 —  n : 
N.  1.  Introduction,  2.  Gavotte,  3.  Menuet, 
4.  Rigodon,  P  2.50  n,  0  ä  6—  n  Societe 
nouvelle. 

-  Elegie,  2  tons  5 —  Leduc. 

-  L'Enfant  mourant  2 —  n   Costallat. 

-  Les  enfants,  les  femmes  et  les  fleurs,   3  tons 

1.75  n  HaeJiette. 

-  Eleur  messagöre  4 —  Leduc. 

-  Le  Gai  Printemps  1 —  n  Ledtie. 

-  Idylle,   VcP  2—  n  Ledue. 
-Jeunesse,  2  tons  4 —  Leduc. 

-  Lais  ou  le  seandale  du  Louvre,   Part  P  5 — 

Efioch. 
-Lamento,  VcP  1.70  n  Leduc. 

-  Legende  d'Allemagne  1 —  n  Leduc. 

-  Madrigal  d'hymen  5 —  Ledue. 

-  Marche  guerri&re.  P  5 —  n,   0  2 —  n  Enoch. 

-  Marguerite,  scene,  2  tons  5 —  Leduc. 

-  Dix  melodies,  voix  graves,  voix  elevees  ä  6 —  n 

Ledue. 

-  Les  Nuages,  melodie,  2  tons  5 —  Leduc. 

-  L'Office  du  matin.  Recueil  de  vingt-cinq  pi&ces, 

HOrg  3—  n  Enoch. 

-  L'Office  du  soir.  Recueil  de  cinquante  piöces, 

HOrg  3 —  n  Enoch. 

-  Pas  des  baechantes,  P  5 —  Enoeh. 

-Petite  suite,    VP:  N.  1.  Romance  5—,  N.  2. 
Bereeuse  4 — ,  N.  3.  Caprice  6 —  Leduc. 

-  Pyrrhique  de  combat,  P  5 —  Enoch. 

-  Le  Rocher  qui  pleure,  2  tons  5 —  Leduc. 

-  Le  ruisseau,  duo  ou  choeur  voix  de  femmes 


2 —   n,    parties    de    voix    en  partit.   — 60  i 
Ledue. 

-  Scherzo-valse,  Leduc. 

-  Le  soir,  2  tons  1 —  n  Leduc. 

-  Soir  melancolique  1.50  n  Costallat. 

-  Le  sommeil,  2  tons  1 —  n  Leduc. 
-La  Source  1.35  n  Leduc. 

-Suite,    P  3—  n:    N.  1.  Prelude,    2.  Scherzo- 
Valse,  3.  Air  de  ballet  ä  5 —  Leduc. 

-  Tristesse  de  la  lune,  2  tons  5 —  Leduc. 

-  Tristesses    et   Sourires,    pofeme   3 —   n,    extr. 

Hymen  4 — ,  Souvenir  5 —  Ledtie. 

-  Valse  lente  5 —  Enoch. 
•  Le  Vent  5 —  Ledue. 

-  Voici  des  chansons  1.35  n  Ledue. 
Bouvard,  Ma  mfere  veille  sur  moi  3 —  Mathieu. 

-  Le  mensonge  des  champs  1.20  n  Labbe. 
Bouveret,   En   avant,   jeunesse    1 —   n,    Ch.    s. 

—30  n  Bigot. 

-  Les  Oeufs   de  Celestin   1 —  n,    Gh.  s.  — 35  n 

Labonde. 
Bouverie  Miss  Nellle,  The  Brandy   and  Soda 
Brigade  3/ —  Francis. 

-  Get  away  Johnnie  4/ —  Francis. 

Bouvet  E.    Premiers    plaisirs   du   Pianiste,    3 

libri  ä  1.75  Ricordi. 
Bouvet  L.  La  Chanson  de  Florentin,  Operette 

1 —  n  Joubert. 

-  Le  Codicille,  operette  1 —  Joubert. 

Bouvet  et  Gangloff,   Du  pain   s'il  vous  plait! 

Gh.  s.  — 30  n  Bauart. 
Bouvier  A.  Allon  Frangals!  3 —  Sulzbach. 

-  Le  bouquet  de  Madeleine  1 —  n  Baudoux. 
Bouvier  AI.  et  Ed.  Prevel,  S***  P***.  Saynfete 

1  hom.  1  fem.  1 —  n  Bornemann. 
Bouvier  L.  Graciosa,  polka  3 —  Heugel. 
Bouvre  de,  Saut  perilleux,  polka  5 — ,   polka- 

marche  6 — ,  4ms  7.50  Mathieu. 
Bouvret  L.  Les  Oeufs  de  Celestin,  Labonde. 
Bouvy  A.  C.  N.  Lustrummarsch  — 50  J.  Clausen- 

Amsterdam. 
Bouvy  J.  Heidebloempje  — 40  Nieuwe  Muxiek- 

handel. 

-  Lenteliefde  — 60  Nieuive  Muziekhandel. 
Bouvy  Joh.  J.  B.  J.  Heidebloempje  — 40,  met 

recitativ  — 60  Nieuive  Muxiekhandel. 
Bouwens  A.  J.  C.  op.  21  Dolce  far  niente  — 50 
Idchtenauer. 

-  26  Het  geheim  (Das  Geheimnis)  — 50  Liehte- 

tiMuer. 

-  32  't  Muizeke  — 40  Liehtenauer. 

-  Soimez  trompettes.  Marche  — 40  Wanders. 
Bouwens   J.    M.   W.    Rotterdamsche    Passage, 

Marsch  — 40   Wanders. 

-  Marche  du  cercle  — 50   Watiders. 
Bouwens   van   der  Boijen   O.   Das   alte  Lied 

(La  Vieille  Chanson)   2 —  n  Bonwens-Taris. 

-  Eeuillets  d'album,  P  3 —  n  Ä.  Sporck-Taris, , 

-  Impromptu,  P  2 —  n  Boutcens-Faria. 

-  Dix  melodies  5 —  n  Ä.  Sporck-Varia.  . 
Bouwerie  B.  P.  Flower  Litany  (Sacred  Music: 

Leaflets  522)  — /V2  Gurwen. 
-Holy  Father,  unison   (St.  Paul's  Music  Lea 

flets  99)  — /l   Gurwen. 
Bouwman,  Verlovings-Hulde  Militaire  Marsch, 

P  — 60  F.  B.  den  Soer-jMiddelburg. 
Bouwman  J.  N.  Czardas  de  l'opera,  „Der  Geist 

des  VVoiwoden",  HarmFanf  3 —  Kessels. 

-  Feuilles  d'Album,  Fant.  Harm  ou  Fanf  3 — 

Kessels. 


Bouwman  M.  J.  Het  Uecl  van 
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Bouwman  Mart.  J.  Het  lied  van  den  zoon 
der  bergen.  Dubbel  koor  v.  Mannenkoor, 
Part  &  St  1 —  Kessels. 

Bouy,  Pr&s  d'un  Ruisseau  3 —  Benoit. 

Bouyat  Ar.  Zizi  Tiny.  Valse  anglaise  — 20 
Oebethner. 

Boverio  A.  F.  Anna  Polca  2 —  Borriero. 

-  L'arrivo  del  Canarino.    Mazur-fantastica  4 — 

Mariani. 

-  Clelia.     Mazur  1.50  Mariani. 

-  Erminia,  P  2 —  Rieordi. 
-Giuseppina.     Mazurka  2—  Borriero. 
-Leonilda.     Polka  2—  Mariani. 

-  Un'ora  di  svago.     Mazvir  2.50  Mariani. 
-Ore  di  gioie.     Polka  2 —  Mariani. 

-  0  vanne  all'ara  4 —  Mariani. 

-La  riconoscenza.     Polka  2—  Mariani. 

-  Saluto  agli  sposi.     Mazur  2.50  Mariani. 
-Una  Stella  vidi  in  cielo  3—  Mariani. 
-Tantum  ergo,  B  1.50  n  Blanchi. 

Bovery    A.    Les    Bluets    du    mois    de    Marie, 

melodie  religieuse  2.50  Heugel. 
Bovery    Jules  (1808—1868),    Buvons,    Grassot 

3 —  Benoit. 
-Le  credo  du  troupier,  cliant  militaire   1 —  n 

Labbe. 
-Les    Etrennes    du    bon    dieu,    conseil    1—   n 

Labbe. 

-  Hymne  au  drap,  frangais  1 —  n,  Ch.  s.  —35  n 

Puigellier. 

-  On  n'a  Jamals  pu  suvoir  1 —  n  Labbe. 
-La  pipe  du  soldat  —20  n  Labbe. 

-  Que  je  serais   heureux   1 —  n,  Ch.  s.  — 25  n 

Margueritat. 

-  Zerbine,  opera-bouflfe  6 —  n  Ledue. 

Bovet  F.  op.  4  Souvenirs  de  Suisse.  Fant. 
PV  4/—  n  Novello. 

Bovet  Hermine  (1842),  Musikalische  Fibel  für 
kleine  Kinder.  26  Anfangsstudien  in  5  Tönen 
und    getrennten   Schlüsseln,   P   1—   Tonger. 

-Theor.  prakt.  Klavierschule  3—  n,  4  Bände, 
ä  1 —  n.  Leichte  Anregungen  in  Liedern, 
Tänzen  und  Chorälen,  P  und  4ms  alg  Bei- 
heft I  1—  n,  Proben  aus  Werken  alter 
Meister,  P  als  Beiheft  II  1—  n  Tonger. 

Bovio  A.  Rieordi:  Op.  5  Duetto  sopra  alcuni 
motivi  della  Luisa  Miller,  2Arpe  7 — . 

-  6  Fantasia   sopra   alcuni  motivi  della  Luisa 

Miller,  Ärpa  5.50. 

-  7  N.  1.  Fantasia  sopra  varie  motivi  del  Rigo- 

letto,  Arpa  5.50. 

-  8  N.  2.  Fantasia  sopra  motivi  del  Rigoletto, 

Arpa  5.50. 

-  9  Fantasia   per  Ärpa  (con  P   ad   lib.)  sopra 

motivi  del  Poliuto  6 — . 
- 10  II  Trovatore.     Divertimento,  ÄrjM  4 — . 
- 12  L'Ebreo.     Divei-timento,  Arpa  4.50. 
- 13  Marco  Visconti.    Divertimento,  Ärpa  3.50. 
- 14  Album  des  jeunes  Harpistes.  N.  1.  Souvenir 

de  La  Traviata,  Ärpa  3 — . 
- 15  Nocturne,  Ärpa  2.75. 

-  20  Gran  Fantasia   sopra   motivi   della  Jone, 

Ärpa  8 — . 

-  21  3  Romanze  senza  parole,  Ärjya  ä  2 — . 

-  22  30  Studi,  Ärpa  (dedicati  alle  sue  allieve) : 

In  un  Vol.  24—:  Fase.  1.  N.  1  a  3,  Fase.  2. 
N.  4  a  6,  Fase.  3.  N.  7  a  9,  Fase.  4.  N.  10 
a  12,  Fase.  5.  N.  13  a  15,  Fase.  6.  N.  16  a 
18,  Fase.  7.  N.  19  a  21,  Fase.  8.  N.  22  a 
Universal-Handbuch  der  Musikliteratur.    B. 


24  ä  3.50.  Fase.  9.  N.  25  a  27  4—.  Fase. 
10.  N.  28  a  30  5—. 

-  23  La  Follia.    Capriccio  fantastico,  Ärpa  7 — . 

-  24  La   Settimana.     Melodie   originali,   Ärpa 

18 — :  Lunedi  3 — ,  Martedi  4 — ,  Mercoledi 
2.50,  Giovedi  4.50,  Venerdi  3—,  Sabato  3.50, 
Domenica  4 — . 

-  26  12  Studi,  scritti  appositamente  per  quelli 

che  non  arrivano  a  toceare  i  pedali,  Ärpa 
10—. 

-  27  La  Giovinezza.     Fant.  Ärpa  5.50. 

-  28  L'Invito.     Fant.  Ärpa  4.50. 

-  29  Le  Gioie  campestri.     Fant.  Ärpa  4 — . 

-  30  Colloquio  d'amore.     Fant.  Ärpa  6 — . 

-  31  15  Melodie,  divise  in   tre   fascicoli,  Ärpa 

18—:  Fase.  1  7—.    Fase.  2  8—.    Fase.  3  7.50. 

-  32  II  Rimprovero.    Capriccio  originale,  Ärpa 

5—. 

-  36  Brezza  profumata.     Divertimento  4 — ■. 

-  38  La  Danza  degli  Spiriti.   Divertimento  5 — . 

-  40  26  Studi,  Ärpa  20—,  5  Fase,  ä  5—. 

-  42  Le  Stelle  cadenti.     Fant.  Ärjm  5 — . 

-  La  Danza  degli  Amori,  Är2)a  3 — . 

-  In  alto  mare,  Ärpa  3 —  n  Mariani. 
-Poliuto.  La  sacrilega  parola.  Grande  Adagio 

Finale,  trascritto  e  variato,  Ärpa  3.50. 

-  52  Studi,  Är2ia  40—,   10  Fase,  ä  6—. 
Bovio  A.   e   Ambrosioni  P.  Divertimento    per 

Ärpa  Fl  4.50. 
Bovio  A.   e    Pasi  G.   Duetto  sopra  motivi  del 

Corsaro,  Ärpa  Fl  6.50. 
Bovio  V.  Ave  Maria.  Pi-eghiera,  *S'2 — Mariani. 

-  Messa,   a  tre   voci  uguali.  (T  e  BJ  con  Org 

20 —  Mariani. 
Bovy-Lysberg    Cli.   (1821—1873),    op.   26    La 
napolitana,  etude  de  leg&rete,  P  3 —  Mariani. 

-  Chanson  de  mai  4 —  Bornemann. 
Bowcott    M.   V.   Merry   Christmas    bells    4/ — 

Äshdown. 

-  Peace  be  still  3/ —  Williams. 

Bowden    James,   My  lodging   is  on  the   cold 
ground  (Variations),   Fl/ —  Leonard. 

-  My  love  is  like  the  red,  red  rose  (Variations), 

V  2/ —  Leonard. 

-  Eighteen  populär  airs  arranged  as  duets  for 

one  performer  (Art  of   double   stopping),   V 
1/ —  Äshdown. 
Bowdier  Dr.  Cyril,  Weekes:  The  angel  of  the 
Lord,  SÄTB  — /3. 

-  The  Beatitudes,  S,  T,  B  solos  &  4  voic.  — /4. 

-  Calvaiy.  A  Cantata  for  Lent  and  Passiontide. 

Vocal  score  1/6. 

-  Delight  thou  in  the  Lord,  SÄTB  — /4. 
-Give  Ear  O  Lord,  SÄTB  — /3. 
-Harvest  Home  in  C.  (Chor,  ad  lib.)  3/—. 
-Hear  O  Lord  when  I  ciy  — /4. 

-He  that  hath  pity,  SÄTB  — /3. 
-How  they  so  softly  rest,  SÄTB  — /6. 

-  The  Hymn  of  the-  Thrice-Holy  — /2. 
- 1  am  the  resurrection  — /4. 

-I  could  not  do  without  thee  — /l. 

-  If  ye  keep   my   commandments,  SÄTB  — /3. 
-I  heard  a  voice  from  heaven,  SÄTB  — /3. 

-  6  Improvisations,  H  1.25  n  Mustel. 

-  It  is  Christ  that  died,  SÄTB  — /4. 

-  Lead  kindly  light  — /l. 

-The  Lord  is  gracious,  SÄTB  — /3. 

-  The  Lord  is  my  shepherd,  SS  &  Chor.  — /4 

-  Lotus  Flower  2/ —  Boosey. 
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-  Love  not  the  world,  T,  S  solos,  four  voices 

and  ad  lib.  seeond  ehoir  — /6. 
-Mass  in  C  2/ —  n   Vincent. 
-O  Lord,  how  manifold,  SÄTB  — /4. 

-  Remember  not,  Lord,  our  offenees  Male  voic. 

— /4. 

-  Seek  ye  the  Lord,  S  T  and  4  voices  — /4. 

-  Services :  N.  1  in  E :  Te  Deum,  Benedictus  ä 

— 14,  Communion  Senüce  (complete)  1/ — , 
Magnificat  and  Nunc  Dimittis  — /4.  N.  2 
in  F:  Te  Deum,  Benedictus  ä  — /4,  Com- 
munion Service  (complete)  1/ — ,  Magnificat 
and  Nunc  Dimittis  — /4.  N.  3  in  G:  Te 
Deum,  Benedictus  ä  — /4,  Jubilate  — /3, 
Communion  Service  (complete)  1/ — ,  Magni- 
ficat and  Nunc  Dimittis  — /4.  N.  4  in  B 
flat,  ehiefly  in  unison:  Te  Deum  — /3,  Ju- 
bilate Deo  — /2.  N.  5  in  D,  for  parish 
choirs,  ehiefly  unison :  Te  Deum,  Benedictus 
ä  — /3,  Communion  Sei-vice  (complete  — /6, 
Magnificat  and  Nunc  Dimittis  — /3.  N.  6 
in  B  flat  (Ancient  and  Modern):  Te  Deum, 
Benedictus  ä  — /4,  Communion  (complete) 
1/ — ,  Magnificat  and  Nunc  Dimittis  — 14. 

-  The  Shepherds  and  the  Magi  1/6. 

-  Short  Mass,  in  C,  also  adapted  as  a  Commu- 

nion Service  (Latin  and  English)  2/ — . 

-  Sleep  thy  last  sleep  Juneral  hymn  — /l. 

-  Thou  shall  hunger  no  more,  T  solo  ST  duet 

&  4  voices  — /4. 

-  Thou  shalt  shew  me  the  path  of  life,  SÄTB 

—13  Novello. 

-  Thou  wilt  keep  him  in  perf  ect  peace,  SÄ  TB — /3. 

-  Six  Vesper  Hymns  (for  conclusion  of  Evening 

Service)  on  cards  ä  — /l.  1.  Forgive  me, 
Lord.  2.  God  that  madest.  3.  Grant  us 
Thy  peace.  4.  Saviour,  breathe.  5.  The 
Radiant  Mom.     6.  Through  the  Day. 

-  Six  Voluntaries,  Org  (H)  1/ —  n. 

Bowe     Emma,     Lake     shore     mazurka     — 40 

Brainard. 
Bowen,  Dream  of  Heaven.  Waltzes  — 60  Kinley. 

-  Tread  lightly,  ye  comrades  (Volunteer's  grave) 

— 50  Brainard. 
Bowen  &  Lamb,  Piture  of  My  Mother  VVhena 

Girl.  — 50  National  Music. 
Bowen  C.  F.     Te  Deum  in  G  — /3  Novello. 
Bowen  E.  J.     Marche   des  athlfetes   3/ — ,    Org 

4/ —  Äshdown. 
Bowen  J.  C.     Ave  Verum  — /4  Gary. 
Bowen  T.  H.     Magnificat   and  Nunc  dimittis 

in  C  — /3  Novello. 
Bower,   Recreation   March   Galop   — 40  Ellis. 

-  Sötet  kamra.  Operette,  KA  3 —  n  Bärd. 

-  Sweet  Recollection.  Waltzes  — 40  Ellis. 
Bower  Harry  A.    Point  of  Pines  March,  Füll 

Brass  and  ReedBand  — 50  Fischer. 
Bower  &  Le   Brun,   Across   the   Bridge   — 50 

National  Music. 
Bowers,  Blott  dig  jag  älskar  — 50   Gehrman. 

-  Lucky  Jim  4/ —   Williams. 

-  Premier  amour  2.50  n  Haehette. 

-  ün  seul  amour  2.50  n  Haehette. 

Bowers  C.  W.  op.  3  Nr.  1.  Romanze.  2.  Caprice, 
P  ä  —40  Wood. 

-  4  Three  Characteristic  Pieces,  P:  N.  1.  Reverie 

—50.    N.  2.  Cradle  Song  —40.    N.  3.  March 
—50   Wood. 
Bowers  Fred.  V.    Always  2 —  n  Sfieard,  4/ — 
Williams. 


-  Clair  de  lune,  valse  2 —  n  Haehette. 

-  Quo  Vadis  Waltzes  — 50  Kinley,  2/ —  n  Sheard. 

-  Remembrance  2/ —  n  Francis. 

-  Weil  ich  dich  liebe  (Because  I  love  you)  1.50 

Weinberger,  4/ —  Williams,  Flügelhorn  gr  0 
2—  n,  mit  klO  1.80,  mit  sO  1.50  n  Wein- 
berger. 

-  When  lovers  prove  unkind  — 50  Bloom. 

-  When  Uncle  Sam  Gets  Riled  — 50  Mills. 
Bowers  Thos.  M.     Qoggan:    After   the  Play. 

Waltz  song  — 50. 

-  Don't  cry,  Mother.  Song  and  Waltz  chor.  — 50. 

-  Joe,  Joe  My  Josephine.  Song  Waltz  Chor.  — 40. 

-  Joy  of  Liberty  Street.  Song.  Waltz  Chor.  — 50. 

-  Kissing  is  Divine  — 50. 

-  Let  US  be  sweethearts  again  — 50. 

-  The    Little    Woolen    Stocktngs    Baby    Wore. 

Waltz  song  — 40. 

-  Love's  Pleading.     Waltz  song  Chor.  — 50. 

-  Memories  of  old  Kentucky.  Song  Chor.  — 50. 
-Mollv  o'  Mallev  —50. 

-  My  little  Irish  Girl.  Song.  Waltz  Chor.  —50. 

-  Nobody  wants  to  play  with  me.   Sg.  Ch.  — 40. 

-  Only  a  Loving  Heart  slain  — 50. 

-  A  Postal  Card  for  You.  Sg.  Waltz  Chor.  —50. 

-  Stout  Hearts  will  Conquer  — 50. 

-  Sweetest  Love  of  all.  Waltz  song  — 50. 

-  Trilby  and  little  Billie.  Waltz  song.  Chor.  — 40. 

-  Two    little    Boys    and    a    dog.     Waltz    song. 

Chor.  —50. 

-  Two  little  Sweethearts.  Waltz  song  — 40. 

Bowers  &  Horwitz,   Always   — 50  Kinley,  P 
(Bonheur,  Kinderg.    Ser.  45)   — /6  n  Sheard. 

-  Because  2/ —  n  Sheard. 

-  Down  where  the  Cocoanuts  Grow,  Price. 

-  Lucie,  I  howes  You  all  de  time  2/ —  n  Sheard. 

-  No  One  but  Yöu  Price. 

-  One  but  You  — 50  Kinley. 

-  Wait  — 50  Kinley,  2/ —  n  Sheard. 

-  When  I  Think  of  You  — 50  Kinley. 

-  When  you  love  2/ —  n  Sheard. 

-  You  Love  Just  You  — 50  Kinley. 

Bowes  Arthur,   op.  7   Capriccio    in  A-min.  P 

2/—  n  Heller. 
Bowes  C.  F.     God  is  my  salvation.    Festival 

Anthem   for  S  s.  and   Chorus  — /3  Novello. 

-  The  Lord  is  nigh  (The  Church  Choralist  147) 

— /2  Curicen. 

-  Master,  what   shall  I   do   to   inherit   etemal 

life,  SÄTB  — /iVü  Novello. 

-  The  old  school  bell.  (School  Music  Leaflets  256) 

SG  —W  Curwen. 
-The  people  that  walked   in  darkness,  SÄTB 

— /4  Novello. 
Bowie   J.  W.     Folly   Quarter  March,   P  —40 

Willig. 
-Highland  Brigade  1/3  n  Allan. 

-  The  Promise  Duet  1/8  n  Allan. 

Bowill   and    Braham,   The   Gay   River  2/ —  n 
Äscherberg. 

-  The  Girl  with  the  taking  way  2/—  n  Äscher- 

berg. 

-  Nothing  in  it  2/ —  n  Äscherberg. 

-  There's  a  party  in  Fairyland  2/ —  n  Äseherberg. 
Bowker    H.    C.     Kyrie    Eleison,    six   settings 

—  3  n   Vincent. 
Bowles  Sarah,   I  know   thou   art  gone,  Duet 
— 25  Ditson. 

-  Ye  simple  maiding  4/ —   Williams. 
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Bowling  Whewall,  op.  3  Suite,  P  (Hmoll)  2— 
Kistner. 

-  Barcarolle  in  G,  FW  3/—  Rudall. 

-  Danse  de  Cour,  P  1/8  n  Allan. 

-  Dans   la    Gondole,   Fragment    de   Barcarolle, 

VP  1.25  Sekott. 

-  Gavotte,  Org  3/ —  Weekes. 

-  A  last  farewell  4/ —   Williams. 

-  Murielle  (Bagatelle),  P  4/ —  Äscherberg. 

-  Nocturne,  P  1/6  Hoptvood. 

-  Rondel  1/ —  n  Augener. 

-  Therese,  P  4/ —  Ghappell. 

Bowman  Edward  Morris  (1848).  Angels'  Song 
at  Bethlehem  — 10  Molineux. 

-  Blackbird  schottisch  — 30  Ditson. 
-Bluebird.  Polka  —30  Ditson. 
-Bobolink.  Waltz  —30  Ditson. 
-Bohemian    Girl.     I    dreamt    I    dwelt    in 

marble  Halls.  OrgP  1 —  Brainard. 

-  Coon's  Day  in  May  — 50  Mills. 

-  Golofinch.  Galop  — 30  Ditson. 

-  Humming  bird.  Waltz  — 30  Ditson. 

-  Jack  and  Jill,  fem.  voic.  — 12  Pond. 

-  Matinöe  of  the  birds.  Caprice,  P  — 50  Ditson. 

-  Mister,  You're  Room  Rent's  Due  — 50  Mills. 

-  Nonpareil  Galop  — 30  Ditson. 

-  Oriole  Quickstep  — 30  Ditson. 

-  Red-bird.  Schottische  — 30  Ditson. 

-  Shelby  march  — 40  Brainard. 

-  Since  This  Ragtime  Done  bome  Around  — 50 

Mills. 

-  Skylark.  Schottische  — 30  Ditson. 

-  Sparrow.  Mazurka  — 30  Ditson. 
-Yellow  bird.  Waltz  —30  Ditson. 
Bowman  &  Lemonier,    My    Tantalizin    Little 

Susie  Ann  — 50  Mills. 
Bowman,  Lemonier  &  Smith,  Ma  Clementina 

— 50  National  Music. 
Bowman,  Mc.  Pherson  &  Smith,  Good  Morning 

Carrie  — 50  National  Music. 
Bowman  and  Smith,  Anna,  Let  Me  Hear  from 

You  —50  Mills. 

-  It  aint  no  fault  of  mine  — 50  Mills. 

-  Two    is   Company,   Three   is    a   browd   — 50 

National  Music. 

-  Your   face    looks    familiär    to    me.      Medley 

Schottische,  Pull  0  —80,  14  parts  —60, 
10  parts,  PVc  —50  Setchell. 

Bowman n  G.  Darling  Annie.  Sg.  Chor.  — 40 
Brainard. 

Bowmann  J.  T.  A.  Everybody  Tips  Their 
Hats  to  Xell  and  J.  — 50  Gordon. 

Bowne  Geo.  W.  op.  27  The  High  School  Galop 
— 60   Sunimy. 

Bowron  G.  Ten  Minutes  with  the  Minstrels. 
Medley  Overture,  FullReedBand  ( Coleman's 
Military  Band  Journal  N.  4)  2.56  n,  FuU 
0  1.50,  .14  parts  1.25,  10  parts  1—  Cole- 
man. 

Bowron  W.  L.  Good  old  Times.  Medley  po- 
pulär Gems,  FullO  1.50  n,  14  pts.  1.25  n, 
10  pts.  1 —  n,  P  acc.  — 30  n  Fischer. 

Bowyer  Frederick,  His  Pipe.  Duet  4/ — 
Hopwood. 

-  Not  too  muchj  but  just  enough   4/ —  Hop- 

wood. 

-  A   Storm   in   a  Teacu.   Duet  4/ —  Hopioood. 

-  That  pie  4/ — ,  Banjo  4/ —  Ascherherg. 

-  That's   liow   it's   done  4/ —  Ascherberg. 


-Tut,  Tut,  Tut,  Who'd  have  thought  it  4/— 
Hopwood. 

-  'Twas    only    a  year    ago,    love.    Parody    on 

Tosti's  Song  „It  came  with  the  merry 
May  love  4/ —  Hoptvood. 

-  The  two  Jaues.  Duet  4/ —  Francis. 

Box  William  C.  The  Vision  of  the  King,  with 
Org  oblig.  4/ —  Larway. 

Boy  Aug.  Polka  d'Amour  —50,  0  4.25  Litolff. 

Boy  can  say  papa  — ^/2  Hopwood. 

Boy's  best  friend  is  his  mother,  a.  — /2 
Hoptvood. 

Boy's  best  friend  is  his  mother  (Hart's 
Cheap  Music  423)    — /2  Pitman. 

Boy's  Brigade,  Rev.  C.  W.  Ray  — 20  Brai- 
nard. 

Boyadjian  G.  et  A.  Serieyx,  Chants  popu- 
laires  armeniens.     Demets. 

Boyce  Ethel  Mary  (1863),  Berceuse,  P  3/ — 
Ashdoion. 

-A  book  of  faneieSj  P  7/6  Ashdovm:  1.  Fare- 
well 1/ — ,  N.  2.  A  dream  1/ — ,  N.  3.  Spring- 
time 2/—,  N.  4.  Gavotte'  1/—,  N.  5.  Lul- 
laby  2/ — ,  N.  6.  On  the  mountains  1/ — , 
N.  7.  Forsaken  2/—,  N.  8.  Tarantella  3/—. 

-  By  the  brook.  Sketch,  P  4/ —  Ashdoion. 

-  Dream  Child's  lullaby    ( Two-Part  Music  3 ) 

— !/2   Bovsey. 

-  Minuet  in  C  min.  P  i/ —  Ashdown. 

-  Petite   valse   3/ —  Ashdoion. 

-A  Song  of  Summer  (Two-Part  Music  N.  4) 
— ß  Boysey. 

-  Songs    and   Dances   for   the   Pianoforte.      1. 

Cr  adle  Song.  2.  Aubade.  3.  Valse.  4.  Hun- 
ting  Song.  5.  Minuet.  6.  Scherzetto  ä — ^/6  n 
Curwen. 

-  So  she  went  drifting  4/ —  Leonard. 

-  To    Phyllis.     Four    short    pieces,    P    ä  1/ — ■ 

Ashdown:  1.  Conzonet.  2.  Scherzetto.  3. 
The  shepherd's  song,  4.  Caprice. 

-  Valse   in   F    4/ —  Ashdoion. 

Boyce  William  (Dr.)  (1710— 1779) .  Novello: 

-  Be  Thou  my  Judge.  Verse,  AB.  Voc.   score 

1/3,  Voc.   parts    1/3. 

-  Blessed    is  he   that   considereth.    Verse,    TB 

1—,  SATB,  voc.  score  4/6,  Chor,  parts  1/6. 

-  Blessed  is  the  man.  Verse,  ATB,  Voc.  score 

1/3,  Voc.  parts  — lOVs- 

-  Blessing    and    glory.    Füll,    8  voices.      Voc. 

score  1/8,  Voc.  parts  — -/ö. 

-  By   the   waters    of    Babylon.    Verse,    SATB, 

Voc.  score  1/6,  Voc.  parts  1/ —  Novello, 
with  Org  — /8  n  Aiigener. 

-  Collection    of   Caihedral   Music,   SATB:      L 

Vocal  Score,  with  a  separate  Accompani- 
ment  for  the  Org  by  Vincent  Novello. 
3  vols.  ä  42/ — .  II.  Separate  vocal  parts. 
Cloth  ä  25/—.  III.  Separate  Org,  Part, 
with   the  words.     2  vols.    ä21/ — . 

-  C'ome  eher  up  my  lads.  Hearts  of  oak.   ( Hvü- 

lah's  Sgs.  25)   — JG  n  Angener. 

-  Give  the  King.  Thy  judgments.  Verse,  AAB, 

Voc.  scoi-e  1/9,  Voc  parts   1/ — . 

-  Give  unto  the  Lord  Oye  mighty.  Verse,   T, 

Voc.  score  1/9,  Voc.  parts  — /9. 

-  Great    and    marvllous,     SATB,      Voc     score 

— /9,  8vo  — /IV". 

-  Hear  my   crying.   Verse,   Ä,  Voc.   score    1/9, 

Voc.   parts  — /lOVs- 

-  Hearts   of  Oak    — /2  Broome.     2/6   Gramer, 

(School  Music  Leaflets  60)   — /IV2  Gurw&n. 

65* 


Boyce  W.  Hearts  of  Oak 


—  1028  — 


Boy  de  C.  op.  6 


3/ —  Duff..  — /3  Forsyth,  Pitman,  1/ — n 
Reynolds,  2, —  n  Slicard,  1,6  n  Wickins, 
8C  (Colleg.  Chor.  51)  —'2  Bayley,  8ATB. 
TTBB  (The  Choralist  143  &  179)  ä  — /l 
Boosey,  male  voic.  — /2  Bayley,  SATB  with 
P.E.  (The  Part-Singer  101)  — 1  Pitmdn, 
P  (Gems  of  old  Engl.  Melody  94)  — /6  n 
Wickins. 

The  heavens  declare.  Verse,  ATB,  Voc.  score 
2  3,  Voc.  parts  — 1^'2• 

Here  shall  soft  eharity.  Verse,  TB  1/ — , 
Men's  voices    (G.  W.  Chard)    1/ — ,  8  vo 

— /IV2. 
How  long  Avilt  Thou  forget  me.  \erse,  AT 

voc.  score  1/G,  voc.  parts  — /lO^/o- 
I  cried  unto  the  Lord.  Verse,  AA,  voc.  score 

1/9,  voc.  parts  —/W/.. 
If  we  believe   that  Jesus   died.   Verse,   AB, 

voc.  score  1,6,  voc.  parts  — /d. 
I  have  set  God  always  before  nie.  Verse,  B, 

voc.  score  1/6,  voc.  parts  — /T'-.a- 

•  I  have  surely  built  The*e  a  House  ( C  h  u  r  c  h 

Music  832)  — 12  n  Bchirmer,  ATB,  voc. 
score  1/6,  Svo  — '/4,  voc.  parts  — /lOVz- 

•  I  will    alway    glve    thanks.    Verse,    A,    voc. 

score   1/9,  voc.  parts  — /9. 
Let  my  complaint  com«  before  Thee.  Verse, 

8  oi-T,  voc.   score   1/3,  voc.   parts  — '/l^jz- 
Lake  as  the  hart.  Verse,  T,  voc.   score  1/3, 

voc.  parts  — /9. 

■  The  Lord  is  füll  of  conipassion.  Verse,  AB, 

voc.   score   1 — ,  voc.  parts  — /7V2- 

■  The  Lord  is  King.  Verse,  B,  voc.  score  1/0, 

voc.  parts  — /W/i,  ATB,  voc.  score  2,6, 
A'oc.  parts  1/ — . 

•  The  Lord  is  my  light.  Verse,  AB,  voc.  score 

1/9,  voc.  parts  1/ — . 
-The    Lord    liveth.    Verse,    ATB,    voc.    score 
1/ — ,  voc.  parts  — ,6. 

■  Lord,  teach  us  to  number  our  days.  Verse, 

T,  voc.   score   2/3,  voc.   parts   — /KH'^- 

■  Lord,  Thou  hast  been  our  refuge.  Verse,  AT, 

voc.  score  4/3,  Chorus  parts  2/4V2- 
-Lord,    what   is   man?    Verse,    A,   voc.    score 

1 — ,   voc.  parts  — /l^ii,  8T,  voc.   score   1/3, 

voc.  parts  — /9. 
■Lord,    who    shall    dwell?     Verse,    4    voices, 

voc.   score   1/6,   voc.  parts   1/ — . 
-O  be  joyful   in  God.   Verse,  AB,  voc.   score 

1/3,  voc.   parts  — J9. 

-  O   be   joyful    in   God.    Verse,    4  voices,   voc. 

score  5 — ,   Chorus   parts    1/6. 

-  O  give  thanks  unto  the  Lord.  Verse,  SATB, 

voc.  score  2/ — ,  voc.  parts  1 — ,  8  voic. 
voc.  score  2/6,  voc.  parts  2/ — . 

-  0  praise  our  God,  ye  people    ( Final  Chorus 

from  ,,0  be  joyful  in  God"  )    — /4. 

-  0  praise  the  Lord.  Verse,  8ATBB,  voc.  score 

1/6,  voc.  parts   1/ — . 

-  0  praise  the  Lord,  all  ye  that  fear,  8,  Quart. 

— 08   Ditson. 

-  0  sing  unto  the  Lord.  Verse,  8B,  voc.  score 

2/ — ,  voc.   parts   1/ — . 

-  0  where  shall  wisdom.  Verse,  8 8 A.TB,  voc. 

score  2 — ,  Svo  — /6,  voc.  parts  1/1^  o»  mix. 
A'oic.  with  Org  — /8  n  Augener. 
-A  Pastoral   HjTiai,   8 ATB,   voc.   score   — '6, 
voc.  parts  — 6. 

-  Ponder  my  words.  Verse,  <S,  voc.  score  2/ — , 

voc.  parts  l/lVa^ 


-  Praise  the  Lord,  ye  servants.  Verse,  T  or  8, 

voc.  score  1/3,  voc.  parts   1/3. 

-  Remember,    O    Lord.    Treble     Chorus,     voc. 

score  1/ — ,  Svo  — ■/IV25  voc.  parts  — jA^U. 

-  A  roving  life  4/ —  Williams. 

-  Save    me,    O    God,    8 ATB,    voc.    score    1/ — ; 

voc.  parts  — /6. 

-  Sing,    0    heavens.    Verse,    ATB,    voc.    score 

1/9,  voc.  parts  — /IOV2. 

-  Sing  praises  to  the  Lord.  Verse,  ATB,  voc. 

score  1/9,  a'oc.  parts  — /IOV2. 

-  Sing  unto  the  Lord.  Verse,  T,  voc.  score  2/ — , 

voc.  parts  — ilO^U- 

-  Solomon,    Softly    rise     o    southern     breeze, 

SCTB  with   Chor,   ad   lib.    1/ — n  Augener. 
-Sonata     in     Amaj.     (G.    Jensen),     P2V 

1, —  n   Augener. 
-Sonata,  Adagio  and  Allegro,  2rP   (H.  Tol- 

h  u  r  s  t)     3/ —   Donajoicski. 

-  The  sorrows  of  my  heart,  88  — /3. 

-  Suite  from  the  12  Sonatas,  2VVcBass  with 

Va  part  (C.  Hubert  Parry),  score 
3 — n,  parts  ä  1/6  n,  (Orchestral  Jour- 
nal  44),   Strings   6 — n  Williams. 

-  Teach  me,  O  Lord.  Verse,  A,  voc.  score  1/3, 

voc.   parts  — /7V2. 

-  Turn   Thee   unto   me.   Verse,   A,   voc.    score 

1/ — ,  Voc.   parts  — /7;V2- 

-  Under  the  Lindens,  polka  — 30  Ditson. 

-  Turn  Thee  imto  me.   Verse,   88,   voc.    score 

1/3,  A-oc.  parts  — /9. 

-  Wherewithal     shall    a    yoimg    man.     Verse, 

88 ATB,    voc.    score    1/3,    voc.    parts    1/1%. 
Boyd,  Annie  Laurie.  88 AB  (Beacon  Ser.  voc. 
Select.  142)    2—  Silver. 

-  The  great  worlds   fair  — 40  White. 

-  Recessional,  SATB  (Beacon  Ser.  Voc.  Select. 

141)    2.50    Silver. 
Boyd    Chas.    E.    Christmas    bells,     SA    — 02 

Ditson. 
-The  Emigrant's   Song,   SA  — 02   Ditson. 

■  Lvenning  on  the  sea,  8A  — 02  Ditson. 

-  Kettle  on  the  crane  — 35  Ditson. 

-  Little  by  Little,  SA  —02  Ditson. 

Boyd    Edwin     and    Charlie    Dean,     There's 

air  2, —  n   SheOrd. 
Boyd  John  R.  Theta  Delta  Chi,  waltzes  — 50 

Fischer. 
Boyd  Mand.  Plinkety  Plunk  4/ —  Ascherberg. 
Boyd    William,    Alice's    adventures    in    won- 

derland,   The  Songs   from   1/ — . 

-  The    Children's    garland.    Seven    choice    set- 

tings  of  some  old  rhymes  1/ —  Weekes. 

■  The  Jabberevock,  P  4/ —  Weekes. 

-  Onward    Christian     soldiers,     Hymn    — /IV2 

Xovello. 

-  Songs    for    children,    Containing    eleven    1/6 

Weekes. 

-  Through   the  looking-glass,  the  Songs  from, 

Lewis  Carroll   1/ —  Weekes. 

-  A  wreath  of  Songs  for  children,  containing 

„Alice       Adventures       in       Wonderland", 

„Through  the  Looking  Glass",   „Songs   for 

Children"    and    „Children's    Garland"    3 — 

Weekes. 
Boyde  Carl,  op.  4  N.   1.  Laß  mich  nicht  im 

Dienst  ermüden,   acc.   Org(H),  Gebet  — SO 

Kle77im. 
-5    Drei    Lieder,    SATB,    Part,    St    ä  1—   R. 

Pabst. 
-6  Zwei  Weihuachtslieder :    1.  Sel'ge  Stunide! 


I 


Boyde  C.  op  6 


—  1029  — 


Boyneburgk  F.  v.  op  6 


m.  VP(Org)  1 — .  Nr.  2.  Weihnaclitsmiette: 
Zitternder  Glockenschall  haucht  in  die 
Nacht,  — 75   Mersehurger. 

-  3  stimm.    Choral-Buch    — 60    Merseburger. 
Boyde      Edwin,      Football      Referee     2/ — n 

Francis. 

-  Whoa,  Alice !  Where  art  thou  ?  4/ —  Francis. 

Boyden    Georgie    H.  Las  Cantaranas,   schot- 
tische — 40,   (American  Star  Journal  341) 
Milit.  Band  — 50  n  Fischer. 

-  Cupid's  wedding,  P  — 50  Ditson. 

-  Cupid  was  at  the  oar  — 40  Ditson. 
•  Dorda,   Gavotte  — 40   Fischer. 

-  El   oapitan,   marche   militaire   — 35    Ditson. 

-  Good  morning,  song  and  dance  — 40  Ditson. 

-  Land  of  the  rocking-chair  — 35   Ditson. 

-  Passion's    conflict,    grand    fantasie,    P   — 60 

Ditson. 
Boyden  &   Nichols,  Just  a  bit  of  heaven  in 

her  eyes  — 50  Stern. 
Boye   J.   op.   17    Tarantel   og  Vals,    P   1.75 

Wamsen. 
Boye   M.  La  Donzella  3 —  Bornemann. 
Boye   Victor,   op.   17  Spinn,   spinn,  Fantasi, 

P  — 50  ISlordisk  Musikforlag. 

-  19   Melodi-Buket   af   danske   Sänge,   P    1.25 

Nordisk   Musikforlag. 

-  En   Juledr0]n.    Fantasi   over   Julesalmer,    P 

1 —   'Nordisk   Musikforlag. 
Boyen  Cli.  liaad  eens  Vaders   1 —  Faes. 
Boyer,  Beaurepaire,  pas  red.  Harm  ou  Fanf 

1.50  n  Metzner. 
-La  Brise,  polka  3 —  Sulzbach. 

-  Chevreul,    pas    red.     Horm    ou    Fanf    1.50  n 

Metzner. 

-  Gälte    Frangaise,     marche,     Harm    et    Fanf 

1.50  n,  Cond.  — ^25  n,  p.  Pist  solo  — 10  n 
Ma/rgueritat. 

-  L'Infortune,  pas  red.  Harm  3 —  n  Evette. 
-Marche   des   cigales,  P  5 —   Gounin. 

-  Margiierite     d' An  Jon,     marche     triomphale, 

Harm  ou  Fanf  3 — n   Metzner. 

-  Souvenir  d'Angers,  Fant.  Harm  4 —  n,  Fanf 

3 — n,  Cond.  — 50  n  Margueritat. 
Boyer  A.  La  Baugeoise.  Musique  milit.  2 — n 
Metzner. 

-  Moustille,   polka   1 —  n   Metzner. 

Boyer   C.   L'Abbe.    Ave   Maria,    4  voix,    Org 
ad  lib.    1 — n  Muraille. 

-  Da   Pacem   ä    3  v.    eg.    Org    ad    lib.    — 75  n 

Muraille. 

-  In    nomine   Jesu,   4  voix   mix.    Org    ad    lib. 

1.25  n  Muraille. 

-  O   Sacrum  convivium,   3  voix   ineg.   Org    ad 

lib.    1 —  n    Muraille. 

-  Petit   Jesuei,   pour   S  solo   et  petit  ehoeur   ä 

l'unisson,  avec  Org  ou  P  — 80  Bertram,. 

-  Pie    Jesu    ä  4  v.    inög.    Org    ad    lib.    1 —  n 

Muraille. 

-  Sub  tuum  praesidium,   4  voix,   Org   ad   lib. 

1 — n   Muraille. 

-  Tantum  ergo  et  genitori,  3  v.  d'homme,  Org 

ad   lib.    1 — n  Muraille. 
Boyer  Edmond,  Berceuse,  VP  1.70  n  Eöchly. 

-  Cante  au  Saint  Enfant  Jesus,  choeur,  2  voix, 

P  —30  Köchly. 

-  Dgfile  du  33e   rägiment,  pas   red.   Harm  ou 

Fanf  3 — n  Evette. 

-  Jacques-Coeur.    Pavane,    VP    1.35  n   Köchly. 

-  La  Joie  du  jeime  violoniste.  Trois  morceaux. 


VP:  1.  Andante.  2.  Menuet.  3,  Barcarolle, 
ä  1.25  n  Weiller. 

-  Pensee  d'xme  jeune  fille,  V  1.35  n  Köchly. 

-  Tennis-marche,  0  av.  P  cond.   1.50  n  Bajus. 
Boyer  G.  and  B.  Godard,  Ballet  d'autrefois, 

Petite  Scene.  (Old  World  Ballet.)  For 
Pantomime  and  Voice  2/6  Williayns. 

Boyer  J.  Les  Hirondelles,  mel.  6 —  Lemoine. 

Boyer  L.  A  la  Nuit  1.35  n,  Gh.  s.  — 35  n 
Labonde. 

-  Amour    et    Tondresse,    valse    lente    Quint.  ä 

Cordes  av.  P  cond.     L.  Paroche. 

-  Ariane,   ouvert.   de   concert,   Horin  ou   Fanf 

(Conduct.    seul)     1 — n   Pares. 

-  Ballade     des    nymphes.    Pizzicato,     Quint.  ä 

cordes  av.  F  cond.  L.  Parodie. 

-  Berceuse,   VP   1.70  n  Klein. 

-  Chanson  3 —  Neveu. 

-  De    Chätenay    ä    Robinson,     Fant.     P     5 — 

Neveu. 

-  La    Grotte    de    Massabielle,     ouv.-symphon. 

Hai'm  4 — n,  Cond.  — 50  n  Margueritat. 
-La   Perle   de   Moscou,   mazur    5 — ,    0    2 — n 
Neveu. 

-  Stella,   ouvert.    de   concert,   Harm   ou   Fanf 

4 — ^n  Margueritat. 
Boyer  P.  M'aimeras-tu  — 20  n  Bornemann. 

-  Lourdes,  pas  red.  Harm  3 —  n,  Cond.  — 50  n, 

Fanf  2.25  n,  Cond.  — 50  n  Pares. 
Boyer  Th.  Les  Bords  du  Rhone,  Fant.  Harm 

ou  Fanf,  Part  9 — n  Evette. 
-La   fiancee,    polka-mazurka    1.75  n    Gallet. 

-  Grillon,   pas   red.   Harm   ou  Fanf  av.   Tam- 

bours et   Glairons,  Part  3 —  n  Evette. 

-  Leda,  polka,   Harm  ou  Fanf  av.  Pist,  Part 

3 — n  Evette. 

-  L'Ocean,     valse    6 — ,      Harm,     Part     6 —  n 

Evette. 

-  Reveuse,    mazurka,    Harm     ou    Fanf,    Parti 

3 — n  Evette. 

-  La   Vallee     de   Drac,    ouv.    Harm   ou   Fanf, 

Part  6 — n  Evette. 
Boyes    F.    C.     Benedictus,    qui    Venite     and 
Agnus  Dei  in  F  — /3  n  Vincent. 

-  Communion  Service  in  B  flat  1/ —  n  Vincent. 

-  Kyrie  Eleison,  eight  settings  — ß  n  Vincenl. 

-  Magnificat     and    Nunc    Dimittis     in     B  flat 

— /4  n  Vincent. 

-  Te  Deum  La  udamus  in  A  — /3  n  Vincent. 
Boylcareos   K.  Erato,  polka  — 40  Fexis. 
-Polka    mandolinata,    Perikol,    Bals    Perikol, 

Gia  sena  geruci  hapala,  La  minore  (PTiy- 
uiison)  asplaeluii,  Klais,  na  den  to  niar- 
tyras,  Antihoula,  Mparmpathodoris,  Mand 
— 60  Fexis. 
Boyle  iVIrs.  C.  A.  Euridice,  valse  brilliant 
— 65  Summy. 

-  One    morning     very     early      ( The    maid    of 

Bedlam)    1/— n  Augener. 

-  On  the  Mississippi,  2Banjos  — 35  Ditson. 

-  Sounds   froni   Mexico,   waltzes   — 35   Ditson. 
Boylston    Club    Collection,     TTBB    -—75  n 

Ditson. 
Boymond  A.  Le  Cheval  de  bronze  (Aviber), 

ouv.  Harm,  Part  12 —  n  Evette. 
Boyneburgh  Fr.  v.  Shakespeare-Lieder,  Nr.  6. 

Lied  der  Elfen,  Duett  — 60  Andre. 
Boyneburgk   C.   v.   Variationen,   B-dur,  PGl 

1 —  n  Breitkopf. 
Boyneburgk    Fr.  v.   op.   6  Sechzehn   Walzer, 
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9  Ecoösaisen  und   1  Sauteuse,   P    1 — n^   0 
1 — n  Breit  köpf. 

-  7    Zwölf    Walzer    u.    8  Ecossaisen,    P,    0    ä 

1 — n   Breitkopf. 
-8  Introd.   et  Variatious    (G)    sur   un   theme 
fav.  d'rAmor  marinaro,  Vc  m.  0  2.50  Hof- 
meister. 

-  10  Introduction  et  Variations  sur  un  thfeme 

de  Weigl,  Gl  av.  0  (B-dur)  3—,  av.  P 
1.50  Sinirock. 

-  1 1    Zwei  Polonaisen,  6  Walzer  und  6  Ecos- 

saisen,  PFUT)    1 — n,   Ol — n   Breitkopf. 

-  12  Sechs  Lieder  für  junge  Freundinnen  des 

Gesanges  m.  leichter  Begleitung  (2.  Samm- 
lung) 1.25  Hofmeister:  „Rädchen,  Räd- 
chen, gehe."  „Fleißig  mußt  du  spinnen." 
„Die  Unschuld  bringt  Freude."  „Die  Mut- 
ter, die  gute."'  „Vater!  deine  Gabe."  „Fröh- 
lich wollen  wir  denn  sein." 

-13  Sechs  Märsche,  Ifms  1 — n  Breitkopf. 

-14  Zwei  Lieder  mit  Varia t.  Yc  m.  0[P) 
1 — n  Breitkopf. 

-  15   Zwei   Polonaisen,    1   Kotillon,   6   Walzer, 

5  Ecossaisen,  -^ms,   0  ä  1 — n  Breitkopf. 

-  17   Sechs   Lieder    f.   junge   Freundinnen   des 

Gresanges  (3.  Sammlung)  1.50  Hofmeister: 
Am  Morgen:  „Hin  ist  nim  die  Ruh'  der 
Nacht."  Aus  der  schönen  Magalone: 
„Rausche,  rausche  weiter  fort."  Hochzeits- 
lied: „Wir  gingen  und  sagen."  Die  drei 
Blümchen:  „Drei  Blümchen  in  meinem 
Garten  blüh'n".  Fi-ühlingslied  eines  Land- 
manns: „Seht  meine  lieben  Bäume  an." 
Am  Geburtstage  des  Vaters:  „Laßt  die 
Blumen,   die  uns   blüh'n." 

-  18  Zwölf  Walzer,  4ms   1.50  Breitkopf. 
-19   Potpourri,  PFl   1 — n  Breitkopf. 

-  20  Dreizehn  Tänze,  4^ns  1 —  n  Breitkopf. 

-  23   Zwei  Polonaisen,   2  Kotillons   u.   4  Wal- 

zer, 4^ns  1 —  n  Breitkopf. 
-Sieben  Gesänge  (1.  Sammlung)  1.50  Hof- 
meister: Am  Alpensee  gesungen:  „Sanft 
wie  diese  tiefe  Welle."  Die  Erscheinung: 
„Ich  lag  auf  grünen  Matten."  Die  Wahr- 
heit: „In  den  höh'ren  Himmelsräumen." 
An  den  Frühling:  „Willkommen  schöner 
Jüngling."  Die  Ferne  der  Zukunft:  „Kennt 
ihr  das  Land."  Grablied:  „Auch  des  Edlen 
schlummernde  Gebeine."  Auf  ein  Lauten- 
band:   „Ich  möchte  Ida's   Laute   sein." 

-  Gr.   W^alzer    1 —  n  Breitkopf. 

Boynton    Lizzie    F.     Haven     of    Rest     — 40 

Qoggan. 
Boyrau    E.  Labbe:   Amour  et  printemps,  ro- 

mance  1 —  n. 

-  La   cabaret,    Ch.  s.   — 20  n   Bornemann. 

-  Le   captif   delivre,    romance   — 20  n. 

-  Conseils   ä  des  jeunes  mariös,  rondeau  20 — n. 

-  Le  dernier  aveu  1 —  n. 

-  Eudormez-vous,      petits     enfants,      romance 

1— n. 

-  La  fete  du  bon   Dieu.  romance  — 20  n. 

-  La   france   guerrifere,   chant   national    1 —  n. 

-  Le  galant  Auvergnat.  Av.  parle  1 —  n,  Ch.  s. 

— 40  n  Bornemcmn. 

-  La  grauge,  chant  rustique  1 —  n. 

-  Pour  un  regard  — 20  n. 

-  Le  prender  amour  1 —  n. 

-  Jje  re\  eur,  melodie  — 20  n. 

-  La  rose  blanche,  romance  1 —  n. 


-  Le   verre   de   Marceau.     Ch.    patriot.    1 —  n, 

Ch.  s.  — 35  Puigellier. 
•  La  voix  de  peupliers    1 —  n,   Ch.  s.    — 35  n 

Puigellier. 
Boyrer    W.    Hungarian    March,     4'>^s    — 75 

üitson. 

-  On  Prancing  Studs  March,  J^ms  — 80  Pond. 

Boyrie   R.     Quand    les    roses    s'effeuilleront. 

Dorey. 
Boys  and  Girls,  Quadr.   (Hart's  Cheap  Music 

801)  — /2  Pitman. 
Boys,   I've  won  a  Prize  2/ —  n  Sheard. 
Boys    of  Merry,     England.      (Hart's    Cheap 

Music  650)    — /2  Pitman. 
Boys,    She's    a  Dream    2/ — n   Sheard. 
Boys    who    never    go    home    tili    morning 

2/ —  n  Sheard. 

Boyse  Arthur,  Fifteen  Chants  — /2  Novello. 

-  Postlude,    Org    2/ —   Novello. 

-  Scherzo,   Org  2/ —  Novello. 

-  Transcriptions,    Org,    Novello :     1.  La    Rgve 

(Gölte  r  mann)  1/ — .  2.  Schlummerlied 
(Otto  Booth)  — /6.  3.  Wiegenlied  (Hau- 
ser) — /6.  4.  Canon  (Schumann)  — ß. 
5.  Mourning  (Schumann)  — /9  6.  A 
Round  (Scluunann)  — /6.  7.  Trärmierei 
(Schumann)  — j6.  8.  The  Angel's  Sere- 
nade (Braga)  1/6.  9.  Andante.  Third  So- 
nata (Schubert)  1/ — .  10.  Prayer  (Gor- 
digiani)  1/ — .  11.  Ave  Maria  (Cherubini) 
1/ — .  12.  Serenata  (Moszkowski)  1/6.  13. 
Adagio.  Symphony  in  C  (Haydn)  2/ — . 
14.  Andante.  Grand  Duo,  op.  25  (Golter- 
mann).  15.  Largo  Cantabile.  Symphony 
in  D  (Haydn).  16.  Allegi-etto  quasi  Andan- 
tino  7th  Sonata  (Schubert).  17.  Miauet. 
Organ  Concerto,  N.  4,  2nd  Set  (Handel). 
18.  Andante  Tranquillo  (Bennett).  19.0h! 
for  the  wings  of  a  dove  ( Mendelssohn )i^  ä 
1/6.  20.  0  rest  in  the  Lord  (Mendelssohn) 
— J6.  21.  If  with  all  your  hearts  (Men- 
delssohn) — /9.  22.  Lord  God  of  Abraham 
(Mendelssohn)  — /9.  23.  Woe  unto  them 
(Mendelssohn)  — /6.  24.  Andante  Animoso 
(Romberg)  1/6.  25.  War  March,  Athalie 
(Mendelssohn).  26.  Ever  blessed  child, 
Athalie  (Mendelssohn).  27.  Heaven  and 
the  earth  display,  Athalie  (Mendelssohn). 
28.  Le  desir  ( M.  Hauser ) .  29.  Be  not  afraid 
(Mendelssohn)  ä  1/6.  30.  Nocturne  in  E 
flat  ( Chopin )  1/ — .  3 1.  Romance  in  G  ( Bieeth- 
hoven)  1/6.  32.  Noel  (Adam)  1/—.  33. 
Nocturne  (Tschaikowsky)  1/ — .  34.  Pil- 
grim's  March  (Mendelssohn).  35.  Adagio. 
Quartet  in  G  minor  (Spohr).  36.  Minuet 
and  Trio.  Symphony  in  D  (Haydn).  37. 
Andante  cantabile.  Symphony,  C  minor 
(Havdn).  38.  Mimiet  and  Trio.  Octet 
(Schubert).  39.  March  of  Israelites,  Eli 
(Costa)  ä  1/6.  41.  Morning  Prayer,  Eli 
(Costa)  1/ — .  42.  Hear  my  prayer.  Eli 
^  Costa)  1/ — .  43.  Barearolle,  4th  Concerto 
(Bennett)  2/ — .  44.  Chorus  of  Angels,  Eli 
(Costa)   — /'J.    45.  Nazareth   (Gounod)    1/6. 

Boysen  Nicolaus,  Du  und  ich.  Walzerlied 
1.20   Heins. 

-Neapolitanisches  Liebesständchen:  „Mach 
auf  mein  Liebchen"    1.20  Heins. 

-0  seiige  Kinderzeit:  „Jüngst  träumt'  ich 
von  seliger  Kinderzeit"    1.20  Heins. 


Boyson  A.  Here  Lord 
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Boyson  Ambrose,  Here  Lord  we  oifer  Thee. 
Hymn  — /3  Novello. 

-  The   silent   voices.   Hymn   — /4    Novello. 

-  Sleep    thy   last   sleep.    Hymn   — /4    Novello. 

-  Vespers    (on   Card).   Hymn   — '11   Novello. 
Boy  that  takes  the  bisquit  -1/ —  Dean. 

Boyton    E.    M.      Seales     and     Arpegglos,     V 

2/ — n  Chanot. 
Bozek  Fr.  A.  Hoffmann:   op.  37  Elfenreigen. 

Impromptu-Polka  — 60. 

-  38  Le   diable  boiteiix.   Polka  — 54. 

-  39  Chant  guerrier  de  Montenegrins.  Caprice 

P  — 90  Hoffinann. 
-41     Sitta-Galopp    —84. 
-42    Salonblüten.    Quadrille    1.20. 

-  43    Die    Gemütliche.     Polka- Mazurka    — 60. 

-  44   La   Parisienne.     Polka-Mazur   — 84. 

-  45    L'inconstance.     Quadrille    1.50. 

-  46   Die    Sarmaten.     Polka-Mazur   — 60. 

-  47    La    fleurette.     Polka   trembl.    — 60. 

-  48   Klangfiguren.     Polka   trembl.   — 60. 

-  49  La  dithyrambe.    Galopp  — 60. 
-50  Das   Nordlicht.   Walzer    1.36. 

-  51    La   fleur   d'Espagne.    Polka-Mazur   — 60. 
-52   Austria.     Walzer    1.36. 

-  53   Le  rgve  d'une  lille.    Impromptu.    Polka 

trembl.   —90. 

-  Campanella.     Polka   — 54. 

-  Colibri.    Polka  trembl.  — 54. 

-  Gabrielen-Polka-Mazur    — 84. 

-  Le  petit  Kobold.   Galopp  brill.   — 54. 
Bozsanyi   F.  Die  Söhne  der  Arbeit.    Marsch- 
lied  1.25,  Volksausgabe  — 16  PawUska. 

Bozzano     Emilio,     op.    55     ün    desto    2 — 
Mariani. 

-  57    L'Ombra,    di    Flotow,    Illustrazione,    P 

4 —  MariO'ni. 

-  60   II   marinaio   ligure,   T  Bar  4 —  Mariani. 

-  Un  'addio.  Melodia,  P  4 —  Venturini. 

-  L'addio  del  soldato  2.25  Ricordi. 
-Djem    la     Zingara:      Ballata,    pari   a 

fior  che  sullo  stello,  S  2.50,  Sinfonia,  Ifma 
6 —   Mariani. 

-  L'esule  2 —  Mariom,i. 

-  Faseino.  Valzer  chante  6 —  Mariani. 

-  Fra  le    tue    braccia.      Valzer     chanta     6 — 

Mariani. 

-  La   Gioconda.     Impressioni,   P   5 —  Ricordi. 

-  Primavera  3.50   Mariani. 

-  Se  .  .  .    Stornello-Serenata    3 —   Ricordi. 

-  La  Viola,  MB.  T  2.50  Ricordi. 

-  Visione.    Ispirazione  pianistica,  P  4 —  Ma- 

riani. 
Bozzelli,  Inno  per  le  Auguste  Nozze  delle  rö. 
2 — n   C'ottrau. 

-  Non  &  tornato  — 50n    Cottrau. 

-  Verrä  — 50  n  Cottrau. 

Bozzelli    G.  Ad  una   Stella   2.50  Ricordi. 

-  Caterina  Di  Belp.  Melodramma.  Scena-,  Reci- 

tativo  e     Duetto   Caterina   6  G«rardo,   per 

S.  Bar  5 —  Ma-riani. 
-Esulando!  S.MS  ä  3.50  Ricordi. 
-Idillio,   ilP   4—  Ricordi. 

-  Loving   in    vain    4/ —    Ascherberg. 

-  Madama    dint'u    Pallone   — 50  n    Cottrau. 

-  Mia !   MS.  B  con  VcP  4 — ■  Maricmi. 

-  Notturno  per  Bar  2 —  Mariani. 

-  Una   Primavera   a  Moncalvo.      Album    18 — 

Ricordi:  N.  1.  Tristis  est  anima  3 — . 
N.  2.  Crepuscolo  2.50.  N.  3.  Visione  3 — . 
N.  4.  Vieni!   MS.  T  4 — .  N.  5.  Kivelaaione, 


MS.  T  2.50.  N.  6.  Invito  3.50.  N.  7.  La 
Festa  Nazionale.  Inno-Coro  a  due  voci 
5—. 

-  Ricordi  di  Grena :   N.  1.  Non  t'ho  scordata. 

Romanza  2 — .  N.  2.  Addio  sul  tramonto. 
Melodia    1.75   Ricordi. 

-  Rispetto  2 —  Ricordi. 

-  Un  saluto  a  Bergamo.  Album  12 —  Ricordi: 

N.  1.  Tecla.  Recitativo  e  Romanza  3 — . 
N.  2.  Margherita  all'arcolajo.  Melodia  2 — . 
N.  3.  II  Tramonto.  Romanza  3 — .  N.  4. 
Pur  non  t'abborro.  Romanza  3.50.  N.  5. 
Mesoetemi    il  vino.    Brindisi    3 — . 

-  Spartenza  !      Siciliana :      Äff  rittu     cori    mio 

(siciliane  et  ital.)     3.50    Ricordi. 

-  Speranze  e  Palpiti.  Album  in  chiave  di  sol. 

N.  1.  Vendo  fiori.  Romanza.  2.  Ramo  di 
mandorla.  Stornello  ä  1.50.  N.  3.  II  Tro- 
vatore.  Serenata  1.25.  N.  4.  Aniami  e  taci. 
Romanza  1.50.  N.  5.  La  fanciulla  del  popolo 
tradita.  Stornello.  6.  Non  c'e  piü.  Sere- 
nata ä  2 —   Venturini. 

-  Te  sempre  amar !    S.  MS  ä  2.50  Ricordi. 
Bozzelli    V.     Senz'amore,     nenia    autunnale. 

Forlivesi:  MandP,  VcP  ä  4 — ,  Mand(V)G 
3—,  2Mand.P  4.50,  2Mand(V)P  5—,  2Mand 
{V)G    3.50,    2Mand{V)MandolcG    4—. 

-  Sogno  lontano,   reverie,  P  3 —  Forlivesi. 
-Visite,  andantino^  P   1 —  Forlivesi. 
Bozzolo   E.  op.  30  Galop  1,25  Ricordi. 

-  31    Dolee  posa,  P   1.50  Ricordi. 

-  32   Carla,  P   2 —  Ricordi. 

-  Bella  sei   come  un   angelo.    Canto   popolare, 

P  1.50  Ricordi. 

-  D  o  n  C  a  r  1  o  s    ( Verdi ) .   Airs :    1.  Mort  de 

Rodrig\ie,  grande  scfene.  2.  Air  de  Philippe, 
introduction  dramatique,  EP  ä  2 —  Mustel. 
-Force  du  Destin.    Symphonie.    (Verdi),  HP 
6 — n  Mustel. 

-  Fratellanza,  P   1.25  Ricordi. 

-  Mazurka   1.50  Ricordi. 
-Paina,  P  1.25  Ricordi. 

-  Sovico,   P    1.25   Ricordi. 

-Stella    del    Nord.     Preludio  e  Preghi- 
era.     Trascr.    HormonieflP     4 —    Ricordi. 

-  Trio    al   piccione   al    Castello    di    Carimate,. 

P  4 —  Ricordi. 
Bozzone   M.  Marianna,  P   1.50  Mariani. 
Bozzotti   E.  Soupir  3 —  Ricordi. 
Bozzotti   G.  Perdonami,  madre  mia!   Preghi- 

era,  P    1 —  Haslinger. 
B — r  &  B — r,    Skjut-Skols-Polka,    Jfins    — 50 

Elkan. 
Brabangonne,    la       (Gesang     der     Belgier). 

Chant  national  — 75,  Marche  nationale  — 50 

Schott,  — 20  F.  Siegel,  4ms  — 75,   Z    (Fr. 

Gutmann)    — 50  Schott. 
Brabham    J.   Benedicite,   to  a  proper   Chant, 

— /2  Novello. 
Braby  Agnes,  Come  unto  Hirn.    Sacred  song 

4/ —  Ashdown. 
Bracaglia,    Primo   bacio,    Mand    2 —   Calace. 
Braccer   A.     L'Amicizia.     Mazurka   di    Con- 

certo   2.50   Ricordi. 
- 1  bagni  marittimi.   Schottisch   1 —  Maria/ni. 

-  Caprice  romantique,   P   3.50   Ricordi. 

-  La  Meditation.    Fant.   P   3.50  Ricordi. 

-  11  primo  pensiero.    Schottisch   1 —  Mariani. 
Bracchetto   G.      Brezze    Americane.      Mazur 

2.50   Mariani. 

-  Corinna.    Mazur   2 —  Mariani. 


Bracchetto  G.  Eaffaela 


—  1032 


Brache  L.  Long,  lotig  ago 


-  Raffaela.    Mazur   1.50  Mariani. 

-  Un  saliito  oltre  mare.    ^lazur  2.50  Marüini. 
Bracci,   Farfaliina   vede    fanfarista  moderne. 

-  Guglielmina,    vedi    fanfarista   moderne. 
Bracci-Nicolosi    F.   op.   14  Norma.    Finale 

variato,  P   2 —  Ricordi. 

-  22  Barcarola :   Voga,  vogo  o  Marinaro   1.25 

Ricordi. 

-  ]ja  Prec-e   1.50  Ricordi. 

Bracco  C.  A.  op.  64  Xinetta,  mazurka,  P, 
i/(F),  Fl  ä  — 75n,  M(V)P,FIP  ä  1— n. 
M{y)Chit,  FlChit  ä  75  n,  V(M)FIP  2M 
(V)P  ä  1.25  n,  2M{T)Chit,  V{M)FlChit 
ä  1 — n,    0    1 — n    Ricordi. 

-  77   La    Bandiera   tricolore   italiana,   ilarcia 

milit.   0    1 — n   Ricordi. 

-  81   Graziosa,  mazurka  1 —  Ricordi. 
-82   Biricliina !  !    polke    1.25   Ricordi. 

-  83    Storiella.      Capriccio    earatteristico,     P 

2 — n  Ricordi. 

-  Alice.    Mazur   2 —   Mariani. 

-  Armonia,   marcia   — 20   II  Mayidolino. 

-  Bebe,   polka    1.50   MaHoni. 

-  Brezze   marine,    valzer   — 20   II    Mandolino, 

-  Capricciosa.    gavotta,   P    3 — ,    M(V)P    4 — , 

MiV)Chit  ?,—,  2M{V)P  4.50,  2M{V) 
Chit  3.,50,  2M(V)MmdoIoncP  5—,  2M(V) 
MandoloncChit  4 —  Forlivesi. 

-  Chimere   dorate,   valzer  — 20   II   Mandolino. 
-Ciäo!    P   2—  Ricordi. 

-Elegia.  M{V)P  1.50  n,  MIT)  Chit  1.25  n, 
2M{y}P  1.75  n,  2M(V)Chit  1.50  n,  2M 
(V)MaP  2— n,  2M(r)MaChii  1.75  n  For- 
livesi. 

-  Genova   JMarinara,    0    1 — n    Ricordi. 
Hommage  ä  Waldteufel,  suite  de  Valses  5 — 

Mariani. 

-  lo    ti    vorrei     baeiar !      Sei-enata-Eomanza, 

ilf-S'   o  T  3—   Ricordi. 

-  El   Matador,   valzer,    2MMa,    Castagnette    e 

tamburclli  — 15  //  Concerto. 

-  Mesti  Ricordi,  mazurka  — 20  II  Mandolino. 
-Metta,  polka    1.50  Mariani. 

-  Milano   Artistica,    0    1 —  n   Ricordi. 

-  Notte  stellata,  sei-enata  — 20  //  Mandolino. 

-  Pioggia  di  fiori,  vedi  fanfarista  moderne. 

-  Romanza  senza  parole,  P  3 — ,   M  (  V)P,   Tc 

P  ä  4—.  MiV)Chit  3—,  2M{T)P  4..50, 
2M{V)Chit  3.50,  2Miy)2IaP  5—,  2M(V) 
MaChil  4 —  Forlivesi. 

-  Serenata,  2MChit  — 15  II  Concerto. 
-Souvenirs    d'un    concert,    Serenade,    M(y)P 

4—,    M(Y)Chit    3—,    2M(Y)P    4.50,    2M 
(V)Chit    3.5(^    2M(V)MaP    5—,    2M(Y) 
MaChit   4. —  Forlivesi. 
Bracewell    W.     Academy     Piauoforte    Tutor 
5/ —  Keith. 

-  Mermaid   polka    1/6   Hopuood. 
Bracey   Gertrude,  Hearts  4/ —  Williams. 
-Lullaby    4—    Willcocks. 

-  Violin  Album  2  6n  Weehes. 

Brächet  L.  Gordon  -.  Abendklänge  von  den 
Alpen,  Z  —40. 

-  Abschiedslied,  Z  — 40. 

-  Ach  u-ie  ist's  möglich  dann,  Z  — 25. 

-  Aime,   schottische,   G  — 25. 

-  Alpine  Lassie,  mazurka,  G  — 20. 

-  Amalia-Walzer,    Z   — 35. 

-  Amor  e  vita,  waltz,  G  — 25. 

-  Amor   Polka.   Z   — 25. 

-  An  Adelheid,  Z  — 40. 


Ännchen   von   Tharau,   Z   —^0. 

Apollo  Polka.  Z  —35. 

Apollo,  schottische,  G  — 25. 

Arzelia,   waltz,   G  — 25. 

Aus  dem  letzten  Fensterin,  Z,  Nr.   1  — 25, 

Nr.   2  —40. 
Bella   Flora,  mazurka,   Gf  — 25. 
Bicycle,  Galop,   G  — 25. 
Bijou,  polka,   G  — 25. 
B  o  h  e  m  i  a  n  Girl,  Then  you'll   remember 

me,  G  — 25. 
Boulaiiger  March,  Z  —25,  G  —15. 
Carrie's   Delight,   schottische,   G  — 25. 
Cashnian,   Z  — 35. 
Champagne,   polonaise,   G  — 25. 
Chapel,  Trant-cr.   (C.  Kreutzer),  G  — 25. 
Choral,  G  — 25. 

Collection  of  Guitar  Musie  —50. 
Concert  Polka,   Z  —35. 
Cornet   Quickstep,   Z  — 35. 
Darling  Polka,  Z  — 25. 
Desdemona-Walzer,   Z   — 75. 
Diana-Mazurka,   Z   — 25. 
Dreaming   ( Träumend ) ,  Z  — 35. 
Drunten  im  Unterland,  Z  — 40. 
Du  du  liegst  mir  im  Herzen,  Z  — 40. 
Eduard-Polka.  Z  —35. 
Einsam  bin  ich  nicht  alleine,  Z  — 40. 
Ellen  Bayne,  Z  —40. 

•  Emile,  waltz,  G  — 25. 

■  Enchantment,   schottische,   G  — 25. 
Enjoyment,  galop,   G  — 25. 

•Evergreen    ( Immergrün ),   Polka,   Z   — 40. 
Fairmount.  mazurka,  Z  — 35. 

■  Forget-me-not,    galop,    G   — 25. 

•  Freischütz,   Selektion,   G  — 25. 
Freund  ich  bin  zufrieden,  Z  — 40. 

-  Freut  euch  des  Lebens,  Z  — 40. 

•  Frühlings-Polka,  Z  —25. 
Giojello  Favorita,  waltz,  G  — 25. 

•  God  save  the  Queen,  Z  — 40. 
-Grand  March,  Z  —25. 

-Grand     Spanish,     march      ( Hernandez ) ,     G 
— 40. 

-  Heidenröslein    ( Sah    ein    Knab    ein    Rö.slein 

stehn),  Z  —40. 

-  Hail    Columbia,    transcr.    G   — 25. 
-Heimweh    (Longing  for  home),  Z  ^40. 

-  Hoch  vom  Dachstein,  Z  — 40. 

-  Home,  sweet  home,  Z  — 40,  transcr.  G  — 25. 

-  In  einem  kühlen  Grunde,  Z  — 40. 

-  Innocence,   schottische  — 30. 

-  I's  letzte   Fensterl.   Z   — 40. 

-  Jacobs  Lust  und  Freud,  schottische,  Z  — 25. 

-  .Jetzt   geh   ich   ans  Brünnle,   Z  — 40. 
-.Julia   Polka,  Z  —35. 

■  Kirmes,  schottische,  Z  — 25. 

■Der  kleine  Rekrut   (Wer  will  unter  die  Sol- 
daten),  Z  — 40. 

-  Komm  lieber  Ivlai  und  mache,  Z  — 40. 

-  Kommt  ein  Vogel  geflogen,  Z  — 40. 

-  Ländler    ( Original ) ,  Z  — 35,  G  —25. 

-  Last  rose  of  Sunmier,  transcr.   G  — 25. 

-  Leonora-Polka,  Z  — 35. 

-  Liebesgruß    ( Love's  greeting ) ,   Z  — 40. 

-  Life  Ist  US  cherish   (Freut  euch  des  Lebens)^ 

transcr.  G  — 25. 
-Lilien-Walzer,   Z  —25. 

-  Lina-Walzer,  Z  — 40. 

-  Der  Linden  bäum,  Z  — 40. 

-  Long,  long  ago,  Z  — 40. 
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Loreli,  Z  —40. 

Louisen-Polka,    Z    — iO. 

Louisen-Walzer,  Z  — 35. 

Love's  chidings,  Z  — 40,  transcr.  G  — 25. 

Mädchens   Klage    (Den   lieben  langen  Tag), 

Z  —40. 
Mädel  ruck,  ruck,  ruck,  Z  — 40. 
Mailüfterl,  Z  —40. 
Mandarinen-Polka,   G  — 25. 
Mardi  gras,  Walzer,  Z  — 40. 
Margarethen-Polka,  Z  — 25. 
Marseillaise       (French      National      Hymn), 

transcr.    G   — 15. 
Mit  dem  Pfeil  und  Bogen,  Z  — 40. 
Morgen  muß  ich  fort  von  hier,  Z  — 40. 
Muß  i  denn  zum  Städtle  hinaus,  Z  — 40. 
Mutterseelenallein.    Z   — 40. 
My  Moadel,  Z  —40. 
My  Moadßl   is  herb  ob  mich,  Z  — 40. 
Negro   Dance    (Imitation  of  the  Banjo),   G 

—25. 
Nellie   Polka,   Z  —40. 
New  life,  galop,  G  — 25. 
Nur  langsam  Alter,  waltz,  Z  — 25. 
Ophelia  Polka,  Z  —35. 
Our  glorious  Union,  waltz,   G  — 25. 
Parade  marcli,   Z  — 25. 
Picnic,  polka,  G  — 25. 
Polonaise,   Z   — -35. 
Prosit  Neujahr!  Polka,  Z  —35. 
Psyche,   Mazurka,   G  — 25. 
Rheinwein-Walzer,  Z  — 25. 
Robin  Adair,   transcr.   G  — 25. 
Sans  Souei,  waltz,  G  — 25. 
Der   Schweizerbua,  Z  — 40. 
Signal-Mazurka,   Z  — 40. 
Silver  threads  among  th'e  gold,  Z  — 35. 
Sleigh   bell   polka,   Z  —35. 
Der  Soldat,  Z  —40. 

So  leb  denn  wohl  du  stilles  Haus,  Z  — 40. 
Sounds       from       home       (Heimatsklänge) 

(Gungl),  G  —35. 
Soiuids   from  the  Delaware,  Ländler   waltz, 

G  —15. 
Spanish   Fandango,  G  — 25. 
Spanish  mazurka,   Z  — 25. 
Star-Spangied   Banner,   Z   — 40,   transcr.    G 

—25. 

■  Steh  ich  in  finstrer  Mitternacht,  Z  — 40. 

■  Steh  nvir   auf,   du  junger   Schweizer- Bub,   Z 

—40. 

•  Still     eine    Mutter    betet    für    ihr    Kind,    Z 

—40. 
■Tänze  aus  dem  Hochgebirg!   Z  — 40. 

•  Der  Tannenbaum,  Z  — 40. 

■  Tautropfen,  Walzer,   Z  — 40. 

-  Thou  wilt  ne'er  forg'et  me,  Z  — 35. 

•  Thy  loving  eyes,  Z  — 25. 
-Tiroler-Lied,    Z    40—. 

-  Der  Tiroler  und  sein  Kind,  Z  — 40. 

-  Titania- Walzer,  Z  — 60. 

-  Transcription  de  Concert,  march,  Z  — 40. 
-Traumbilder    (Lumbye),  G  — 25. 

-  True   love,    G  — 35. 

-  Twilight    Serenade,    G   — 25. 

-  Twilight  waltz,  Z  — 75. 

-  Twilight  whispers,  mazurka,  G  — 25. 
-Voice  of  Love,  G  —30. 

-  Von   meinen    Bergen   muß    ich    scheiden,    Z 

—40. 

-  Wann  i  in  der  Früh  aufsteh,  Z  — 40. 


-  Weihnachts-Walzer,   Z   — 40. 

-  Wenn  die  Blümlein  draußen  zittern,  Z  — 40. 

-  Wenn  ich  ein  Vöglein  war,  Z  — 40. 

-  Wiener  Burschen- Walzer,  Z  — 40  Gordon. 
-Yankee  Doodle,   G  — 25. 

-  Zerlina-Galopp,  G  — 25. 

-  Zither  School  complete  2 — ,  Part  I,  II  ä  1 — . 

-  Zum  Zeitvertreib,   Mazurka,  Z   — 35. 
Brachetto    G.   Rieonoscenza   di   mio   fratello, 

valzer  6 —  Mariani. 

-  Ti  ricordi  di  un  fiore  ?   3 —  Mariani. 
Brachrogge     Giovanni       (1600),      Madriga- 

letto:    Eeco,   ecco   il  verno,  for   8  1.  2.,  B, 
Part  — 25  Hansen. 
Brachthuyzer   J.    D.   Allegro,   PFl    1.50  Ais- 
bach. 

-  De  Hollandsche  Krijgsgevangenen  — 30  Eck. 

-  Valse  romanesque  — 30  Aisbach. 
Brachthuyzer   W.    H.   Bonbonniere  musicale, 

■^ms    1.25   Aisbach. 
Bracke,  0  salutaris,  Motet,  S  avec  Org  1 — n 
Cronz. 

-  Tantum  ergo,   ä  trois  voix  avec    Org    1 —  n 

Cranz. 
Bracken  Edith  A.  Forsyth:  Ask  me  no  more 
4/—. 

-  Birdie's   Slumber   Song  4/ — . 

-  Child  and  the  Poet  4/—. 

-  Dirge,  duet  4/ — . 

-  Eidorada    4/—. 

-  Faded  Violet,  duet  4/ — . 

-  Fair  Daft'odils,  duet  4/ — . 

-Hey,    ho!    the    daffodils    —35    Ditson,    4/— 
Forsyth. 

-  Life  lapses  by,  duet  4/ — . 

-  The  Lily's   I^esson    4/ — : 

-  Love  me  or  not  4/ — . 

-  A  memory  4/ — . 

-  0  me !   0  me !    4/ — .  • 

-  0  would  that  love  could  die  4'/ — . 

-  0  yet  we  trust,  med.  1.  ä  — 40  Ditson,  4/ — 

Forsyth. 

-  Poet's   song  4/ — . 

-  Serenade  4/ — . 

-  The  Silver  Swan  4/ — . 

-  Twilight   song   4/ — . 
-Water   Lady   4/—. 

-  What  does  little  birdie  say  ?  4/ — . 

-  Winifred,    duet   4/ — . 

Brackett  Frank  H.  All  for  you  — 40  Ditson. 

-  Among  the  lilies  — 50  DUson. 

-  Around  the  Great  White  Throne  — 50,  with 

V  — 60  Wood. 
-At  the  Lamb's  High  Feast  we  Sing,  SATB 
—12  Wood. 

-  Beneath  the  Mistletoe  — 35  Ditson. 

-  Benedic.  Anima  Mea  in  G,  Choir  with  A.  8 

(Choir   Journ.    14)    —06   Wood. 

-  The  Blossem  Time  of  the  year  — 50  Ditson. 

-  Brightest  and  Best,  Choir  with  8.  A    (Choir 

Journ.  4-5)  — 06  Wood. 

-  Cavalier's  song  — 50  Ditson. 

-  Christian,   dost   Thou   see   them,   choir   with 

8.  A  and  Horton  Hear  us,  Thy  children 
(Choir  Journ.  97)   —06  Wood. 

-  Christnias  morn  — 50  Ditson. 

-  The  Circus  Parade,  P  — 30  Presser. 

-  Come,    ye    thankful    people,    Choir    with    ;S' 

and    Holz,     Our    Father,     which     art    in 
heaven    (Choir  Journ.    17)    — 06   Wood. 
■  Crown   him   with    many   crowns   choir   with 
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A.B  Solo  and  Duet  ST   (Choir  Journ.  52) 
— 06  Wood. 

■  Dafifodil  —40  Ditson. 

■  Dances  of  tlie  Fireflies,  P  — 50  Presser. 

■  The   day   of   resurrection,   8ATB,   8vo  — 10 

Ditson. 
■Dolly  — 40  Ditson. 

■  Down  by  tlie  Southern  Sea  — 50  Ditson. 

■  Eastei-   Morn,   med.   voic.   — 25   Mc.   Kinley, 

— 50    White. 

■  Eternal  light  of  light  — 50  Ditson. 

■  A  Farewell  — 30  Presser. 

■  Fast  asleep.  88MSA  — 10  Ditson. 

■  Forever  yovuig  —40  Ditson. 

For  Tliee  o  dear,  dear  country,  choir  with 
S  and  solo  and  duet,  TBar  and  IST  e  v  i  n, 
God  Guard  Columbia  (Choir  Journ.  83) 
—06  Wood. 

Friar's  Song  — 50  Wood. 

■  From  Glory  unto  Glory,  Choir  with  B  Solo 

and  Duet,  8T  or  A   (Choir  Journ.  81)  — 06 
Wood. 

■  From    the    eastern    mountains,    Mix.    voic. 

— 10  Ditson. 

Garden  of  my  Heart  — 30  Presser. 
Gloria  in  Excelsis,  Choir   ( Choir  Journ.  89 ) 

—06  Wood. 

■  Good   advice  — 50   Ditson. 

•Hark!  what  mean  those  holy  voices  — 05 
Ditson. 

■  Hear  our  Prayer,  Choir  with  S  and  L  o  u  d, 

Just   for   To-day    (Choir   Journ.    71)    — 06 
Wood. 

■  His    loving    kindness,    A.  T.  S,    Mix.    Chor. 

— 12   Ditson. 

■  Homeland  of  the  free,  SATB  — 15  n  Church. 
■A-hunting     we   will    go,    mix.    chorus    — 12 

Ditson. 

■  Hush,  little  one  — 35  Ditson. 

I  lay  me  down  to  rest,  choir  with  A  and 
Holz,  Hear  us,  Lord  (Choir  Journ.  5) 
— 06  Wood. 

■  In  exile   here   we  wander,   mix.   quart.    8vo 

— 12  Ditson. 

■  Invitation   — 40   Ditson. 

■  Jacobite's  farewell  — 40  Ditson. 

■  Jerusalem   — 50   Wood. 

■  Jesus,    I  my    Gross    have    taken,    SA    — 60 

Wood. 

■  Jubal  march  — 50  Presser. 

■  Jubilate     Deo,    Choir   with    T.  A    Solo     and 

Duet,   SA    (Choir  Journ.   35)    —06   Wood. 
■King  of  Kings  — 50  Wood. 

■  Led  on  — 60  Ditson. 

■  Light  and  Gay,  waltz  — 40  Presser. 

■  Light  and  Life  Immortal.  High  or  low  voice 

— 60  White. 

■  Little  boy  blue  — 35  Ditson. 

■  Love   is  a  Star.    High    or     low   voiee    — 60 

White. 

■  Love's  Awaking  — 40  Presser. 
Love's  Entreaties  — 50  Wood. 

■  Love's  Eternal  Crown  — 50  Wood. 
■The  Lullaby  of  the  Night  —50  Wood. 

■  May  Dream  — 50  Ditson. 

■  Meditation,  P  — 40  Ditson. 

■  Merrily,    merrily     tra   la    la,     S    8vo     ■ — 02 

Ditson. 

■  Mizpah  — 75   Church. 
-My  King  — 50  Wood. 

■  My  Lady  Dances  — 40  Presser. 


-  Nearer  to  Thee  — 50  Wood. 

-  No  Night  in  Heaven  — 50  Thompson. 

-  0    Come,    Let   us    sing,    choir    with    8.  T.  B 

(Choir  Journ.  55)   —06  Wood. 

-  O  Eyes  That  Are  Weary  — 50  Wood. 

-  0  little  town  of  Bethlehem,  mix.  voic.  — 10 

Ditson. 

-  0   Pilgrim,   comes   the  night   so    fast  — 50 

-  Peace,  perfect  peaee,   choir  with,  A.  T  and 

Noyes,   The  Path  of  Life    (Choir  Journ. 
74)    — 00  Wood. 

-  The  Picnic,   P  — 40  Presser. 

-  Pleasant  Are  Thy  Blessed  Above,  ST.  CBar 

— 40   White. 

-  Pleasant    are  Thy  Courts   Above,   ST  — 50 

Echo  Music  Co. 

-  Proposal  3/ —  Ashdovm,  h.  m.  ä  — 40  Ditson. 

-  Rejoice,    rejoice,    Believers,    Choir    with    B 

Solo  and  Duet,  SA,  and  Smart,  0  Lamb 
of  God    (Choir  Journ.   16)    —06  Wood. 

-  Reveries  — 25  Presser,  Ditson. 

-  Rise,  Crowned  with  Light,  BBar  — 60  Wood. 

-  Rosebuds   — 40   Ditson. 

-  The   Singing    in   God's  Acre    — 50,   with  V 

—60   Wood. 
-Sir  Cupid,   TTBB  —12  Wood. 

-  Skipping  Rope,  P  — 30  Presser. 

-  Somewhere  — 35  Ditson. 

-  Songs  my  mother  sung  — 40  Ditson. 

■  Te  Deum  in  D,  choir  with  8.  A  ( Choir  Journ. 

N.    101)    —06   Wood. 

-  There  is  a  blessed  home.  High  or  low  voice 

— 50   White. 

■  Those  Eternal  Bowers,  choir  with  T.  B  and 

Holz,    Father    of  Mercies     ( Choir    Journ. 
78)    —06    Wood. 
-Ten   Thousand   Times    Ten   Thousand    — 60 
Thompson,  SATB  — 10  n  Church. 

-  To-day    Thy   mercy    calls     us,     choir     with 

8.  T.  B  and  Armstrong,  Kyrie  Eleison 
(Choir  Journ.  64)    — 06  Wood. 

-  To  Thee,  O  Lord,  our  hearts  we  raise,  SATB 

— 12   Ditson. 

-  A  Twilight  song,  TTBB  — 10  Ditson. 

-  Venite  m  C,  „0  come  let  us  sing,  8.  B  and 

SATB  —12   Ditson. 

-  The  Vesper  Prayer  — 50,  with  V  — 60  Wood. 

-  Wedding  march   of  a  marionette  — 35   Dit- 

son. 

-  Welcome,  happy  morning,  choir  with  duets, 

ST.  AB    (Choir   Journ.   26)    —06    Wood. 

-  Wind   voices  — 50  Ditson. 

Brackett   F.   P.  Lord  is  my  Shepherd.    Mix. 

Quartet  — 12  Ditson. 
Brackett  L.  F.  Eeautiful  violets  — ^35  Ditson. 
-Christmas     Carol.      (Hark!     what     mean.) 

—05  Ditson. 

-  Clara-Walzer,    Z   — 50    Gordon. 

•  Easter  bells  are  ringing.    Mix.  Quart.  — 12 
Ditson.  "" 

-  Hymn  of   Faith  — 08   Ditson. 
-In  meadow  green,  MS  (or  C)T  — 40  Ditson\ 

-  Little  tricolor   in   the  grass,  male,   fem.   o^ 

mix.  quart.  ä  — 08  Ditson. 

■  Thanksgiving  day.  Polka,  Z  — 35  Qordon. 
Le    braconnier,    1 — n,   Ch.  s.  — 30  n   Ondet? 
Braconnier   et  son   chien,     Air    de    chasse 

1 —  n  Joubert. 
Bracy    Alb.    de,    Bichonnette.    Polka-Mazur 
4 —  Sulzbach. 

-  ün  cauehemar,  romance  1 —  n  Labbe. 
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Glissando  polka  — 50  Rahr. 
-Un  Nid  d'Aigle.  Polka  4 —  Breitkapf,  3/— 
Schott,    5 —   Leduc,     JfVis     4.80    Breitkopf, 
6 — ,  0  1.25  n  Leduc. 

-  Quand   Dieu  voudra^   romanee   1 —  n   Labbe, 

Bradac  Jaroslav,  Sest  tanecku  ve  slohu 
närod,  P  fiada  1  1—  n,  Kada  2  1.20  n, 
4wiS,  Rada  1 :  Pet  tanecku  ve  slohu  närod, 
4ms,  Rada  2:  ä  2 —   Urbdnek. 

-  Violin-Quartette    1.50    Urbdnek. 

-  Violin-Teizette  1—,  P  St  1.20  Urbdnek. 
Bradac   Lad.  op.  1   Pomnenka.  Mazur    — 80 

Urbdnek. 
■  Byl  prvnf  mäj.   Mazur  — 80   Urbdnek. 
'  Pochod   — 80    Urbdnek. 
Bradberry  Charles  and  Geo.  Fox,  The  House 

that   Jack    built.    Cantata.     Treble   Voices 

3/ —  n,   Libretto   — /6  n   Willidms. 
Bradbury   S.    Ben    gray  the    village  Smith 

1/ —   Curwen. 
Bradbury  William   B.    (1816—1868),  Again 

returns  the  day.  Hynm  Anthem  — 06. 
And  God  shall  wipe  away  all  tears.  Quart. 

—08. 

-  And  it  shall  come  to  pass.  Chor.  — 08. 
Anthem    Book    1.13  n. 

Arab  Steed,  quart.  Rural  Pleasures,  quart.  — 08. 
Arise!  0  Lord.  Quart.  Chor.  —08. 
As  the  hart  panteth,  SATB  — 05  n  Ghnrch. 
Awake!  put  on  thy  strength,  quart.  Daughter 
of  Zion,  quart.  — 08. 

-  Behold,  what  manner   of  love.     Quart.  — 08. 
Be  joyful  in  the  Lord.     Quartet,  &  Seward 

T.  F.,  Cheerily,  cheerily   sing.  Quart.   — 06. 
Best   Time   to    sing,  quai-t.  Goodnight,  SAB 
—08  Ditson. 

-  Be  up  and  doing.     Quart.  — 08. 

-Bird  Carol,  quart.  and  E.  A.  Perkins,  Brot- 
man's  Song,  quart.  — 06. 

-  Blessed     are     the     peace-makers.      Quart.    & 

Smith  R.,  Blessed  be  our  God.  Quart.  — 06. 

-  Blessed    is    he    that    eonsidereth    the    poor. 

(Charity  Anthem.)  Mix.  Quart.  — 06  Ditson. 

-  Bless  the  Lord,  Omy  Soul  — /3  Bayley,  — /l'/j 

Gurioen,  and  Donizetti,  Song  of  the  new 
year,  SAk  Quint.  — 08  Ditson. 

-  Bonny  boat,  round  in  3  parts.  Talking  in  her 

sleep,  S  solo  &  Quart.  — 06. 

-  Bygone    Days.     Quart.    Mixed    voic.    — /3   n 

Augener. 

-  By  the  sad  sea  waves,  quint.  — 06. 

-  Call  John,  male  quartet  — 12  Kinley. 

-  Calm    on     the    listening    ear     (Anthems    of 

Praise  14.)  — /l  Curwen. 

-  Gast  thy  bürden  (Sacred  Music  Leaflets  310) 

— /V,    Curwen,    SATB    — /2     Köhler,     and 
Habiness   beeometh  thy  house  — 06  Ditson. 
-Charity  Anthem,  quart.  8^o  — 06. 

-  The   Coquette,    quart.    f.   m.   voices.   Dearest 

friends,  awake !  Round  f.  4  voices  The  Singers, 
quart.  f.  mix.  voices  — 08. 

-  Crucifixion  Hymn,  SAB,   Chor.  &  Shaw  0. 

Good  Shepherd,  quart.  — 08. 

-  Dear  ones  all  at  home,  Sg.  Chor.  — 50  Bravnard. 

-  Drink,  drink,  SATB  —06. 

-  Early    Morning    (Rans    des    Vaches)    Quint., 

Echo  Song,  SSATB,  Night  Song  Quart.  —08. 

-  Esther,  the  Beautiful  Queen  1/6  Bayley,  Cur- 

wen, — 38  n,  Libr.  — 12,  0  5 —  Ditson. 

-  Exalt  Hirn  all  ye  people  (Anthem  Leaflets  97) 


— /V2    Curwen,  (Empire   Anthem    Book    42) 
— /l  Pitman. 

-  Far,  far  at  sea,  quartet.  Night  of  the  grave, 

quart.  — 06  Ditson. 

-  Farmer's  song,  quart.  Hie  thee,  Shallop,  quart. 

and  F.  Kucken,   Sleep   well,    quart.   — 08. 

-  Father  of  Freedom,  quart.  and  E.  A.  P  e  r  k  i  n  s, 

Mountain  Shepherd's  Song,  quart.  — 06. 

-  Firmly  stand,  my  native  Land  — /l   Curwen, 

SATB  —06,  and  J.  M.  Pelton,    Our  child- 
hood's  home,  SATB  —06  Ditson. 

-  The  Fountain,  SATB  —06. 

-  Good  morning.  Sleighride  glee,  quartets  — 06. 

-  Good-night,  SAB.  Best  Time  to  sing,  quart. 

—08. 

-  Good   old   tune.     Spring's   delights,  quartets 

—08. 

-  Goodwill  to  Men  — /3  Bayley. 

-  Hail  to  our  beautiful  queen,  S  &  Quart.  My 

heart's  home,  quart.  — 06. 

-  Heavenly   Love.     Quart.  &  Clarke   Dr.  S.    0 

Praise  in  his  holiness.  Quart.  — 06. 

-  He  that  goeth  f  orth  — /3  Bayley,  — /l '/»  Curwen. 
•  How  excellent  is  Thisname  1/2  Bayley. 

-  How  sweet  are  Thy  words,  ATB,  quart.  — 06. 

-  Hunter's  Life,  quart.  — 06. 

- 1  waited  patiently  for  the  lord  1/2  Bayley. 
- 1  will  extol  Thee  (Anthem  Leaflets  34)  — /'/j 

Curwen. 
- 1  will  love  Thee,  0  Lord.     Quartet  —06. 

-  Jesus  Lover  of  my  soul.    My  home  is  there, 

mix.  Quartets.    Jesus,  lover  of  my  soul,  ST, 
mix.  Quartet  — 06. 

-  Jubilee  1.13  n. 

-  Key  Note  1.13  n. 

-The  Ladies,  ATTB  —06. 

-  Laf ely  thro'  another  week.  Quart.  &  E  m  e  r- 

s  o  n  L.  0.  Christian,  the  mom  breaks  sweetly. 
Anthem  for  Choir  &  Cong.  — 06. 

-  Lament  of  the  blind  orphan  girl  — 35. 

-  Loach.    Quart.    &    M.    G.    Come   ye   children 

hearken  unto  me  — 06. 

-  Look    not    thou    on    the    wine    (Temperance 

Music  Leaflets  166)  — /V9  Curwen. 

-  Lord  is  my  Shepherd,   SAB  — 06. 

-  Merrily    o'er  the   Avaves   we  go,  SATB  — /2 

ZoÄier, (Part-Songs  and  Glees  53)  — /l  Pitman. 

-  Moon  is  beaming  o'er  the  lake,  quart.  — 06. 

-  Moonlight  song  of  the  fairies  (School  Music 

Leaflets  48)  — /V2>  (Choral  Leaflets  8)  mixed 
voic.  — /l   Curwen. 

-  Morning  serenade,  quart.  — 06. 

-  Mountain  song,  quart.  — 06. 

-  Murmuring  sea,   quart.    and   J.  M.   Pelton, 

Song  of  the  fairies,  SATB  —08. 

-  My  home  is  on  themountain,  SATBS"^'*^  — 06. 

-  My  own  native  land  (School   muaic  Leaflets 

59)  — /V»  Curwen. 

-  My  voice  shalt  thou  hear  (Introit)  — 06. 

-  New  Flora's  Festival,  Operetta  — 30  n. 

-  Not  a  spot  on  earth  so  pleasant,  quart.  — 06. 

-  0  how   lovely   is   Zion.     Trio,   quart.   — 06. 

-  0  Lord,   we    are   Thy    people.     Quart,    male 

voic.  — 06. 

-  One  thing  have  I  desired.    Quart.  &  F  r.  A  b  t, 

Swiss  morning  hymn.  Quart.  — 08. 

-  On  Jordan's  stormy  banks.     Quart.  — 08. 

-  Opening  Anthem  (Wen  as  returns).  Quartet  & 

Barker,    Temperance    Hymn   — 06  Ditson. 

-  0  the   depths   of   the   riches.     Quartet   — 06. 
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-  O  there's  music  in  the  waters,  ATB  &  Quart. 

and  „Cinderella" :  Swift  as  a  flash,  quart.  — 08. 

-  Pienie  glee,  quart.  — 06. 

-  Pienie  waltz,  quart.  Will  you  go,  quart.  — 06. 
-Play  on!  play  on!  Quart.  andWoodbury, 

I  wandered   by   the  brookside,  quint.  — 08. 

-  The  Poor,  quart.  — 06. 

-  Praise  ye  the  Lord  1/2  Bayley,    Quart.  — 08 

Düson,  SATB  — /2  Köhler. 

-  Prayer.     Quart.  Male  voiee  — 06. 

-Kally  round  the  flag  —35,  SATB  with  S 
solo  — 06. 

-  Rock  me  to  sleep  mother  (Choral  Leaflets  5), 

mixed  voic.  — /l   Curwen. 

-  The  Rover,  quart.  — 06. 

-  Sailor's  bride,  Sweet  little  maiden,  quart.  — 06. 

-  Shout  for  cur  banner,  quart.  — 06. 

-  Sing  o  Heavens.     Quartet  — 08. 

-The  Sleigh  ride  (School  Music  Leaflets  67) 
— /V2  Curwen. 

-  Song  for  a  farmer's  boy,  quart.  f.  m.  voiees 

—06. 

-  Songs  of  praise.     Quartet  — 06. 

-  The  sparkling  rill  (Temperanee'  Music  Leaflets 

152)  — /Vj  Curwen. 
-A  Spring  Song,  SATB  — /2  Köhler. 

-  Sweetest  fountain,  SATB  —06. 

-  The  Swiss  Girl,  quart.  or  Chorus  — 06. 

-  There  is  an  hour  of  hallowed  peace.  Quartet 

—08. 

-  They   say  there   is  an  echo  (Choral  Leaflets 

178),  mixed  voic.  — /l   Curwen. 

-  Thou  art  my  hiding  place.  Quart.  &  P  e  r  k  i  n  s, 

0  be  joyful  in  the  Lord.     Quart.  — 08. 
-Traveller,   quart.    and  Maeirone  C.  A.  Sir 
Knight,  quart.  — 06. 

-  Tyrolese  song,  quart.  — 06. 

-  Unfurl  the  glorious  banner  — 35,  mix.  quart. 

—06. 

-  Walk  about  Zion.     Quartet  — 06. 

-  Washington's  birthday,  SATB  —06. 

-  What  is  the  dearest,    T  solo  &  Quart.   — 06. 

-  When  I  surv  ey  the  wondrous  cross.     Quart. 

(feSteffani,    I  will  give  thanks,  SSAB—\Q. 

-  When  the  worn  spirit.     Quartet  — 06. 

-  Willow  mourner,  quart.  — 06. 

-  Will  the  angels  come  to  nie?  (Choral  Leaflets 

230)  mixed  voic.  — /l  •  Curwen. 
Bradbury  &.  Rolle,  Comfort  ye  my  people.  His 

foundation  is  in  holy  mountain. 
Bradbury  and  Root,  Daniel,  or  the  Captivity 

and  Restoration  1/6  Bayley. 

-  He  that  goeth  forth.     Sing    o    Sing    (Choral 

Handbook  3)  — /3   Curwen. 

-  Sing    o    sing.     He    that   goeth  forth  (Choral 

Handbook  3),  mixed  voic.  — /3   Ctirwen. 

Bradenberg  B.  op.  8  Ich  lag  am  Waldes- 
saume 1.20  Kaun. 

Bradfield,   Rejoice   in   the    Lord   — /3  Bayley. 

Bradfield  D.  The  Castle  of  Gruntz.  Chor,  in 
two  parts.  1/6  Bayley. 

Bradfield  Louis,  Florodora.  Francis:  He 
didn't  like  the  look  of  it  at  all  4/ — ,  I  want 
to  be  a  Military  Man  2/ —  n,  The  Millionaire 
2/— n. 

-The  silver  Slipper.  A  happy  day  4/ — , 
She  didn't  know  enough  about  the  game 
4/ —  Francis. 

-  The  Summer  Girl,  Price. 

-  That's  all  4/ —  Francis. 


Bradfield  W.  L.   Beautiful  Language   of  Love 

2/ —  n  Francis. 
Bradford  B.  Clementine  — /2  Broome. 
Bradford  J.  Brave  Boys  (A  Song  of  Welcome) 

4/ —  Metxler. 

-  Don't  forget  me  4/ —  Metxler. 

Bradford  Ida  J.  Gold-dust  Galop  — 50  Brainard. 
Bradford    Jacob.    Novello:     Op.    43   Harvest 
Cantata.     Voc.  score  1/6. 

-  Haiwest   Hymn.    Processional,   2  tunes   — /2. 

-  Humphrey  Noel.    Merciful  Town  4/ —  Forsyth. 
- 1  was  glad  (Psalm  CXXII),  SATB  — /6. 

-  Judith.    Sanctus  Chor,  of  Angels,  voc.  score 

with  Org(PJ  — /4. 

-  Let  US  no w  go  even  unto  Bethlehem,  SATB — /2. 

-  Magnificat  and  Nunc  dimittis    in  A.     Chant 

Seiwice  to  3rd  &  8th  Gregorian  Tones  — /3. 

-  The  National  Anthem,   arr.  from   the  „Song 

of  Jubilee",  SATB  — /6. 

-  Six  Organ  Offertoires,  founded  on  well-known 

Hymn  Tunes:  Advent,  Luther's  Hymn  1/ — , 
Hanover  1/6. 

-  Responses   to  Commandments   and  Off  ertoiy 

-/4. 

-  Threefold  Amen  — /l. 

-  Versicles   and    Responses   for   Festivals,   and 

Responses  for  Confirmation  — /3. 

-  We  have  seen  His  Star  (Christmas),  ,S^  75-/2. 

-  Yea,  like  as  a  Father,  SS  — /4. 
Bradford    Jessie,    Faiiyland    bells.      Charact. 

piece,  P  3/ —  Ashdoum. 

-  Hungarian  dance  3/ —  Ashdoivn. 

-  An  Ocean's  LuUaby,  P  3 —  Forsyth. 

-  Serenade,  ä  l'Espagnol,  P  3/ —  Ashdown. 

-  Snowdrops,  graceful  dance  3/ —  Ashdown. 

-  Sweet  Marjorie,  P  3/ —  Ashdown. 

-  To  victory,  March  3/ —  Ashdown. 
Bradford  John,  England's  Story  4/ —  Metxler. 

-  Sons  of  our  Empire  4/ —  Metxler. 
Bradford  W.  Sun  of  my   soul  2/6  Williams. 
Bradinski  G.  Kaiser-Galopp  3/ —  Ashdoivn. 
Bradley,  Little  Blue  Eyes  4/ —  Sivan. 
-Lord  in  thy  Pity.  Saered  duet,  TCA  (Verdi) 

— 50  National  Music. 

-  Love  one   another  —  Wedding  Anth.  SATB 

—12  Köhler. 

-  Nunc  Dimittis  — 10  National  Music. 

-The  Old,   Old   Hymn  —40  National  Music. 

-  Saviour,  Breathe  and  Evening  Blessing.    Solo 

and  qt.  — 10  National  Music. 

-  Sigh,  Happy  Lovers   (From    Edelweiß)    — 40 

National  Music. 
Bradley  C.  Andante  (Organist's  Album  4),  Org 
2/ —  Stvan. 

-  Sweetly  chime  the  Beils,  P  3/ —  Stvan. 
Bradley    Ch.    op.    5    Conings    by.     Galop    de 

Concert,  P  4/ —  Augener. 
Bradley   Charles  L.   Love's    choicest   gift,  S. 
Bar.  B  ä  Ij—  Novello. 

-  Sanctus,    Benedictus    qui    venit,    and   Agnus 

Dei,  in  C  — /3  Novello. 

-  Seek  ye  the  Lord.     Verse,  S  — /IV2  Novello 

-  Two  Songs  2/ —  Novello :  1.  Song  of  the  oceai 

2.  Song  of  the  road. 

-  Sons  so  true.     Mixed  voic.  — /4  Novello. 

-  Eight  Voluntaries  (The  Organist's  Companioi^ 

Book    IX.),     OrgH   (Amerie.  Org)    1/- 
Ropwood. 
Bradley   Clarence,    The  Fadeless   Flowerlan^ 
4/ —  Woolhouse. 
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Bradley  C.  S.  Firefly  Polka  4/ —  Pitman. 
Bradley  D.  F.  Cadet,  militaiy  Schottische,  Pond. 

-  Rose  (La  rosa).    Spanish  Waltz  — 40  Ditson. 
Bradley  E.  A.  Angel's  answer  — 05  Ditson. 
Bradley  E.  Brooke,  Sing  to  the  Lord.  Hymn 

— /l  Novello. 
Bradley  Foster,  Jubilates  Deo  — 10  National 

Music. 
Bradley  F.  H.  Te  Deum  —10  National  Musie. 
Bradley  Jessie,  A  Dutch  luUaby  — 40  Church. 
Bradley    Joseph.     The     Heaven     above     4/ — 

Chappell. 

-  Love's  Vigil  — 60  Boston,  4/ —  Woolhouse. 
Magnifieat    and    Nunc    dimittis,    in   D    — /4 

Novello. 

Mareh-Elegy  (E.  Hecht),    Org  4/ —  Forsyth. 
The  Pixies,  two-part  song  — ^/4  Forsyth. 
Bradley    Orton,    Christmas    Day    at    Sea    (A. 

Carol)  1/6  n  Woolhouse. 

-  Earth's  fairest  flower  — 40  Ditson. 
Bradley    Peter.    The    Bogie    man    Album    of 

Dances,   ö.  P  1/6  n  Turner. 
Darkies  Cake  Walk  2/ —  n,  (London  Orchestral 

Journal  14)    FullO    1/6  n,    Sept.  1/—  n,    P 

— /6  n  Jeffery. 
'"  Silver  Falls  Album,  Banjo  1/ —  Gary. 
'  Sweet  Lavender,    Q   (Guit.   Voe.  14)    1/ —  n 

Turner. 
Bradley  W.  Russell  Gavotte  4/ —  B.  Williams. 
Bradly  A.  J.  Fairy  Visions,  P  3/ —  Pitman. 

-  Happy  Hearts,  P  3/ —  Pitman. 

-  Pearly  Dewdrops,  P  4/ —  Pitman. 
-Rippling  Waters,  P  3/ —  Pitm,an. 

-  Sacred  March  in  E,  P  3/ —  Pitman. 

-  Sparkling  Diamonds,  P  3/ —  Pitman. 
Bradly  A.  T.  Gloria   in  Excelsis  (12*1^  Mass.), 

P  3/—  Moore. 
Bradsell  F.  Rigolo.     Polka  4/ —  Enoeh. 
Bradshaw    Briggs,    All    aboard.     Galop    — 50 

Ditson. 

-  The  Ball,  little  dance,  4ms  — 40  Ditson. 

-  Broken  Flower  4/ —  Äscher berg. 

-  Dainty  Princess  Waltz  — 50  Thompson. 

-  Happy  return  march  — 35,  4ms  — 40  Ditson. 

-  Mirth  and  Song,  4tns  — 75  Thrompson. 
Bradshaw  W.  F.  Gaspar  Beeerra.    A  Cantata, 

vocal  score  1/6  Novello. 

Bradsky  Franz,   Im   Tal,   VP  1.20  Bosicorth. 

Bradsky  Georg,  op.  11  Zwei  Lieder.  1.  Jetzt 
weiß  es  der  ganze  Himmel  1 — ,  Nr.  2.  Du 
hast  was  Liebes  in  den  Augen  1.20  Challier. 

-  26  Ständchen :   „Komm  in  die  stille  Nacht", 

TTBB  m.  T,  B  solo  Part  u.  St    1.20  Bur- 
mester. 
-Im  Spelunkenrevier  1.50  n  Harmonie. 

-  Muskatellerwein :   „Die  liebste  Buhle  die  ich 

hab"  1 —  Burmester. 

Bradsky  Wenzel  Theodor  (1833—1881),  op.  6 
Zwei  Lieder.  1.  Liebespredigt:  „Was  singt 
und  sagt  ihr  mir",  2.  Stille  Sicherheit: 
„Horch,  wie  still  es  wird"  1 —  Heinrichs- 
hofen. 

'  7  Ich  will  dich  auf  den  Händen  tragen,  h.  t. 
—75,  St-,  Disk-  u.  JL?^^  (Gustav  Herr- 
mann) 1.50  Heinrichshofcn. 

-  8  Zwiegesang :  „Im  Fliederbusch  ein  Vöglein 

saß",    mit    P  u.   V  1.25  Heinriehshofen. 
•  9  Drei  Lieder    1.25.     Nr.  1.    Schwarzwälder 
Uhr,  so  treu  und  schlicht,  h.  t.  — 50.  Nr.  2. 
Waldlied:  „Im  Walde  geh'  ich  wohlgemut" 


—75.  Nr.  3.  Volkslied:  „Wem  Gott  ein 
braves  Lieb'  beschert"  — 50  Heinriehshofen. 

-10  Nr.  1.  In  der  Mitternacht  —50.  Nr.  2. 
Margreth'  am  Tor:  „Das  beste  Bier  im 
ganzen  Nest"  — 75  Heinriehshofen,  h.  t.  ä 
— 30  Jurgenson,  Nr.  2  — 75   Gehrman. 

- 11  Zastavenicko.  Ständchen :  „Ruht  vom  Tag 
die  Welt  sieh  aus".  Böhmisches  Lied  (H. 
Hanka)  1 —  Forberg. 

- 12  Zwei  Lieder.  1.  0  du  selige,  fröhliche 
Maienzeit.  „Und  wenn  die  Primel  schnee- 
weiß" 1 — .  Nr.  2.  Was  sind  Rosen  ohne 
dich !  „Kalt  und  schneidend  Aveht  der  Wind" 
— 75  Forberg. 

- 13  Zwei  Lieder.  1.  „Mein  Herz  ist  schwer", 
2.  „Ein  Stündlein  Avohl  vor  Tag"  ä  — 50 
Simrock. 

- 14  „Ich  möcht'  nur  einmal  ihn  noch  seh'n", 
„Nur  das  tut  mir  so  bitter  weh"  — 80 
Si/nrock. 

■  15  Dva  sbory  pro  muzske  hlasy.    1.  „Tatry", 

Part  a  hlasy,  2.  „Kalendär  a  ne  farär", 
Part  a  hlasy   1.20   Wetzler. 

■  16  Jako  andel  ty  jsi  kräsnä  1 —   Wetzler. 

■  18  Zwei  Lieder :  1.  „Schließe  mir  die  Augen 

beide"  —80.  Nr.  2.  Elisabeth  (Volkslied): 
„Meine  Mutter  hat's  gewollt"  — 50  Simrock. 

-19  Stumme  Liebe:  „Ließe  doch  ein  hold' 
Geschick"  — 50  Simrock. 

■21  Zwei  Lieder.  1.  Volkslied:  „Blätter  läßt 
die  Blume  fallen",  2.  Liebesbegegnung :  „Ich 
dachte  dein  in  dunkler  Nacht    1.30  Bote. 

■  23  Nr.  1.  Auf  der  Wanderschaft,  2.  In  deinem 

Haar  die  weiße  Rose,  ä  1 —  Lau. 

■  25    Nr.  1.    Vorsatz :    „Ich    will    dir    nimmer 

sagen"  —75,  A.  Bar  —80.  N.  2.  „He  sä  mi 
so  vel  —  Er  sagte  so  viel''  1 — .  Nr.  3.  In 
der  Ferne :  „Jetzt  Avird  sie  wohl  im  Garten 
gehen"  — 75  Heinriehshofen. 

■  26  Traumgold.     Klavierstücke.   Heft   I,  II  ä 

2.50  Heinriehshofen. 

■  27  Phantasie  über  ein  Thema  aus    der  Oper 

„Die  Hugenotten",  P  1 —  Breitkopf. 

■  28  Du  bist  mein  All  (Thon  art  mine  all),  h.  t. 

ä  1 —  Hehu'ichshofen,  — 35  Ditson,  Oordoti, 
S.MS.Ä  ä  —35  Sehirmer,  —40  White, 
(Quart,  and  Chor.  162)  — 10  n  Sehirmer. 

■  29  In  dieser  Stunde,  A.  Bar  ä  1 —  Heinriehs- 

hofen. 
■30  Nr.  1.  Die   stille  Wasserrose:    „Die  stille 

Wasserrose  steigt  aus  dem  See"  — 75.  Nr.  2. 

Nachtgesang:   „Ruht   die  Welt   im  Stemen- 

schein"  1 —  Heinrichsliofen. 
■31  Nr.    1.    Am   Felsenborn:    „Im   Eimer    das 

Wasser  trieb  tanzend  sein  Spiel"  1 — .  Nr.  2. 

Kinderlied:  „Christkindchen  kommt  zu  uns 

ins  Haus"  — 50  Heinriehshofen. 

■  32  Zwei  Lieder.  Nr.  1.  Bitte,  2.  Mein  Wunsch 

ä  — 50  Haslinger. 

■  33  Nr.  1.  Ich    wandi'e   fort   ins    ferne   Land, 

2.  Wiegenliedchen:  „Du  süßes  Kind,  nun 
schlummre  sacht",  3.  Im  wunderschönen 
Monat  Mai,  ä  — 75  Heinriehshofen. 

34  Nr.  1.  Bettlerliebe:  „0  laß  mich  nur  von 
ferne  stehn"  — 50.  Nr.  2.  Wohl  rief  ich  sanft 
dich  an  mein  Herz  1 —  Heinriehshofen. 

35  Ständchen :  „Ruht  die  Welt",  Chorlied  m. 
Solo,  TTBB,   Part  u.  St  ä  —50  Haslinger. 

36  Nr.  2.   Volkslied :  „Sonnenlicht,   Sonnen- 
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schein"  —50,  SÄTB,  Part  xi.  St  ä  —50 
Heinrichskofen . 

-  37  Nr.  1.  Letzter  Wunsch :  „Nur  einmal  möcht 

ich  dir  noch  sagen"  — 80.  Nr.  2.  Nichts 
Schönres :  „Als  ich  zuerst  dich  hab  gesehn" 
— 50  Heinrichshofen. 

-38  Der  Soldat:  „Es  geht  bei  gedämpftem 
Trommelklang",  Ballade  1 —  Challier. 

-39  Drei  Lieder  1.50  Challier:  Dieselben  ein- 
zeln: Nr.  1.  Die  Sterne:  „Einst  wandert' ich 
bis  in  die  Nacht"  — 75.  Nr.  2.  Wunsch:  „0 
könnte  doch  vor  deinen  Blicken"  — 50.  Nr.  3. 
Liebeslose:  „Der  einst  er  seine  junge, 
sonnige  Liebe  gebracht"  — 50. 

-  40  Kindermärchen.  Sechs  leichte  Klavierstücke, 

4ms  2 —  Heinrichshofen. 

-41  Nr.  1.  Fichtenbaum  und  Palme:  „Ein 
Eichtenbaum  steht  einsam"  — 50.  Nr.  2.  „Ihr 
blauen  Augen  gute  Nacht"  — 80  Heinrichs- 
hofen. 

-42  Vier  Duette:  I.Lied:  „Immer  leiser  wird 
mein  Schlummer",  2.  Im  Walde:  „Waldes- 
nacht, du  wunderkühle",  3.  „Hast  du  jemand 
weh  getan",  4.  Hollunderbaum :  „Da  droben 
auf  jenem  Berge"  ä  — 80  Heinrichshofen. 

4  3  ,,Ave  Maria".  SATB,  Part  1—,  St  —50 
Heinrichshofen. 

-44  Drei  Lieder  aus  der  Fremde:  1.  Blumen, 
h.  t.  ä  1.50,  2.  In  Sevilla  1.50,  B.  Trinklied 
1 —  Ries  db  Erler. 

-45  Trio  brill.  (A}PVVc  5—  Haslinger. 

-46  Nachtgesang  (Reinik),  TTBB,  Part  u.  St 
ä  — 80  Haslinger. 

■  47  Wanderers  Nachtlieder  1.50  Ries  <b  Erler 

-48  Vom  Wiedersehn,  TTBB,  Part  —40,  St 
—60  Ries  &  Erler. 

-  50  Lied  unter  der  Veste  Wyschegrad :  „O  du 

unsre  Sonne   Veste   Wyschegrad   — 80  Bote. 

-  51  Drei  Lieder :  Nr.  1 .  Frage  nicht :  „0  frage 

nicht"  — 50.  Nr.  2.  An  Lina:  „Es  zieht  in 
stiller  Nacht"  —80.  Nr.  3.  Frühlingslied: 
„Indessen  der  Schnee  noch  die  Felder  deckt" 
—80  Bote. 

-  52  's  Fensterin,   h.  t.    ä    1 —   Ries  (&  Erler, 

S.MS  ä  —35  Schirmer,  TTBB,   Part  —40, 

St  —60  Ries  &  Erler. 
-53  Zwei  Lieder,  SATB:  Nr.  1.  Komme  bald, 

2.  Altdeutsches  Lied,  Part  u.  St  1 —  Raabe. 
-54  Zwei  Lieder,   TTBB:  Nr.  1.  Waldesnaeht: 

„In   des  Mondes    Silberscheine",   Part  — 40, 

St    — 60.    Nr.    2.    Serenade :    „Leise    kommt 

die   Nacht  gegangen",    Part   —40,    St   —60 

Heinrichshofen. 
-60  Drei  Lieder:   Nr.  1.   In  der  Heimat,  h.  t. 

1.50.  Nr.  2.  Lebewohl  1.20.  Nr.  3.   Es  zieht 

herauf  — 60  Ries  &  Erler. 

-  Flowers  (Blumen),  S.Aä  — 50  Schirmer. 

-  God  of  my  Life.  Sacred  Song,  S.  MS  ä  —35 

Schirmer. 
-Hij  zei  mij  zoo  veel  1 —  Schott  Freres. 
- 1   will   woo   the   dainty   rose.    A   flower   sg. 

1/ —  n  Aufjener. 

-  Maiden  and  th  star,   The   (Die  Sonne  senkte 

sich  gemach)  (Germania  521)  1/ — n  Augener. 

-  Mä  Milenka  (My  darling)  1/ —  n  Augetier. 
-0  Lamb  of  God  in  D  b,  E  ä  —40  Ditson. 

-  Otce  näs  (Viz  „Zäboj"  sv.  II.  ses.  2),  TTBB, 

prüv.  (ad  lib.)  Hoffmann. 

-  La  petite  Fadette.  Konzertstück  für  die  linke 

Hand  allein,  P  1.50  LMti. 


-Pisen    Sokolü,    TTBB,    pruv.    (ad    lib.)    1.32 
.    Hoffmann. 

-  Der  Rattenfänger  von  Hameln.   Romantisch- 

komische Oper:    Nr.    1.    Kuß- Walzer:    „Ach 
der    Küsse     gibt's     so    viele"    1.20.    Nr.   2. 
Schelmenlied:  „Wenn  der  Stern  überm  Kirch- 
turm steht"  — 60  Heinrichshofen. 
•  Safe  and  alone  1/3  Novello. 

-  A  sweet  good  night  (Gute  Nacht)   3/ —  Ash- 

doicn. 

-  Thou   beaming    star    (Czerny    W.    Coli,    of 

Ladie's  Chor.  46),   3   voices   — /4    Ashdoun, 
(Chor.  wom.  voic.  151)  — 08  n  Schirmer. 

-  To  my  mother  (Meiner  Mutter)  — 30  Church. 
Bradsworth    S.    Vision    of    the    Gross     4/ — 

Williams. 

-  That  Sweet  Bunch  of  Shamrocks  — 40,  Mand 

(VJFl  —30,  VFUms  —35  National  Musie. 
Bradt,  Little  Katie  Dooley   is  My  Wife  Now 

— 40  National  Musie. 
Bradt  C.  J.  The  song  of  jubilee,  SATB  —8  n 

Church. 
Bradt  H.  E.  Fritz    and  Paula  — 40  National 

Musie. 
Bradt  &  Tidball,   An  old  Faded  Picture  —40 

National  Musie. 
Brady,     Captivation     Schottische.     Banjo    or 

2  Banjos  — 25  Fischer. 

-  Haymaking  4/ —  Ascherberg. 
Brady  F.  W.  Errigal  2/ —  Boosey. 

-  A  flower  from  Erin  4/ —  Chappell. 

-The  Gallant  69  th.    March,  Banjo  or  2 Banjos 
— 25  Fischer^ 

-  Home  from  the  War.  4/ —  Doremi. 

-  Home  Sweet  Home.  Transcr.  P  2 —  Ricordi, 

-  LuUaby  4 —  Ricordi. 

-  Le  mauvais  temps.  P  4.50  Ricordi. 

-  The  Mermaid's  Song  (II  Canto  della  Sirena), 

P  2.50  Ricordi. 

-  My  heart's  own  queen  4/ —  Chappell. 

-  Petite  Fleurs  de  Printemps,  P  3 —  Mariani. 

-  Robin    Adair,    a    celebrated     Irish     Melody 

arranged.  (Inglesi  ed  itali.)  MS.  T.  Bar  2.50 
Mariani. 

-  Ruth  and  Naomi  4/ —  Chappell. 

-  The  Sailor  Boy's  Return  4/ —  Doremi. 

-  Sleep.  Melody  2.50  Ricordi. 

-  Der  Troubadour  1.20  Ries  &  Erler. 

-  Virginia  Quickstep.  Banjo  or  2  Banjos  — 35 

Fischer. 

-  Where  are  you  going  to?  4/ —  Chappell. 

-  Zingara's  song  4/ —  Chappell. 

Brady  J.   Oirod:    Adieu!   beau    jeune   homme 
menteur!  2.50. 

-  Aimer,  est-ce  pecher,  romance  2.50. 

-  Belle  dame,  aimez-moi,  romance  2.50. 

-  Bouche  de  femme,  implore  Dieu,  romance  2.50. 

-  Les  Delices  du  Forban,  barearolle,  duo  2.50. 

-  Delicieuse  reverie  2.50. 

-  En  tremblant,  j'ai  quitte  le  port,  romance  2.50. 

-  La  fille  de  l'hospice,  mel.  2.50. 

-  Ma  barque,  romance  2.50. 

-  Mon  Miroir  2.50. 

-  Le  Passeur  d'eau  2.50. 

-  Que  je  hais  ta  richesse  2.50. 

-  Rien  qu'un  mot  2.50. 
Braeckman    L.    Lochte    Gentenaars,    P   1.75, 

Harm.  Fanf  2 —  Beyer. 
Brähmig  Julius  Bernhard  (1822—1872).  Merse- 
burger:  Op.   4   Evangelische    Hymnen    und 
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Motetten,  2SA  und  Solo.  Heft  I,  II  in  Part 
ä  1.20  n  Heinrich shofen:  Heft  I.  Nr.  1. 
Meine  Seele  erhebet  den  Herrn.  2.  Sehnen 
nach  Jerusalem.  Aus  einer  biblischen  Poesie 
von  W.  Kritzinge  r.  3.  Wer  bin  ich? 
Herr!  4.  Süßer,  sel'ger  Traum.  Aus  einer 
biblischen  Poesie  von  W.  Kritzinge r.  5. 
Selig  sind  die  Toten.  Anhang:  Liturgie. 

II.  Nr.  1.  Des  Herrn  letzter  Gang,  von 
W.  K  r  i  t  z  i  n  g  e  r.  2.  Der  gute  Hirt.  Aus 
einer  biblischen  Poesie  von  W.  Kritzinge  r. 
3.  Er  ist  auferstanden.  Aus  einer  biblischen 
Poesie  von  W.  Kritzinger. 
•  4  b  Hymnen,  Motetten  und  Chöre,  TTBB  und 
Solo  in  Part.  Heft  I  u.  II  ä  1.50  n  Heinriehs- 
hofen:  Heft  I.  Nr.  1.  Denn  es  sollen  wohl 
Berge  weichen.  2.  Herr  Gott,  du  bist  unsere 
Zuflucht  für  und  für!  3.  Hoffnung  auf  ihn! 
von  W.  Kritzinger.  4.  O  wunderschöner 
Wald!  von  W.  Kritzinger.  5.  Nach  ihm, 
nach  dir,  Jerusalem !  6.  Süßer,  sel'ger  Traum, 
von  W.  Kritzinger.  7.  Selig  sind  die 
Toten ! 

II.  Nr.  1.  Wer  bin  ich?  Herr,  Herr!  2. 
Der  gute  Hirt,  von  W.  Kritzinger.  3.  Des 
Herrn  letzter  Gang.  4.  Er  ist  auferstanden! 
Anhang:  Liturgie. 

5  Fantasie  über  das  Volkslied:  „Es  ist  be- 
stimmt in  Gottes  Rat",  P  1.50. 

6  Neunundzwanzig  Lieder,  2  Hefte  ä  2.50. 

8  La  Fontaine.  Impromptu  capriccioso,  PI. 50. 

10  Hymnen  und  Chorlieder,  SÄTB  mit  P 
(Org)  Heft  I.  Part  1.20,  St  2—. 

11  Libellen,  P,  2  Hefte  ä  1.25. 

13  Vier  Lieder :  Lieb  Herz  ade !  Dein  gedenken. 
Nach  dem  Sturm.  Zwei  Augen  der  Liebe 
geschlossen  1.50. 

14  Elfen,  P  1—. 

24  La  Sylphide.  Morceau  de  Salon,  P  1.25 
Praeger. 

29  Praktische  Klavier-Studien,  2  Hefte  ä  2.25. 

Archiv  für  geistlichen  Männergesang :  Choräle, 
Hymnen,  Motetten  und  Kantaten,  TTBB, 
2  Hefte  ä   1.20  n. 

Arion.  Sammlung  ein-  und  zweistimmiger 
Lieder  und  Gesänge,  4  Hefte  ä  1 —  n. 

Blumenlese  aus  Schuberts,  Webers  und 
K  u  h  1  a  u  s  Werken,  P  und  4ms,  3  Hefte 
ä  1.50. 

Chants  sans  paroles  (Mendelssohn),  HV, 
2  livres  ä  2.85  n  Mustel. 

Chor-Perlen.  Eine  Sammlung  von  Meister- 
Chören  aus  klassischen  und  modernen  Opern 
und  Oratorien,  TTBB:  Heft  I.  Part  u.  St 
ä  1.60  Simroek:  „Im  Wald",  aus  Preciosa  von 
C.  M.  V.  Weber.  Gefangennehmung  Christi, 
Doppelchor  aus  Christus  am  Ölberge  von 
Beethoven.  Kriegslied:  „Auf  und  laßt", 
aus  Jessonda  von  Spohr.  Jägerchor:  „Die 
Tale  dampfen",  aus  Euryanthe  von  C.  M.  v. 
Weber.  „Mache  dich  auf,  werde  Licht"  aus 
Paulus  von  Mendelsso hn-Bartholdy. 
„Freuet  euch  alle",  aus  Der  Tod  Jesu  von 
Graun.  „Wie  herrlieh  ist's  im  Wald",  aus 
Rübezahl  von  Würfel.  „Die  Himmel  er- 
zählen", aus  Schöpfung  von  Haydn.  „Rasch 
tritt  der  Tod",  aus  Schillers  Teil  von  B. 
A.  Weber. 

IL  Part  u.  St  ä  l.fiO:  „Bald  prangt  der 
Morgen",    aus   der  Zauberflöte   v.  Mozart. 


„Die  Sonn'  erwacht",  aus  Preciosa  von  C. 
M.  V.  Weber.  „Hoch  tut  euch  auf",  aus 
dem  Messias  von  Händel.  „Seht,  er  kommt", 
aus  Judas  Maccabäus  von  Händel.  Trink- 
lied, aus  Lodoiska  von  Cherubini. 
Gebet  aus  Iphigenie  in  Tauris  von  Gluck. 
„Zieht,  ihr  Krieger",  aus  dem  Unterbrochenen 
Opferfest  von  Winter.  „Es  blinken  so 
lustig",  aus  Preciosa  von  C.  M.  v.  Weber. 
Halleluja,  aus  dem  Messias  von  Händel. 
„Der  Herr  ist  groß",  aus  der  Schöpfung 
von  Haydn.  „Der  rein  ist",  aus  dem 
Freischütz  von  C.  M.  v.  Weber.  Engel- 
gesang, aus  Elias  von  Mendelssohn- 
Bartholdy. 

III.  Part  u.  St  ä  1.60:  „Preis  und  Ehre", 
aus  Die  letzten  Dinge  von  Spohr.  „Lobt 
den  Herrn",  aus  Joseph  in  Ägypten  von 
Mehul.  „Schon  die  Abendgloeken",  aus 
Das  Nachtlager  von  Kreutzer.  „Herr, 
unser  Herrscher",  aus  Elias  von  Mendels- 
so hn-Bartholdy.  Abendlied,  aus  „Uthal" 
von  Mehul.  „Würdig  ist  das  Lamm",  aus 
Messias  von  Händel.  „Frischer  Mut, 
leichter  Sinn",  aus  Preciosa  von  C.  M.  v. 
Weber.  „Er  rächt,  der  Gott",  aus  Simson 
von  Rolle.  „0  Isis  und  Osiris",  aus  Zauber- 
flöte von  Mozart.  „Muntere  Hirten",  aus 
Wasserträger  von  Cherubini.  Sanctus, 
aus  Requiem  von  Mozart.  Chor  der 
Holzhauer,  aus  Rotkäppchen  vonBoieldieu. 
„Sein  ist  das  Reich",  Schlußchor  aus  Das 
Weltgericht  von  Schneider. 

-  Des  Morgens  in  der  Früh,  SA  — 85  J.  Fischer. 

-  Für  kleine  Hände.  Auswahl  leichter  und  be- 

liebter Stücke,  P  u.  4ms,  3  Hefte  ä  1.50. 

-  Kleine  prakt.  Gesangschule  — 20  n. 
-Liederalbum  für  Schule  und  Haus;  ein-  und 

zweistimmige  Gesänge,  Choräle  etc.  mit  H 
od.  Physharmonika  1 —  n. 

-  Liederstrauß.  Auswahl   heiterer   und   ernster 

Gesänge,  6  Hefte  (12»).  Heft  I  —15.  Heft  II, 
III,  IV  ä  —45.  Heft  V  vide  Brandt  A. 
Heft  VI  vide  Widmann  B. 

-  Morning's    Greeting.     Duet    fem.  voic.    — 35 

J.  Fischer. 

-  Praktische  Bratsehenschule  2.25  Merseburger, 

Teich. 
-Prakt.    Violinschule,   3   Hefte   3—   n,   ä  1.50 
Merseburger,  2.70  Urbdnek. 

-  Ein    Supplement    zu    jeder    Musikschule.    60 

klassische  Etüden  für  die  unteren  und  mitt- 
leren Stufen  des  Klavierstudiums  aus  den 
Werken  von  S  e  b.  u.  Phil.  Em.  Bach, 
Bertini,  Cramer,  Czerny,  Aloys 
Schmitt  etc.  gewählt,  3  Hefte  ä  1 .50  Simroek. 

-  Theor.-prakt.  Organisten-Schule.  Heft  I  3.60, 

II  5.10,  III  5.40. 

-  Turnliederbuch,  ein-,  zwei-   und   dreistimmig 

—45  n. 

-  Vers  aus  dem   27.  Psalm,    T  od.  hohen  Bar, 

mit  obligater  Org  und   Vc  — 50  Rieter.'    f%) 

-  Zionsklänge.       Sammlung    kirchlicher    Fest- 

gesänge. Für  zwei-  imd  dreistimmigen  Chor 
mit  Org  (Gust.  Hecht),  St  Part  1.50  n.  - 

Brähming  Julius  Bernhard  u.  Henne  G.   Lieder 

für  Schule  und  Haus  — 75  n. 
Braein   Chr.     Serenade   (Benita)   for   Bar-solo 

med  TTBB  —30  Warmuth. 


Braet  A.  Liege- Farandole 
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Braet   Alph.      Liege-Farandole,   potp.    P   2.50 

Brahy. 
Bräuer  Alwin,  Dei-  Gang  treuer  Liebe  bis  zum 

Altar.  Fantasie,  P  1.50  Bote. 
Bräuer  Carl,  op.  168  Streit   der  Raucher  und 

Schnupfer:  „Edles  Kraut  der  Tabakspflanze", 

für  2  Männerchöre,  Part  und  St  4 —  Siegel. 
-211  Hymne:     „Freut    euch    des    Herrn",    für 

2  Männerchöre  mit  4  Solostimmen,  Part  und 

St  7 —  Siegel. 
-217  Mazurka:  „Dui,  dui,  duida",  TT5S  Part 

und  St  1 —  Siegel. 

-  240  Acht  Gelegenheitsgesänge,  TTBB,  Siegel : 

Heft  1.  Part  und  St  1 — .  Zum  Abschiede 
eines  Freundes:  „Du  gehst  aus  unserm 
Kreise".  Zum  Geburtstag:  „Der  Himmel 
hol-'  die  Bitte".  Zum  Jahrestage  der  Stiftung 
eines  Singvereins :  „Freunde,  singt  mit  Herz 
und  Munde!"  Grabgesang:  „Vor  des  Fried- 
hofs dunkler  Pforte '. 

Heft  2.  Part  u.  St  2—,  Solost  zu  Nr.  7—  15. 
Zum  Polterabend  eines  Freundes:  „Wo  Liebe 
weilt,  ertönet  Liederklang".  Zur  Hochzeit 
eines  Freundes :  „Wenn  Glück  und  Freude 
die  umgeben".  Ständchen:  „Wir,  die  wir 
gern  ein  Fest  besingen"  (mit  T-Solo).  Der 
Singverein  am  Silvesterabend :  „Mit  ernstem 
Glockenschlage". 

-  241  Drei  Lieder  launigen  Inhalts,  TTBB,  Part 

— 75  Siegel:  Schneidergesellenlied :  „O  Leipzig, 
edle  Lindenstadt".  Der  Bummler:  „Das 
Bummeln,  ja  das  Bummeln".  Die  Hussiten 
vor  Naumburg:  „Die  Hussiten  zogen  vor 
Naumburg". 

-  248  Der  95.  Psalm:  „Kommt  herzu,  laßt  uns 

den  Herrn",  für  Männerst  (Quartett  u.  Chor) 
m.  Org  od.  P,  St  1 —  Siegel. 

-251  Vier  Gesänge,  TTBB:'  1.  Zum  Schlüsse 
eines  Gesangsfestes.  2.  Wohin?  „Auf  die 
Berge  laßt  mich  ziehen".  3.  Der  Herbst- 
abend: „Abendglocken  hallen".  4.  Neujahrs- 
lied: „So  singen  wir",  Part  — 50,  St  1 — 
E.  Stoll. 

-263  Fünf  heitere  Gesänge,  TTBB,  Siegel: 
Heft  1.  Part  und  St  2.25.  Schneidermut: 
„Und  als  die  Schneider  revoltiert".  Die 
Ursache:  „Auf  einer  Rasenbank".  Kuriose 
Geschichte:  „Ich  bin  einmal  etwas  hinaus- 
spaziert". 

Heft  2.  Part  und  St  1.75.  Soldatenlied: 
„Wenn  man  beim  Wein  sitzt".  Fröhliche 
Fahrt :  „0  glücklich,  wer  zum  Liebchen  zieht". 

-  Der   23.    Psalm    „Der   Herr   ist    mein   Hirt", 

SATB  und  0,  Part  1—  n  Breitkopf. 
-Der   15.   Psalm.    „Herr,    wer   wird   wohnen", 

SATB  und  0,  Part  1—  n  Breitkopf. 
Bräuer    Clara,    op.   3    Zwei    Notturnos    (C-m. 

Des),  P  2.50  Rost. 
Bräunlich,  Solo   Cl  mit  0  4—,  Gl  mit  P  3— 

Seeling. 

Bräunlich  Adolf,  Albumblatt,  Z  1 —  Hinz. 

-  Elegie,  Z  1 —  Augustin. 

-  „Die  Geschichte  vom  lieben  Augustin".    Pot- 

pourri brill.  P  2.50  Seeling. 

-  Gruß  an  alle  Zitherspieler,  Z  — 50  Frit%. 
-Fünf  Lieder  von  Franz  Abt,  Tr  od.  Cornet 

d  P  (in  B  und  A)  oder  Pos-Solo  mit  A;^ O.- 
Name u.  Bild  —  Lebt  wohl,  ihr  blauen  Augen 
—  Nie  kann  ich  dich  vergessen  —  Schweizers 


Heimweh  —  Hast  du  nicht  einen  Gruß  für 
mich?  St  2.50  n  Andre. 

-  Serenade  für  V  Ve  Fl  Oboe  Fa  Horn-Solo  mit 

2VVaKb  1.20  n  Bellmann. 
Bräunlich  A,  W.    Adolf us-Marsch,  Z  —60,  2Z 
1—,  2Disk-  u.  lAlt-Z  1.50,  2  Disk-  u.  1  St-Z 
1.30,  2Disk-lAlt-  u.  ISt-Z  1.80,  2Disk-lAlt 
und  2  St-Z  2—  Voigt. 

-  Der  Albrechtsberg  bei  Dresden.     Ein  Zyklus 

in  5  Bildern,   Voigt: 

I.  Fi-isch  auf  zum  Albrechtsberg,  Z  — 60, 
2Z  1.20,  2  Disk-  u.  lAlt-Z  1.70,  2  Disk-  u. 
lAlt-Z  1.70,  2  Disk-  u.  St-Z  1.50,  2  Disk- 
lAlt-  u.  StZ2—,  2 Disk- 1  Alt-  u.  2StZ  2.30, 
2Disk-lAltZ  und  .S'ir-Quartett  2.90. 

IL  Im  Albrechtspark.  Polka  ä  la  Fantasie, 
Z  —80,  2Z  1.40,  2Disk-lAlt-Z  2—,  2Disk- 
lAlt  u.  StZ  1.70,  2Disk-lAlt-  u.  StZ  2.30, 
2Disk-lAlt-  und  2StZ  2.60 

III.  Abschied  vom  Albrechtsberg.  Walzer, 
ZI—,  2 Z  1.80,  2 Disk-  und  1  Alt-Z  2.40, 
2 Disk-  u.  IStZ  2.20,  2Disk-lAlt-  u.  StZ 
2.80,  2Disk-lAlt- u.  2StZ  3.20,  2Disk-lAltZ 
und  »S'ir-Quai-tett  4 — . 

IV.  Erinnerung  an  Albrechtsberg.  Lied 
ohne  Worte,  Z  —60,   2Z  1.20,   2  Disk-  und 

1  Alt-Z  1.70,  2  Disk-  u.  IStZ  1.50,  2Disk- 
lAlt-  u.  lStZ2—,   2Disk-lAlt-  u.  IStZ  2.30. 

V.  Reverie,  Z  —80,  2Z  1.40,  2  Disk-  und 
lAltZ  2—,  2 Disk-  u.  IStZ  1.70,  2Disk-lAlt- 
u.   IStZ  2.30,    2Disk-lAlt-   u.    2 StZ  2.60, 

2  Disk-lAlt-2  St-  und  IBass-StZ. 

-  Canzone.    Lied  ohne  Worte,  2Disk-lStZ  l.BO, 

2 Disk- 1  Alt-  und  StZ  1.80,  2Disk-lAlt-  und 
2 StZ  2—,  2Disk-lAlt-Z  und  Ä^r-Quartett 
2.20  Voigt. 

-  Jägerlust.  Jagd-Idylle  mit  Echo,  2Z  1.20  Voigt. 
-Klein   aber   fein.     Walzer,    Z — 60,    2Z  1 — , 

Disk-  u.  Alt-Z  1.10,  2  Disk-  u.  1  Alt-Z  1.50 
Voigt. 

-Leichter  Sinn.  Marsch,  Z  —50,  2Z  1—, 
Disk-  u.  Alt-Z  1.10,  2  Disk-  u.  Alt-Z  1.50 
Voigt. 

-  Marche  funebre.  (Chopin)  Disk- Z  —60  Kabatek. 

-  Ein  Sonntagsmorgen  auf  dem  Lande.     Idyll. 

Tonstück,    Z  1—,    IDisk-   und  1  Alt-Z  1.60 
Voigt. 
Bräunlich    E.    op.  20    Zechers    Dank:     „Mich 
quält  der  Durst"  1 —  Offhaus. 

-  21  Gruß   der  Sänger  an   die  Freunde :    „Seid 

gegrüßt,  ihr  lieben  Freunde",  TTBB,  Part 
St  1.40  Off  haus. 

-  Das     Blümchen     Tausendschön :     „An     eines 

Bächleins  Rande"  — 60  Ajwllo. 

Bräunlich  Th.  Ragazer  Kursaal-Marsch  1.20 
Fries. 

Bräunlich  W.  Knecht  Ruprecht  und  das  Christ- 
kindlein. Weihnachtsfes-Quadrille,  0  2 —  n 
Bellmann. 

-  Fantasie  über    das  Adagio    aus  H  a  y  d  n  s   8. 

Sonate,  IM  1.80  n,  kl.  Bes.  1.40  n  Bellmann. 

-  Trauer-Marsch   und   Trauer-Arie,   IM.  KM  ä 

1.50  n  Bellmann. 
Bräutigam,  Johansen: 
Alma.     Polka-Mazurka  — 50. 
Auguste.     Polka-Mazurka  — 50. 
Bruderschaft.     Polka  — 40. 
Eleonora.     Polka  — 40. 
E.  F.  A.     Polka  —50. 
Marie-Polka  —40. 
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Mazurka  de  Bai  — 60. 

Minna.     Polka-Mazurka  — 50. 

Othilien.     Polka  —40. 

Quadrille  — 75. 

Sophie.     Polka  —40. 
Bräutigam  IVI.  Arie:  „Singend  weiht  zum  Leben", 

aus  der  Kantate:   Preis   des  Gesanges   — 75 

Kahnt. 
Braga,  Chansons  napolitaine  1.50  Cranx. 

•  Cyklus    af   nordiske   Sänge    for   fire   Mands- 

stemmer.  Part  Bd.  I — II  ä  2 —  Hansen. 

I.  Der  er  et  yndigt  Land.  Kung  Carl  den 
unga  hjelta.  Landlig  Kaerlighed.  Hjem- 
komst.  Satt  maschinen  igäng.  Usynlige 
Venner.  Längtan  til  Landet.  En  Sommer- 
dag.  Tovelille.  Hvor  B0lgen  larmer  h0jt 
fra  S0. 

IL  Sang  til  Friheden.  De  sista  September- 
dagarne. Svend  Vonved.  De  tre  Genier. 
Naturen  och  hjertat.  Turneringen.  Dalvisa. 
Muser  har  Glaeden.     Majmaanedssang. 

-  Faithf ul  3/ — ,  V  Vc  aec.  4/ —  Hammond. 

-  O  Salutaris,  V  accomp.  — 50  Willig. 

-  Perle  du  Chiado,  valse  — 50  Lambertini. 

-  Regresse  S.  M.   Pedro  IL,  quadrilha,  Banda 

1.50  Ouimaraes. 

Braga  A.  F.  Folha  nova,  polka,  Banda  1 — 
Ouimaraes. 

Braga  Armando,  Pense  a  moi.  Valsa  2 —  Oui- 
maraes. 

Braga  D.    Calinomar,  arietta  1 —  Bevilacqua. 

Braga  Dias,  Maria  1 —  Ouimaraes. 

Braga  F.  op.  2  Clotilde,  suite  de  valses,  P 
— 30  Neuparth. 

-  3  Alice,  valse,  P  — 60  Neuparth. 

-  3  Vision  de  Cintra,   suite   de  valses,  P  — 60 

Neuparth. 

•  Marionettes,  gavotte  5 — ,  V.  M.  Fl  Gl.  Gorn 

ä  —20  n,    VP.  MP  y.   Hess,    Gl.  Instr  ä 
Cordes,  Part  et  p.  sep.  3 —  n  Ledzie. 

Braga  Francesco,  Ouimaraes: 

-Addio.     Melodia,  P  1 — . 

-Amor  Aristocrata.     Valse  de  Salon,   P  1 — . 

-Aubade  (Le  Lever,  Morgenständchen)  2 — ,   P 

1—  Msoldt,  PVe  4—  Ledue,  2VVaVc  Part 

1—  n,  St  1.20  n  Msoldt. 

-  Berceuse,  PV  2 — . 

-  Canto  de  Amor.     Romance,  P  1.50. 

-  Colibri,  Banda  1 — . 

-  Deliciosa,  polka,  Banda  1.50. 

-  Dolce  Far  Niente.     Gavotte,  P  1.50. 
-Extase  1.50. 

-  Guenero,  valsa,  Banda  1 — . 

-  Hymno  Chile-Brasil,  prineipiantes  1.50. 

-  Hymno  do  Regimento   d'Engenheria,  P  — 30 

Sassetti. 
-Hymno  Republicano,  prineipiantes  1 — ,  4ms 
1.50. 

-  Marche  de  la  poup^e  1.50. 

-  Margherita.     Romanza  1.50. 

-  La  Maritana,  Habanera,  Banda  1.50. 
-Melancolia.    Melodia,  P  1.50. 

-  Mimi.     Gavotte,  P  1 — . 

-  Primorosa,  polka,  Banda  1—-. 

-  Scherzo,  P  1.50. 

-  Serenade  de  Loin  1.50. 

-  Serenade  des  F^ea,  P  1.50. 
-Souvenir.    Valse  de  Salon,  P  1.50. 

-  Valse  Romantique,  P  2 — . 

Braga  Gaetano  (1829).  Rieordi:   Op.  41  Sou- 

Universal-Handbuch  der  Musikliteratur.  B. 


venir  d'Il  Trovatore,   VcP  3.50,  7.70  Benoit, 

2.50  n  Pomier. 

Adieux  ä  Suzon  — 25  Johansen. 
Adieux  ä  Varenna,  mel.   VcP  2.50. 
Alina,  opera:  Romanza:  Alina  la  spregiata, 

T  1 — .  Cavatina :  Dall'alba  son  giuliva,  MS 

2.50.  Romanza :  Negletta  io  m'era  e  misera, 

MS  1.50.   Rondo  finale:    Stringimi   al  seno, 

stringimi,  MS  1.75. 
Bellina,  voi  dormite  in  sen  d'amore.  Serenata, 

Bar  o  G  4—. 
Berceuse  napolitaine.  Melodie,  VeP  2 —  Sehott, 

VP  5—  Ledue. 
II    Canto    della    Ricamatrice.    Suonar    sento 

l'ore,  MS  2.50,   La  chanson   de  la  brodeuse 

(ital.  et  frang.)  4.50  Heugel. 
Chaconne,  P  —30,  PMand  —30  Lijre. 

■  I  Canti  dell'anima,  raccolta  di  melodie,   VeP, 

Gottrau:  1.  Serenata,  2.  II  sospiro,  3.  Ma- 
linconia,  4.  La  visione,  5.  La  ritrosia,  6. 
Negrita,  7.  Un  sogno,  8.  L'Andalusia  ä  1.50  n. 
VP:  1.  Serenata,  2.  II  Povero,  3.  La  Pasto- 
rale, 4.  La  Visione,  5.  Negrita,  6.  Un  Sogno, 
7.  L'Andalusia  ä  1.50  n. 

■  Chant  d'automne,  VeP  9 —  Ledue. 

■  Le  cinq  Juillet,  VcP  5 — . 

•  le  Concerto  in  Sol  min.   VcP  8 — . 

■  le  Concerto    in   La   min.    VcP:   cplt.   7 —  n, 

I.  3—  n,  IL  2—  n,  III.  4—  n,   cplt.  2.80  n 
Sehirmer. 

■  II  Corricolo   napolitano,   Scherzo,    VcP  4 — , 

P  (Rivetta)  2—,  4ms  4—. 

-  Divertimento,  PVc  2 —  n  Gottrau. 

-  Due  Baci,  Melodia,  MS  o  T  2—. 

-  Elena  di  Tolosa,  Fantasia,  VcP  2 —  n  Gottrau. 
-Estella  di  San  Germano,    opera.   Canto 

e  P  36—,  Psolo  26—,  libretto  —50  n : 

Atto  I.  Preludio  1.25. 

Coro  d'Introduzione :  Ogni  bicchiero  di  vin 

sia  pleno  3 — . 
Seguito   deirintroduzione   e   Cavatina:    Per 

salvar  la  patria  terra,  B  5 — . 
Scena    e    Cavatina:    Per    le    balze    giü    da 

monte,  S  5 — . 
Marcia  religiosa :  AI  tempio  !  1 — . 
Scena  e  Cavatina :  Stranier  deserto  ed  orfano, 

T6— . 
Coro  nel  Finale  I:  Viva  il  Conte  3 — . 
Quintetto  nel  Finale  I:   Nel  cor  del  misero 

3.50. 
Seguito  e  Stretta  del  Finale  I  6 — . 
Atto  IL  Coro  festoso  :  Di  concenti  echeggiar 

seducenti  2.25. 
Scena,  Coro  e  Bailabile:  La  danza  4.50. 
Variazitoni  danzanti  1.50. 
Replica  del  Coro :  Tutti  a  gara,  e  Finale  del 

Ballabile  3—. 
Scena  e  Romanza :  Quando  mi  leva  in  estasi, 

Bar  2.50. 
Scena  drammatica:   Ciel!    che   mai   lessi,  5 

2.25. 
Scena  e  Terzetto:  T'  obbedii,  lontan  me  ne 

andai,  S  T  Bar  6—. 
Scena  e  Duettino:   Tu   salva   a   me  l'onore, 

TB  3—. 
Scena  e  Romanza:  Quando  al  cielo  il  core, 

S  2.25. 
Coro:    Di  letizia,  e  Brindisi-Finale  II:   Sul 

nappo  spumante,  S  6 — . 
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Atto  III.  Scena  ed  Aria  :  Ah  piü  non  resisto  ! 

Bar  5—. 
Quartetto :     Pura,    arcana,    ignota    e    cara, 

S  T  Bar.  B  2.25. 
Scena   e    Duetto :    Sin   dal   di    che    Dio    mi 

diede,  S  T  5—. 
Scena  finale :  Sciagurato  !  Che   festi !  S  I 

Bar  3—. 

Pia)W-solo : 
Atto  I.  Preludio  1.25. 
Caro  d'Introduzione :   Ogni  bicchiero  di  vin 

sia  pleno  2.25. 
Seguito    dell-Introduzione   e   Cavatina:    Per 

salvar  la  patria  terra  2.25. 
Cavatina:    Per   le   balze    giü    dal   monte,   e 

Marcia  religiosa  3 — . 
Cavatina:  Stranier  deserto  ed  orfanao  3.50. 
Finale  I  5 — . 

Atto  II.  Coro  festoso  e  Bailabile  3—. 
Variazioni  danzanti  1.50. 
Replica  del  Coro  e  Finale  del  Ballabile  1 — . 
Romanza :  Quando  mi  leva  in  estasi,  e  Scena 

drammatica  3 — . 
Terzetto  :  T'obbedii,  lontan  nie  ne  andai  4.50. 
Duettino :  Tu  salva  a  me  l'onore  1.75. 
Romanza:  Quando  al  cielo  il  core  1 — . 
Coro  e  Brindisi-Finale   II:    Sul   nappo  spu- 

mante  3.50. 
Atto  III.  Aria :  Ah  piü  non  resisto !  3.50. 
Quartetto :  Pura,  arcana,  ignota  e  cara  1 — . 
Duetto:    Sin  dal  di   che  Dio  mi  diede  3.50. 
Scena  finale :  Sciagurato  !  Che  festi !  2.25. 

Fantasie  etc.,   P  v.  F  a  s  a  n  o  1 1  i,   F  u  m  a- 
galli,  Jaell,  Milella. 

L'Esule.  (The  Exile.)  Elegv  with  V(Vc)  oblig. 

4/6  Schott,  6—  Harnelle. 
Gavotta,   VeHP  5—. 
Un  gran  pianto,  Mel.    VeHP  2.75. 
Un  gran  riso,  duettino,   VeHP  3 — . 
Her  lovely  smile  beholding  — 40  Ditson. 
II  est  minuit  5 —  Heugel. 
Marcia  funebre,   VeHP  4.50. 
Maria  di  Rohan,  Fantasia,  VcP  2 —  n  Cottrau. 
4    Meditazioni    lugubri,     VeP:     N.    1    2.50, 

N.  2—4  ä  3— . 
Meditazione,    VcP  2 —  Romano,    1.80  Hug, 

—90  Sehirmer,   VP  1.80  Hug. 
7  Melodie,  composte  per   la   signora  Borghi- 

Mamo  9 — : 

1.  I  Giuramenti.  Melodia:  lo  mi  rammento' 
MS  1.75. 

2.  LTnvito.  Melodia:  Giä  la  luna,  MS  1.75. 

3.  L'Anello,  il  Rosario  e  la  Ciarpa.  Ro- 
manza: Quando  la  gemma,  3IS  1.75. 

4.  Mergellina.  Melodia:  Sempre  vago,  az- 
zurro  ciel,  S  o  T  1.50. 

5.  La  Serenata.  Melodia  Valacca,  con  Violon- 
cello (o  Violino)  e  Pianoforte:  0  quali 
mi  risvegliano,  S  o  MS  o  T  3 — . 

6.  Neilina.  Ballata:  Vaghe  forme  avea  Nei- 
lina, 3IS  1.75. 

7.  Canzoni  napolitane,  cantate  nel  Barbiere 
di  Siviglia  dalla  Signora  Borghi-Mamo. 
Bella  figliola  ehe  cuogli  sti  sciure.  Te 
fatta  la  gonnella  Antonia,  3IS  3.50, 
Durand:  cplt.  7—  n,  N.  1—3  ä  1.35  n, 
N.  4  1—  n,  N.  5  2—  n,  N.  6,  7  ä  2—  n. 

6  Melodies.    Paroles   frangaises   et  italiennes 
9—: 


1.  A  une  fleur  (Ad  un  fiore).  Romance:  Che 
vuoi  tu  fiore,  MS  2 — . 

2.  Mandoline  (Mandolino).  Serenade:  Sulla 
terra,  nell'aria,  S  o   T  2 — . 

3.  Ninon  (Ninetta).  Scfene  dramatique:  Che 
fai,  Ninetta  mia,  S  o  T  3 — . 

4.  A  quoi  bon  entendre  (Che  val  udire?) 
Nocturne :  Udir  l'usignoletto,  S  o  T  2.50. 

5.  Adieux  ä  Suzon  (Susanna):  Addio,  Addio, 
So  T2—. 

6.  L'Infinito.  Canto  di  Leopardi:  Sempre 
caro  mi  fu  quest'ermo,  MS  o  Bar  2 — , 
Durand:  cplt.  6 —  n,  N.  1,  2  ä  1 —  n, 
N.  3  1.75  n,  N.  4  1.35  n,  N.  5  1—  n, 
N.  6  1.35  n. 

-3  Melodies  7—:  N.  1.  Preludio  2..50.  N.  2. 
In  barchetta  4 — .  N.  3.  Saltarella  Abruzzese 
5— . 

-  Metodo    per    Violoncello,    di    Dotzauer,    in- 

teramente    riformato    30 — :     Libro    I    8 — , 
II  10—,  III  14—. 

-  Mezza  notte,  2  voce  5 —  Heugel. 

-  Mon  Ami  vient  de  s'en  aller  5 —  Hamelle. 

-  Napolitanella,  serenata,   VcP  5 —  Leduc. 

-  Nella  notte,  canz.  MS  o  Bar  2 — . 

-  Ninetta    (Ninon)    — 50    Schirmer,    (Hhhoh^) 

— 30  Johansen. 
■  Non  ti  fidare,  Canz.  pop.  S  o  MS  1.50,   Nie 
wierz  dziewczyno  (Non  ti  fidare)  (Romanzero 
23),  S.  MS  ä  —40  Hösick. 

-  Notti   lombarde  8 — :   N.  1.  La  Zingara  e  la 

Fanciulla.  Melodia:  Vaga  fanciulla,  Bar  o 
G  4 — ,  N.  2.  lo  son  passata  a  casa  del  mio 
bene.  Canzone,  T  o  MS  1.50,  N.  3.  Non  mi 
toccate.  Melodia:  Se  volete  saper,  T  o  MS 
1.50,  N.  4.  Tempesta.  Melodia:  De  le  pre- 
saghe  rondini,  Bar  o  G  3 — ,  N.  5.  Fuggiam ! 
Duettino,  MS  T  o  S  B  3—,  N.  6.  Non 
contemplare,  o  vergine.  Canzone  a  quattro 
voci  2.50. 
-0  Lord  I  come.  Arr.  W.  K.  Bassford. 
(Church  Music  456.)  With  »Ssolo  —15  n 
Schirmer. 

-  Pergolesi,  Mel.  VeP  4.50. 

-  Poliuto,  Fantasia,  VcP,  FP  ä  2—  n  Gottrau. 

-  La  Preghiera  della  sera.  Ave  Maria!  MS  2 — , 

Parole  italiane   ed   inglesi,   3IS  o  Bar  4 — . 

-  Prelude  et  Menuet,  PVc  6 —  Hamelle. 

-  Pri&re,   VcP  3 —  Ledue. 

-  UpomaHie  et  CioseTOH  — 25  Johansen. 
-Reginella,  opera.  Canto  e  P  30 — ,  P  15 — ,' 

libretto  — 50  n,  Sinfonia,  P  4.50,  4ms  6 — : 

Preludio  — 50. 

Prologo.  Scena-Adelia,  Mario  e  Lorenzo,  S.' 

T.  B.   Duettino- Adelia  e   Mario:   Per  me 

s'appressa,  S.  T  3 — . 
Scena-Finale  del  Prologo  3 — . 
Sinfonia  4.50. 
Atto  I.  Introduzione,  Coro  e  Canzone-Regi- 

nella:  Una  donna  innamorata,  S  5 — . 
Scena  e  Valzer-Mario,  Visconte  e  Marchese,' 

T.  Bar.  B  3—. 
Recitativo  e  Romanza- Visconte :  Della  gloria 

e  dell'amore,  Bar  2.50. 
Scena :  Dalli !  ferma  3 — . 
Terzetto-Reginella,  Mario  e  Visconte :  Signor 

per  voi  son  libera,  S.  T.  Bar  4 — . 
Scena  e  Coro :  Dov'fe  Reginella  3 — . 
Coro  ed  Aria-Frate  Lorenzo  :  Ed  ora,  fratelli, 

5  4—. 
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Duetto-Reginella    e  Mario:    II  ciel   la   terra 

gli  alberi,  S.   T  3—. 
Scena  e  Terzetto-Reginella,   Mario    e   Frate 

Lorenzo :  Assunta  ai  gaudii,  S.  T.  B  3 — . 
Coro  e  Finale  dell'Atto  I:  Oh!  veh!  risorta 

3—. 
Atto  II.  Recitativo  e  Duetto-Reginella  e  Vi- 

sconte:  Una  rivale  avete,  S.  Bar  6 — . 
Scena  comica  e  Coro  :  Entriamo  vediamo  5 — . 
Scena  e  Finale  dell'Atto  II :  Lieta  e  santa  5 — . 
59  Atto  III.  Preludio,  Scena  ed  Invocazione- 

Reginella:    Se  a  lei  se  al  cielo  ascendere, 

S  3—. 
Scena  e  Romanza-Mario :  Bella  del  tuo  sor- 

riso,  T  2.50,  con  parole  ital.  engl.  S.  MS 

ä  3—. 
Scena  drammatica  e  Terzetto  finale-Reginella, 

Mario  e  Frate  Lorenzo:    Pura   una   voce, 

S.  T.  B  5—. 

Detto : 

Chureh:  Fair  in  her  grace  so  loving. 
(Bella  del  suo  sorriso.)  Recitative  and  ro- 
manza  — 40  — 50. 

Schirmer :  Bella  del  tuo  sorriso.  (Fair  she 
appear'd  before  me.)  Recit.  and  Romanza  i.  e. 
T.  Bar. 

Fantasie  etc.  P:  v.  Fasanotti,  Me- 
nozzi,  FIP  Cantu. 

La  Reine  mignonne.    (Queen  of  Joy's  Realm 
am  J.)  — 75  Schirmer. 
Ricordi  istorici,   VcP,   Co^iraw:  .1.  Madonna! 
tu  ci  salvi!  2.  II  racconto.  3.  E  desso !  ö  il 
auo    canto!    4.  Mamma!    La   rivedremo?    5. 
Ascoltami,    e    trema.    6.   Non   son  pazza    ä 
1.50  n. 
-II    Ritratto.    Libretto    — 50    n,    Sinfonia,    P 
6 — ,  4ms  7 — : 
Recitativo    e    Romanza:     Quando    vivea    la 

bella,  T  2.25. 
Recitativo  e  Duetto :  L'amai  come  s'ama  la 

luce,  la  vita,  T.  Bar  6 — . 
Canzone  e  Cavatina:  Comprate  questi  fiori, 

S  3.50. 
Cavatina  con  Cori :  In  Ascoli,   oggi,  Bf  6 — . 
Recitativo  e  Duetto  :   Se  a  costui,    Bar.  Bf 

5.50. 
Atto  IL  Scena  e  Romanza :  Dalla  beltä  puö 

nascere,  Bar  2.25. 
Scena   e   Duettino :    Se  Gelsomina,    T.   Bar 

2.50. 
Scena  e  Duetto :  L'amai,  ma  l'amor  mio,  S. 

7  6—. 
Scena   e   Rondo   finale:    Come  a  ferita   bal- 

samo,  S  5 — . 

-  La  Romanesca.    Celebre    Aria    di    ballo    del 

XVI  secolo,  secondo  l'originale,  trascritta 
per  Violino  (o  Violoncello),  con  Pianoforte 
3.50. 

-  Santa    Lucia.    Canzone    napolitana,    cantata 

dalla  Signora  Borghi-Mamo  nell'opera  II 
Barbiere  di  Siviglia  di  Rossini.  Riduzione 
in  Rondo  di  Concerto.  Parole  francesi  e 
napolitane,  MS  3—,  1.30  Haslinger,  S.  C 
■  —50,  MS  (fr.  it.  all.)  1.25  Schott,  (it.  fr.) 
6 —  Heugel,  — 50  Ditson,  — 75  Schirmer, 
—30  Senneivald,  Gh.  s.  l—  Eeugel. 

-  Romance,   VcP  5 —  Ledtee. 

-La  Serenata.  Leggenda  Valacca  o  quali  nii 
risvegliano.  Der  Engel  Lied,  S.  MS  ä  1.50  n 
Ricordi,    ä    1.50   Bideri,    (deutsch.  Text)   S. 


MS.  C  ä  1—,  S.  G  (ital.  angl.)  ä  1—  Schott, 
3/ —  Ashdown,  4/ —  Ghappell,  — 50  Ghurch, 
Ditson,  4/ —  Moore,  S.  A  ä  — 50  Schirmer, 
2/ —  n  Wiekins,  4/ —  Williams,  2  tons 
1.75  n  Durand,  S.  MS.  G  ä  —50  Outheil, 
— 30  Johansen,  S.  MS  ä  1.50  Bevilacqua, 
(espan.  ital.  fr.)  1.25  Sociedad  de  autores 
esjmnoles,  Gh.  s.  — 35  n  Durand,  Duet 
(Heale)  — /4  n  Augener. 

Con  Ghit  acc. :  — 50  Ricordi,  (S  a  c  c  h i)  it. 
angl.  — 75  Schott,  (Abelspies)  2/ —  Ash- 
down. 

Con  V(Vc)  acc. :  (it.  engl.)  S.  MS.  Bar.  B 
ä  3 —  Ricordi,  S  (ital.  angl.),  (fr.  ital.),  (it. 
fr.  all.)  ä  1.50,  MS  (it.  angl.),  (fr.  it.),  (all. 
it.  angl.)  ä  1.50,  G  (it.  all.  angl.),  (it.  angl.) 
ä  1.50,  SG  (it.  angl.)  (L.  Diehl)  1.75  Schott, 
in  F,  in  G  ä  2/ —  n  Augener,  — 60  Century 
Music  Puhl.,  4/ —  Ghappell,  — 75  Ditson, 
— '50  Ghurch,  4/ —  Donajoicski,  — 50  Qordon, 
— 60  National  Music,  S.  A  ä  — 75  Schirmer, 
— 50  White,  4/ —  Williams,  2 —  n  Durand, 
— 60  Bessel,  — 45  Jurgenson,  — 40  Lyre, 
— 50  Seliwerstotv. 

Con  Fl  acc. :  2/ —  n  Augener,  S.  A  sl  — 75 

Con  MandGhit  (G.  B.  Mal  dura)  S.  MS 
Con  V(M')Ghit   (A.  Ponzio)   S.   MS  4— 

ih'hC  07*  dt 

Con    'vVc(Fl)  AI—  Williams. 

Trascrizione,  P  v: 

P.  B  e  a  u  m  o  n  t,  F.  F  a  u  g  i  e  r,  C.  H  e  r  t  e  1, 
Hit z,  Hummel,  J.  Rummel,  L. Sandron, 
S.  Smith  4/ —  Ghappell,  4/ —  Donajowski, 
3/—  Duff,  —50  Fischer,  3/—  Reeder,  B. 
Williams,  1.50  Napoleao,  — 40  Leopas,  — 25 
Rose. 

4ms:  J.  Rummel,  S.  Smith  2 —  n 
Durand,  — 60  Me.  Einley,  — 45  Lyre. 

Org(H):  Best,  A.  Boyse,  E.  M.  Lott, 
W.  Smallwood,  Westbrook  —20  Mc. 
Kinley. 

Z  (Sammlung  beliebt.  Komposit.  Nr.  31) 
1 —  Schott. 

O:  V.  Sacchi,  M.  Schulz  —20  Witx- 
mann. 

if:A.Morlacehi,  Shaeffer,  Stauffer 
— 30  Fischer,   Willig. 

M(V)  —20  Witxmann. 

Ha:  V.  Ch.  Oberthür. 

V:  —25  n  Durand,  —60  Me.  Kinley,  —20 
Seliiverstow. 

Vc:  1/6  Blockley,  —70  Hösick. 

Fl:  —25  n  Durand,  —75  Sehott. 

Gorn  ä  Pist:  — 25  n  Durand. 

Banjo:  — 20  Witii,mann. 

PH:  2.50  n  Durand,  v.  Westbrook. 

PM:  Bellenghi,R.Matini,  A.Müllen, 
C.  Muretti,  Sacchi  2—  n  Durand,  2.50 
Schott,  —60  Fischer,  —40  Lyre. 

PV:  Czerny,  E.  Henry,  S.  Kahlen- 
berg,  May,  A.  Müllen,  Pollitzer,  J. 
Weekes  2—  n  Durand,  2/—  n  Broome, 
—50  Gentiiry  Mus.  Go.,  —50  n  Goleman, 
—40  Ditson,  4/—  Donajowski,  —50  Fischer, 
—50  Mc.  Kinley,  1/6  n  Wiekins,  1/—  ri 
Williams,  —45  Sennewald,  1—  Elkan,  2— 
Berilacqua,  3 —  Napoleao. 

PVe:  Benenghi,Czernj  2— n  Durand, 

66* 
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— 60  n  Colemati,  — 50  Fischer,  2 —  Bevi- 
lacqua,  3 —  Napoleao. 

PFl(piccFl) :  P  o  p  p  op.  301  2—  n  Durand, 
— 60  n  Coleman,  — 40  Guiuly,  1/ —  Turner, 
2 —  Bevilacqua,  2.50  Napoleao, 

PGl:  2 —  n  Durand,  — 60  n  Coleman, 
— 40  Cundy. 

PCorn:  — 65  Fischer. 

PCorn  ä  Pist:  F.  S.  Schneider. 

PBasson,  PCorAnglais,  PHautb  ä  2 —  n 
Durand. 

PBandßlin:  2 —  Napoleao. 

OrgV:  Westbrook. 

2M:  —40  FiscJier,  Willig. 

M(V)Chit:  Bellenghi,  J.  A.  Le  Bärge, 
Sacchi  2 —  n  Durand,  — 50  Fischer. 

2Banjo:  — 35  Witzmann. 

PHV:  2.50  n  Durand. 

P2M:  V.  Salvini  2.50  n  Duratid,  —70 
Fischer. 

P2V:  \.  E.  W.  Ritter  2.50  n  Durand, 
— 60  Leopas,  — 50  Seliwerstoic. 

PVVa:  E.  W.  Ritter. 

PVVc:  E.  W.  Ritter  —75  Fischer. 

PVFl:  1—  Cundy,  —75  Fischer. 

PVCl:  1—  Cundy. 

2StZ  und  SchZ:  1—  Schott. 

MStZ  und  SchZ  1—  Schott. 

2MChit:  2.50  n  Durand,  —50  Willig, 
Witxmann. 

M(V)Fl:  V.  A.  Ponzio. 

0:  1.50  n,  Fcond.  —25  n  Durand,  OFanf 
(Fried mann)  ä  1.50  Schott,  Band  2/—  n 
Blockley,  FullBmid  2/8,  Med.  Band  2/—, 
S??iallBand  1/4  Hatvkes,  (Angels  Serenade  and 
Cottran  J.  L'Addio  a  Napoli  and  Moz- 
kowsky  M.  Home  Song)  FullO  1.50  n, 
Ulnstr  1.25  n,  lOListr  1—  n,  P  acc.  —30  n 
Fischer,  (Angels  Serenade  and  Rubinstein, 
Melody  in  F.  Händel,  Largo)  FullO  1.25  n, 
14  parts  1 —  n,  10  parts  — 75  n,  P  acc. 
— 30  n  Standard. 
-Solo!  Solo!  Solo!  Melodia,  PTc  3.50,  PV 
(G.  Kampazzini)    3.50. 

-  Deux  sonatines.   ( Stephen  Heller)    ( etude 

preparatoire  aux  sonates  des  maltres)  op. 
146  et  147,  transcrites,  PVc,  Sonate  ä 
12 —  Hamelle. 

-  Souvenir  du  Rhin.  Capr.   VcP,  5.50. 

-  Souvenir  d'Am€rique.     Caprice,     \  cP     3.25 

Schott. 
-Trio  de  Salon,  PVTc  6 — ,  4 — n  Durand. 

-  Les  trois  bouquets  de  Marguerite.  Romance : 

Per  te  colsi,  o  Margherit-a,  pour  Chant, 
P  et  Vc  (ou  V,  ou  Harmoniffntte) .  Paroles 
italieimes  et  francaises,  MS  o  T  4 — ;  5/ — 
Schott,  6 —  Heugel,  (it. -fr.)  ä  — 75 
Schirrii  er. 

-  Varenna,  mel.    VcP  4 — . 

-  La  Violette  des  Alpes,  capr.   YcP  5 — . 

-  Toujours  i'aimer  5 —  Heugel. 

Braga  Giuseppe.  Ricordi:   Barcarolle,  P3 — . 

-  Bereeuse,  P  3 — . 

-  Le  Carillon,  P  2.75 ,  5—  Heugel. 
-La  Demente  1 — n  Cottroxi. 

-  Innocenza    e  Amore.     Duettino,     S  MS  o  T 

Bar  3—. 

-  Una  lagrima.  Romanza,  Bar  2 — . 
-]^Ielodie,  P  2.50. 

-  Mezzanotle    e  il    nostro    amore?      RomaiLza, 

S  o  MS  G  T   2—. 


-  Mon  coeur  soupire,  Romance,  MS  o  Bar  1.75. 

-  La   Rimembranza.   Ebmanza,   Bar   2.50. 

-  Souvenir   de   l'Adriatique.   Nocturne   2.50. 

-  Le  vase  brise.   Romane?,   MS  o  Bar  2.50. 
Braga  Henrique,  Abbandonato,  romanza,  MS 

2 —  Bevilacqua. 

-  Ballade  sur  jner,  P  1.50  Guimaroes. 

-  Celina,    polka   mazurka   5 —   Girod. 

-  Danse  des  Aalequins,  P  1.50  Guimaraes. 

-  Fada  azur   (A),  Banda  1.50  Guimaraes. 

-  Falka.     Chanson    Arabe    1.50    Guimaraes. 

-  Fanciulla,   mazurka    (Atheneida)      1.50   Xa- 

poleao. 

-  Gavota,  P   1.50   'Napoleao. 

-  Graziosa,  mazurka,  P   1.50  Bevilacqua. 

-  Langage   des   anges,   mazurka,   P   2 —  Bevi- 

lacqua. 

-  Mathilde,  valsa   1.50  Napoleao. 

-  Menuet,   /'   2 —   Guimaraes. 

-  Mousquetaires      au      Couvent,      valsa      2 — 

Bevilacqua. 

-  Mystieisnie.   Reverie,  P   1.50   Guimaraes. 

-  Ke  m'oubliez   pas,  valse     (Atheneida)     1.50 

Napoleao. 

-  Noces    d'Olivette,    Quadrilha,   P    1.50,  valsa, 

P  2 —  Bevilacqua. 

-  ülhar    languido,    Havanera,    P    1.50    Bevila- 

cqua. 
■  Paillettes  d'or,  valsa,  P  2.50  Bevilacqua. 

-  Plaintes.    Valse  Poetique,  P  2 —  Guimaraes. 
-Pourquoi?  Valse  Expressive  2 —  Guimaraes, 

Valse  tzigane  6 —  Ha/melle. 

-  Prelude  et  Danse  Moscovite,  P  2 —  Guima- 

raes. 

-  Romance    et  Tarenteile,    P    2 —    Guimaraes. 

-  Remembev !     Valsa    2 —   Guimaraes. 

-  Reve   du   jeune   äge,   valsa,   P   2 —  Bevilac- 

qua. 

-  Exjsts  et  Papillons,   valse   6 —  Girod. 

-  Sous   l'aile   d'un   Ange.    Bereeuse    1.50    Gui- 

mo/raes. 

-  Souvenir,  valsa,  P  2 —  Bevilacqua. 
-T'amo!    romanza,   MS    1.50   Bevilacqua, 

-  Valse  de  Concert,  P  2 —  Guimaraes. 
Braga    Hernani,  Indiana  Gavotte   1 —  Bote. 
Braga    O.    Acabou-se   o  bom     tempo,     polka, 

Banda    1—   Guimaraes. 
Bragato  G.  Grazietta.  Mazurka,  Chit  — 50  n 

Mor gante. 
Bragdon    Loren.    White:      Altamont    waltz 

— 75. 

-  Angelique  Waltz  — 75  Fischer. 

-  El  Riva  Waltzes  — 50  Gordon. 

-  L'Esperanza.  Waltz  — 75. 
-Evelyn  Gavotte.   Capr.  P  — 50. 

-  The  guiding  star,  SC  — 60. 

-  He   is  irish   — 40. 

-  Little  Maggie  Maggee.  Sg.  and  Chor.  — 40. 

-  Meadow   brook.   Reverie,   P  60. 

-  Oh  come  my  love  to  me  — 50. 
-On  the  cross,   S.MS   ä  —50. 

-  White  Squadron  patrol,  P  — 60. 
Braggiotti    Alb,  A  Gcsü   Redentore.   Atti   di 

Fede,  Speranza,  Caritä,  Contrizione  e  Rin- 
graziamento.  In  Canto  popolare  con  Org 
2.50  n  Bratti. 

-  Canti   per  la    Sacra   fxinzione   delle   Tre  ore 

dl   agonia   di   N.   S.   Gesü  Cristo,  con   Org 
o  P  3— n  Bratti. 
-La   Gajete,  P  2.50   Ricordi. 
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-  Giaculatoria  al  S.  S.  Cuore  di  Gesü  Reden- 

tore  — 50  n  Bratti. 

l  -  Morceaux  Religieux  avec  accompagnament  de 

.     Harm  ou  P:    N.    1.   Veni    Saiicte   Spiritus. 

^,    2.  O   Salutaiis.   3.  O   Salutaris.   4.  Tantum 

'     ergo.  5.  O  Salutaris.  6.  Tantum  ergo  2 — n 

Bratti. 

-  O  Salutaris  Ilostia.  Coro  all'  unisono  con  P 

od  Org   1.50  n  Bratti. 

-  Un  saluto  a  Milane,  MS.  T  ä  6 —  Ricordi. 

-  Souvenir  de   Brianza.  Morceau  de  Salon,  P 

2.50    Ricordi. 

-  Souvenir  de  Livourne,  P  3.50  Ricordi. 
-La  via  crucis,  con  Org{H)  5 —  Bratti. 
Bragiotti,    4  valse.    (Mattei    Tito),    P    5 — 

Ashdoivn. 
Braglia,  Avril.    Valse  5 —  Sulzbach. 

-  Les  Bords  de  l'Ouvfeze.  Polka  4.50  Sulzbach. 
•  Dösir  de  plaire.  Valse  6 —  Beal  Vve. 

-  Didinette.  Polka  4.50  Sulzbach. 

-  Les    Päquerettes.    Valse    6 —   Sulzbach. 

-  Yolande.    Poika  4 —  Sulzbach. 

Brah- Müller  (Müller)  Karl  Friedrich 
Gustav  (1839—1878):  op.  1  Wilde  Rosen. 
Neun  kleine  Charakterstücke,  P  2.50.  Nr.  6. 
Du  j\inges  Grün  — 50  Senff. 

-2  Fünf  CJioralmotetten,  SATB:  1.  Wenn 
ich  einmal  soll  scheiden.  2.  O  Traurigkeit, 
o  Herzeleid.  3.  Wer  nur  den  lieben  Gott 
läßt  walten.  4.  Lobe  den  Herren,  den  mäch- 
tigen König.  5.  Von  Gott  w^ill  ich  nicht 
lassen,   Part    1 — ,   St  2 —   Challier. 

-  3  Frohe  Botschaft,  P   1.30  Ries  &  Erler. 

-  4  Maiglöckchen,   P    1.30    Ries  &  Erler. 

-  5  Am  Springquell,  P  1.30  Ries  &  Erler. 
-6  Liedesgruß,    P    1.30    Ries  &  Erler. 

-7  Nr.  1.  Lied  a.  d.  Singspiel:  „Ein  Matrose 
von  der  Nymphe"  (Wie  könnt'  ich  von  dir 
scheiden).  2.  Lied  a.  d.  Singspiel:  „Geist 
und  Geld".  (Wohl  ist  die  Welt  so  schön 
und  groß)    ä  — 60  Zechlin. 

-  8  Ein  lustiges  Lied :  „Jetzt  weiß  ich's"  — 75 

Zechlin. 

-  9  Zwei  Walzer :    Nr.   1  in  A,  2  in  As  ä  1 — 

Challier. 
-10  Fünf    Lieder:     1.  Mein    Herz    .schmückt 

sich    mit    dir.      2.  Neig',     schöne    Knospe, 

dich  zu  mir.     3.  Die  helle  Sonne  leuchtet, 

4.  Ich    fühle    dein/an    Odem.      5.  Und    was 

die  Sonne  glüht  2 —  Praeger. 
-11    Vier    Pondinos,    P:    1.  G-dur.    2.  B-dur 

ä  —80.  Nr.  3.  C-dur.  4.  A-dur  ä  1—  Bote. 
-12    Zwei    Mazurkas:    Nr.  1  in    Gm.     Nr.  2 

in   Cis  m.    ä  1.25    Challier. 

-  13  Drei  Duette:   1.  Scheiden  und  Meiden   (So 

soll  ich  dich  nun  meiden ) .  2.  Ich  liab'  die 
Nacht  geträumet.  3.  Vergangengenheit 
(Hesperus,  der  blasse  Funken)  2 —  Chal- 
lier. 
-14  Drei  Lieder:  1.  Die  Abendglocken  klan- 
gen. 2.  Ein  Röschen  (Von  deinem  Arm 
umfangen).  3.  Ihr  Bild  (Ich  stand  ini 
dunklen    Träumen)    1.50   Challier. 

-  15  Guirlanden.  Salonstück,  P  1.25   CJutllicr. 

-  16  Blütenreg-en.  Salonstück,  P  1.25  Challier. 

-  17  Trauer musik,  P  1.25  Challier. 

-  18   Stimmungsbilder.    Drei    Stücke,    P:    Nr. 

1 — 3  ä  1 —  Challier. 

-  19  Lose  Ranlven,   sieben  kleine  Stücke,  4^s 

4 —   Haslinger:      1.  Reigen.    2.    Ständchen. 
3.  Gapriccietto    ä  — 80.    Nr.  4.    Spinnlied-    I 
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chen.    5.  Naenie.    6.  Ballerina    a  — 80.    Nr. 
7.  Maskenscherz   — 50. 
-20   Wildröslein.    Drei   Lieder:    1.  Im   Wald 
am     Busch.      2.  Das     Mägdlein.      3.    Jung 
Mägdlein    1 —   Haslinger. 

-  21   Freudvoll  und  leidvoll :   Zehn  Charakter- 

bilder, P  6 — .  Einzeln:  Sirene  1 —  Fürstner. 

-  22  Album  für  die  Jugend.    20  Lieder,  Fürst- 

ner: 1.  Wandervöglein.  2.  Waldnacht.  3. 
Willkommen  lieber  Frühling.  4.  Vom 
Spinnlein  und  vom  Mücklein,  ein  trauriges 
Stücklein.  5.  Kornblume.  6.  Schmetter- 
lings Sterbelied.  7.  Guten  Morgen.  8.  Guten 
Abend.  0.  Wiegenlied.  10.  Der  Sonntag. 
11.  Der  Postillon.  12.  Ein  Lied  vom  Wind- 
müller. 13.  Schlittenfahrt.  14.  Die  Trauer- 
weide. 15.  Ruhe.  1().  Laub  und  Gras  sind 
nun  verdorrt.  17.  Reinheit.  18.  Reiterlied. 
19.  Des  Knaben  Entschluß.  20.  Frühlings- 
gruß   ä  — 50. 

-  23  Dritter  Walzer   1.50  Fürstner. 

-24  Welke  Rosen.  Vier  Lieder  2 —  Fürstner: 
(Ich  hab'  im  Traum  geweinet.  Das  ver- 
lassene Mägdelein.  Der  schwere  Abend. 
Volkslied. ) 

-25  Sonatine  (G-dur)  (Sol  maj.  Gmaj.)  PV, 
2.25  Forberg. 

-26  Mazurka  III,  P  1.50  Challier. 

-27  Liebesgrüße.  Drei  Lieder:  1.  Im  grünen 
Wald.  2.  Mit  der  Sonne  bin  ich  erstanden. 
3.  Siehe,  wie  freundlich  die  Lüftchen  wehn 
2 —  Challier. 

-28  Waldlieder.  Vier  Lieder:  1.  Im  Wald, 
im  Wald.  2.  Der  treuste  der  Genossen  mein. 
3.  Blau  und  grün.  4.  Und  soll  ich  einst  be- 
graben sein,   1.25   Challier. 

-29  Zwei  Balladen:  1.  Die  Meerfrau  (Es 
schallt  Gesang).  2.  Das  Hindumädchen 
(Schön   und   leicht),    ä  —75    Challier. 

-30  Mädchenlieder.  Drei  Lieder:  1.  In  mei- 
nem Garten  die  Nelken.  2.  Wohl  waren  es 
Tage  der  Wonne.  3.  Gute  Naclit,  mein 
Herz,   und   schlunmire  ein,   1 —   Challier. 

-31  Drei  Lieder:  1.  Wunsch  (Wie  ein  Vög- 
lein möcht  ich  fliegen).  2.  Mailied  (Zwi- 
schen Weizen  imd  Korn).  3.  Glück  (Wie 
jauchzt    meine    Seele),    1 —    Challier. 

-32  Ballade,  P   1.75   Challier. 

-33  Zwei  Sonatinen,  P:  Nr.  1.  A-dur  (La 
maj.  A  maj.)  1.75.  Nr.  2.  G-moll  (Sol 
min.   G  min.)    1.50   Forberg. 

34  Nacht] ieder.  Drei  Männerquartette,  Part 
u.  St  1.50  Siegel:  Die  Sterne:  „Seht,  wie 
blinken".  An  die  Nacht:  „Heil'ge  Nacht, 
mit  deinem  Flor".  Sommermondnacht: 
„Schaut  der  Mond  so  lachend  nieder". 

35  Friede  den  Entschlafenen,  Kantate, 
TTBB  2Cornets  in  b  2Tr  in  Es,  3Pos  u. 
Pauken  od.  P  ev.  Org,  Part  1.25,  St  —50 
Zechlin. 

36  Vier  Lieder :  1.  Rosengruß.  2.  Beim 
Abendgeläute,  ^  — 60.  Nr.  3.  Belauscht. 
4.  Es  war  ein  Kind,  :\  — 80  Andre. 

37  Zwei  altdeutsche  Lieder:  1.  Ach  Eislein, 
liebes  Elslein.  2.  Bei  meines  Buhlen 
Haupte,  a  — 60  Cranz. 

37  Vier  Lieder:  1.  Geheimnis.  2.  G^träum- 
tes  Glück.  3.  Unter  der  Linde.  4.  Vor- 
über  1.80   Zechlin. 

39   Neun   Lieder   3 —   Cranz:    Nr.    1.   Weine 
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nicht  —80.  Nr.  2.  Im  Kahn  —50.  Nr.  3. 
Lockung  — 80.  Nr.  4.  Ständchen  — 80. 
Nr.    5.    Die    schönste    Rose,    die   da   blüht. 

6.  Die  Knospen  schwellen,  die  Bäche  geh'n. 

7.  Wiegenlied.  8.  Das  sterbende  Kind. 
9.  Wie  lauscht  ich  gern  ihr,   ä  — 50. 

-  40  Neun  Keiseskizzen,  ^nis,  2  Hefte  ä  2.50 

CrOtiz:  Heft  I:  1.  Geisterschwingen.  2. 
Mondnacht.  3.  Harfn'erin.  4.  Schatten.  5. 
Waldblmne.  II:  6.  Via  mala,  7.  All  ge- 
wonnen. 8.  Halt.  9.  Romanze.  Nr.  2  P — 80, 
stO,  Part,  St  ä  1—. 

-43  In  der  Gewitternacht  2 —   Cranz. 

Braham,  Albion  on  thy  fertile  plains,  duet 
3/ —  AsMown,  TB  3/—  CrO/mer. 

-  Beauty  Sleeps,  waltz  4/ —  Williams. 

-  Britannia      ( Behold     the     Britannia )      1/6 

Ashdoion. 
-Brother   John,   waltz,   FidlO    1 — ,    U   parts 

— 80,  10  parts  — 60  Church. 
-Don't    take   me    back    to    slavery,    Sg.    and 

Chor.  —35   White. 

-  Echo  duet  2/6  Ashdoion,  3/ —  Orpheus. 
-England.    Slow    March,    FullBand    2/8,    Me- 

diumßand  2/ — ,  SmallBand  1/4  Haukes. 

-  I'll  never  get  drunk  any  more  — 35  White. 

-  Love  and  gloiy   1/6  Ashdown. 

-March  Milit.  introducing  the  Sg.  „England 
Loyal",   P   4/ —   Williams. 

-  Mild  as  the  moonbeams,  quart.  2/6  Ashdoion. 

-  On  this  cold  flinty  rock  2/ —  Ashdown. 

-  Pers'evere   4/ —   Ascherberg. 

-  Press  Club,  galop,  FullO  — 80,  14  pts.  — 60, 

10   pts.   — 40   Church. 

-  Said   a  smile   to   a    tear   2/6   Ashdown,   2/6 

Gramer. 

-  Village  beauty,  waltz  sg.   arr.  — 50   White. 
-Waiting  at  the  ferry  —30  White. 

-  When  Vulcan  f orged  { Origin  of  giuipowder ) 

2/6  Ashdoion. 

-  Yoirng   village  beauty  — 50   White. 
Braham  &   Lamb,  Don't  Quarrel  with  Your 

Sweet  heart  — 50   National  Music. 
Braham  Arthur,  Romanza,  VP  — 50  Dit&on. 
Braham    Belle,     In   the   good   old    fashioned 

way   2/ —  n   Sheard. 
Braham    David,     Are    you     there   Moriarity 

3/ —  Williams. 

-  Blow     the     bellows     blow,    tmison     ( School 

Music  Leaflets  324)    — /V2  Cwwen. 
-The   Bogie   Man    (L.   Walker)    2/—   Boo- 
sei/,  with  Banjo  ad  lib.  4/ —  Leonard. 

-  Charleton    Blues,    march     and    chor.     1/6  n 

Francis. 

-  Golden   Choir   1/6  n  Francis. 

-  Henrietta  Pye  4/ —  Francis. 

-  Hurry    little    children    3/ —    Williams. 

•  Last  of  the  Hogans.  Knights  of  the  Mystic 

Star,   Z  — 25  n  Standard. 
-List!   liat!   the  bogie  man  3/ —  Williams. 

-  The   Little   Green   Leaf    in    our    Bible   3/ — 

Fro^wis. 

-  Maggie   Alurphy's   Home   — /2   Broome. 
-Medley,  Jig.    (D.  W.  Reeves),  BrassBand 

—50  Cundy. 

-  No  Wealth  without  Labour  4/ —  Francis. 

-  Oh,   dat  Low   Bridge,   song  and  dance   4/ — 

Francis. 

-  Patrick's  Day  Parade,   Sg.    (Musical  Maga- 

zine   113)     1/ —    Chappell,    3/ —    Williams. 

-  Poverty's  Tears  ebb  and  flow  4/ — -  Francis. 


-  Slavery  Days  3/ —  Francis. 
-There  will  be  lovers  4/ —  Francis. 
-Walking  for  dat  Cake  3/ —  Francis. 
■Whist   the  bogie  man   4/ —   Williams. 
Braham  Ed.  Cannon  March  (Unter  Kanonen 

donner)  1 —  Schuierth  jr.,  — 50  Rohlfing, 
4ms  1.50  Schulerth  jr.,  — 75,  6ms  1.50 
Rohlfing,  2P  4—  Schuberth  jr.,  2—  Rohl 
fing,  8nif'  4 —  Schuberth  jr.,  2 — ,  Milit 
Band  (Chris.  Bach)  —50  Rohlfing. 
-Etta   Valse  — 50    National   Music. 

-  Fleurette,    dance    1—    Schuberth    jr.,    — 50, 

J,ms  — 75,    (FernandoVillapando) 
0  1 — ,  P  acc.  — 15  Rohlfing. 
-Frolic  of  the  Elks    (Char.  Two-Step)    —50, 
Mand   —30,    MandG    —40,    2MandG    —40 
National  Music. 

-  Hermanita,    valse    1 —   Schuberth   jr.,   — 50 

Rohlfing. 

-  Lily's    Love   waltzes    — 60   National    Music. 

-  Piccolo,  fant.  P  1.50  Schubert  jr.,  — 75,  Jtms 

1 — ,   2P  2 — .  6m,s   1.50,  8ms  2 —  Rohlfing. 
Braham    Fred    D.  At  the  French  ball.  — 40 

Ditson. 
Braham    H.    op.   3   Lauda    Sion    ä  4  v.    d'h. 

av.  Org  ad  lib.  1.25  n  Muraille. 

-  4  Lauda  Jerusalem  ä  4  v.  d'h.   av.   Org   ad 

lib.    ä  1.25  n    Muraille. 

-Psaum'e     50     (Miserere     mei,     Dens)      solo, 
choeur,   4  voix   d'homme,    Org   — 60  n   Mu- 
raille. 
Francis. 

Braham   Harry,  All  bad,  very,  yery  bad  3/ — 

-  Burnabe  Mie  Brave  3/ —  Francis. 

-  Something  like  is  4/ —  Francis. 

Braham  H.  P.  My  Old  Home  once  again  3/ — 
Francis. 

Braham  John  (1774—1856),  All's  well  duet 
2/—  Ashdoion,  SC  (Colleg.  Choir  51) 
— ^/2  Bayley,  SBar.  SA  ä  — 50  Brainard, 
SB  — /4  ^Broome,  3/ —  Chappell,  — 20 
Church,  SB  31—  Cramer,  SC  (Chor,  for 
Equal  voic.  40)  — /2  Curicen,  TB  —35, 
SA  —06  Ditson,  3/—  Duff,  —40  Echo 
Mtisic  Co..  National  Music,  3/ —  Orpheus, 
Pitman,  TB  2/—  Weekes,  SC  —30  White, 
1/6  n  Wichims,  with  (?  11/6  Ashdowni, 
SATB  (The  Singer's  Library  102)  — /2 
Ashdoum,  SCTB  (Choral  Handbook  216) 
— /2  C'irwen,  4ms  (Alfred  Müllen, 
Populär  melodies  1)   2/ —  Ashdown. 

-  Anchor's  Aveigh'd  2/6  Ashdown,  — /2  Broome, 

3/ —  Chappell,  2/6  Cramer,  — 40  Ditson, 
Gordon,  1/6  n  Wickins,  3/ —  Williams,  4:1— 
B.  Williams,  TTBB  (Apollo  Club  198) 
— /3    Ciirwen. 

-  Bewildered   maid   3/ —   Ashdown,    (Hullah's 

Songs  53)   — /6n  Augener. 

-  Bird  Duet,  SBar  — 60  Brainard. 

-  Casino  Quadr.  0,  I4  Instr  — 80  n,  10  Insir 

— 60  n,  .9  Instr  — 50  n  Fischer. 

-  Death  of  Nelson  3/ —  Ashdown,  — /2  Broome, 

3/ —  Chappell,  2/6  Cramer,  — 35  Ditson, 
3/ —  Duff,  2/ —  Francis,  3/ —  Püman,  1/6  n 
Wickins,  3/ —  Williams,  Chor.  — /2  Cur- 
icen,  4/ —  B.  Williams,  with  G'  (Populär 
Voc.  Mus.  46)  1/6,  with  Concertina 
(Henry  L  e  a.  Populär  Songs)  1/6  Ash- 
down, (Universal  Band  Journal  181) 
AltoSaxophono  solo,  Tenor  Saxophone  solo 
a    1.50  n,    Baritone,    Tro    ä  1— n    Fischer, 
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VP  (Nicholas  Mori's  Journal  10)  3/ — 
Duff,  ConccrtinaP  (Henry  L  e  a,  Choice 
pieces  10)  2/6  Ashdown,  Cornet,  Tromb, 
Euphonmm  Solo  with  FtillBand  2/8,  Mc- 
diuniBand  2/ — ,  SmallBand   1/4  Hawkes. 

-  Donna   Juanita    Quadr.    0,    0  Instr   — 50  n, 

10  Instr  — 60  n,  U  Instr  — 80  n  Fischer. 

-  Evangeline  Quadr.  0,  9  Instr  — 50  n  Fischer. 

-  Gray  cavalier  quadrille  — 50  Ditson. 

-  Geranium     leaves     and     roses,    schott.     and 

Connelly  C.  That  first  little  kiss. 
Schott.  0  10  Instr  —60  n,  IJf  Instr  —80  n, 
VPCornct  — 30  n  Standa-rd. 

-  T  never  was  mieant  for  the  sea  — 35  Ditson. 

-  Killarney  Quadr.  0,  9  Instr  — 50  n  Fischer. 

-  Magulnnis  Guards  Quadr.  0,  9  Instr  — 50  n 

Fischer. 

-  Marguerita    Polka,    and    G  o  b  1  e  r    A.    Love 

Letter,  mazurka,  0,  9  Instr  — 50,  10  Instr 
— 60  n,  l.'i  Instr  — 80  n  Fischer. 

-  Mistletoe,  polka  — 35  Church. 

■  Monarch  of  the  Words,  mareh  brillant  — 50 
Gordon. 

-  La    Regoloncita,     polka     di    Concert     ( Uni- 

versal Band  Journal  402)  Cornet  1 — n, 
CometP  — 65,  FullO  1 —  n,  10  Instr  — 75  n, 
P  — 40  n  Fischer. 

-  Schoolcraft  &  Coes  Quadr.  0,  9  Instr  — 50  n 

Fischer. 

-  Silver   Star  Waltzes,   0,  9  Instr  — 50  n,   10 

Instr  — 60  n,  14  Instr  — 80  n  Fischer. 

-  Strolling   in   the   Woodlands,   Gavotte   — 50 

Gordon. 

-  Sweets   and   sours   of   matrimony,   ST  — 60 

Brai/iiard,  — 40  Ditson. 

-  Wedding  March  of  the  E-omany,  FullO  1.25, 

U  pts.  1—,  10  pts.  —75,  P  pt.  —30 
Church. 

-  When  thy  bosom  heaves  the  sigh,  duet  3/ — 

Ashdovm,  SS.  ST  ä  — 50  Brainfird,  3/ — 
Chappell,  SS  — 40,  S  solo  SA,  SAB  —08 
Ditson,  ConccrtinaP  (H  e  n  r  y  L  e  a,  Choice 
pieces  1)  2/6  Ashdown. 
Braham  Miss  Marie,  The  Bookie  up  to-date 
4/ —  Francis. 

-  Mamma's  only  Boy  4/ —  Francis. 

-  Steering  to  those  we  love  4/ —  Francis. 

BraFiam    P.    E.   Ma   Mississippi   May   2/ — n 

Jefferij. 
Brahde    A.    op.    1      Genzianen-Walzer     1.60 

Rühle. 
Bralim-Vanden      Berg,      Valse-capri&i      1 — 

Schott  Ireres. 

Brahmer  F.  Les  lanciers  bleus,  quadr.  — 40 
Neuparth. 

Brahms  Johannes  (i833— 1897).    simroek-. 

Op.  1  Sonate  (C)  P  5 — ;  5 — n  Durand, 
4ms   (P.  Kl  enge  1)    7.50. 

-2  Sonate  (Fis-moll)  P  5 — ;  4 — n  DurOmd, 
4ms    (P.  Kien  gel)    7.50. 

-3  Sechs  Gesänge,  h.  t.  ä  3 — :  Nr.  1.  Liebes- 
treu —  True  Love :  „O  versenk',  o  versenk' 
dem  Leid  —  Oh  my  child".  2.  Liebe  und 
Frühling  (I)  —  Love  and  Spring:  „Wie 
sich  Rebenranken  schwingen  —  Like  the 
vine,  that  upwards  climbeth".  3.  Liebe 
und  Frühling  (II)  —  Love  and  Spring: 
„Ich  muß  hinaus  —  I  must  go  forth".  4. 
Lied  aus  dem  Gtedicht  „Ivan"  —  Song: 
„Weit   über    das    Feld   —   High    over   the 
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fields".  5.  In  der  Fremde  - 
gers:  „Aus  der  Heimat 
home".  0.  Lied  —  Song 
sehen  —  Trees   that   sway". 


Among  stvan- 

—     Froni     my 

„Lindes    Rau- 

Nr.    1.   —35 


Hansen.  Nr.  1.  '(F  a  i  t  h  f  u  1  n  es  s)  — 30 
Ditson,  S.  A  ä  — 25  Schirmer,  — 25  B.  H. 
Smith,  —30  Weygand,  MS  (Fedeltä) 
— 75  n  llicordi,  — 20  Gutheil,  — 15,  Nr.  3 
— 20  Jurgenson,  bearb.  P:  Nr.  1 — 6  (Ja- 
dassohn)  2.50,  D.  Krug  op.  196  Nr. 
241,  Ha  Nr.   1    (M.  Lemaltre)    —80. 

4  Scherzo,  Es  m.  P,  4'f^s  ä  3 — . 

5  Sonate,  F-m.  f.  P  4.50,  4ms  7 — ,  daraus 
Andante,   As  u.   Des,  P   1.50   Senff. 

6  Sechs  Gesänge,  h.  t.  ä  3 —  Senjf:  Nr.  1. 
Spanisches  Lied:  „In  dem  Schatten  meiner 
Locken"  1 — .  Nr.  2.  Der  Frühling:  „Es 
lockt  und  säuselt"  — 50.  Nr.  3.  Nachwir- 
kung: „Sie  ist  gegangen"  — 50.  Nr.  4. 
Juchhe!  „Wie  ist  doch  die  Erde  so  schön" 
1 — .  Nr.  5.  „Wie  die  Wolke  nach  der  Sonne" 
—75.  Nr.  6.  „Nachtigallen  schwingen 
lustig  ihr  Gefieder"  — 75.  Nr.  2.  (d.-engl.) 
8.  A(Bar)    ä  1—. 

7  Sechs  Gesänge,  h.  t.  ä  3 —  Simroek:  1. 
Treue  Liebe  —  True  Love:  „Ein  Mägdlein 
saß  —  A  maiden  sat".  2.  Parole  —  The 
Himtsman:    „Sie    stand    am    Fensterbogen 

—  Füll  lonesome  and  hea%^-hearted".  3. 
Anklänge  —  Fragment:  „Hoch  über  stil- 
len Höhen  —  On  yonder  hill  appearing". 
4.  Volkslied  —  National  Song:  „Die 
Schwälble  "iehet  fort  — •  The  swallow  flies 
away",  ä  1 — .  Nr.  5.  Die  Trauernde  —  The 
Mourning   one:    „Mei   Mutter   mag  nri  net 

—  My  mother  loves  me  not"  — 50.  Nr.  6. 
Heimkehr  —  Return  home:  „O  brich  nicht, 
Steg  —  O  break  not,  bridge"  — 50 ;  Nr.  1. 
(Amor  fedele)  — 75  n  Ricordi,  bearb.  P 
Nr.    1—6    (Ja  das  söhn)    2.50. 

8  Trio  (H),  PVVc  12—;  Fa-St  nach  d.  Yc- 
St  übertr.  W.  Altmann  2—;  (16°)  2— 
Eulenburg,  4/ — n  Au  gener,  10 — n  Ha- 
melle,  vuis  8 — ;  daraus  Adagio  PH  (A. 
Reinhard)    2 — . 

9  Variationen  über  ein  Thema  v.  R.  S  c  h  u- 
m  a  n  n,   P   3.50. 

10  Balladen  für  P:  1.  Andante  (Dm.).  -2. 
Andante  (D).  3.  Intermezzo  (H).  4.  An- 
dante con  moto.  4 — ;  5/ — ,  (8")  1/ — n 
Augener,  ä  1.50  Simi-ock,  N.  1  3/ — 
Augener,  — 30  Presser,  — 50  Schirmer, 
— 25  Jurgenson,  N.  3  3 —  Augener,  — 38 
Hansen,   T^ordisk  Musikforlag. 

4ms:    N.   1 — 4    4—,    N.  4    VcP    (Spen- 
g  e  1 )     1.50. 

11  Serenade  (D)  für  0,  Part  25—,  0-St 
30—,  P  6 — ,  4ms,  2P  (P.  Kien  gel)  ä 
10 — ,  Ums  ( K  1  e  n  g  e  1 )  20 — ;  daraus 
Scherzo  I,  II,  Adagio  u.  Menuett  I,  P  (L. 
Stark),  Zum  Studium  des  polyphonen  u. 
Partiturspiels  4 — ,  Scherzo,  Org  (E.  H. 
L  e  m  a  r  e )  1.50,  Menuett,  PV  (Fr.  Her- 
mann)   1.50. 

12  Ave  Maria  f.  weibl.  Chor  mit  0  od.  Org, 
Bieter:  Part  2.30  n.  St  1.80  n,  Chorst 
— 60  n,  Ürg-St  — 50,  KA  1.50;  2  low  voic. 
— 25  Church,  fem.  quart.  — 15  Ditson, 
male  or  fem.  voic.  ä  — /4  n  Lloyds,  Women 
voices  — 20  n  Schirmer. 
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4ms  (R.  Keller)  1.50,  Org:  (Th. 
Kirchner)  1.50;  (E.  P  r  o  u  t)  2/— 
Augener. 

13  Begräbnisgesang :  Nun  laßt  uns  den  Leib 
begraben,  /S'^7'J5  u.  Blasinstr.  Rieter:  Part 
2.30  n,  Instr-St  1.80  n,  Chorst  —60,  KA, 
Org-Ansz.  (Thiele)  ä  2..30,  .'/ms  (R. 
Keller)    2—  Rietcr. 

14  Lieder  u.  Romanzen  (d.-engl.),  h.  t,  ^ 
3 —  Rieter:  1.  Vor  dem  Fenster:  ,,Soll  sich 
der  Mond  nicht  heller  scheinen",  Volks- 
lied. (By  the  Window:  „The  moon  may 
shine  with  doubled  splendour",  Folk-Song) 
ä  1.40.  Nr.  2.  Vom  verwundeten  Knaben: 
„Es  wollt  ein  Mädchen  früh  aufstehn", 
Volkslied.  (The  wounded  Lover:  „A  mai- 
den  rose  at  the  break  of  day",  Folk-Song.) 
3.  Murray's  Ei'mordvmg:  ,,0  Hochland  und 
o  Südland!"  Schottisch;  aus  Herders  Stim- 
men der  Völker.  (The  bonny  Earl  of  Mur- 
ray: „Ye  Highlands  and  ye  Lawlands", 
Old  Scottish  Ballad.)  4.  '  Ein  Sonnett: 
„Ach  könnt'  ich.  könnte  vergessen  sie." 
Aus  dem  13.  Jahrhundert.  (A  Sonnet: 
„Ah,  could  1,  could  I  her  charms  forget". 
Of  the  13th  Century.)  5.  Trennung: 
,,Wach  auf,  wach  auf,  du  junger  Gesell", 
Volkslied.  (Parting:  „Awake,  awake,  my 
lover  dear",  Folk-Song.)  6.  Gang  zur  Lieb- 
sten: „Des  Abends  kann  ich  nicht  schlafen 
gehn",  Volkslied.  (The  Koad  to  my  Love: 
„At  night  I  can  not  go  to  sleep",  Folk- 
Song.  )  7.  Ständchen :  „Gut  Nacht,  gut 
Nacht,  mein  liebster  Schatz",  Volkslied. 
(Serenade:  ,,Good  night,  good  night,  my 
dearest  dear",  Folk-Song.)  8.  Sehnsucht: 
„Mein  Schatz  ist  nicht  da",  Volkslied. 
( Longing :  .,My  love  he  is  gone" ,  Folk- 
Song  ) ,  {"i  1 — ;  N.  1  — 35  Schirmer,  bearb. 
P  N.  4,  7    (Th.  Kirchner)    ä  1.50. 

15  Concert  (Dm.)  f.  P  m.  0,  Rieter:  Part 
15— n,  0-St  14— n,  P-St  7—,  4ms  9—, 
2P  9—,  8ms    (Th.  Kirchner)    12.50. 

16  Serenade  (A)  f.  kl.  0,  Part  12—,  0-Sst 
20—;  P  (P.  Kiengel)  6—,  4ms  8—, 
2P  2  Exempl.  ä  9—,  8ms  20—,  4ms  VVc 
(F.  Hermann)    9 — . 

17  Gesänge  f.  2SA  mit  Begl.  v.  2Uörner  u. 
Ha  (d.-engl.-fr.),  Part  m.  KA  4 — ,  Ha  u. 
Homs.t  2.50,  Singst  3—:  Nr.  1.  Es  tönt 
ein  voller  Ilarfenklang.  I  hear  a  harp. 
2.  Lied  von  Shakespeare.  Song  from 
Shakespeare.  Komm  herbei  Tod.  Come 
away  death.  3.  Der  Gärtner.  Greetings. 
W'oliin  ich  geh!  Where  e  'ver  I  look.  4. 
G«sang  auf  Fingal.  Song  from  Ossian's 
Fingal.  Wein  an  den  Felsen.  Weep  on  the 
rocks. 

Novcllo:  (Engl.-germ.)  1/6:  Come  away, 
Death  — ,4.  The  death  of  Trenar,  The  gar- 
dener,  Whene'er  the  sounding  harp  is 
heard  a  — /6 ;  N.  1  15 —  n  Schirmer,  N.  2 
—12  Ditson,  N.  3  — 06  n  Church,  — 15  n 
Schirmer,  N.  4  — 15  n  Schirmer,  — 25 
Thompson,  4nis  (R.Keller)  3 — . 
■18  Sextett  (B-dur)  2V2Va2Vc,  Part  7.50, 
St  10 — ,  2.50  n  Eulenburg,  Part  8 — n,  p. 
sep.  10 — n  Hamelle,  4ms  VVc  (Fr.  Her- 
mann) 9—,  PVVc  (Th.  Kirchner) 
12—,  4m.s  8—,  2P  (P.  Kien  gel)  15—, 
Sms  15—,  als  Sonate  P  ( R.  K  e  1 1  e  r )  5—. 


-19  Fünf    Gedichte     (engl.-d.),    h.  t.    ä  3 — :     ' 

1.  Der  Kuß  —  The  Kiss:  „Unter  Blüten 
des  jVIai's  — 'Mid  the  blossoms  of  May — -" 
— 80.  Nr.  2.  Scheiden  und  Meiden  —  Par- 
ting: „So  soll  ich  dich  —  Oh,  must  I  part 
for  ever  — "  — 80.  Nr.  3.  In  der  Ferne  — 
Parted:     „Will    ruhen   unter    den   Bäumen 

—  I'll  rest  me  under  a  shelt'ring  bough  — " 
1 — .  Nr.  4.  Der  Sehmied  —  The  Forge: 
„Ich  hör'  meinen  Schatz  —  My  true  love 
I  hear"  — 80.  Nr.  5.  An  eine  Äols- 
harfe —  To  an  Aeoiian  Harp:  „Angelehnt 
an  die  Epheuwand  —  Half  conceal'd  by 
the  ivied  wall  — "  1 — ;  Nr.  4  — 25  Brai- 
nard,  — 40  Ditson. 

-20  Drei  Duette  3—:     1.  Weg  der  Liebe  (I) 

—  Love  will  find  out  (I)  :  „über  die 
Berge  —  Over  the  mountains  — "  1.50. 
Nr.  2.  Weg  der  Liebe  (II)  —  Love  will 
find    out    ( II )  :     „Den    gordischen    Knoten 

—  Can  skill  disentangle  — "  1 — .  Nr.  3. 
Die  Meere  —  The  two  deeps:  „Alle  Winde 
schlafen  —  All  the  winds  are  hush'd" 
1 — ;    (engl.-d.)    1/ — n  Augener. 

-  21     Variationen     f.  Piano.       1.  Variationen 

über  ein  eigenes  Thema,  2.  Variat.  über 
ein  ungarisches  Thema  ä  2 — ;  Nr.  1  u.  2 
1/ — n  Augener  (Nr.  1  u.  2  and  16  Waltzes 
and  Rondo  after  W  e  b  er  )  1 —  Boosey, 
bearb.  -^»ns  (R.Keller)  ä  3 — . 
-22   Marienlieder,   SATB,   Rieter:    Heft   1  u. 

2,  Part  ä  —80,  St  ä  —40.  Heft  I:  Der 
englische  Gruß:  ,Gegrüßet  Maria,  du  Mut- 
ter der  Gnaden!"  Marias  Kirchgang: 
„Maria  wollt'  zur  Kirche  geh'n".  Maria's 
Wallfahrt:      „Maria     ging      auswandern". 

II:  Der  Jäger:  .^Es  wollt'  gut  Jäger 
jagen".  Ruf  zur  Maria:  „Dich,  Mutter 
Gottes,  ruf  wir  an".  Magdalena:  „An  dem 
österlichen  Tag".  Marias  Lob:  „Maria, 
wahre   Himmelsfreud'" . 

Schirmer : 
•  7  Songs  to  Mary :  The  Angel's  Greeting 
— 15  n.  Mary's  Walk  to  Church  — 10  n. 
Mary's  Pilgrimage  — 10  n.  The  Hunter 
— 12  n.  Gry  to  Mary  — 10  n.  Magdalena 
— 05  n.     Praise  of  Mary  — 10  n. 

-  23  Variationen  über  ein  Thema  v.  R.  S  c  h  u- 

mann.  Rieter:  -}ots  3.50,  bearb.  P  (Th. 
Kirchner)  3.50,  2P  (Th.  K  i  r  ch  n  e  r) 
5—,  0  (Th.  Müller-Reuter),  Part 
u.  St  ä  15— n. 

-  24   Variationen   imd   Fuge   über   ein  Thema 

V.  Händel,  P  4.50;  5/ — ,  (8*)  1/— n 
Augener,  bearb.  4ms  (Th.  Kirchner) 
5—,  2P    (P.  Klengel)    6—. 

-25  Erstes  Quartett  ('G-m.),  PVVaVc  13.50, 
Part  2.50  Eulenburg,  4^sVVc  (Fr.  Her- 
mann) 13 — ,  4tns  9 — ,  2P  (J.  Klengel) 
Part  u.  PII   18—. 

-26  Zweites  Quartett  (A-dur),  PVVaVc 
13.50,  Part  2.50  Eulenburg,  2.50,  4ms  VVc 
(Fr.  Hermann)  13 — .  4ms  9 — ,  2P  (J. 
Klengel)    Part   u.  PII    18—. 

-  27  Der   23.   Psalm :    Herr,   wie   lange   willst 
du    mich    so    gar    verlassen,     3  st.    Frauen- 
chor mit  Org  od  P,  Cranz:  Part  u.  St  2.80, 
KA  2.40,   1/ — n  Augener,  — ^/4  Novello. 

■  28  Vier  Duette,  ABar,  Cranz  3—:  1.  Die 
Nonne  und  der  Ritter.  2.  Vor  der  Tür. 
(Alt-deutsch.)    3.  Es   rauscht   das   Wasser. 


Brahms  J.  op.  28 


—  1049  — 


Brahms  J.  op.  39 


4.  Der  Jäger  und  sein  Liebchen.  Nr.  1 — 4 
a  1 — ,  Nr.  3  —80;  kplt.  2 —  Peters,  (engl, 
germ.).  Nr.  1,  2,  3  ä  1/— n,  Nr.  4  1/6  n 
Augener,  Nr.  2  — 12  Ditson. 

-  29  Zwei   Motetten   f.  5  st.   gem.   Chor   a  ea- 

pella:  1.  Es  ist  das  Heil  uns  kommen 
her,  Part  3—,  5  Singst  1.50.  2.  Schaffe  in 
mir  oGott  ein  rein'  Herz  (a.  d.  51.  Psalm), 
Part  3 — ,   5  Singst   1.50. 

-  30  Geistliches    Lied    f.  SATB    mit    Begl.    d. 

Org  od.  P:  Laß  dich  nur  nichts  dauern, 
Part  2.50,  Singst  —80,  Choral  hymn.  —10 
Ditson. 
-31  Drei  Quartette,  8 ATE  u.  P:  1.  Wechsel- 
lied zum  Tanze:  Komm'  mit,  o  Schönei-, 
Part  3 — ,  Singst  1 — .  2.  Neckereien  (mäh- 
risch )  :  Fürwahr  mein  Liebchen,  ich  will 
nun  freien,  Part  3 — ,  Singst  1 — .  3.  Der 
Gang  zum  Liebchen  (böhmisch)  :  Es  glänzt 
der   Mond   nieder,    Part   2 — ,    Singst   — 80. 

-  32  Lieder   und   Gesänge.   Rieter :     ( d.-engl. ) 

Orig.-Ausg.,  transponierte  Ausg.,  in  je  2 
Heften  ä  2.30.  Orig.-Ausg.,  Heft  I.  (Nr.  1 
h.,2—4:t.)  Heftll.  (Nr.  .5—9/1.)  transp. 
Ausg.,  Heft  I.  (Nr.  1  f.,  Nr.  2— 4/1.)  Heft 
IL  (Nr.  5—9  t.):  i.  Wie  rafft  ich  midi 
auf  in  der  Nacht  (I  woke  and  arose  in  the 
night)  1.40.  Nr.  2.  Nicht  mehr  zu  dir 
zu  gehen  beschloß  ich  (That  I  wold  no 
more  see  thee  I  promised)  ä  1 — .  Nr.  3. 
Ich  schleich'  umher  betrübt  und  stumm 
(I  steal  away  in  gloomy  mood)  ä  — 70. 
Nr.  4.  Der  Strom,  der  neben  mir  ver- 
rauschte (The  stream  that  flowed  so  agi- 
tated)  ä  — 70.  Nr.  5.  Wehe,  so  mllst  du 
mich  wieder,  hemmende  Fessel,  umfangen? 
(Dost  thou  yet  seek  to  detain  me,  fette- 
ring  chains  dost  throw  o'er  me?)  ä  — 70. 
Nr.  G.  Du  sprichst,  daß  ich  mich  täuschte 
(You  say  I  was  deceived)  ä  — 70.  Nr.  7. 
Bitteres  zu  sagen  denkst  du  (Bitter  words 
in  vain  thou  seekest)  ä  — 70.  Nr.  8.  So 
ßteh'n  wir,  ich  und  meine  Weide  (My  love 
and  I  iigree  to  sever)  ä  — 70.  Nr.  9.  Wie 
bist  du,  meine  Königin,  durch  sanfte 
Güte  wonnevoll !  Ah,  sweet  my  love,  thou 
charmest  me)  ä  1.50;  Nr.  2  (Di  non  mal 
piü  vederti),  8  1.25  n  Capra-  Nr.  9  — 75 
Hansen,  ( d.-engl. )  — 40  Chiirch,  Ditson, 
— 35  Gordon  8.  A  k  — 40  Schirmer,  ( Quel 
chai-me  o  Reine)  1.35  Schott  freres,  (Tu 
del   mio   cor   regina   sei)    2.50    Capra. 

Augener :  Nr.  1 — 5  ( 8")  1/ —  n :  1.  How  art 
thou,  O  my  queen,  arrayed  (Wie  bist  du, 
meine  Königin).  2.  In  vain  I  strive  to 
fleie  thee  (Nicht  mehr  zu  dir  zu  gehen). 
3.  Whcn  mute  and  sad  I  wander  by  (Ich 
ßchleich'  umher  betrübt).  4.  Sorrow, 
whose  Phantoms  returning  (Wehe,  so  willst 
du  mich  wieder)  ä  1/ — n.  N.  5.  Fain  art 
thou  to  chide  me,  maiden  (Bitteres  zu 
sagen,  denkst  du)  — /6  n,  bearb.  P:  Nr.  0 
(Th.  Kirchner)  2—,  PTc  (Büch- 
ler) 1—. 
33  Komanzen  aus  „Magelone",  Rieter:  (d.- 
engl.),  h.  t.  5  Hefte  ä  3 — ,  Bands-Ausg. 
(deutsch),  h.  t.  ä  6 — ,  (engl.),  h.  t.  ä  6—: 
Nr.  1.  Keinem  hat  es  noch  gereut,  der 
das  Roß  bestiegen  (None  has  ever  mourn'd 
in  sooth)  ä  2.10.  Nr.  2.  Traun!  Bogen 
und  Pfeil    sind  gut    für  den   Feind     (Ho! 


Broadsword  and  speer  are  meet  for  the 
foe)  ;\  1 — .  Nr.  3.  Sind  es  Schmerzen,  sind 
es  Freuden  (Are  they  sorrow,  are  they 
pleasure)  ä  1.70.  Nr.  4.  Liebe  kam  aus 
fernen  Landen  (Love  camte  forth  from  far 
off  place«)  ä  1.40.  Nr.  5.  So  willst  du  des 
Armen  dich  gnädig  erbarmen?  (Will  deign 
to  he  near  me  Sir  knight  ä  1 — •.  Nr.  G. 
Wie  doli  ich  die  Freude,  die  Wonne  denn 
tragen?  (O,  joy  out  of  measure,  the  hour 
of  our  greeting)  ä  2.40.  Nr.  7.  War  es 
dir,  dem  diese  Lippen  bebten?  ('Twas  for 
thevj,  my  lips  were  burning)  ä  1.40.  Nr.  S. 
Wir  müssen  uns  trennen,  geliebtes  Saiten- 
spiel ( The  hour  of  our  parting,  sweet  lute, 
is  at  band)  ä  1.40.  Nr.  9.  Ruhe,  Süß- 
liebchen, im  Schatten  (Rest  thee,  my  lady 
in  shadow  of  daikling)  ä  1.70.  Nr.  10. 
Verzvveiflung :  „So  tönet  denn,  schäumende 
Wellen  (The  sea waters  roar  and  Surround 
me)  ä  1.40.  Nr.  11.  Wie  schnell  ver- 
schwindet so  Licht  als  Glanz  (As  fame  and 
power  fast  fade  away)  ä  1 — .  Nr.  12. 
Muß  es  eine  Trennung  geben,  die  das  treue 
Herz  zerbricht?  (Must  we  then  once  more 
be  parted)  äl — .  Nr.  13.  Sulima:  „Gelieb- 
ter, wo  zaudert  dein  irrender  Fuß  (Sweet 
love,  what  can  hinder  thy  coming  so  long  ?  j 
ä  1.40.  Nr.  14.  Wie  froh  und  frisch  mein 
Sinn  sich  hebt  (How  free  and  fresh  my 
heart)  ä  1.40.  Nr.  15.  Treue  Liebe  dauert 
lange,  überdauert  manche  Stund'  (Love 
long  ried  hath  long  endured)  ä  1.40,  mit 
verbindender  Dichtung  — 50  n ;  Nr.  12. 
Muß  es  eine  Trennung  geben  — 50  Hansen. 
Nr.  15.  Treue  Liebe  dauert  lange  1 — 
Hansen. 

The  fair  Magelone.  15  Komances.  ( Tieck ) . 
e.g.  High  or  low  Voice  ä  1.50  n  Schirmer, 
bearb.  P  (Th.  Kirchner).  Nr.  3  2 — , 
ISJr.  5  1.50.  Nr.  9  2—,  Nr.  12  1.50,  Nr.  14 
2—. 

-34  Quintett  in  F  m.  Rieter:  P2VraVc,  Pa.vt 
u.  St  15 — ,  Part  2 — n  Eulenlurg,  J^ms  (F. 
Herma  nn)yFc  12 — ,  .jOTs(Th.  Ki  r  c  h- 
ner)    10 — . 

-34  bis.  Sonate  (nach  d.  Quintett),  2P,  Part 
9 —  Rieter. 

-  35  Studien.      Variationen    über    pin    Thema 

V.  Paganini,  P,  2  Hefte  ä  3—  Rieter. 
-36  Sextett  (G  )  2V2ra,  2Vc,  Part  7..50, 
St  10 — ;  Part,  Miniatur-Ausg.  2.50,  2.50  n 
Eulenburg,  Part  8 — n,  p.  sep.  1 — n  Ha- 
melle,  J^nis  8 — ,  2P  (P.  Kien  gel)  1.5—, 
Sms  (P.  Kiengel)  20—,  PVVc  (Th. 
Kirchner)  12 — ,  47ns  VVc  ( Fr.  Her- 
mann) 11 — ,  als  Sonate  P  (P.  Kien- 
gel)   ö—. 

-  37  Drei   geistliche    Chöre    f.  Frauenst,    Rie- 

ter: O  bone  Jesu.  Adoramus.  Regina  coeli. 
Part   1—,  Chorst   1.20,  Solost  —30. 

-38  Sonate  (E-m.),  PVc  5—;  15—  Hamelle, 
.'tms    (R.   Keller)    4.50. 

-39  Walzer,  Jfms,  Rieter:  leicht  bearb.  (J. 
K.  E  seh  mann)  ä  4.50;  l,6n  Augener, 
Codes,  4 — n  Hachette,  P:  3 — ,  erleicht. 
Ausg.  2.50,  1/ — n  Augener,  Codes,  3 — u 
Hachette,  5 — ,  facile  4.50  Ricordi,  PV  1,6  n 
Augener,  Jfms  V  (F.  Hermann),  J^ws 
VVc  (F.  Hermann)  ä  5.50,  Streich- 
quart,  u.    Kb    ad   lib.     (F.   Thieriot), 
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Part  2 — n,  St  3.75  n;  fünf  Walzer  daraus, 
2P  3 — ;  N.  2  and  4,  Valses,  P  — 20  Presser. 

40  Trio  (Es),  PV,  Waldhorn  od.  Bratsehe 
od.  Vc  10 — ,  Part,  Miniaturausg.  2 — ; 
2 — n  Eulcnhurg,  20 — -  Uamelle,  Jfms  (R. 
Keller)    6 — . 

41  Fünf  Lieder,  TTBB,  Rieter,  Part  1.50, 
St  2—: 

1.  „Ich   schwing'   mein   Hörn   ins    Jammer- 
tal", altdeutsch.  Part  —30,  St  — 60. 

2.  „Freiwillige    her !     Von    der    Memel    bis 
zum  Ehein",  Part  u.  St  ä  — 60. 

S.Geleit;     .,Was    freut   einen   alten   Solda- 
ten?"   Part  —50,   St  —60. 

4.  ]\Iar schieren :   „Jetzt  hab'  ich  schon  zwei 
Jahre  lang",  Part  —50,  St  —00. 

5.  .,Gebt  Acht!    Es  harrt  der  Feind".  Part 
—30,  St  —60. 

42  Drei  Gesänge  f.  Ost  Chor  (S2AT2B), 
Cranz:  Part  2 — ,  St  3—.  Nr.  1.  Abend- 
stäJidchen,  Part  —80,  St  1.20.  Xr.  2. 
Vineta,  Part  1.10,  St  1.20.  Nr.  3.  Dar- 
thullas  Grabgesang,  Part  1.30,  St  1.20, 
4ms  (C.  Gurlitt),  Nr.  1  —80,  Nr.  2,  3 
ä  1—. 

■43  Vier  Gesänge.  Neue  Ausg.  (d.-engl.) 
5  Hefte,  Rieter:  Original-Ausg.  (Nr.  1,2,  4 
t.,  Nr.  3  h.)  4 — .  Transp.  Ausg.  (Nr.  Ibis, 
2  bis,  4  bis   h.,  Nr.  3  bis    t.)    4 — : 

1.  Von  ewiger  Liebe.  Dunkel,  wie  dunkel 
im  Wald.  (Love  is  for  ever:  „Deeper 
and  deeper  o'er  wood  and  o'er  wold" 
2—. 

2.  Die  Mainacht.  Wann  der  silberne  Mond. 

(The  Maynight:  ,,When  the  silvery 
moon  glimmreth  through  tangled 
boughs"    1.50. 

3.  Ich  scheir  mein  Hörn  ins  Jammertal. 
I  blow  my  hörn  adown  the  vale.  Old 
German    1 — . 

4.  Das  Lied  vom  Herrn  v.  Falken  stein: 
Es  reit'  der  Herr  von  Falkenstein. 
(The  Ballad  of  Herr  von  Falkenstein: 
„The  noble  Herr  von  Falkenstein  across 
the  nioor  is  riding."  Folk-Song  by 
ühland    2—. 

Nr.  1.  1 —  Hansen,  1.35  Schott  frdres, 
Weygand,  — 40  Thieme,  3 — n  Capra,  Nr. 
2.  — 50  Bansen,  — 40  Willig,  1.35  n  Gallet, 
1.35  Hcliott  freres.  Nr.  3.  — 50  Hansen, 
Nr.  4.  TTBB  in  0  (R.  Heuber  ger), 
Part  4—,  0-St  4.50,  Chorst  1.20.  KA  2.50; 
bearb.  P  (Th.  Kirchner)  N.  1  2—, 
N.  2  1.50,  N.  4  2—. 
-  44  Zwölf  Lieder  u.  Romanzen  f.  Frauen- 
chor a  eapella  od.  mit  P  ad  lib.  Rieter: 
2  Hefte.  Part  ä  2.50,  St  ä  —50. 

Heft  I :  Mmnelied :  „Der  Holdseligen 
sonder  Wank".  Der  Bräutigam:  „Von  allen 
Bergen  nieder".  Barearole:  „0  Fischer  auf 
den  Fluten",  italienisch.  Fragen:  „Wozu 
ist  mein  langes  Haar  mir  dann",  slavisch. 
Die  Müllerin:  „Die  Mühle,  die  dreht  ihre 
Flügel".  Die  Nonne:  „Im  stillen  Kloster- 
garten" . 

II:  „Nun  stehn  die  Rosen  in  Blüte",  aus 
dem  Jungbrunnen.  „Die  Berge  sind  spitz 
und  die  Berge  sind  kalt",  aus  dem  Jung- 
brunnen. ,^m  Wildbach  die  Weiden,  die 
schwanken  Tag  und  Nacht",  aus  dem  Jung- 
brunnen.    „Und  gehst  du  über  den  Kirch- 


hof", aus  dem  Jungbrunnen.  Die  Braut: 
„Eine  blaue  Schürze"  (Von  der  Insel 
Rügen).  Märznacht:  „Horch!  wie  brauset 
der  Sturm".  Nr.  1.  Minnelied  u.  Nr.  3.  Bar- 
carolle,  TTBB  (C.  Hirsch),  Part  ä 
—50,   St  ä— 15. 

Augener:  12  Lieder  und  Romanzen.  A 
Capeila,  P  ad  lib.  1/6  n:  N.  1.  Love  Song 
(Minaelied)  — /3.  N.  2.  The  Bridegi-oom 
(Der  Bräutigam)  — /3.  N.  3.  Barcarolle 
(Barcarolle)  — 14:.  N.  4.  Questions  (Fra- 
gen) — /3.  N.  5.  The  Miller's  Maid  (Die 
Müllerin)  — /3.  N.  6.  The  Nun  (Die  Nonne) 
— j3.  N.  7.  Behold!  the  Roses  are  ]?looming 
(Nun  stehen  die  Rosen  in  Blüte)  — /4. 
N.  8.  The  Mountains  are  Steep  (Die  Berge 
sind  spitz)  --,3.  N.  9.  The  Trees  by  the 
River  (Am  Wildbach  die  Weiden)  — /3. 
N.  10.  0  Shouldst  thou  pass  (Und  gehst 
du  über  den  Kirchhof)  — /3.  N.  11.  The 
Bride  (Die  Braut)  —'4.  N.  12.  A  March 
Night  (Märznacht)  — /3;  N.  2  S8M8A 
— 08  n  Church,  — 10  Ditson,  8SAA  — /3 
^^ovello,  N.  3  SSMSA  — 10  n  Church,  B 
solo  &  TTBB  —08  Ditson,  SSAA  — /IV2 
Ditson,  N.  4  SSM  SA  — 8  n  Cfiurch,  — ^/2 
Novello,  3/—  Williatns,  N.  4  SSMSA 
—08  n  Church,  SSAA  — /2  Novello, 
SSMSyl  — 08n  Church,  — 06  Ditson,  — /2 
lioveUo,  N.  7  SSAA  — /3  'Novello,  N.  8 
—06  Ditson,  SSAA  —ß%  Novello,  N.  9 
SSAA  —IVJ2  Novello,  N.  10  —08  Ditson, 
SSAA  — /IV2  Novello,  N.  11  SSAA  —ß, 
N.    12  SSAA.   — /2   Novello. 

45  Ein  deutsches  Requiem  nach  Worten  der 
heiligen  Schrift  (engl.-fr.-d.-ital.)  f.  Soli, 
Chor  u.  0  (Org  ad  lib.)  Rieter:  Part 
25— n,  Ö-St  24— n,  Chorst  8—,  Solost 
—60,  KA  13.50,  gr.  8°  6 — n,  —75  Schir- 
mer; Textb.  — 10  n;  Part  6 — ,  kl.  Konzert- 
führer —10  Breitkopf,  Part  (16»)  9— n 
Eulenburg ;  Ausg.  m.  engl.  Text,  vocal  score 
4 — n,  chorus  parts  8 — n  single:  1.  Bles- 
sed  are  they  that  mourn.  2.  Behold  all 
flesh  is  as  the  grass.  3.  How  lovely  is 
Thy  dwelling-place.  4.  Ye  are  now  sor- 
rowful.  Vocal  score  ä  — 60n;  SATB  N. 
1 — 4  ä  — /G  Novello. 

Ausg.  m.  fr.  Text,  Part  Ch.  et  P  6.40  n, 
p.    de   choeur   6.40. 

Ausg.  m.  ital.  Text,  Canto  e  P  6.40  n,  p. 
di  coro  8 — : 

bearb.  P  '  ( T  h.  Kirchner)  8—,  Jfins 
10.50; 

daraus:  N.  5.  Ihr  habt  nun  Traurig- 
keit,  VcP    (N.   Salter)    1.50. 

Drei  Sätze,  PH  od.  2P  (F.  Stade): 
1.  Selig  sind  die  da  Leid  tragen.  2.  Wio 
lieblich  sind  deine  Wohnungen.  3.  Selig 
sind   die   Toten,   ä  3.50. 

Simrock:  PH:  Selig  sind,  die  da  Leid 
tragen  (F.  Stade).  Wie  lieblich  sind 
deine  Wohnungen  (F.  Stade).  Selig 
sind  die  Toten  (F.  Stade),  ä  2.50.  Ihr 
habt  nun  Traurigkeit  (R'einhard)  1.50.  ■ 
Herr,  du  bist  würdig  (Reinhard)  2.50;  1 
3  movements,   PH   ä  3/6   Novello.  ■ 

2  Sätze  f.  Orgel  z.  Konzertvortr.  (R. 
Schaab):  1.  Wie  lieblieh  sind  deine 
Wohnungen.     2.  Denn  wir  haben  hier  keine 
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bleibende  Statt,  und  Fuge:  Herr,  du  bist 
würdig. 

-46  Vier  Gesänge,  h.  t.  ä  3 — :  Nr.  1.  Die 
Kränze  —  The  Garlands:  „Hier  ob  dem 
Eingang  —  Here  o'er  the  doorway"  1 — . 
Nr.  2.  Magyarisch  —  Magyar  lovesong. 
„Sah  dem  edlen  Bildnis  —  I  have  lost  my 
heart"  —80.  Nr.  3.  Die  Schale  der  Ver- 
gessenheit —  The  cup  of  oblivion:  „Eine 
Schale  des  Stroms  —  Oh,  one  cup  of  the 
tide"  1 — .  Nr.  4.  An  die  Nachtigall  —  To 
a  nightingale:  „Geuß  nicht  so  laut  — 
Pour  forth  no  more"  1 — .  Nr.  4.  All  'Usig- 
nuolo   I —  n  Ricordi. 

■47  Fünf  Lieder,  h.  t.  ä  4— :  Nr.  1.  Bot- 
schaft —  The  Message:  „Wehe,  Lüftchen, 
lind  —  Gentle  ze'phyrs,  wanton".  2.  Lie- 
besglut —  Consuming  Love:  „Die  Flamme 
hier  —  Oh  love,  thou  burning".  3.  Sonn- 
tag —  Sunday :  „So  hab'  ich  doch  die  ganze 
Woche  —  Since  last  I  saw".  4.  „0  lieb- 
liche Wangen  —  Oh  fair  cheecks  of  roses". 
5.  Die  Liebende  schreibt  —  To  the  Belo- 
ved:  „Ein  Blick  von  deinen  Augen  —  A 
glance  remember'd"  ä  1 — ;  Nr.  3  — 40 
Brainard,  — 10  n  Schirmer,  Domenica 
— 75  n  Ricordi,  bearb.  P  (Th.  Kirch- 
ner)   1—;    (J.  Orth)    —25   Schmidt. 

48  Sieben  Lieder,  h.  t.  a  4—:  Nr.  1.  Der 
Gang  zum  Liebchen  (böhmisch)  —  The 
watchful  lover:  „Es  glänzt  der  Mond  nie- 
der —  The  moon  in  high  heaven"  1 — . 
Nr.  2.  Der  Überläufer  —  The  false  love: 
„In  den  Garten  wollen  wir  gehen  —  See 
the  roses  blossoming"  — 80.  Nr.  3.  Liebes- 
klage des  Mädchens  —  The  maid  forlorn: 
„Wer  seilen  will  —  Whoe'er  would  sefö" 
— 80.  Nr.  4.  Gold  überwiegt  die  Liebe 
(böhmisch)  —  Love  betray'd  for  riches: 
„Sternchen  mit  dem  trüben  Sehein  —  Oh, 
thou  istar  so  dim  and  lone"  — 80.  Nr.  5. 
Trost  in  Tränen  —  Comfort  in  tears:  „Wie 
kommt's,  daß  du  —7  Ah,  why  art  thou" 
1 — .  Nr.  6.  „Vergangen  ist  mir  Glück  imd 
Heil  —  Of  every  joy  I  am  bereft"  (alt- 
deutsch) — 80.  Nr.  7.  Herbstgefühl  — 
Autumnal  gloom:  „Wie  wenn  im  frost'gen 
Windhauch  —  As  when  siunnier's  joy" 
1 — ;   Nr.   6  — 06  Ditson. 

49  Fünf  Lieder,  h.  t.  ä  3— :  Nr.  1.  „Am 
Sonntag  Morgen  —  Last  Sunday  morn" 
— 80.  Nr.  2.  An  ein  Veilchen  —  To  a  vio- 
let:  „Birg,  o  Veilchen  —  Hide,  sweet 
blossom".  3.  Sehnsucht  —  Wishes:  „Hin- 
teir  jenen  dichten  Wäldern  —  Where  yon 
distant  hills".  4.  Wiegenlied  —  Lullaby: 
„Guten  Abend,  gut'  Nacht  —  Slumber 
softly,  dear  love".  5.  Abenddämmerung  — 
The  twilight  hour:  „Sei  willkommen  — 
Gentle  twilight,  come,  Surround  me!"  fl 
1 — ;  Nr.  1.  Domenica  mattina  — 75  n  Ri- 
cordi, Nr.  2.  P  (Th.  Kirchner)  1.50, 
Nr.  4  — 35  Eansen,  — 25  Church,  S.  A  ä 
— 25  Schirmer,  3/ —  Williams,  — 35  Nor- 
disk  Musikforlag,  — 30  Weygand,  — 30, 
Ch.  s.  m.  h.  ä  — 20  Gutheil,  — 15  Jurgen- 
son,  — 20  Seliwerstow,  — 15  Sennewald, 
— 50  Elkan,  P  — 30  Jurgenson,  — 25 
Leopas,  SATB  (C.  L.  H  e  i  d  en  r  e  i  c  h), 
TTBB  (Zander),  Part  ä  1— ,  St  ä— 80; 
TTBB    — 05  u    Church,     male    quart.    — 06 


Ditson,  (Lullaby  and  Kinkel,  Soldier's 
farewell)  male  quart.  — 30  National  Mu- 
sic,  male  or  fem.  voices  — 05  Presser,  (engl.- 
germ.  A.  Zander)  men's  voices  — 10  n, 
voice  parts  — 30  n,  (Wm.  Rees)  men  or 
women's  voices  ä  — 10  n  Schirmer,  SATB 
(and   Schubert)    2.50  Silver; 

bearb  P:  Paraphrase  (R.  Keller)  1.30 
v.  Bendel  op.  141,  Gr  et  scher  op. 
55,  Lange  op.  190a,  Low  201a,  (J. 
Orth)  — 25  Schmidt,  — 25  Geh)-man,  J^ms 
(R.  Keller)  1.50,  6ms  (R.  Keller) 
1.30;  v.  Czerny  op.  609,  — 50  Ditson; 
Z  (Burda),  ffa  (B.  Fels)  ä  1—;  PH 
(Reinhard)  1^;  PV  (Hermann) 
1.30,  — 50  Fischer,  41 —  Schott,  — 50  Nor- 
disk  Musikforlag,  PFl  1 — ,  PVFl  od.  P 
2FI  (Hermann)  1.30;  0  (Wiegenlied 
u.  Gounod,  Frühlingslied)  2.60  Leime, 
(Lullaby  and  Massenet,  Aubade,  and 
Fr.  Thome,  Simple  aveu)  FullO  1.50  n, 
IJf  Inslr  1.25  n,  10  Instr  1 —  n,  P  ace.  — 30 
Fischer. 

50  Rinaldo,  Kantate  f.  T  solo,  TTBB  u. 
0,  Part  22.50  n,  0-St  24—,  Chorst  6—, 
KA  (d.-engl.)  4.50  n,  bearb.  P  (R.  Kel- 
ler)   6—,  ^ms    (R.  Keller)    9—. 

51  Zwei  Quartette,  2VVaVc:  Nr.  1.  (C-m.), 
2.  (A-m.),  Part  ä  4.50  n,  M.-A.  ä  2— n. 
St  ä7.50n;  Part  (16°)  ä  2— n  Eulen- 
burg, P  (P.  Klengel)  ä  5 — ,  4m,s  ä 
8—,  .'fVis  VVc   (F.  Hermann)   ä  10—. 

52_  Liebeslieder  —  Songs  of  Love,  Walzer : 
ISir.  1.  „Rede,  Mädchen,  allzu  liebes  —  Oh 
give  answer".  2.  „Am  Gesteine  rauscht  — 
O'er  the  rocks"  3.  „O  die  Frauen  —  Dark 
eye'd  maiden".  4.  „Wie  des  Abends  — 
Like  the  sunset's".  H.  „Die  grüne  Hopfen- 
ranke —  Thou  tender  trailing  ivy"  6. 
„Ein  kleiner  hübscher  Vogel  —  Was  once 
a  pretty".  7.  „Wohl  schön  bewandt  war 
es  —  How  sweet  how".  8.  „Wenn  so  lind 
dein  Auge  —  When  thy  glance".  9.  „Am 
Donaustrande  —  In  wood  embower'd".  10. 
„O  wie  sanft  —  Oh  how  soft  yon".  11. 
„Nein,  es  ist  nicht  auszukommen  —  No, 
there  is  no  bearing".  12.  „Schlosser  auf, 
und    mache    Schlösser   —   Locksmith,    ho" 

13.  „Vögelein  durchrauscht  —  Bird  in  air". 

14.  „Sieh',  wie  ist  die  Welle  —  Bright 
thy  sheen".  15.  „Nachtigall,  sie  singt  — 
Nightingale,  thy  sweetest".  16.  „Ein  dun- 
keler  Schacht  —  Ah,  love  is  a  mine".  17. 
„Nicht  wandle,  mein  Licht  —  Nay  tarry, 
sweetheart".  18.  „Es  bellet  —  A  tremor's"  ; 
f.  J/ms  u.  Ges.  ad  lib.  KA  5 —  n,  Singst  6 — ; 
mit  P  Begl.  3.60  n;  Po&mes  d'amour,  val- 
ses  P  et  4^7is  en  2  cahiers  av.  P  ä  3 —  n, 
av.  Jfms  ä  4 —  n,  p.  sep.  ä  — 50  n  Joubert, 
1.50,  Chorst  2 —  Jurgenson,  Nr.  17  — 20 
Jurgenson  ; 

bearb.  P  solo  ( T  h.  Kirchner)  4.50 ; 
2  cahiers  ä  7.50  Joubert,  Jims  2  cahiers  a 
9 —  Joubert,  6ms  (E.  Keller)  2  Hefte  ;\ 
2 — ,  V.  Czerny  op.   609. 

PV  (F.  Hermann)  4.50,  PFl  (Her- 
mann) 2  Hefte  ä  1.80,  2V  (F.  Her- 
mann)   Part- Ausg.  3 — . 

PVFl  od.  P2FI  (Hermann)  2  Hefte 
u  2.50. 
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4ms  YVc  (F.  Hermann)  6 — ,  Str- 
Quint.  od.  8tr-0  (F.  Hermann)  Part 
5—,  St  7.50. 

■  52a  Walzer  f.  -ims  nach  d.  Liebesliedern 
op.  32  i.SO. 

-53  Kliapsodie  f.  ATTBB  u.  0,  Part  3— n, 
St  3—,  Singst  2—,  KA  ( d.-engl.-f r. )  2.25  n, 
ifins    (R.  Keller)    2.50. 

■54  Schicksalslied.  Song  of  Fate.  Ges.  u.  0, 
KA  ( d.-engl.-f r.)  3— n,  Singst  3.20,  Chor. 
&  P  vocal  score  1/ — n  Augener,  Füll  score 
(germ. )  0/ — ,  vocal  score  1/ — ,  vocal  parts 
ä  — /3,  0  parts  7/6  Novello,  Cantate  mix. 
voic.  — 25  n  Schirmer,  bearb.  P  ( E..  K  e  1- 
1er)  1.50,  4ms  (R.  Keller)  3—. 
55  Triumphlied  f.  8st.  Ch.  u.  0,  Org  ad  lib. 
Part  18— n,  0-St  24—,  Singst  10.40,  KA 
(d.-engl)  4.50;  (Hymn  of  tritmiph)  Spart 
chor.  with  P  acc.  — 50  n  Church,  bearb. 
4nis  9 — . 

•  56a   Variationen     über    ein    Thema     von    J. 
Haydn   f.    0,   Part   9— n,   0-St   18—. 
56b  Dieselben  Variationen,  2P  4.50,  bearb.  P 
(L.  Stark)  3— ,  .)ms   (R.  Keller)   4.50, 
Sms    (P.  Kl  enge  1)    8—. 

57  Lieder  u.  Gesänge  (d.-engl.),  Bieter, 
h.  t.  je  2  Hefte  ä  3—:  h.  (deutsch),  *. 
(d.-engl.):  Nr.  1.  Von  waldbekränzter 
Höhe  Averf  ich  den  heißen  Blick  (From 
where  the  upland  towers  in  woods)  1.40. 
Nr.  2.  Wenn  du  nur  zuweilen  lächelst 
(Grant  me   but   one    single     smile)    — 70. 

Nr.  3.  Es  träumte  mir,  ich  sei  dir  teuer 
(I  dreamed  at  night  that  I  was  dear  to 
thee)  1 — .  Nr.  4.  Ach,  wende  diesen  Blick 
(Turn,  turn  away  thy  face)  1 — .  Nr.  5. 
In  meiner  Nächte  Sehnen  (Deep  in  my 
nightly  longing)  1 — .  Nr.  6.  Strahlt  zu- 
weilen auch  ein  mildes  Licht  (Ever  and 
anon  a  kindly  ray)  — 70.  Nr.  7.  Die 
Schnur,  die  Perl'  an  Perle  um  deinen  Hals 
gereihte  (The  pearly  necklace  shining)  1 — . 
Nr.  8.  Unbewegte,  laue  Luft,  tiefe  Ruhe 
der  Natur  (Not  a  breath  in  heaven  in 
heaven  stirs)  1 — ,  bearb.  P  (Th.  Kirch- 
ner), Nr.   2    1.20,   Nr.   3    1.50,   N.  6    1.20. 

58  Lieder  u.  Gesänge,  Bieter:  h.  t.  2  Hefte 
ä  3 — ,  h.  (deutsch),  t.  (d.-engl.)  :  1.  Blinde 
Kuh:  „Im  Finstern  geh'  ich  suchen".  Nach 
dem  Italienischen,  (Blind  man's  buflf:  ,,I 
go  aseeking  blindfold"  )  1 — .  Nr.  2.  Wäh- 
rend des  Regens:  „Voller,  dichter  tropft 
ums  Dach  da"  (While  the  rain  falls: 
„Faster  fall  on  roof  and  rafter" )  I — . 
Nr.  3.  Die  Spröde:  „Ich  sah  eine  Tig'rin". 
Aus  dem  Kalabresischeli  (The  Prüde:  „Me 
thought  I  saw  a  tigress"  )  1 — .  Nr.  4.  O 
komme,  holde  Sommernacht  („Sweet  night 
of  summertime  draw  on" )  1 — .  Nr.  5. 
Schwermut:  „Mir  ist  so  weh  ums  Herz" 
(Despair:  „My  heart  is  weary  worn" ) 
— 70.  Nr.  6.  In  der  Gasse:  ,,Ich  blicke 
hinab  in  die  Gasse"  (In  the  street:  „I 
watch  in  the  street"  )  — 70.  Nr.  7.  Vor- 
über: „Ich  legte  mich  unter  den  Linden- 
baum" (Long  ago:  „I  laid  me  down  unter 
the  lindenti-ee" )  1 — .  Nr.  8.  Serenade: 
„Leise,  um  dich  nicht  zu  wecken"  (Sere- 
nade :  „Soft-  amide  the  beds  of  roses" ) 
1.70:  Nr.  4  1.75  n  Capra,  P  (Th.  Kirch- 
ner) Nr.  3,  4  ä   1.50,  Nr.  5  1.20,  Nr.  8  2—. 


-59  Lieder  u.  Gesänge  (d.-engl.),  Bieter:  h. 
t.  1.  Heft  ä  4.50  n,  2.  Heft  ä  3.60  n,  h.  (d.), 
t.  (d.-engl.)  :  Nr.  1.  „Dämm'rung  senkte 
sich  von  oben"  („Twilight  dropping  down 
from  heaven"  )  1 —  n.  Nr.  2.  Auf  dem  See : 
„Blauer  Himmel,  blaue  Wogen"  (On  the 
lake :  „Blue,  the  water,  blue  the  heaven"  ) 
1 — n.  Nr.  3.  Regenlied:  „Walle,  Regen, 
walle  nieder"  (Rainsong:  „Drops  of  rain, 
for  ever  falling" )  1.75  n.  Nr.  4.  Nach- 
klang: „Regentropfen  aus  den  Bäumen" 
(Tears:  „Drops  of  rain  on  wearied  flo- 
wers"  )  1 —  n.  Nr.  5.  A^es :  „Rosenzeit, 
wie  schnell  vorbei"  (Agn<es:  „Roses  all 
have  lost  their  hue"  )  1 —  n.  Nr.  6.  „Eine 
gute  Nacht  pflegst  du  mir  zu  sagen"  („Bid 
me  but  good  night"  )  1 —  n.  Nr.  7.  „Mein 
wundes  Herz  verlangt  nach  milder  Ruh'" 
(„My  wounded  heart  is  fain  of  peace  and 
rest"  )  1 —  n.  Nr.  8.  „Dein  blaues  Auge  hält 
so  still"  („So  clear  thine  eyes  to  gas« 
within"  )  — 75  n;  Nr.  2  1.75  n  Capra,  be- 
arb. P  (Th.  Kirchner)  Nr,  2  2—, 
Nr.  5   1.50,  Nr.  8   1.20. 

-60  Drittes  Quartett  (Cm.),  PVVaVc  13.50, 
Miniaturausg.  2.50  n;  Part  (16»)  2.50  n 
Eulenlurg,  4ms  8 — .  2P  (P.  Kien  gel) 
1.5—,  4ms  VTc   (F.  Hermann)    10 — . 

-  61   Duette,   SA    4 — :    1.  Die   Schwestern   — 

The  sisters:  ,.Wir  Schwestern  zwei  —  Two 
sisters  we".  2.  Klosterfräulein  —  The  con- 
vent  walls:  „Ach,  ich  armes  Klosterfräu- 
lein — Alas,  the  convent  walls".  3.  Phäno- 
men —  Love  hath  not  departed:  „Wenn 
zu  der  Regenwand  —  When  some  low  drif- 
ting"   ä     1 — .    Nr.  4.  Die  Boten  der  Liebe 

—  Envoys  of  love:  „Wie  viel  schon  der 
Boten  —  Thy  envoys  I  welcome"    1.50. 

-62  Sieben  Lieder,   SATB:    Nr.  1.   Rosmarin 

—  Kosemary:  „Es  wollt'  die  Jimgfrau  — 
At  morning's  prime".  2.  Von  alten  Lie- 
besliedern :  „Spazieren  wollt'  ich  reiten  — 
ßefore  my  fair  one's  window".  3.  Waldes- 
nacht —  Gloom  of  woods:  „Waldesnacht, 
du  AATinderkühle  —  Gloom  of  woods,  refres 
liing  coolness".  4.  „Dein  Herzlein  mild  — 
Thou  gentle  girl".  5.  „All'  meine  Her& 
gedanken  —  Wher  e'er  I  go".  6.  „Es  geht 
ein  Wehen  —  I  hear  asighing".  7.  „Ver- 
gangen ist  mir  Glück  und  Heil  —  Of  ev'ry 
jov  I  am  bereft"  ;  Part  4 — n,  St  4.80  n: 
Nr.  1  —05  n,  Nr.  2,  3,  5  ä  —06  n,  Nr.  7 
— 05  n  Church. 

-  63  Neun     Lieder     und     Gesänge      ( deutsch- 

engl.),  h.  m.  2  Hefte  ä  1.50  Peters:  Heft 
I.  1.  Frühlingstrost:  Es  weht  um  mich 
Narzissenluft.  2.  Erinnerung:  Ihr  wunder- 
schönen Augenblicke.  3.  An  ein  Bild: 
Was  schaust  du  mich  so  freundlich.  4.  An. 
die  Taul>en:  Fliegt  nur  aus.  IL  5.  Junge 
Lieben.  I.  Meine  Liebe  ist  grün.  6.  Junge 
Liebe  II.  Wenn  um  den  Hollunder.  7. 
Heimweh  I :  Wie  traulich  war  das  Fleck- 
chen. Heimweh  II :  0  wüßt  ich  doch  den 
Weg  zurück.  Heimweh  III:  Ich  sah  als 
Knabe  Blumen  blüh'n;  Nr.  5.  h.m.  ä  1 — ; 
— 50  Ditson,  S.MS  — 50  Schirmer.  Nr.  8. 
h.  m.  ä  1 — ;  Seven  choruses,  mix.  voice 
— 25  n    Church. 

-  64  Drei    Quartette,    SATB,    Peters:    Part  a 

3 — ,  St  ä  — 75:  1.  An  die  Heimat:  Heimat, 
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Heimat.      2.  Der    Abend:    Senhe,    strahlen- 
der  Gott.    3.  Fl-agen:    Mein  liebes   Herz. 
-65  Neue  Liebeslieder    (New   songs  of  love), 
Walzer:     1.  „Verzicht',   o  Herz   —   There's 
nought".    2.  „Finstere  Schatten  der  Nacht 

—  Shadows  gloom  of  the  night".  3.  „An 
jeder  Hand  die  Finger  —  Erewhile  upon 
my  fingers".  4.  „Ihr  schwarzen  Augen  — 
Ye  eyes  of  darkness".  5.  ., Wahre  deinen 
Sohn  —  Guard  thy  son".  6.  „Rosen  steckt 
mir  an  —  Roses  red  I  wear".  7.  „Vom 
Gebirge  Well'  auf  Well'  —  From  yon  liills" . 
8.  „Weiche  Gräser  im  Revier  —  Secret 
nook  in  shady".  9.  „Nagen  am  Herzen  — 
Sharp  poison'd  arrow".     10.  „Ich  kose  süß 

—  To  many  a  maid".  11.  „Alles,  alles 
in  den  Wind  —  I  will  hear  no  more  of 
love".  12.  „Schwarzer  Wald  —  Darksonie 
wood".  13.  „Nein  Geliebter,  setze  dich  — 
Seat  thyself".  14.  „Flammenauge,  dunk- 
les Haar  ■ —  Eyes  of  lightning".  Zum 
Schluß  —  Conclusion:  „Nun,  ihr  Musen, 
genug  —  Now,  ye  Muses,  bie  hush'd!". 
Für  4  Singst  u.  4ms,  KA  4.50  n,  St  4—; 
(Nouveaux  poemes  d'amour)  av.  P  2cahier.s 
ä  2.50  n,  av.  ^wis,  2  cahiers  ä  3.35  n,  p.  de 
voix  ä  — 50  n  Joubert,  1.50,  Chorst  ä  1.20 
Jurgenson ;  bearb.  P  (Th.  Kirchner) 
4.50;  en  2  cahiers  ä  6 —  Jouheri,  J^ms 
4.50,   en   2  cahiers   ä  7.50   Joubert. 

66  Duette,  SA:  I.Klänge  (I)  —  True 
lover's  heart:  „Aus  der  Erde  quellen  — 
From  the  Idndly".  2.  Klänge  (II)  — 
True  lover's  plaint:  „Wenn  ein  müder 
Leib  —  When  a  weary  heart".  3.  Am 
Strande  —  ßy  sumnier  sea:  „Es  sprechen 
und  blicken  —  Bright  waves  ye  are  glan- 
cing".  4.  Jägerlied  —  The  Huntsman: 
„Jäger,  Avas  jagst  du  —  Huntsman,  why 
chasest".  5.  Hut'  du  dich  —  Beware!  : 
„Ich  weiß  ein  Mägdlein  —  I  know  a  mai- 
den"    il  1 — . 

67  Quartett  Nr.  3(B),  2VVaVc,  Part  4.50  n, 
St  7.50  n,  Miniatur-Ausg.  2— n,  Part  (1(5°) 
2 — n  Eulenbvrg,  bearb.  P  (P.  Kiengel) 
5 — ,  JfVis  8 — ,  JtmsVVc  (F.  Hermann) 
10—. 

68  Symphonie  (C-m.),  grO,  Part  30 — n, 
M.-A.  4 — ,  St  36 — ,  Part  4 — n  Eulenburg, 
kl.  Konzertführer  — 10  n;  bearb.  P  (E. 
Keller)  8 — ,  Jfms  12 — ;  — 75  Schirmer, 
2P,  Part-Ausg.  16—,  PH  8—,  8ms  (R. 
Keller)  15—.  ^msVVc  (F.  Her- 
mann)    15 — . 

69  Neun  Gesänge.  Heft  I.  (Nr.  1—5)  h.  t. 
ä  4—.  II.  (Nr.  6—0)  h.  t.  ä  4— :  1. 
Klage  —  Lainent:  „Ach  mir  fehlt  —  Fled 
and  gone"  1 — .  N.  2.  Klage  —  Complaint: 
„O  Felsen,  lieber  Felsen  —  Oh  mountain 
frowning  yonder"  1 — .  N.  3.  Abschied  — 
Parting:  „Ach,  mich  hält  der  Gram 
—Ah,  with  grief  my  heart"  — 80.  N.  4. 
Des  Liebsten  Schwur  —  The  lover's  vow: 
„Ei  schmollte  mein  Vater  —  My  father 
look'd  crossly"  1.50.  N.  5.  Tambourlied- 
(?hen  —  Drummer's  Song:  „Den  Wirbel 
schlag'  ich  —  I  roll  my  drum"  1 — .  N.  6. 
Vom  Strande  —  On  the  shore:  „Ich  rufe 
vom  Ufer  —  I  stand  on  the  shore"  1.50. 
N.  7.  „Über  die  See  —  Over  the  sea"  — 80. 
N.  8.    Salome    —    Salome:      „Singt      mein 


Schatz  —  Sings  my  love"  1 — .  N.  9.  Mäd- 
cheniluch  —  Maiden's  curses:  „Ruft  die 
Mutter  —  Calls  the  mother"  1.50;  P.  N.  3 
(Th.  Ki  r  ebner)  1—,  N.  4(Th.  K  i  r  c  h- 
ner)    1.50. 

-70  Vier  Gesänge,  h.  t.  ä  4 — :  Nr.  1.  Im 
Garten  am  Seegestade  —  The  garden  by 
the  sea:  „Yon  garden  beside  the  seashore" 
1 — .  Nv.  2.  Lerchengesang  —  The  sky- 
lark's  song:  „Ätherische  ferne  Stimmen  — 
Etherial  far  off  voices"  1 — .  Nr.  3.  Sere- 
nade —  Question:  „Liebliches  Kind  — 
Maiden  serene"  — 80.  Nr.  4.  Abendregen 
— Evening  shower:  „Langsam  und  schim- 
mernd —  There  feil  a  slow"    1.50. 

•71  Fünf  Gesänge,  ^i.  t.  ä  4—:  Nr.  1.  Es 
liebt  sich  so  lieblich  im  Lenze  —  Oh  may, 
love  is  .sweet  in  thy  lowers:  „Die  Wellen 
blinken  —  The  waves  are  glancing"  1 — . 
Nr.  2.  An  den  Mond  —  To  the  Moon :  „Sil- 
bermond mit  bleichen  Strahlen  —  Silv'ry 
moon,  thy  tender  gleaming"  1 — .  Nr.  3. 
Geheimnis  —  The  Secret:  „0  Frühlings- 
abend —  Oh  summertwilight"  1 — .  Nr.  4. 
Willst  du,  daß  ich  geh'  ?  —  Wilt  thou  have 
me  go?:  „Auf  der  Heide  weht  der  Wind  — 
On  the  moor  the  wind"  1.50.  Nr.  5.  Minne- 
lied —  Lovesong:  „Holder  klingt  der 
Vogelsang  —  When  my  radiant  one  is  nigh" 
1 — .  Nr.  5,  h.  m.  ä  — 35  Ditson,  Schir- 
mer,  Canto  d'amore  — 75  n  Ricordi;  bearb. 
P  (Ph.  Kirchner)  1.50,  Z  mit  Gesang 
ad  lib.    (Burda)    1—. 

-72  Fünf  Gesänge,  h.  *.  ä  4— :  Nr.  1.  Alte 
Liebe  —  The  old  love:  „Es  kehrt  die 
dunkle  Schwalbe  —  The  dusky  swallow 
flyeth"  1.50.  Nr.  2.  Sommerfäden  —  Gos- 
samers:  „Sommerfäden  hin  und  wieder  — 
On  the  sunmier  breezes  straying  — 80.    Nr. 

3.  0  kühler  Wald  —  O  forest  cool:  „O 
kühler  Wald,  wo  rauschest  du  —  Where 
dost  thou  wave,  oh  forest  cool"  — 80.    Nr. 

4.  Verzagen  —  Lanient:  „Ich  sitz'  am 
Strande  —  I  wateh  the  waves"    1.50.     Nr. 

5.  Unüberwindlich  —  The  Untameable: 
„Hab'  ich  tausendmal  geschworen  —  Though 
l've  vow'd  that  I  will  perish"  1 — .  Nr.  1. 
Antico  amore  1.50  n  Ricordi,  P  (Th. 
Kirchner)     1.50. 

■73  Zweite  Symphonie  ( D ) ,  grO,  Part  3 — n, 
M.-A.  4— n,  St  30—,  Part  4— n  Eulen- 
burg, kl.  Konzerführe  — 10  n;  bearb.  P 
(R.  Keller)  8—,  Jtms  12—;  —75  Scliir- 
mer,  2P,  Part-Ausg.  16—,  PH  8—,  8ms 
(R.  Keller)  15—,  PH  (Reinhard) 
4 — ,    Jfms  VVc    (F.    Hermann)     15 — . 

■74  Zwei  Motetten,  SATB:  Nr.  1.  „Warum 
ist  das  Licht  gegeben  dem  Mühseligen?  — 
Whevefore  hath  the  light  been  giv'n  to  a 
heart  sovrowful?"  Part  3—,  St  4—.  Nr.  2. 
„O  Heiland,  reiß'  die  Himmel  auf  —  Oh 
Saviour,  ope  the  heav'nly  gates",  Part  2 — , 
St   2—. 

-75  Balladen  n.  Romanzen  f.  2  Singst  6 — : 
Nr.  1.  Edward  (Schottische  Ballade  aus 
Herders  Volksliedern),  A  T:  „Dein 
Schwert,  wie  ist's  von  Blut  so  rot?  —  My 
son,  why  doth  thy  sword  drop  blood?" 
2.50.  Nr.  2.  Guter  Rat  (aus  „Des  Kna- 
ben Wunderhorn" )  —  Counsels,  S  A : 
„Ach   Mutter,   liebe   Mutter   —   O   mother, 
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dear  my  mother"  1.50.  Nr.  3.  „So  laß' 
ims  wandern  (aus  dem  Böhmischen)  — 
Tims  we  will  wander",  8(MS)T:  „Ach 
ISIädchen,  liebes  Mädchen  —  Ah  maid,  of 
maids  the  fairest"  1.50.  Nr.  4.  Walpurgis- 
nacht —  Walpurgisnight  —  für  2S :  „Lieb' 
jMutter,  heut'  Nacht  —  Good  mother,  last 
night"  1.50;  P,  Nr.  3  (Th.  Kirchner) 
1.50. 

-76  Klavierstücke.  2  Hefte  ä4 — :  I.  1.  Ca- 
priccio, Fis-moll.  2.  Capriccio,  H-moll.  3. 
Intermezzo  As-dur.  4.  Intermezzo,  B-dur. 
II.  5.  Capriccio,  Cis-moU.  6.  Intermezzo, 
A-dur.  7.  Intermezzo,  A-moll.  8.  Capriccio, 
C-dur;  2  cah.  fi  9 —  Joubcrt.  Nr.  2.  —30 
Bessel,  — 25  Jurgenson ;  Nr.  3.  — 15  Jur- 
gensoH.  — 50  Leopas. 

-77  Konzert,  VO  (D),  Part  2— n,  0-St 
18—,  VP  10—;  10/— n  Schott,  4ms  (R. 
Keller)  9 — ,  Kadenzen  hiezu:  v.  Hallt- 
u.  Hermann,  (L.  Au  er)  1 — ,  (J.  Joa- 
chim) 1.50,  (F.  Ondficek)  1— , 
( E.   Singer)    1 — . 

-78  Sonate,  PV  (G.)  7.50;  7/6  n  Schott; 
bearb.  Jims  (R.  Keller)  C — ,  daraus 
Adagio,   PH    (Reinhard)    2—. 

-79  Zwei  Ehapsodien,  P.  Nr.  1.  H-m.  2.  G.- 
m.  4. — ;  9 —  Jouhert,  2.50  Nordisk  Musik- 
forlag;  Nr.  1  — 30  Jurgenson,  — 50  Leo- 
pas; Nr.  2  — 60  Bessel. 

-  80  Akademische  Fest-Ouverture,  gr  0,  Part 

12 — n,  0-St  16 — ,  Milit.-Mus.  (A.  Rein- 
del),  Part  8— n,  Part  8—;  bearb.  P 
( R.  Keller)  3—,  4ms  6—,  Sms  ( R. 
Keller)  8 — ,  Org  (Lemare)  2.50,  ^ms 
VVc  (F.  Hermann)  6—. 
-81  Tragische  Ouvertüre,  0,  Part  12 — n,  0- 
gt  ]6— ,  Milit.-Mus.  (A.  Abbass),  Part 
8_n,  St  10—,  P  (R.  Keller)  3—,  4ms 
6_,  8ms  (R.  K  e  1 1  e  r)  8—,  4ms  VVc  (F  r. 
Hermann)    6 — . 

-  82  Nänie.     Chor  0,      Part      ( deutsch-engl. ) 

6 — ,  0-St:  Quint.  ä  — 50,  Blasinstr  4.80, 
Chorst:  S  A  T  B  h  —75,  KA  (deutsch- 
engl.-franc. )    4 —  Peters. 

-83  Konzert  Nr.  2  (B),  PO,  Part  30— n, 
8t  25 — ,  P-St  — 10;  bearb.  4ms  (E.  Kel- 
ler)   6—,  2P,  Part  20—. 

-84  Romanzen  u.  Lieder,  h.  t,  ä  4 — :  1. 
Sommerabend  —  Summer  evening:  „Geh' 
schlafen,  Tochter  —  Go  slumber,  daughter". 
2.  Der  Kranz  —  The  wreath:  „Mutter, 
hilf  mir  armen  Tochter  —  Mother,  hear 
thy  troubled  taughter".     3.  In  den  Beeren 

—  Amongst  the  berries:  „Singe,  Mädchen, 
hiell  und  klar  —  Sing,  my  daughter,  dear 

.  and  loud".  4.  Vergebliches  Ständchen  — 
The  vain  suit:  „Guten  Abend,  mein  Schatz 

—  Fair  goodeven,  my  darling".  5.  Span- 
nung —  Strained  greetings :  „Gut'n  Abend, 
mein  tausiger  Schatz  —  Good  evening,  a 
thousandfold  greeting"  ;  Nr.  1.  h.  *.  ä  1.50, 
Nr.  2  1.50,  Nr.  4  h.  t.  ä  2—;  —50  Bitson, 
u  — 35  Schirmer,  1 —  Xordish  Musikforlag, 
— 60  Weygand,  1.50  n  Ricordi,  — 40  Bessel, 
— 30  Jurgenson;  TTBB  ( R.  Fuchs), 
Part  2—,  St  1.20;  — 08  n  Church,  arr.  Z 
m.  Gesang  ad  lib.    (Burda)    1 — . 

-85  Sechs  Lieder,  h.  t.  ä  4—:  1.  Sommer- 
abend —  SummeT  eve:  „Dämmernd  liegt 
der  Sommerabend  —  Twilight  spreads  o'er 


wood".  2.  Mondjenschein  ■ — ■  Moonbeams: 
„Nacht  liegt  auf  den  fremden  Wegen  — • 
Night  with  sable  wing  descendeth".  3. 
Mädchenlied  —  Servian  maiden's  song: 
„Ach,  und  du  mein  kühles  Wasser!  —  Ah, 
my  cool  and  rippling  water".  4.  Ade!  — 
Fareweil :  „Wie  schienen  die  Sternlein  — 
The  stars  shed  adown".  5.  Frühlingslied  — 
Spring  morn:  „Mit  geheimnisvollen  Düf- 
ten —  Hidden  odours  soft  are  stealing". 
6.  In  Waldeseinsamkeit  —  In  lonely  wood: 
„Ich  saß  zu  deinen  Füßen  —  Where  ar- 
ching  boughs  clos'd  o'er  us"  :  Nr.  6  h.  t. 
ä  1.50. 

86  Sechs  Lieder,  h.  t.  ä  4 — :  Nr.  1.  Therese 

—  Teresa :  „Du  milchjunger  Knabvj  — 
Thou  froward  young  fledgling"  1.50.  Nr.  2. 
Feldeinsamkeit  —  In  summer  fields:  „Ich 
ruhe  still  —  Where  noonday  sleeps"  1.50. 
Nr.  3.  Nachtwandler  —  The  sleeper: 
„Störe  nicht  den  leisen  Schlummer  — 
Wake  not  one  who  softly  slumbers".  4. 
über  die  Heide  —  Over  the  moor:  „über 
die  Heide  hallet  mein  Schritt  —  Over  the 
m.oor  my  footsteps  resound".  5.  "Versimken 

—  Engulphed:  „Es  brausen  der  Liebe  Wo- 
gen —  The  billows  of  love  are  breaking". 
6.  Todesahnen  —  Shadows  of  death:  „Ach, 
wer  nimmt  von  meiner  Seele —  Ah,  when 
shall  I  cast",  ä  — 40  Ditson.  Nr.  1  — 30 
Jurgenson;  4/ —  Williams,  mit  P  u.  Vg 
obl.   od.    Va   2—,   PH    1—. 

87  Trio  Nr.  3  (C),  PVVc  12^;  M.-A.  2— n, 
Part  2 — n  Eulenburg,  4ms  10 — . 

88  Quintett  (F),  2V2VVc,  Part  6— n, 
M.-A.  2— n,  St  10—,  Part  2.50  n  Eulen- 
hurg,  4ms  8 — . 

89  Gesang  der  Parzen.  6st.  Chor  u.  O,  Part 
7.50  n,  St  12—,  Chorst  4.80,  KA  3— n, 
bearb.   P  3 — ,  4'ms  3 — . 

90  Dritte  Symphonie  (F),  gr.  0,  Part 
30— n,  M.-A.  4—,  St  36—,  Part  4— n 
EuUnhurg,  kl.  Konzertführer  — 10  n,  P 
8 — ,  4ms  12 — ;  — 75  Schirmer,  2P,  Part 
12—,  PII  6—,  Sms  (R.  Keller)  15—, 
4ms  VVc   ( F.  Hermann)    15 — . 

91  Zwei  Gesänge  mit  VaP  4.50:  Nr.  1.-  Ge- 
stillte Sehnsucht  —  Longing  at  rest:  „In 
goldnen  Abendschein  —  In  evenings  golden 
twilight".      2.    Geistliches     Wiegenlied    — 

—  Cradle  song  of  the  Virgin:  „Die  ihr 
schwebet  um  diese  Palmen  —  Ye  who  o'er 
these  palms". 

92  Quartette,  SATB  u.  P,  Part  5—,  St  4—: 
Nr.  1.  „O  schöne  Nacht!  —  O  charming 
night!"  2.  Spätherbst  —  Late  autumn: 
„Der  grau'e  Nebel  tropft  —  The  mist,  the 
grey  mists  fall".  3.  Abendlied  —  Even- 
Song:  „Friedlich  bekämpfen  —  Peacefully 
striving".  4.  Warum?  —  Why?:  „Warum 
doch  erschallen  —  Why,  o  why  resmmd". 

93a  Lieder  u.  Romanzen,  SATB,  Part  u. 
St   ä  4 — :    Nr.    1.    Der   bucklichte    Fiedler 

—  The  humpbacked  fiddler:  „Es  wohnet 
ein  Fiedler  •^-  There  lived  a  fiddler".  2. 
Das  Mädchen  —  The  Maiden:  „Stand  das 
Mädchen  —  Stood  a  maiden".  3.  0  süßer 
Mai  —  O  lovely  May!  :  „0  süßer  Mai,  der 
Strom  ist  frei".  4.  Fahr'  wohl!  —  Fare 
well!:  „Fahr'  wohl,  o  Vögelein".  5.  Der 
Falke  —  The  falcon :  „Hebt  ein  Falke  sich 
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empor  —  High  a  faloon  sprangelate".  6. 
Beherzigung  —  Stont  hearted:  „Feiger 
Gedanken  bängliches  Schwanken  —  Faint 
hesitation".  Nr.  1  — 10  Ditson. 
93b  Tafellied  (Dank  d.  Damen,  Drinking 
G-lee— ),   SA2T2B,  KA  3—,   St  3—. 

94  Fünf  Lieder,  h.  t.  ä  4—:  Nr.  1.  „Mit 
vierzig  Jahren  —  A  forty  years".  2.  „Steig' 
auf,  geliebter  Schatten  —  Arise  beloved 
spirit".     3.  „Mein  Herz  ist  schwer  —  My 

,  heart  is  sad".  4.  Sapphische  Ode  —  Sap- 
phic  Ode:  „Rosen  brach  ich  nachts  —  Roses 
pulled  by  night".  5.  „Kein  Haus,  keine 
Heimat  —  No  home  and  no  country". 
Nr.  4  h.  t.  ä  1.50;  —25  CMirch,  ä  —30 
Ditson,  a  — 25  Schirmer,  4/ —  Williams, 
Ode  Saffica  — 75  n  Ricordi,  bearb.  P  (J. 
Tilike)   —80. 

95  Sieben  Lieder,  h.  t.  ä  4 — :  Nr.  1.  Das 
Älädchen  —  A  Maiden:  „Stand  das  Mäd- 
chen —  Stood  a  maiden".  2.  „Bei  dir 
sind  meine  Gedanken  —  With  thee  my 
thougths".  3.  Beim  Abschied  —  Parting: 
„Ich  müh'  mich  ab  —  I  try  my  best".  4. 
Der  Jäger  —  The  Huntsman:  „Mein  Lieb 
ist  ein  Jäger  —  My  love  is  a  hunter".  5. 
Vorschneller  Schwur  —  A  hasty  oath: 
„Schwor  ein  junges  Mädchen  —  Swore  a 
yovmg  maiden".  6.  Mädchenlied  —  Maiden 
Song:     „Am    jüngsten    Tag    ich    auf  ersteh' 

—  At  the  last  day".  7.  „Schön  war,  das 
ich  dir  weihte  —  Fine  was  the  gift  I  gave 
thee".  Nr.   6  h.  t.   ä  1.50. 

96  Vier  Lieder,  h.  t.  ä  4 — :  Nr.  1.  „Der 
Tod,  das  ist  die  kühle  Nacht  —  Death  is 
the  cooiing  night".  2.  „Wir  wandelten, 
wir  zwei  zusammen  —  We  wander'd,  we 
two  together".  3.  ..Es  schauen  die  Blu- 
men —  The  flow'rs  are  ever  looking".  4. 
Meerfahrt  —  At  sea :  „Mein  Liebchen,  wir 
saßen  l)eisanunen  —  My  love,  wo  were 
seated  tog'ether".  Nr.   1   h.   t.  a  1.50. 

97  Sechs  Lieder,  h.  t.  ä  4— :  Nr.  1.  Nach- 
tigall —  Nightingale:  „O  Nachtigall,  dein 
süßer  Schall  —  Oh  nightingale,  thy  plain- 
tive  call".  2.  Auf  dem  Schiffe:  ,.Ein  Vöge- 
lein fliegt  über  den  Rhein  —  A  birdling 
llew  over  the  Rhine".  3.  Entführung  — 
„0  Lady  Judith".  4.  „Dort  in  den  Wei- 
den —  There  'mong  the  ^villows".  5.  Komm 
bald  —  Come  soon:   „Warum  denn  warten 

—  Waiting,  why  art  thou".     6.  Trennimg 

—  The  Parting:  „Da  unten  im  Tale  — 
Down,  there  in  the  Valley".  Nr.  4  7^.  t.  ä 
1.50 ;  ä  —25  Schirmer,  TTBB  ( R.F  u  c  h  s ) , 
Part  2—,  St  1.20;  Nr.  5  h.  t.  ä  1.50, 
Nr.  6  h.  t.  a  1.50.  TTBB  (R.  Fuchs), 
Part  2 — ,  St  1.20,  3  Frauenst  (F.  He- 
gar),  Part  1—.   St  —90. 

-98  Vierte  Symphonie  (Em.),  gr.  0,  Part 
30— n,  M.-A.  4— n,  St  36—,  Part  4— n 
Eulenburg,  kl.  Konzertführer  — 10  n,  P 
8 — ,  .'fms  12 — ;  — 75  Schirmer,  2P,  Part 
16 — ,  PII  8 — ,  8ms  20 — ,  //»is  YVc  (St. 
Wahl)    15-. 

-99  Zweite  Sonate    (F),   TcP  8—,   J^ms  6—. 

-100  Zweite  Sonate  (A),  YP  8—;  8/— 
Schott,  Jfms  6 — :  daraus  AUegro  amabile, 
Erstei-  Satz  (Aug.  Reinhard),  PH 
3.50. 

-101   Trio    (C-m.),  PWc   12—,   M.-A.   2— n, 


Part  2 — n  Eulenburg,  Jfms  8 — ,  daraus 
Andante   gracioso,    Org    (Lemare)     1.50. 

-  102  Konzert,  VVc  u.  0,  Part  30— n.  St  24—, 

WcP  15 — .  aus  ders.  Solo-Fio^iü-  u.  Solo- 
Violo7tcellSt  ä  4 — ,  KA  Jfms   10 — . 

-  103  Zigeunerlieder,  SATB  mit  P  Begl.,  Part 

4.50  n,  St  6 — :  Nr.  1.  „He,  Zig^euner,  greife 
in  die  Saiten  ein  —  Ho  there,  Gipsy! 
strike  resounding  ev'ry  string".  2.  „Hoch- 
getürmte Rimafluth  —  High  and  towering 
Rimastream".  3.  „Wißt  ihr,  wann  mein 
Kindchen  —  Know  ye,  when  my  lov'd  one". 

4.  „Lieber  Gott,  du  weißt  —  Loving  God, 
thou  kuowst".  5.  „Brauner  Bursche  führt 
zum  Tanze  —  Sunbrown  lad  to  dance  is 
leading".  6.  „Röslein  dreie  —  Rosebuds 
three".  7.  „Kommt  dir  manchmal  in  den 
Sinn  —  Art  thou  thinking  often  now". 
8.  „Horch,  der  Wind  klagt  —  Hark,  the 
wind  siglit".  9.  „Weit  imd  breit  —  Far 
and  Wide".  10.  „Mond  verhüllt  sein  An- 
gesicht —  Moon  a  veiled  face  may  show". 
11.  ,.Rote  Ab'endwolken  —  Rosy  evening 
clouds".  Nr.  1 — 7  u.  Nr.  11,  h.  t.  ä  4 — , 
bearb.  P  Nr.  1 — 11  4^-,  Nr.  7  (J. 
Tilike)    —80,  4ms  Nr.    1 — 11   5—. 

-  104  Fünf  Gesänge,  SATB,  Part  u.  St  ä  4—: 

Nr.  1.  Nachtwache  I.  2.  Nachtwache  IL 
3.    Letztes     Glück.      4.    Verlorene    Jugend. 

5.  Im   Herbst. 

-  105  Fünf  Lieder,  h.   t.  ä  4— :   Nr.   1.  „Wie 

Melodien  zieht  es  —  Like  melodies  it  flo- 
weth".  2.  „Immer  leiser  wird  mein  Schlum- 
mer —  Faint  and  fainter  is  my  slumber". 
3.  Klage  —  Plaint:  „Fein's  Liebchen,  trau' 
du  nicht  —  Fair  love,  trust  not".  4.  Auf 
dem  Kirchhofe  —  In  the  churchyard :  „Der 
Tag  ging  regenschwer  —  The  day  pass'd 
dark  with  rain".  5.  Verrat  —  Treachery: 
„Ich  stand  in  einer  lauen  Nacht  —  I  stood 
upon  a  sununer  night".  Nr.  1  h.  m.  ä — 40 
Ditson,  ä — 35  Schirmer,  ä — 30  Jurgenson. 

-  106  Fünf  Lieder,  h.  t.  ä  4 — :   Nr.  1.  Ständ- 

chen —  Serenade:  „Der  Mond  steht  über 
dem  Berge  —  The  moon  hangs  over  the 
mountain".  2.  Auf  dem  See  —  On  the  sea: 
„An  dies  Schifflein  schmiege  —  To  this 
shallop   lock   the".      3.   „Es   hing  der   Reif 

—  A  hoar  frost  himg".  4.  Meme  Lieder 
— ■  My   songs:    „Wenn   mein   Herz   beginnt 

—  ^^'Iien  my  heart  begins".  5.  Ein  Wan- 
derer —  A  Wanderer:  „Hier,  wo  sich  die 
Straßen  scheiden  —  Here,  where  these  two 
byways  sever".  Nr.  2.  Sur  le  lac  1.35 
Schott  Freres. 

-  107  Fünf  Lieder,  h.  t.  ä  4 — :  Nr.   1.  An  die 

Stolze  —  To  tiie  proud  one:  „Und  gleich- 
wohl kann  ich  anders  nicht  —  And  though 
füll,  well  I  see  aright".  2.  Salamander: 
„Es  saß  ein  Salamander  —  There  sat  a 
Salamander".  3.  Das  Mädchen  spricht  — 
The  maiden  speaks:  „Schwalbe,  sag'  mir 
an  —  Swallow,  teil  me,  pray".  4.  Maien- 
kätzchen —  Pussy-willows :  „Maienkätz- 
chen, erster  Gruß  —  Pussy-willows,  first 
to  greet".  5.  Mädchenlied  —  Song  of  a 
maid:    „Auf  die  Nacht  in  der  Spinnstub'n 

—  At  night,  at  their  spinning". 

-108  Dritte  Sonate  (Dm.),  PV  8—;  8  — 
Schott,  J/ins  6 — ;  daraus  Adagio,  Org  (Le- 
mare)   1.50. 
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109  Fest-  und  Gedenksprüche  für  achtst. 
Chor,  Part  (m.  unterlegt.  KA)  u.  St  ä 
4 — :  Nr.  1.  „Unsere  Väter  hofften  auf  dich 

—  Our  fathers  trusted  in  thee".  2.  „Wenn 
ein  starker  Gewappneter  —  When  a  strong 
man".     3.   „Wo   ist   ein   so   herrlich'   Volk 

—  For  what  nation  is  so  great". 

110  Drei  Motetten  für  vier-  u.  achtst.  Chor, 
Part  (m.  unterlegt.  KA)  3 — n,  St  4 — : 
Nr.  1.  „Ich  aber  bin  elend  —  But  I  am 
poor".  2.  „Ach  arme  Welt,  du  trügest 
mich  —  Thou,  poor  vain  Avorld".  3.  „Wenn 
wir  in  höchsten  Nöten  sein  —  When  we  in 
deep  distress  and  gieef". 

111  Zweites  Quintett  (G),  2V2VaVc,  Part 
6— n,  M.-A.  2.50  n,  St  10—,  Part  2.50 
Eulenburg,  J^ms  8 — ,  Duo  nach  d.  Streich- 
Quintett,  Part  6 — ,  PIX  3—. 

112  Sechs  Quartette,  SATB  u.  P,  Peters: 
Part  (deutsch-engl.-fr.)  ä  3 — ,  Chorst  ä 
— 75,  1  Singst,  h.  t.  ä  1.50:  Nr.  1.  Sehn- 
sucht: Es  rinnen  die  Wasser.  2.  Nächtens: 
Nächtens  wach  ich  auf.  3.  Zigeunerlied: 
Himmel  strahlt  so  helle.  4.  Zigeunerlied: 
Rote  Eosenknospen.  5.  jZigeunerlied : 
Brennessel  steht  an  Weges  Rand,  6.  Zi- 
geunerlied:  Liebe  Schwalbe.  Nr.  3 — 6, 
Part  1.50,  Chorst  ä  —75,  P  bearb.  Nr. 
1 — 6    (Kirchner)     1.50. 

■  113  Dreizehn  Kanons  f.  Frauenst.  Peters :  Part 
(deutsch,  engl.-franz.)  ä  2.40,  Chorst  (S.Ä) 
ä  — 75:  Grausam  erweist  sich  Amor.  3. 
Sitzt  a  schöns  Vögerl.  4.  Schlaf  Kindlein, 
schlaf.  5.  Wille,  wille  will,  der  Mann  ist 
kommen.  6.  So  lange  Schönheit  wird  be- 
steh'n.  7.  Wenn  die  Klänge  nah'n.  8.  Eine 
Gems  auf  dem  Stein.  9.  Ans  Auge  des 
Liebsten.  10.  Leise  Töne  der  Brust.  11.  Ich 
weiß  nicht,  was  im  Hain.  12.  Wenn  Kummer 
hätt'  zu  töten  Macht.  13.  Einförmig  ist  der 
Liebe  Gram. 

-114  Trio  (A-moU),  PCI  (od.  Va)  Ve  9—  n, 
M.-A.  2 —  n,  Part  2 —  n  Eulenburg,  4ms 
6 — ;  daraus  Andantino  gracioso,  SP  (A. 
Reinhard)  2—. 

-115  Quintett,  Gl  (od.  Va)  2VVaVc,  Part 
6—  n,  M.-A.  2.50  n.  St  9—  n,  Part  2.50  n 
Eulenburg,  4?ns  8—,  2P  (P.  Kiengel), 
Part  9—,  P  II  4—,  daraus  Adagio,  HP 
(Reinhard)  3—,  Duo,  CIP,  nach  d.  Quintett 
(P.  Klengel)  8—,  Sonate,  VP,  nach  d. 
Quintett  (P.  Klengel)  8—. 

- 116  Fantasien  für  Pianoforte,  2  Hefte  ä  4 — : 
Heft  I.  N.  1.  Capriccio  (D-moll).  2.  Inter- 
mezzo (A-moll).  3.  Capriccio  (G-moll).  Heft 
II.  N.  4.  Intermezzo  (E-dur).  5.  Intermezzo 
(E-moll).  6.  Intermezzo  (E-dur).  7.  Capriccio 
(D-moll),  4ms,  2  Hefte  ä  4—;  N.  4.  VP, 
Va(Cl)P,VeP  ä  1.50,  0  (P.  Klengel)  Part 
1.50  n,  St  3—  n. 

-117  Drei  Intermezzi  (Es,  B-moU,  Cis-molD, 
P  4—,  4ms  ä  4—.  N.  1.  P  —25  Jurgenson, 
PVa,  PV,  PVc  ä  1.50,  0  (P.  Klengel) 
Part  1.50  n,  St  3—  n. 

-118  Klavierstücke.  Nr.  1.  Intermezzo  (A-moll). 
2.  Intermezzo  (A-dur).  3.  Ballade  (G-moll). 
4.  Intermezzo  (F-moU).  5.  Romanze  (F-dur). 
6.  Intermezzo  (Es-moll)  4 — .  Nr.  2.  VP  (R. 
Barth)  1.50. 

- 119  Klavierstücke.  Nr.  1.  Intermezzo  (H-moU). 


2.  Intermezzo  (E-moll).  3.  Intermezzo  (C-dur). 
4.  Rhapsodie  (Es-dur)  4 — . 
-120  Zwei  Sonaten,  Cl(Va)P.  Nr.  1.  (F-moll.) 

2.  (Es-)  ä  8—,  4ms  (P.  Klengel)  ä  6—, 
PV,PVa  N.  1,  2  ä  8—. 

-121  Vier  ernste  Gesänge,  B.Bar (Ä).T ä  A — : 
Nr.  1.  „Denn  es  gehet  dem  Menschen  — 
One  thing  befalleth  the  beasts".  2.  „Ich 
wandte  mich  und   sähe  —   So   I  retum'd". 

3.  „0  Tod,  wie  bitter  —  0  death  how  bitter". 

4.  „Wenn  ich  mit  Menschen-  und  mit  Engels- 
zungen —  Though  I  speak  with  the  tongues 
of  men"  mit  0  ä  1 — . 

- 122  Elf  Choralvorspiele.  Org  (nachg.  Werk), 
2  Hefte  ä  3 —  n,  ä  2 —  Schirmer,  4ms 
(E.  Mandyczewsky),  2  Hefte  ä  4 — ,  ä 
2 —  Schirmer,  H  (K.  Reinhard),  2  Hefte 
ä  4 — ;  ä  2 —  Schirmer :  Heft  I.  Mein  Jesu, 
der  du  mich.  Herzliebster  Jesu.  0  Welt,  ich 
muß  dich  lassen.  Herzlich  tut  mich  erfreuen. 
II.  Schmücke  dich,  o  liebe  Seele.  0  wie 
selig  seid  ihr  doch,  ihr  Frommen.  0  Gott, 
du  frommer  Gott.  Es  ist  ein'Ros'  entsprungen. 
Herzlich  tut  mich  verlangen,  Nr.  1,  2.  0 
Welt,  ich  muß  dich  lassen.  Bearb.  P  (F, 
B  u  s  o  n  i).  Nr.  1.  Herzlich  tut  mich  verlangen, 

2.  Schmücke  dich,  o  liebe  Seele,  3.  Es  ist 
ein'  Ros'  entsprungen,  4.  Herzlich  tut  mich 
verlangen,  5.  Herzlich  tut  mich  verlangen,  6. 
O  Welt,  ich  muß  dich  lassen  4 — ,  PH  (A. 
Reinhard):  Nr.  1.  Mein  Jesu,  der  du  mich 
2—.  Nr.  2.  0  Welt,  ich  muß  dich  lassen  (I), 

3.  Herzlich  tut  mich  erfreuen,  4.  Es  ist  ein' 
Ros'  entsprungen,  5.  Herrlich  tut  mich  ver- 
langen, 6.  O  Welt,  ich  muß  dich  lassen  (II), 
ä  1.50;  Nr.  1  1—,  Nr.  2—6  ä  —75  Schirmer. 

-A  l'Astre  des  nuits  4 —  Hamelle. 

-  Ainsi    ma    detresse     tu    veux    qu'elle    cesse 

1.35  n  Qallet,  1.35  Schott  Freres. 

-  Air  (Morceaux  Favoris  13),  VcP  3/ —  Ätigener. 

-  Album.   Beliebte   Lieder  (deutsch-engl.),  h.  t. 

ä  3—  Peters:  1.  Op.  32  Wie  bist  du  meine 
Königin.  2.  Op.  33  So  willst  du  des  Armen. 
3.  op.  33  Ruhe  Süßliebchen.  4.  Op.  43  Von 
ewiger  Liebe.  5.  Op.  43  Die  Mainacht.  6. 
Sandmännchen. 

-  Album  I — V.   Udvalgte   Sänge   m.   dansk   og 

tysk  Tekst.  H0j  og  dyb  Udgave.  Bd.  1—5 
ä  3 —  Nordisk  Musikforlag: 

I.  Bd.  Op.  3  Nr.  1.  Elskovs  Troskab 
(Liebestreu) :  Saenk  kun  ned  din  Sorg.  Op.  3 
Nr.  1.  Trofast  Elskov  (Treue  Liebe) :  En  Pige 
sad  ved  Havets  Bred.  Op.  19  Nr.  4.  Smeden 
(Der  Schmied):  Jeg  h0rer  min  Skat.  Op.  19 
Nr.  5.  Til  en  Aeolsharpe  (An  eine  Äols- 
harfe): Laenet  staar  du  til.  Op.  46  Nr.  1. 
Kransene  (Die  Kränze):  Her  over  l>0ren. 
Op.  46  Nr.  4.  Til  en  Nattergal  (An  die 
Nachtigall):  Saa  daemp  den  Sang.  Op.  47 
Nr.  1.  Budskab  (Botschaft):  Linde  Lüfte, 
Op.  47  Nr.  3.  S^ndag  (Sonntag):  Saa  jeg  ej 
den  hele  Uge.  Op.  47  Nr.  4.  I  yndige  Kinder 
(0  liebliche  Wangen).  Op.  48  Nr.  1.  Paa 
Vejen  til  den  Elskede  (Der  Gang  zum  Lieb- 
chen): Hvor  Maanen  dog  smiler. 

IL  Bd.  Op.  49  Nr.  1.  I  S^ndags  Morges 
(Am  Sonntag  Morgen).  Op.  49  Nr.  2.  Til  en 
Viol  (An  ein  Veilchen) :  I  dit  Baeger,  o  blaa 
Viol.  Op.  49  Nr.  3.  Laengsel  (Sehnsucht): 
Bag   ved   hine  taette  Skove.   Op.   49  Nr.   4. 
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Vuggesang  (Wiegenlied):  Visselulle,  Godnat. 
Op.  69  Nr.  4.  Min  Kaerestes  L0fte  (Des 
Liebsten  Schwur) :  Vaer  vranten  ej  Fader. 
Op.  69  Nr.  5.  Trommeslagerens  Sang  (Tambour- 
liedchen):  Saa  staerkt  jeg  Trommehvirvlen 
slaar.  Op.  69  Nr.  8.  Salome :  Synger  han 
som  en  Spurv.  Op.  69  Nr.  9.  Pigens  For- 
bandelse (Mädchenfluch) :  Raabte  Moder.  Op. 
70  Nr.  1.  I  Haven  ved  Vandets  Bredder  (Im 
Garten  am  Seegestade).  Op.  70  Nr.  4.  Aften- 
regn  (Abendregen):  Saa  blankt  og  koligt. 

III.  Bd.  Op.  71  Nr.  2.  Til  Maanen  (An 
den  Mond):  S^lvermaanens  Straaler.  Op.  71 
Nr.  3.  Hemmeligheden  (Geheimnis)  :  0 
Foraarsaftens  Daemringsstund.  Op.  71  Nr. 
5.  Elskovssang  (Minnelied):  Mere  lifligt 
Droslen  slaar.  Op.  72  Nr.  1.  Gammel  Kaerlig- 
hed  (Alte  Liebe):  Nu  styrer  Svalen.  Op.  72 
Nr.  3.  0  svale  Skov  (0  kühler  Wald).  Op.  72 
Nr.  4.  Klage  (Verzagen) :  Jeg  stirrer  over 
det  bälgende  Hav.  Op.  84  Nr.  2.  Krausen 
(Der  Kranz) :  Moder,  hjaelp  din  arme  Datter. 
Op.  84  Nr.  4.  Mislykket  Serenade  (Vergeb- 
liches Ständchen) :  Ih,  god  Aften,  min  Skat. 
Op.  86  Nr.  1.  Sommeraften  (Sommerabend) : 
Skumringsskaer  ved  Aften.  Op.  85  Nr.  6. 
I  Skovens  Ensomhed  (In  Waldeseinsamkeit) : 
Jeg  sad  ved  dine  F0dder. 

IV.  Bd.  Op.  86  Nr.  1.  Therese:  Du  s0de 
Barnlille.  Op.  86  Nr.  2.  Markfred  (Feld- 
einsamkeit) :  Jeg  ligger  mellem  h0je.  Op.  86 
Nr.  3.  S0vngaengeren  (Nachtwandler):  Vaek 
ham  ikke  af  hans  Slummer.  Op.  86  Nr.  4. 
Over  Heden  (Über  die  Heide).  Op.  86  Nr.  5. 
Nedsunken  (Versunken):  De  brusende  Els- 
kovs  B0lger.  Op.  94  Nr.  4.  Sapphisk  Ode 
Sapphische  Ode):  Roser  br0d  ved  Nat.  Op. 
95  Nr.  2.  Hos  dig  er  mine  Tanker  (Bei  dir 
sind  meine  Gedanken).  Op.  95  Nr.  4.  Jaegeren 
(Der  Jäger):  Min  Kaerest  er  Jaeger.  Op.  95 
Nr.  6.  ^  Pigens  Sang  (Mädchenlied) :  Paa 
Dommedag  af  Grav. 

V.  Bd.  Op.  96  Nr.  1.  D0den  er  den  kolde 
Nat  (Der  Tod,  das  ist  die  kühle  Nacht). 
Op.  96  Nr.  2.  Vi  vandrede,  vi  to  alene  (Wir 
wanderten,  wir  Zwei).  Op.  96  Nr.  4.  Sejlads 
(Meerfahrt):  I  Baaden,  du  Elskte.  Op.  97 
Nr.  2.  Paa  Skibet  (Auf  dem  Schiffe):  En 
lille  Fugl.  Op.  97  Nr.  4.  Fra  Hytten  taet 
ved  Flodens  Bred  (Dort  in  den  Weiden). 
Op.  97  Nr.  5.  Kom  snart  (Komm  bald): 
Hvorfor  dog  vente.  Op.  97  Nr.  6.  Skilsmisse 
Trennung):  Se  Floden  i  Dalen.  Op.  105  Nr.  1. 
Som  Melodier  nynner  (Wie  Melodien  zieht 
es  uns).  Op.  105  Nr.  2.  Sagte,  sagte  er  min 
Slummer  (Immer  leiser  wird  mein  Schlummer). 
Op.  106  Nr.  1.  Serenade  (Ständchen):  Se 
Maanen  h0jt  over  Bjerget. 

■Album  für  Pianoforte.  Sämtliche  Gesänge 
als  Klavierstücke  bearbeitet.  3  Bände  ä  5 —  n. 

■  Album  f.  Violoncell  (Norbert  Salter) 
2.40  n. 

•  At  the  f orge  — 35  Ditson. 

■Ballade,  N.  1  and  3;  with  Ten  Works  by 
Bendel,  A.  Jensen,  and  J.  F.  Barnett,  formig 
Vol.  VII.  of  „Nineteenth  Century",  P  3/—  n 
Atigener. 

■Before  my  fair  one's  window,  SATB  — 10 
Ditson. 

■Berceuse  1.25  n,  Duo  4 — ,  Duo  ou  choeur  voix 
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de  f emmes,  Gh.  s.  — 30  n,  Transcrip.  P  5 —  ; 
VP  4—,  PFl  5—  Hamelle. 

-  Beware !  (Chor,  for  Men's  Voices  468)  — 60  n 

Schirmer. 
•  Besycntranaa  cepeaa^a  — 30  Jurgenson. 

■  Les  Bohemiennes.  Duo  ou  choeur,  d'aprös  les 

Danses  Hongroises  (P.  Viardot).  Edition 
de  salon  sans  vocalises  2.50  n  Hamelle,  Gh.  s. 
—60  Gutheil. 

■  Dodici  Canzoni  celebri  5 —  Ricordi : 

1.  Op.     3  N.  1.  Fedeltä  —75. 

2.  Op.     7  N.  1.  Amor  fedele  —75. 

3.  Op.  46  N.  4.  All'Usignuolo  1—. 

4.  Op.  47  N.  3.  Domenica  —75. 

5.  Op.  49  N.  1.  Domenica  mattina  — 75. 

6.  Op.  49  N.  2.  A  una  violetta  1.50. 

7.  Op.  49  N.  4.  Berceuse  —75. 

8.  Op.  71  N.  5.  Canto  d'amore  —75. 

9.  Op.  72  N.  1.  Antico  amore  1.50. 

10.  Op.  84  N.  1.  Sera  d'estate  1.50. 

11.  Op.  84  N.  4.  Serenata  inutile  1.50. 

12.  Op.  94  N.  4.  Ode  Saffica  —75. 

-  Les  cavaliers.  Duo  6 —  Hamelle. 

■  Chansons  de  Thibaut,    comte   de  Champagne 

1.35  n  Gallet,  1.35  Schott  Freres. 

-  Chant  d'Amour  3 —  Hamelle. 

-  Glos   ta   paupiöre,   mignonne    1.75   n    Oallet, 

1.75  Schott  Freres. 

-  Crois  tu  l'enchalner  encore  1 —  Schott  Freres. 

-  D'amours     eternels     1.35    n     Gallet,     Schott 

Freres. 

■  De  la  CoUine  ombreuse,  je  jette  un  long  adieu 

1.35  n  Gallet,  Sehott  Freres. 

■  Un  Dimanche  4 —  Hamelle. 

■  The  dirge  of  Darthula,  SAÄTBB  —j4k  Novello. 
Drinking  glee,  SATBB  —16  Ditson. 

■  Duets,  GBar  1/ —  n  Augener. 
3  Duets,  SC  1/ —  n  Augener. 

Escort  (Chor,  for  Men's  Voices  466)  — 10  n 
Schirmer. 

Fafäng  Serenad  — 75   Gehrman. 

Faithful  love  — 25  Ditson. 

Farewell  (Quart,  and  Chor.  208)  —10  n 
Schirm,er. 

Fem.  Valse,  P  — 38  Hansen. 

Der  Gang  zum  Liebehen,  MS  od.  Bar  (Lyra  80) 
— 40  Bessel. 

Gavotte  (C.  W.  G 1  u  c  k),  P,  z.  Konzertvortrag 
(A)  1 — ,  leicht  bearb.  — 50  Senff,  Original- 
udgave,  let  bearbejdetse  ä  — 25  Hansen, 
— 35  Ditson,  1/6  n  Novello,  — 20  Jurgenson, 
— 25  Nordisk  Musikforlag,  4ms  1 —  Senff, 
— 38  Hansen. 

Gipsies.     Duet    —75     Ditson,      SMS     —75 

■  Gloom  of  woods,  SATB  —08  Ditson. 

■  Greetings,  SMSA  — 25  Thompson. 

■  How  long  wilt  Thon  forget  me  o  Lord?  13 th 

Psalm  (Choruses  for  Women's  Voices  174), 
3  parts  — 20  n  Schirmer. 

■  A  hunter  would  a-hunting,  SATB — 08  Ditson. 
Impromptu,  fem.  quart.  — 10  Ditson. 

■  In  silent  Night  (Quart,  and  Chor.  341)  —10  n 

Sehirmer. 

■  In  summer  fields  4/ —  Williams. 

■  I  would  not    live   alway.   Hymn.  Arr.  P.  A. 

Schneeker    (Church  Musie    442)  — 12  n 
Schirmer. 
■S  /tpeM;jiK)  — 30  Jtirgenson. 
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Ko.iBi^eJiLHaa  wbcsa  — 15  Jurgenson,  — 20 
Seliiverstow. 

Kompositionen  Ausgewählte,  P,  Bd.  I,  II  ä 
1.50  5/o/.--Haag. 

Let  all  Volunteer  (Chor,  for  Men's  Voices 
465)  — 12  n  Schirnier. 

Lieder  Ausgewählte  (deutsch-fr.-engl.)  h.  t. 
8  Bände  ä  2 —  Brettkopf,  Peters,  Simrock; 
ä  3/ —  n  Xovello,  45 —  Schirmer: 

Band  I.  Nr.  1.  Liebestreu,  True  love,  Coeur 
fidöle.  2.  An  ein  Veilchen,  To  a  violet,  A  la 
violette.  3.  Meine  Liebe  ist  grün,  Like  a 
blossoming  lilac,  Mon  amour  est  pareil  aux 
buisäons.  4.  Alte  Liebe,  The  old  Love,  Vieil 
amour.  5.  An  die  Nachtigall,  To  a  nightin- 
gale,  Au  rossignol.  6.  Feldeinsamkeit,  In 
Summer  fields,  Solitude  champetre. 

IL  Nr.  1.  Sapphische  Ode,  Sapphic  Ode, 
Strophes  saphiques.  2.  Botschaft,  The  Mes- 
sage, Message.  3.  Vergebliches  Ständchen,  The 
vain  suit,  Serenade  inutile.  4.  Der  Gang  zum 
Liebchen,  The  watchful  lover,  Mauvais  accu- 
eil.  5.  Sommerabend,  Summer  evening,  Soir 
d'ete.  6.  Dort  in  den  Weiden,  There  mong 
the  willows,  La  belle  fille  aux  yeux  d'azur. 

III.  Nr.  1.  Wiegenlied,  Lullaby,  Berceuse. 
2.  Minnelied,  Lovesong,  Chant  d'amour.  8. 
Sonntag,  Sunday,  Un  Dimanche.  4.  An  den 
Mond,    To   the  Moon,   A   l'astre    des    nuits. 

5.  Geheimnis,  The  Secret,  Le  Secret.  6.  An 
eine  Aolsharfe,  To  an  aeolian  harp,  A  une 
harpe  eolienne. 

IV.  Nr.  1.  Am  Sonntag  Morgen,  Last 
Sunday  Morn,  Dimanche,  au  point  du  jour. 

2.  Treue   Liebe,    True   Love,    Amour  fidfele. 

3.  Der   Schmied,    The  Forge,   Le   Forgeron. 

4.  Des  Liebsten  Schwur,  The  lover's  vow. 
Le  Serment  de  l'Amant.  5.  0  wüßt'  ich  doch 
den  Weg  zurück,  0  that  I  might  retrace  the 
way,  0  jours  benis  de  ITige  d'or.  6.  Ich  sah 
als  Eöiabe  Blumen  blüh'n,  The  flowers  that 
bloom'd  for  me,  a  child,  J'ai  vu,  jadis,  de 
helles  fieurs. 

V.  Nr.  1.  Therese,  Teresa,  Thör&se.  2.  Die 
Kränze,  The  Garlands,  Les  Guirlandes.  3.  0 
liebliche  Wangen,  Oh  fair  cheeks  of  Roses, 
O  Ifevres  vermeilles.  4.  Erinnerung,  Remem- 
brance,  Souvenir.  5.  In  Waldeseinsamkeit, 
In    lonely    Wood,    Solitude    dans    la    foret. 

6.  Mädchenlied,  Maiden  Song,  Chanson  de 
fiUette. 

VI.  Nr.  1.  Wir  wandelten,  wir  zwei  su- 
sammen,  We  wander'd  once,  we  to  toge  ther, 
Tous  deux  nous  parconsions  la  grfeve.  2. 
Der  Jäger,  The  Huntsman,  Le  gardechasse. 
3.  Meerfahrt,  At  Sea,  Sur  la  mer.  4.  Komm' 
bald,  Come  soon,  Reviens.  5.  Trennung,  The 
Parting,  Separation.  6.  Bei  dir  sind  meine 
Gedanken,  With  thee  my  thoughts  are  forever, 
Vers  toi  s'en  va  ma  pensee. 

VII.  Nr.  1.  Ständchen,  The  Serenade,  La 
Serenade.  2.  Der  Kranz,  The  Wreath,  La 
couronne  de  roses.  3.  O  kühler  Wald,  Where 
dost  thou  wave,  oh  forest  cool,  Asile  ombreux 
au  fond  des  bois.  4.  Auf  dem  Schiffe,  A 
birdling  flew  over  the  Rhine,  Dans  la  barque. 

5.  Beim  Abschied,  Parting,    En  se  quittant. 

6.  Der  Tod,  das  ist  die  kühle  Nacht,  Death 
is  the  cooling  night,  La  mort  est  une 
fralehe  nuit. 


VIII.  Wie  Melodien  zieht  es.  Nacht- 
wandler. Salamander.  Nachtigall.  Ein  Wan- 
derer. Auf  dem  Kirchhofe. 

-  Lieder  Ausgew.  (Select  songs)   6  Vol.  ä   1.50 

Schirnier. 

-  40  Songs,  h.  t.  ä  1.13  n  Ditson. 

-22  Songs,  with  English  words  1/6  Novello: 
Faithful  love.  Alone  she  stood.  A  memory. 
The  swallow's  flying  west.  Alone.  Return. 
The  wounded  youth.  Could  I  but  once  forget. 
So  secretly.  Serenade.  Longing.  The  kiss. 
At  parting.  Parted.  The  smith.  To  an  Aeolian. 
Free  is  he  f rom  fear  of  ruth.  Ay !  crossbow 
and  dart.  Are  they  pains  or  joys  that  thron- 
ging. Love  came  wandering  from  a  distance. 
And  may  I  believe  it.  How  can  I  sustain 
this  joy's  over  measure. 

- 18  Songs  (Lieder  in  3  Vols.  high  or  low. 
— 75  Schirmer: 

Vol.  I.  Sapphische  Ode.  (Sapphic  Ode.) 
Op.  94,  Nr.  4.  Von  ewiger  Liebe.  (Love  is 
for  ever.)  Op.  43,  Nr.  1.  Wie  bist  du,  meine 
Königin.  (Queen,  dost  thou  reign  within  my 
Heart?)  Op.  32,  Nr.  9.  Vergebliches  Ständ- 
chen. (The  Vain  Suit.)  Op.  84,  Nr.  4.  Wiegen- 
lied. (Cradle  Song )  Op.  49,  Nr.  4.  Die  Mai- 
nacht. (The  May  Night.)  Op.  43,  Nr.  2. 

IL  Feldeinsamkeit.  (In  Summer  Fields.) 
Op.  86,  Nr.  2.  Liebestreu.  Faithfulness.)  Op. 
3,  Nr.  1.  Ständchen.  (Serenade.)  Op.  106, 
Nr.  1.  Meine  Liebe  ist  grün.  (My  Love  is 
green.)  Op.  63,  Nr.  5.  Minnelied.  (Love  Song.) 
Op.  71,  Nr.  5.  Sonntag.  (Sunday.)  Op.  47, 
Nr.  3. 

III.  Wie  Melodien  zieht  es  mir.  (Like 
melting  Tones  it  rises.)  Op.  105,  Nr.  1. 
Sandmännchen.  (The  Little  Dustman.)  An 
den  Mond.  (To  the  Moon.)  Op.  71,  Nr.  2. 
Der  Tod,  das  ist  die  kühle  Nacht.  (Oh  Death, 
thou  art  the  cooling  Night.)  Op.  96,  Nr.  1. 
Immer  leiser  wird  mein  Schlummer.  (Slum- 
ber  lightly  now  is  hieing.)  Op.  1(^5,  Nr.  2. 
Am  Sonntag  Morgen.  (On  Sunday  Morning.) 
Op.  49,  Nr.  1. 

-Lieder  für  Männerchöre:  1.  Wiegenlied.  Op. 
49  Nr.  4.  Part  1—,  St  —80.  2.  Vergebliches 
Ständchen.  Op.  84  Nr.  4.  3.  Niederrheinisches 
Volkslied.  Op.  97  Nr.  4.  4.  Trennung.  Op.  97 
Nr.  6.  Part  ä  2—,  St  ä  1.20. 

-  Liedern.  Duette  frei  übertr.  P(Th.  Kirchner): 

1.  Sonntag  —  Sunday.  Op.  47  Nr.  3.  2.  An 
ein  Veilchen  —  To  a  violet.   Op.  49  Nr.  2. 

3.  Abschied  —  Parting.  Op.  69  Nr.  3  ä  1—. 

4.  Des  Liebsten  Schwur  —  The  lover's  vow. 
Op.  69  Nr.  4.  5.  Minnelied  —  Lovesong. 
Op.  71  Nr.  5.  6.  Alte  Liebe  —  The  old  love. 
Op.  72  Nr.  1.  7.  So  laß  uns  wa»dern  — 
Thus  we  will  wander.  Op.  75  Nr.  3,  ä  1.50. 

-  Love  song  — 35  Ditson,  SSAA  — /2  Novello. 

-  Magelone  1/6  Novello. 

-  Marching  (Chor,  for  Men's  Voices  467)  — 12  n 

Schirmer. 

-  Mes  yeux  en  plongeant  dans  tes  yeux  1.35  n 

Oallet. 

-  Min  drottning  — 75   (Fran  Konsertsalen   och 

Salongen,  Nr.  1)  Lundquist. 

-  Mondnacht,  h.  m.  t.  ä  — 80  Raabe. 

-  My  Hom  shall  Meight  a  Willowbough  (Chor. 

for  Men's  Voices  464)  — 06  n  Schirmer. 
-Ha  PeHHi  b^  xnsKHH'b  — 30  Bessel. 
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■  Ha  »Jyac;^HH'b  — 20  Jurgenson. 

-  Hey^aqa.  ^lyna  yaK^  Bocxo/pit-B  — 30  Bessel. 

■  Nursery  Rhymes  1/ —  n  Augener. 

■  Oeh  Moder,  icLi  will  en  ding  han,  SA  ä  — 30 

Eggers,  — 50   Warmuth. 

■  Oft  in   the   stilly   Night.    German   Folk-song 

(Chor.forMixed  Voiees  612)  — 05  n  Schirmer. 

■  Orgel-Transcriptionen    über    Brahms'    Werke 

(E.  H.  Lemare).  Nr.  1.  Intermezzo.  Op.  116 
Nr.  4.  2.  Ungarischer  Tanz,  Nr.  1.  3.  Inter- 
mezzo. Op.  116  Nr.  6.  4.  Ungarischer  Tanz, 
Nr.  5.  5.  Lied:  „Wir  Avandelten,  wir  zwei" 
a.  Op.  96  Nr.  2.  6.  Scherzo,  aus  der  Sere- 
nade Op.  11.  7.  Intermezzo.  Op.  117  Nr.  1. 
Adagio,  aus  der  Vjolin-Sonate,  Op.  108.  9. 
Andante  Grazioso,  aus  dem  Trio,  Op.  101. 
10.  Akademische  Fest-Ouvei-ture.  Op.  80  ä  1.50. 
Original  Piano  Works.  In  Four  Folumes 
22.50  Sehirmer. 

■  Part-Songs.   Fem.   voic.    Avith     PHa    — 40   n 

Church. 

The  path  of  love.  Part  I,  SC  1/6  n,  Part  II, 
SG  — /6  n  Augener. 

Piano  works  (Select.)  4/ —  n  Augener :  Contents : 
Variations  on  a  Theme  by  Robert  Schumann, 
op.  9;  4  Balladen,  op.  10,-  Variations  in  D, 
op.  21  Nr.  1;  Variations  on  a  Hungarian 
Air,  op.  21  Nr.  2;  Variations  and  Fugue 
on  a  Theme  by  Handel,  op.  24;  Variations 
on  Two  Themes  by  Paganini,  op.  35,  Books 
1  and  2;  Walzer,  op.  39;  Etüde  after  Chopin; 
and  Etüde  after  Weber. 

Populär  nursery  Songs.  Siehe :  Volkskinder- 
lieder. 

Presto  nach  J.  S.  Bach,  P  — 30  Gutheil. 

Quartett  Es,  4ms  v.  Schumann  op.  47. 

Rhapsodie,  TTBB  with  ^-solo  —35  n. 

Rosemary,  mix.  quart.  — 06  Ditson. 

Sandmännchen.  Siehe :  Volkskinderlieder. 

A  saving  Health  to  us  is  brought  (Quart, 
and  Chor.  142)  — 25  n  Schirmer. 

Le  Secret  5 —  Hamelle. 

Serenade  1.75  n  Gallet,  Sehott  Fr  er  es.  SAATBB 
— /2  Novello.  6  parts  — 12  n  Schirmer,  3/ — 
Williams,  P  — 20  Bessel. 

Sonates,   I'V  in  one  Volume  5 —  Schirmer. 

Song  from  Shakespeare's  „Twelfth  Night" , 
(Chor,  for  Women's  Voioes  4301)  — 10  n 
Schirmer. 

Studie  in  A-min.  P  2/ —  Augener,  Gochs. 

Studie  in  C,  P  4/ —  Augener,  Cooks. 

Studie  in  F,  P  2/6  Augener,  Cooks. 

Oetave  Studie  in  A  min.  P  1/ —  Augener, 
Cooks. 

Studien  für  P,  Senff:  Nr.  1.  Etüde  nach 
Fr.  Chopin,  F-moll  1.50.  Nr.  2.  Rondo 
nach  C.  M.  v.  Weber,  C-dur  2—.  Nr.  3. 
Presto  nach  J.  S.  Bach.  Erste  Bearbei- 
tung 1 — .  Nr.  4.  Presto  nach  J.  S.  Bach. 
Zweite  Bearbeitung  1 — .  Nr.  5.  Chaconne 
von  J.  S.  B  a  c  h.  Für  die  linke  Hand  allein, 
2—.  Nr.  1,  2  in  einem  Heft  3—;  Nr.  1,  2 
1/ — n.  Augener. 

Suabian  folk-song,  SATB,  8vo  — 10  Ditson. 

Sunday  3/ —  Williams. 

Sur  le  lae  1.35  n,  Ch.  s.  — 35  n  Gallet. 

Symphonien  f.  0,  Part  ä  4 —  n,  in  2  Bänden 
24 — n  Eiilenburg.  Nr.  1  op.  68  Symphonie 
(C-m.).  Nr.  2  op.  73  (D).  Nr.  3  op.  90 
(F).  Nr.  4  op.  98  (E-m.)'.  4ms  2  Bd.  ä 
8— n  Peters,   2  Bd.   cplt.   2.50  Schirmer. 


Tepesa  — 20  Bessel,  Jurgenson. 
Tes  yeux  sontpurs   1.35  Schott  Freres. 
Thanks  of  the  ladies.  SAATBB  — 16  Ditson. 
Thou    gentle    girl.      (Engl.    G«rm.),     SATB 
— 06  n  Church. 

51  Übungen,  P,  2  Hefte  ä  3 — n. 
Ungarische  Tänze  f.  P  zu  4  Händen,  Orig.- 
Ausg.    4  Hefte   ä  4.50,   erleicht.    (R.   Kel- 
ler)   ä  2.50: 

Heft  I:  Nr.  1—5  (1869):  1.  G-moll, 
2.  D-moll,  3.  F-dur,  4.  F-moll,  5.  Fis-moll. 

II:  Nr.  6—10  (1869):  6.  Des-dur,  7. 
A-dur,   S.   A-nioll,   9.    E-moll,    10.   E-dur. 

III:  Nr.  11—16  (1880):  11.  D-nioll, 
12.  D-moll,  13.  D-dur,  14.  D-moll,  15.  B- 
dur,   16.  F-moll. 

IV:  Nr.  17—21  (1880):  17.  Fis-moll, 
18.  D-dur,  19.  H-moll,  20.  E-moll,  21.  E- 
moll;  cpit.  3—,  Haeft  1,  2  ä  1—,  Haeft  3 
— 75,  Haeft  4  1.25  Hansen,  Nordisk  Musik- 
forlag,  book  1,  2  ä  2 —  Ditson,  book  3,  4 
2 —  Schinner,  2  cahiers  ä  12 — ,  simplif.  ä 
7.50  Hamelle,  cahiers  3  et  4  ä  12 — ,  sim- 
plif. ä  7.50  Jouberi,  Hft.  1—2  ä  —90,  cplt. 
1 — ,  3 — 4  ä  — 80  Jurgenson,  Johansen, 
cplt.  — 75,  ä  — 60  Jurgenson,  facilit^e  livre 
1,  2  ä  —60  Gutheil,  Lyre,  2—  Elkan;  N.  6 
—50  Ditson,  N.  7  —40  Gordon,  N.  3  —35 
Presser,  N.  2,  6  ä  — 40,  N.  5  — 30  Thieme. 

P:  4  Hefte  ä  3.50.  erleicht.  (R.  Kel- 
ler) 4  Hefte  ä  3—;  Haeft  1,  3  ä  —50, 
Haeft  2,  4  ä  — 75  Hansen,  Nordisk  Musik- 
forlag,  cplt.  1.50  n  Schirmer,  — 80  White, 
2  livres  ä  10 — ,  facilitee  ä  9 —  Hamelle, 
Jouhert,  —25  B.  H.  Smit,  2  Bd.  ä  2.40 
Thieme,  livre  1,  2  facilitee  ä  ■ — 75  Gut- 
heil, 1 — 2  ä  — 65  Johansen,  Jurgenson, 
cplt.  —75,  3 — 4  ä  1.40,  fac.  1—2  ä  —75, 
cplt.  — ia  Jurgenson,  cplt.  2 —  Lundquist; 
N.  2  — iO  Brainard,  — 35  Gordon,  N.  6,  7 
ä  — 40  Brainard,  — 35  Gordon,  N.  6,  7  ä 
—40  Ellis,  N.  1  —60,  N.  5  — 40  National 
Music,  N.  3  — 30  Presser,  Schmidt,  N.  1 
—50,  N.  2  —30,  N.  3  —35  White,  N.  7 
5_  Hamelle,  N.  2  —30  Thieme,  N.  2,  5, 
6   ä  — 50,  N.  9  — 30   Weygand. 

6ms:  (R.  Keller)  N.  1—10  4  Hefte 
ä  2 — ;  V.  C.  Czernv  op.  609. 

2P:  N.  1—8,  13,-15,  17,  18,  20,  21  ä 
2 — ,  N.  7  3 — ;  2e  livre  18 —  Hamelle. 

8ms:  (R.  Keller)  4  Hefte  ä  8—,  3e 
et  4e  cahiers  ä  20 —  Jouhert. 

Z:    N.    7  —40  Mills. 

PV:  (J.  Joachim)  4  Hefte  ä  5— ; 
4  books  ä  5/ —  n,  (Hermann)  4  books 
ä  3/ —  n  Schott,  (Joachim)  2  livres  ä 
12—,  simplif.  (Hermann)  ä  9—  Ha- 
melle, (Joachim)  3e,  4e  cahier  ä  4 — n, 
simplif.  (Hermann)  ä  3 —  n  Jouhert, 
(F.  Hermann)  book  1,  2  h  1 —  Fischer, 
ä  — 70  Leopas,  cahier  I,  II  ä  1.10  Bessel, 
N.  5(Joachim)   — 65,  N.  6  — 75  Fischer. 

PTc:  (A.  Piatti)  4  Hefte  ä  5—; 
2  livre.'i  ä  12 —  Hamelle,  3e  et  4e  cahiers  ä 
4 —  n  Jouhert. 

PFl  (Hermann)  N.  1,  2,  5,  6,  8  ä 
1—,  N.  3,  7,  9  ä  —80;  N.  1—8  ä  4— 
Hamielle. 

2V  (Hermann)  N.  1—3,  5—8  Part- 
Ausg.  4 — . 

PVVc:    N.    1—6,  8,   15,   17,    18,  20,  21  ä 
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2—,  N.  7,  13  ä  1.50;  N.  13  2.25  n  Schir- 
mer, N.  1 — 8  ä  7.50  Hamelle. 

PVFJ  od.   P2FI    (Hermann)    N.    1,  2, 

5,  6,  8  ä  1.30,  N.  3,  7,  9  ä  1—;  N.  1—8 
ä   5 —  llamelle. 

4ms  VYc  (Hermann)  4  Hefte  ä  6 — ; 
2   IhTCs   ä  15 —  Hamelle. 

YcO:  (Piatti)  3e,  4e  cahiers  ä  4 — n 
Joubert. 

0:  N.  1,  3,  10,  Part  9— n,  St  15—; 
Nr.  2,  7  (A.  Hallen),  Part  4.50  n.  St 
9—,  jSTr.  5  u.  6  (A.  Parlow),  Part  5—, 
St  9—,  Nr.  11—16  (A.  Parlow),  Part 
15— n,  Stl8— ,  Nr.  17— 21(A.  Dvof  äk), 
Part  1.5 — ,  St  18—;  Nr.  5,  6,  FullO  1.25  n, 
IJ^  Ivstr  1 —  n,  10  Instr  — 75  n,  P  acc.  — 20  n 
Fischer  jtwo  hungarian  dances,  FullO  1.25n. 
14  parts  1—  n,  10  pOrts — 75  n,  P  ace.  — 20  n 
Standard,  Nr.  1,  3  u.  10,  Part  12— n,  p. 
sep.  15 — n,  N.  5  u.  6,  Part  6 — n,  p.  sep. 
8 — n,  N.  2  u.  7,  Part  5 — n,  p.  sep.  7 — n. 
N.  3,  7  ä  3 —  n  Hamelle,  3e  cahier  ( P  a  r- 
low),  4fe  cahier  (Dofäk),  Part  ä  18 — n 
Joubert;  deutsche  und  österreichische 
Milit.-Mus.     (Abbass):     Nr.  1,  2,    4,5, 

6,  8,  10,  12,  15,  17,  18,  19,  21  ä  6 — n, 
Nr.  3,  7,  9,  11,  16,  20  ä  4.50  n,  Nr.  13, 
14   ä  6 — n,   Nr.  5   u.  6   KM    6 — n,     Ung. 

Tanz,  MO,  Part  — 75  Zimmermann,  kl.  0: 
Nr.  3,  5,  6,  7,  13,  15,  St  ä  1.80,  Direk- 
tionsst  einzeln  ä  1 — ,  Paris.  Besetz,  ä  1.50 ; 
BenrepCKie  Tani^bi  (Illneöept)  IlapT.  — 30 
Jurgenson,  Harm  ou  Fanf  Nr.  6  1 —  Kessels. 
-  Variation?    on  a    Hungarian    song,    P    1/6  n 

yoveUo. 
BipHOCTB  ."iioaBn  — 15  Jurge?ison. 
■Vineta,  ÜAATBB  —3  l!s'ovello. 
■  Volkslieder,    deutsche,    /i.  t.    Sechs    Hefte    ä 
4 — :  Heft  I:   Nr.   1.  „Sagt  mir,  o  schönste 
Schaf 'rin".      2.  „Erlaube    mir".      3.  ^,Gar 
lieblich     hat      sich     gesellet".      4.  „Guten 
Abend''.  5.  ,J)ie  Sonne  scheint  nicht  mehr". 
6.  „Da    imten    im    Tale".      7.  „Gunhilde". 

II:  Nr.  8.  ,.Ach  englische  Schäferin". 
9.  „Es  war  eine  schöne  Jüdin".  10.  „Es 
ritt  ein  Kitter".  11.  ..Jungfräulein,  soll 
ich.".  12.  „Feinsliebchen,  du  sollst".  13. 
„Wach'  auf,  mein  Hort".  14.  „Maria 
ging    auswandern" . 

III:  15.  „Schwesterlein".  16.  „Wach' 
auf".  17.  „Ach  Gott,  wie  weh".  18.  „So 
wünsch'  ich  ihr".  19.  „Nur  ein  Gesicht". 
20.  „Schönster  Schatz".  21.  „Es  ging  ein 
ilaidleiu". 

IV:  22.  „Wo  gehst  du  hin".  23.  „Der 
Reiter'.  24.  „Mir  ist  ein  schön's,  braun's 
Maidelein".  25.  „Mein  Mädel".  26.  „Ach, 
könnt'  ich".  27.  „Ich  stand  auf  hohem 
Berge".     28.  „Es  reit'   ein  Herr". 

V:  29.  ,.Es  war  ein  Markgraf".  30. 
„Air  mein'  Gedanken".  31.  „Dort  in  den 
Weiden'.  32.  „So  will  ich  frisch".  "33. 
„Och,  Müder  ich  will".  34.  .^We  kumm  ich 
dann".     35.  „Soll  sich  der  Mond". 

VI:  36.  „Es  wohnet  ein  Fiedler".  37- 
„Du  mein  einzig'  Licht".  38.  „Des  Abends 
kann  ich".  39.  „Schöner  Augen".  40.  „Ich 
weiß  mir'n  Maidlein".  41.  „Es  steht  ein' 
Lind'".      42.  „In    stiller    Nacht". 

VII :  für  Vorsänger  und  kleinen  Chor : 
43.  „Es    :stuiiden    drei    Hosen".      44.  „Dem 


Himmel  will  ich  klagen".  45.  .^Es  saß  ein 
schneeweiß'  Vögelein".  46.  „Es  war  ein- 
mal ein  Zimmergesell'".  47.  „Es  ging  sich 
uns're  Frauen".  48.  „Nachtigall,  sag'". 
49.  „Verstohlen  geht  der  Mond  auf",  Part 
4 — ,  Vorsängerst  1 — ,  Vier  Chorst  2 — . 
Dieselben  in  englischer  Ausgabe  (engl.  u. 
deutsch)  unter  dem  Titel:  German  Folk- 
Songs.  Preise  etc.  wie  die  deutsche  Ausgabe. 
Einzeln,  /i.  t:  1.  .,Erlaube  mir,  fein's 
Mädchen".  2.  „Die  Sonne  seheint  nicht 
mehr"  :"l  — 60;  Nr.  3.  „Peinsliebchen,  du 
sollst  mir  nicht".  4.  Schwester  lein.  5. 
„Mein  Mädel  hat  einen  Rosenmimd".  6. 
„Och  Moder,  ich  well  en  Ding  han".  7. 
„Schöner  Augen  schöne  Strahlen".  8.  „In 
stiller  Nacht"    ä  1 — . 

Volkslieder,  deutsche,  SATB,  TTBB  (de 
Lange)  Rieter:  2  Hefte  ä  Part  1.50, 
St  ä  —50.  Heft  I:  Von  edler  Art.  Mit 
Lust  tut  ich  ausreiten.  Bei  nächtlicher 
Weil.  '\''om  heilig'en  Märtyrer  Emmerano, 
Bischoffen  zu  Regensburg.  „Komm  Mainz, 
komm  Bayrn,  komm  Österreich".  Täublein 
weiß:  „Es  flog  ein  Täublein  weiße".  Ach 
lieber  Herre  Jesu  Christ.  Sankt  Raphael : 
„Trost'  die  Bedrängten  und  hilf  den  Kran- 
ken" . 

II:  In  stiller  Nacht.  Abschiedslied: 
„Ich  fahr'  dahin,  wenn  es  muß  sein".  Der 
tote  Knabe :  „Es  pochet  ein  Knabe  sachte" . 
Die  Wollust  in  den  Mayen,  Morgengesang: 
„Wach'  auf  mein  Kind,  steh'  auf  ge- 
schwind". Schnitter  Tod:  „Es  ist  ein 
Schnitter,  heißt  der  Tod".  Der  englische 
Jäger:  „Es  wollt  gut  Jäger  jagen".  Nr.  1, 
TTBB  (B.  Widmann),  Part  —50,  St 
—60. 

24  Volkslieder,  deutsche,  TTBB  ( J.H  e  g  a  r ) , 
4  Hefte,  Part  ä  1.50.  St  ä  3.20:  Heft  I: 
1.  „Erlaube  mir,  fein's  Mädchen".  2. 
„Gar  lieblich  hat  sicli  gesellet".  3.  „Guten 
Abend".  4.  „Die  Sonne  seheint  nicht 
mehr".  5.  „Da  unten  im  Tale".  6.  „Ach 
englische  Schäferin" . 

II:  7.  „Es  ritt  ein  Ritter".  8.  „Wach' 
auf,  mein'  Herzensschöne".  9.  „Ach  Gott, 
wie  weh  tut  Scheiden".  10.  „Nur  ein  Ge- 
sicht auf  Erden".  11.  .,Wo  gehst  du  hin, 
du   Stolze".     12.   „Der   Keiter". 

III:  13.  „Mir  ist  ein  schön's  braun's 
Maidelein".  14.  „Mein  Mädel  hat  einen 
Rosenmund".  15.  „Ach,  könnt'  ich  diesen 
Abend".  10.  „Es  war  ein  Markgraf".  17. 
„All'  mein'  Gedanken".  18.  „Dort  in  den 
Weiden" . 

IV:  19.  „So  will  ich  frisch  und  fröh- 
lich". 20.  „Es  wohnet  ein  Fiedler".  21. 
„Du  mein  einzig'  Licht".  22.  „Schöner 
Augen  schöne  Strahlen".  23.  „Eis  steht 
eine  Lind'".     24.  „In  stiller  Nacht". 

12  deutsch eVolkslieder  für  3  Frauenstimmen 
m.  P;  IvA  ä  1—.  St— 90  (Fr.  Hegar).  1. 
,.Sagt  mir,  o  schönste  Schäf'rin".  2.  „Gar 
lieblich  hat  sich  gesellet".  3.  „Die  Sonne 
scheint  nicht  mehr".  4.  „Ach  englische 
Schäferin".  5.  „Es  war  eine  schöne  Jüdin". 
6.  „Schwesterlein".  7.  „Wach'  auf".  .S. 
„Schönster  Schatz".  9.  „Wo  gehst  du  hin?" 
10.  „Der  Reiter".     11.  „Mir  ist  ein  schön's 
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braun's".  12.  ., Trennung"  (acapella),  Part 
1—,  St  —90. 

-  5  Volkslieder,  TTBB   (M.  Stange  übertr.) 

Rieter:  Part  2—,  St  2.40:  1.  In  stiller 
Nacht.  2.  Sankt  Kaphael.  3.  Bei  nächt- 
licher Weil.  4.  Abschiedslied.  5.  Die  Wol- 
lust in  den  Mayen. 

-  Vier  Yolksieder  f.  gem.  Chor,  f.  achtstinun. 

Bläser chor  einger.  v.  Jul.  Kosleck, 
Rieter  1.50:  (In  stiller  Nacht.  Abschieds- 
lied. Bei  nächtlicher  Weil.  Die  Wollust 
in   den   Mayen.) 

-  Volkskinderlieder,  Rieter,  3 — ,  einz. :    ä  — 70 : 

1.  Dornröschen:  „Im  tiefen  Wald  im  Dor- 
nenhag".  2.  Die  Nachtigall:  „Sitzt  a 
schöns  Vögerl  aufm  Dannabaum".  3.  Die 
Henne:    „Ach   mein    Hennlein,    bi,  bi,  bi!" 

4.  Sandmännchen:  „Die  Blümelein  sie 
schlafen    schon    längst    im    Mondenscheiji" . 

5.  Der  Mann:  „Wille,  wille,  will,  der 
Mann  ist  kommen".  6.  Heidenröslein : 
„Sah  ein  Eäiab'  ein  Röslein  steh'n".  7. 
Das  Schlaraffenland:  „In  Polen  steht  ein 
Haus".  8.  Beim  Ritt  auf  dem  Knie:  „Alf 
Mann    wollt'    reiten".      9.  „Der   Jäger    im 

Walde:  „Der  Jäger  in  dem  Walde  sich 
suchet  seinen  Aufenthalt".  10.  Das 
Mädchen  und  die  Hasel:  ,jEs  wollt' 
ein  Mädchen  brechen  geh'n  die  Rosen  in 
der  Heide".  11.  Wiegenlied:  „Schlaf,  Kind- 
lein, schlaf!"  12.  Weihnachten:  „Uns 
leuchtet  heut'  der  Freude  Stern!"  13. 
Marienwürmchen:  „Marienwürmchen,  setze 
dich  auf  meine  Hand".  14.  Dem  Schutz- 
engel:   ,,0  Engel,  mein  Schutzengel  mein". 

Populär   Nurs'ery    Songs    3 — ,    Singly   ä 
— 50:     l.  Tlie  sleeping  Beauty  in  thewood. 

2.  Henny  Penny.  3.  The  little  Dustman. 
4,  5.  The  nightingale.  Some  one.  6,  7.  The 
bonny  Pojsebud.  Fool's  paradise.  8,  9.  The 
ride  on  the  knee.  The  huntsman.  10.  The 
maiden  and  the  hazel.  11,  12.  Cradlesong. 
Christmas  earol.  13,  14.  Ladybird.  The 
guardian  Angel  ä  — 50.  4  bis.  Sandmännchen 

(The  little  Dustman,  L'homme  au  sable) 
(d.-engl.),  h.t.  ä  1.50  Rieter,  — 25  Church, 
Ditson,  Schirmer,  1 —  Schott  frires;  be- 
arb.  (E.  Kremser),  Rieter:  a)  TTBB, 
Part  1—.  St  —60;  — 20  n  Church;  b) 
8ATB  mit  P  ad  lib.  Part  1—,  St  —60; 
c)  3  st.  Erauenchor  mit  P,  Part  1 — ,  St 
— 45,  P  (Kirchner)  1.50  v.  F.  Ben- 
del; Sl  10.  Schlagz  od.  Gesang  mit  Z 
(Oskar  M  e  s  s  n  e  r )    1 — . 

BpaÜH'B  8.  TpaHCKp.  3.^«  KopHeia  nacTOHa. 
öutheil:  Ax-B,  tm  ^yme^Ka  Kpacna  atsHiia 

H  ToptKO  MH*  KpaCHOH  fliBHI].*.  ütcHn  M. 
r:iiHHKH  — 40. 

-  BapKapoaJia.  Ychv-ih  roJiv6biH.  M.  Tjihhkh 

—30. 

-  „Bt^jHHH  KOHB  B-B  no.Tfe  najii".    Apiü  Bann 

H3t   on.   ^H3HB   3a   I],apH.   TjinHKH   1 — . 

-  9jieriH.  He  HCKymaii  mchh  öesi  nyac/^u.  M. 

TjraHKH  — 30. 

-  SL  noMHK)  rjiyöoKO.  PoManci  /^aproMHaccKaro 

—50. 
-fl  Bce  eme   ero   .^106.110!   PoManci   ^apro- 

aiMaccKaro  — 50. 
-Ea  yact  HiT-B.  PoMancB  Bynaxona  — 40. 

-  KasaTHna  KHfl3fl :  „HeBOUbHO  Kt  aTHMt  rpy- 


cTHbiM-B  öeperaMt"  h3i>  on.  PyeajiKa.  /Ijap- 
roaibiaccKaro  — ßO. 

-  Kor^a  ö-B  a  3Ha.T5.  PoManci  KosJioBa  — 50. 

-  Moa  ap*a.  PoManCB.  M.  r.^HHKH  — 30. 

.  MopflKH.  /liyBTt  K.  BnJiLÖoa  (/Ij.-ia  2-X'b  Kop- 

HeT'B-ä-nHCTOHOB'B    CB    *OpT.)   — 60. 

-  üiCHfl  CnHpHaoHOBHbi  (Bbi  Kynii;Bi  MOJiosubi) 

H3I  onepbi  „Bpaacba  CHJia",  A.  CtpoBa  — 50. 

-  njioBn,bi  H  ptKa  myöiHT-B.  PoMaHCi  Bap-^ia- 

MOBa  — 40. 

-  no^-B  ^ymncTOK)  BtTBBH)  ciipeHH.  PoManct 

nacxajioBa  — 50. 

-  noHMemb  JiH  TBi  ?  PoMancb  P^ceBCKoft  — 40. 

-  CtBepHaa  ssts/ia  (^iibhbih  lepeMt  ctoht-b). 

PoManct.  M.  Pjihhkii  — 40. 

-  CKa^H,   sa^tMi   aBHJiacB  tbi.  PoMaHCB  M. 

Fjihhkh  — 80. 

-  CoMHiHie.  YHMHTeCb  BOJinema  cxpacTH.  M. 

TjraHKH  — 40. 

-  TojibKO    ysna.Tb    a    leöa.    PoManCi.    Ty^e 

BHiep'B  Be.TTbMBi  BB  uojiH.  Majiopocc.  nicHa. 

M.  r.nHHKH  —30. 
Brahms-Viardot,  Chant  hongrois:  „Ah!  Plus 

vagabondes   que   les    Chgvres"    ä  une   ou  ä 

deux  voix     (Lyra  43)   — 50  Bessel. 
Brahmülier   siehe   Bx-ah-Müller. 
Brahy  J.  La  Liegeoise,  schottisch  1 —  Braliy. 

-  Messagere     d'amour,     maz.     1 — ,   J^ns     1.35 

Braihy. 

-  Stanley-Polka   1 —  Brahy. 

Braidotti   A.  Dimenticami.  Valzer   1.20  Mor- 
gante. 

-  Era  veri.    Mazurka  — 80  Morgante. 
Brainard  C.  S.  op.  3  La  fontaine.  Fountain. 

Polka  }nazurka  — 50   Brainard. 

-  4  Merry     sleigh  -  bells.     Polka     brill.     — 50 

Brainard. 
■  6  Moonlight  mazurka  — 40  Brainard. 
-II  Bacio.      Kiss      (Arditi),     valse     — 25 

Brainard. 

-  Bluebell   Mazurka   — 40   Brainard. 

-  Diamond,    schottische   — 40    Brainard. 

-  Dream  life  Waltzes  — 50  Brainard. 

-  Institute  schottische  — 40  Brainard. 

-  0   massa's    gwine     to  Washington.      Dark.v 

War   Sg.   Chor.   — 40   Brainard. 

-  Postage  Polka  6 — ,  simpl.  6 — ,  Co;nptoir  de 

Musnque  Moderne,  — 80  Fcxis,  1.50  Hals, 
4riis  7.50  Comptoir  de  Musique  Moderne, 
2.25  Eah,  0,  Harm  ou  Fanf  ä  3 — n  Comp- 
toir de  Musique   Moderne. 

-  Postage- Valse   1.25   Hals,  4.80  Fonseca,  I/ms 

7.50  Comptoir  de  Musique  Moderne,  1.50 
Hals,  0,  Harm  ou  Fanf  ä  4 — n  Comptoir 
de  Musique  Moderne. 

-  Song    of  the    Six    hundred    thousand.      (To 

Canaan.)    \Var  Sg.  Chor.  — 40  Braina^rd. 

-  Sounds  from  St.  John.  Polea  staccato,  J^ms 

Brainard. 

-  Sounds  from  the  Highlands.    Polka  Caprice 

3/ —  Sheard. 

-  Sounds    from    the    Ohio,    4nis    — 75    Kinley. 

-  The    Starlight    waltz    2/ —   .ishdovsn,    — 40 

Brainard. 

-  Western  belle,  schottische  — 40  Brainard. 
Brainard  G.  W.  Gloria    Patri  (Schubert), 

Quart.  Org  — 40  Brainard. 
Brainard    H.    L.  Barcarolle,  P  — 50   Church. 

-  If  I   were  king   — 50   Church. 

-  Music,    when   soft   voices    die   — 30    Church. 

-  Sing  -  a  -  low   — 40    Church. 
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-Twilight,   P  —30   Church. 

Brainard  H.  M.  Bubble  waltz  — 40  Brainard. 

-  Gertrude   waltz   ■ — 40   Brainard. 

■  Joj  leaf  waltz  — 40,  ^ms  — 25  Brainard. 
-Little    pet   waltz   —40,    V    —15,    VF    — ^0 
Brainard. 

-  Meerschaum.    Sea-foain.    Waltz    — iO    Brai- 

nard. 

-  Romantic  polka  — 40  Brainard. 

-  Sunshiue  Waltz  — 40,   ^rns  — 25   Brainard. 

-  Winter  evening  waltzes   — 50  Brainard. 
Brainard  Juüa,  Gray  distance  hid  eaeh  Shi- 
lling sail   — 40  Brainard. 

-  Lullaby.    ( Come^  white  angels,  to  baby  and 

me  — 50   Brainard. 
Braine  Frank,  Christians,  awake,  salute  the 

happy     morn.        (Christnias      Processional 

Hymn)    — /3   Novello. 
-Te     Deuni,     in   Chant     form    (Eflat)      — /3 

NoveUo. 
Brainerd,   Polka  beau   Mond     (Gay   world), 

P  —75  WUte. 
Braisted  &  Carter,  Stern:  At  the  cost  of  a 

woman's   heart  — 50. 

-  Girl   I  loved   in   Tennesee  — 50. 

-  Jlaiden    didn't    know  a  single    thing    — 50. 

-  Miss  Clancy  — 50. 

-  She   was   bred   in   old   Kentucky   — 50. 

-  Sporty   Widow    brown   — 50. 

-  Whisper  your  mother's  name  — 50. 

-  You'll   soon   forget  — 50. 

Braithwaite  M.  S.  Yellow  Roses  Polka  3/ — , 
FullO  1/4  n,  Sept  1/ —  n  Weekes. 

Braitiiwaite  S.  H.  Romance,  VP  1/6  n  Vin- 
cent. 

Brandoukoff  A.  Noel:  Op.  8  Nocturne,  VcP 
2— n. 

-  9  Feuillet  d'album,   VcP  2 —  n. 

-  10  Sur  l'eau  VcP  2— n. 

-  1 1    2e  mazourka,    VcP   2 —  n. 

-  12  Sous    la  feuillee,   Vc  avec  acc.    P  ou  0 

2 —  n,  part.  0  2 —  n,  p.  sep.  4 —  n,  p.  suppl. 
ä  — 50  n. 

-  13  3e  Mazourka,  Vc  avec  acc.  P  ou  0  2 — n, 

part.  0  3 —  n,  p.  sep.  5 —  n,  p.  suppl.  u 
— 50  n. 

-  Compositions,    VcP:    1.   Nuit    de   printemps 

— 40.  N.  2.  Nocturne,  3.  Romance  sans 
paroles,  4.  Romance  ä  — 50.  N.  5.  Mazurka 
— 70.   N.    6.   Gavotte   — 60   Jurgenson. 

-  Elägie,  PVc   1.35  n  Durand. 

-  Pesnia,  chans.  russe,  PVc  1.75  n  Durand. 
Braman,   Right   smart   sort   of  a  girl    — 40 

Whiie. 

-  So   would   I  — 35    Whiie. 

-  Two  naughty  flies  — 40  White. 

Bramard  C.  S.  Sounds  from  St.  John.  Polka 

staccato,  8ms  1.75  BrainO/rd. 
Brambach  Carl  Joseph   (1833 — 1902),  op.  1 

Vier  Klavierstücke  1 — . 

-  2  Vier  Frühlingslieder,  2S  mit  P  1 — : 
Nr.  1.  Fr ühlingswerden :  Welch'  ein  Früh- 
lingsrufeu.  2.  Frühlingsregen:  Welch'  ein 
sanfter,  milder  Efegen.  3.  Wohl  ist  sie 
schön,  die  Welt.  4.  Vöglein  im  Walde: 
Lustiges  Vöglein  im  Walde.  Nr.  1.  Früh- 
lingswerden  — 30. 

-  3  Sonate  im  leichteren  Stile,  P,  G-dur  2 — . 
-4  Sechs  Lieder  1 — :  Nr.  1.  Das  trübe  Auge: 

In  deinem  Auge  winkt.  2.  In  der  Früh- 
lingsnacht   in    der    mondhellen    Ferne.      3. 


Dein  Rildnis  wunderselig.  4.  Abendgebet: 
Des  Tags  verworrenes  Getümmel.  5.  Hüte 
dich!  Jungfräulein:  Du  tatest  so  spröde 
und  sah'st  zur  Erd'.  6.  Liebeslied:  Nur 
einen  einzigen  Gedanken.  Nr.  4.  Abend- 
gebet, h.  t.  — 30. 

-5  Sextett.  P2V2VaVc,  C-moll  6— n  Breit- 
kopf. 

■  6  Die  Macht  des  Gesanges,  Kantate,  TTBB, 
Soli  u.  O,  KA  3.25,  Singst  3—. 

-7  Velleda,  TTBB,  Soli  u.  0,  Part  14.75, 
0-St  21—  KA  5.25,  Singst  4—,  Text 
— lOn. 

•  8  Heloisen's  Gesang  am  Grabe  Abaelard's 
— 75  Schott. 

-  1 0  Trost  in  Tönen :  „Wenn  tauber  Schmerz" , 

8ATB  m.  0,  Part  2— n,  0-St  1.50  n, 
Chorst    I — ,   KA    1.50   Kistner. 

-  11    Ballade,     Scherzo     und     Impromptu,    P 

3 — :  Baliade  1 — .  Scherzo  1 — .  Impromptu 
1.50  Kisiner. 

-  12  Nacht  am  Meere:   „Groß  und  golden  ist 

gesunken".  TTBB  mit  0,  Part  2 — n,  0-St 
3.50  n,   Chorst    1—,   KA    1.50  Kistner. 

-13    Quartett    (Es),   PVVaVc   14—   Kistner. 

-14  Alcestis  nach  J.  G.  v.  Herder.«  ,A^d- 
metus'  Haus",  TTBB,  Soli  u.  0,  Part 
15— n,  0-St  19.50  n,  Chorst  4—,  KA  10—, 
Textbuch  — 10  n  Kistner. 

-15  Sechs  Lieder:  1.  „Ob  auch  finstre  Blicke 
glitten".  2.  „Murmelndes  Lüftchen,  Blü- 
tenwind". 3.  „Alle  gingen,  Herz,  zur 
Ruh".  4.  ,,In  dem  Garten  sprießt  die 
Rose".  5.  „Sie  blasen  zum  Abmarsch,  lieb' 
Mütterlein".  6.  „Dereinst,  dereinst,  Ge- 
danlce  mein",   2.50    Kistner. 

-16  Fantasien.  (8)  Solostücke,  P:  Heft  I: 
1.  Lebe^\olll.  2.  Rückblick.  3.  Nachtgesang. 
4.  Humoreske  3 — . 

II:  5.  Reigen.  6.  Wasserfahrt.  7.  Früh- 
lingsgrüßen. 8.  Caprice,  3.50  Kistner,  1.25 
Nordislc  Musikforlag.  Nr.  3  1 —  Kistner, 
Nr.  4  —30  Bessel. 

-17  Zwölf  Chorlieder,  S  MS  A  mit  P  ad  lib. 
Heft  I:  1.  Die  Nacht:  „Die  Abendglocken 
rufen".  2.  „Es  ist  kein  Blümlein  nicht  so 
klein".  3.  Frühlingsglaube:  „Die  linden 
Lüfte  sind  erwacht".  4.  Künft'ger  Früh- 
ling: „Wohl  blühet  jedem  Jahr".  5.  Spruch: 
„Aus  jed^m  Punkt".  6.  Abendlied:  „Wenn 
erglänzen  Mond  und  Sterne",  Part  2 — , 
St :   S  —65,  MS  A  ä  —75. 

II:  7.  „Nun  fangen  die  Weiden  zu  blü- 
hen an".  8.  Frühlingsruhe:  „0  legt  mich 
nicht  ins  dunkle  Grab".  9.  Lied  des  Ge- 
fangenen: „Wie  lieblicher  Klang".  10. 
Spruch:  „0  blicke".  11.  O  Welt,  du  bist 
so  wunderschön:  „Nun  bricht  aus  allen 
Zweigen".  12.  „Hör'  das  Abendlied  erklin- 
gen", Part  2—,  St:  S  —65,  MS  —65,  A 
— 75  Kistner. 

17  Tpn  xopa  ^Jia  S-x-b  acencKHx^  ro;iocoBTb 
1.40  Bessel:  1.  HoqB  „Ks  noKOio  Bcixt 
csBiBaeT-b",  2.  BecenHia  Me^Tw  „IIpocHyjiica 
THxiä  BtTepoK-b",  3.  BenepHaa  ntcna  „Zhuib 
BsoH^^eis  jiyna  s-uaiafl"  ä  — 60. 

18  Sieben  patriotische  Lieder,  TTBB,  in 
volkstümlicher  Weise.  (Und  braust  der 
Sturmwind.  Reiterlied.  Landwehrlied. 
Frisch  auf  zum  letzten  Kampf.     Der  Spa- 


Brambach  C.  J.  op.  18 


—  1063  — 


Brambach  C.  J.  op.  58 


ziergang  nach  Berlin.     Empor  mein  Volk. 

Bundeslied.)    Part  u.  St  4.25  Scholl. 
-19  Drei  Gesänge,  Baßst  mit  P  2 — :   Nr.   1. 

Der   Einsiedler.      2.   Mailied.      3.   0   danke 

nicht,   ä  — 75   Schott. 
-20  Zwei   Sonaten,  P:    Nr.    1.    (D-diir)    2—. 

Nr.    2.     (F-dur)    2.75    Schott.    Nr.    2    — 50 

Gebethner. 
-21  Lieder  der  Liebe  .3 — n. 

-  22  Thema  und  Variationen,  P  3 —  n  Wern- 

thal. 

-  23  Am  Rliein,  TTBB  mit  0,  Part  12—  n.  St 

9— n,  KA  4—,  St  2—  Werntlml. 

-24  Drei  Novelletten,  P  1.20:  Nr.  1  Im  Bal- 
ladenton 1 — .  Nr.  2.  Intermezzo  1 — .  Nr.  3. 
Im  humoristischen  Ton  1.50  Litolff.  Nr.  1 
— 30  (Jutheil. 

-25  Vier  Lieder:  Nr.  1.  Es  muß  was  Wunder- 
bares sein,  h.  t.  — 75.  Nr.  2.  Blumengruß: 
Den  Strauß,  den  ich  gepflücket,  h.  t.  — 50. 
Nr.  3.  Ich  stand  an  Flusses  Rand  allein, 
h.  t.  1 — .  Nr.  4.  Sehnsucht:  Könnt'  ich 
sie  einmal  treffen  an  — 50  Litolff. 

■  26  German.  Siegesgesang,  TTBB  mit  0,  Part 

mit    KA    4— n,     0-St    6— n,     Chorst    2— 
Wernthal. 

■27  Sechs  2st.  Lieder,  SMS  od.  TBar  m.  P 
3.50:  Nr.  1.  Der  Lenz  fängt  an  zu  lächeln. 
2.  Der  Lindengang.  3.  Heimweh.  4.  Die 
schönste  Zeit.  5.  In  der  Morgenfrühe,  ä 
— 75.  Nr.  6.  Herbstwanderung   1 —  Schott. 

■28  3  morceaux  earacterist.  P:  1.  Keverie 
ä  ballata.  2.  Menuetto  scherzoso.  3.  Presto 
capriccioso,  ä  1.25.  N.  2.  Menuetto, 
scherzoso  arr.  W  (Ritter)  1.75  Schott, 
N.  2  — 50  Schmidt. 

■29  Vier  Salonstücke,  P:  Nr.  1.  Präludivim 
1.50.  Nr.  2.  Scherzino  1.50.  Nr.  3.  Cava- 
tine  1 — .  Nr.  4.  Jagdstück  1.50  Litolff, 
Nr.  4  — 50  Lyre. 
30  Tasso,  Konzert-Ouvertüre,  0,  Part  6 —  n, 
St   10 — n,  Jtms  4 —  Wernthal. 

■  31  Es  muß  doch  Frühling  werden,  TTBB  u. 

Soloquartett,    Part   3—,   St   ä  —60    Wern- 
thal. 
■32  Das  Eieusische  Fest.  SATB,   Soli  u.   0, 
Part  45— n,   St  40— n,  KA   16—,   St  8—, 
Textbuch  — 15  n   Wernthal. 

33  Drei  Gesänge,  Alt-  od.  ß-Stimme  mit 
P  2.25:  Nr.  1.  Ohne  Dämm'rung  ging  der 
Tag.  2.  Die  Trauerweide.  3.  Abendwölk- 
chen,  ä  — 75   Schott. 

34  Drei  Fantasiestücke,  P:  Nr.  1.  In  der 
Nacht  1.50.  Nr.  2.  Serenade  1—.  Nr.  3. 
Toccata  1.50  Schott.  Nr.  1,  3  ä  — 60  Bes- 
sel,  Nr.  2  — 40  Johansen,  Nr.  3  — 60  Lyre, 
Nr.  2  ^Ritter),  VP,  VcP,  FlP  ä  1.50 
Schott. 

•35  Des  Sängers  Wiederkehr,  TTBB  mit  0, 
Part  6— n.  St  6— n,  KA  3—,  St  1.60 
Wertithal. 

•36  TTBB:  Nr.  1.  Flieg'  aus,  mein  Lied,  mit 
Soloquart.  Part  1.20,  St  1.60.  Nr.  2. 
Abendlied:  Es  ist  so  still  geworden,  Part 
— 40,  St  —60.  Nr.  3.  Sommerlied:  0 
Seligkeit,  o  Seligkeit,  am  Sommertag  zu 
schweifen,  Part  —80,  St  —60.  Nr.  4. 
Frisch  gewagt:  Kommt  der  Lenz  im  Win- 
ter schon,  Part  —80,  St  —60.  Nr.  5.  Se- 
ligster Traum:  Wogender,  grüner  Rhein, 
mit    ßar-Solo,    Part    1—,    St    — 60,     Bar- 


Solo  extra  — 25.  Nr.  6.  Mein  Vaterland: 
Ich  liebe  dich,  mein  Vaterland,  Part  1 — , 
St  1 — .  Nr.  5a  h.  t.  1 —  Wernthal. 

-  37    Frühlingshymnus,    SATB     mit    0,    Part 

12— n.  St  9— n,  KA  4—,  St  2.40  Wern- 
thal. 

-  38    Sechs     charakt.     Solostücke,     P     3 —  n 

Wgt'ti/  tTial 
-39   Konzert,   PO,    Solo-St   9—,    0-St    15— n 
Wernthal. 

-  40  Das  Lied  vom  Rhein,  TTBB  mit  0,  Part 

mit  KA  6— n,  0-St  8— n,  Chorst  2.40 
Wernthal. 

-41  Nr.  1.  Romanze,  D-moll.  Nr.  2.  Romanze 
F-dur,    VcF   ä  2.50    Wernthal. 

-42  TTBB:  Nr.  1.  Schwing  dich  auf,  mein 
Herz,  Part  —80,  St  —60.  Nr.  2.  Lieb'  um 
Liebe:  Lieb'  um  Liebe,  Treu'  um  Treue, 
mit  r-Solo,  Part  —80,  St  —60,  T-Solo 
extra  — 25.  Nr.  3.  Liebesgruß:  Ich  sah 
die  Sonne  am  Himmel  glühn,  Part  — 80, 
St  — 60.  Nr.  4.  Morgenfrühe:  Es  bleichen 
die  Sterne,  es  sinket  die  Nacht,  Part  — 40, 
St  —60.  Nr.  5.  Friede:  Durch  den  Wald 
klingt  Wipfelrauschen,  Part  —80,  St  — 60. 
Nr.   6.   Minnelied:    Unerschöpfter   Wunder- 

-43  Quartett  Nr.  2.  (A-moll),  PYVaVc 
10 — n  Wernthal. 

-44  Sechs  Duette  (Solo  od.  Chor)  mit  P, 
Part  2--n,  St  ä  — 50  Wernthal:  1.  Geist- 
liches Lied:  ,,In  die  Höhe  führe  mich". 
2.  Waldabendschein:  „Am  Waldrand  steht 
ein  Tannenbaum".  3.  Unter  der  Loreley: 
„Wie  kühl  der  Felsen  dunkelt".  4.  Gebet: 
„Herr,  gedenk,  wie  schwach  ich  bin".  5. 
Ungeahnt:  „Der  Abend  taut".  6.  Im 
Grünen:  „Schallt  keck  von  hohen  Bäumen". 
46  Lenzerwachen:  „Die  grauen  Wolken 
sind  verzogen",  TTBB,  Preischor  (Text 
deutsch  u.  fi-anz.),  Part  u.  St  (ä  — 75) 
5 —  Rühle. 

-47  Prometheus,  TTBB,  Soli  u.  0,  Part 
45—  n.  St  40—  n,  KA  16—,  St  6—,  Solost 
1.50,  Textbuch  — 15  n   Wernthal. 

-  48   Acht  Lieder   aus   dem   Spanischen   in   2 

Heften  ä  3.25  Schott. 

-49  Zwei  Chöre  f.  Männerst:  1.  Meeresstille 
u.  glückliche  Fahrt  3.25.  Nr.  2.  Wald- 
morgen 2.75  Schott. 

-50  Miscellaneen,  Solostücke,  P:  1.  Elegie 
pastorale  1 — .  Nr.  2.  Reigen.  3.  Seliger 
Traum.  4.  Impromptu,  ä  1.25.  Nr.  5. 
Scherzo   capriccioso    1.50   Schott. 

-52  Miscellaneen,  Solostücke,  P,  2.  Folge: 
Nr.  1.  Sizilienne  1.25.  Nr.  2.  Komanze 
1.25.  Nr.  3.  Jugendlust  1.50.  Nr.  4. 
Humoreske  1.25.  Nr.  5.  Capriccietto  ä  la 
mazurka   1.25   Schott. 

-  54  Rheinfahrt :    Es  rauschen  die  Wogen  im 

Strome  dahin,  TTBB,  Part  2—,  St  —50 
Wernthal. 

-  55  Sonate   ( D-moll ) ,  VP  6—  n  Wei-nthal. 

■  56  Gesang  der  Geister  über  den  Wassern, 
TTBB,  Part  3—,  St  2.40  Wernthal. 

-  57   A  r  i  a  d  n  e,    Oper    in    3  Akten,     0-Part 

150— n,  Ourerture,  0-Part  6 — n.  St 
12— n,  Jims  2.50,  P  2— ;  KA  12— n,  Solo- 
partien 24 —  n,  Chorst  6 —  n,  Duett :  „Was 
seh  ich,  Theseus",  -ST  1.50,  Textbuch 
— 50  n.  Regiebuch  3 — n  Kistner. 
-58  Zwölf  2st.  Lieder,  SA   (Chor-  od.  Solost) 
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mit  P,  Heft  I:  1.  Waldabend:  „In  allen 
Bäumen  kein  Vöglein  mehr".  2.  Waldveil- 
chen: „Wie  stehst  du  so  im  Gras  ver- 
steckt". 3.  Waldrast:  „Waldrast  im 
Moose".  4.  An  die  Nachtigall:  „0  auf 
deinem  Rosenthron".  5.  Frühmorgens: 
„Frühmorgens  wenn  die  Lerchen  steigen" 
(Pastorale).  6.  Waldpfad:  , .Zwischen  Bü- 
schen führt  der  Pfad",  Part  1.50,  St  —80. 
II:  7.  Frühlingswanderung:  „Hoch  aus 
blauender  Luft  Gebiet".  8.  Märzlied: 
„Über  die  Heide  bin  ich  gegangen".  9. 
Kling,  Ivlang,  Gloria:  „Nun  blühen  die 
ersten  Rosen".  10.  Waldeinsamkeit:  „über 
mir  vollgiün  Gezweig".  11.  Herr  Winter: 
„Laß  dir  deinen  Pelzrock  fegen".  12.  Ab- 
schied vom  Walde:  „Ade,  ade,  du  grüner 
Wald",  Part  1.50,  St  —80  Kistner. 

59  Sonnenaufgang:  „Lebensfrische  Morgen- 
winde", TTBB,  Part   1.30,  St  1.20  Kistner. 

60  Columbus.  TTBB,  Soli  u.  0,  Part  30— n, 
0-St  30— n,  Chorst  2.40  n,  KA  6— n, 
Textbuch  — 10  n  Kistner,  0-Part  15 — n, 
0-St  15— n,  KA  1.50  n,  Chorst  2— n  Rohl- 
fing. 

61  Zwei  Konzertstücke,  SATB  m.  0:  Nr.  1. 
Morgensehnsucht:  „Sie  schwebt  empor", 
Part  G— n,  0-St  7.50  n,  Chorst  1.50,  KA 
2.50.  Nr.  2.  Frühlmgsmorgen :  „Weckt  das 
Licht  den  jungen  Morgen",  Part  6 — n, 
0-St  G— n,  Chorst  1.20,  KA  2.50  Kistner. 

62  Gott,  der  Herr :  „Er  naht  im  Sturm" , 
TTBB  mit  Blechinstrumenten,  Part  3 — n, 
0-St  3— n,   Chorst   1.20,  KA  2—  Kistner. 

63  Drei  Lieder,  TTBB:  Nr.  1.  Sommer- 
nacht: ,.0  träum'risch  süße",  5st.  Part 
1 — ^  st  ] — .  Nr.  2.  Schön  ist  die  Welt: 
„Wie  leuchtet  durch  die  Blumenau",  Part 
— 40,  St  — 60.  Nr.  3.  Waldesrauschen: 
.,Waldesrauschen,  Waldeswind",  Part  — 60, 
St  —60  Kistner.  Nr.  1.  TTBB  mit  stO  u. 
ys.  ad  lib.  (K.  Goepf  art),  Part  1.50  n, 
0-St  1.50  n,  Chorst  1 —  Kistiier. 

64  Sechs  Lieder:  Nr.  1.  Zuleikha:  „Nicht 
mit  Engeln" ,  aus  Mirza  Schaffy  1 — .  Nr.  2. 
Ach!  du  bist  fern:  „Wollt's  klagen  nicht" 
1 — .  Nr.  3.  Der  Lenz  geht  um:  „Ich  sag" 
euch  was"  — 50.  Nr.  4.  „Unter  blühenden 
Bäumen"  1 — .  Nr.  5.  „Wer  recht  von 
Herzen  fröhlich  ist"  —50.  Nr.  6.  „Mir 
träimite  einst  ein  schöner  Traum"  1 — 
Kistner. 

65  Drei  Gesänge,  TTBB,  Forherg-.  Nr.  1. 
Herbststurm:  ,,Wie  lausch  ich  so  gern", 
Part  —80,  St  1—.  Nr.  2.  Mondnacht: 
„Mondnacht  glitzert  in  den  Bäumen",  Part 
—60,  St  —60.  Nr.  3.  Trinklied:  „Was  ist 
das  für  ein  durstig  Jahr",  Part  — 80,  St 
1—. 

-66  Drei  Solostücke,  P:  Nr.  1.  A  la  Valse 
1.20.  Nr.  2.  Allegretto  amoroso  1.20.  Nr.  3. 
Alla  Tarantella    1.20   Leuckart. 

-  67  Nänie :  „Auch  das  Schöne  muß  sterben ! " 
TTBB  m.  ^Hörnern,  3Pos,  Tuba  u.  Pauken, 
Part  m.  unterlegt.  KA  3— n,  0-St  3— n, 
Chorst   1.20  Kistner. 

■68  Drei  Lieder,  TTBB.  Kistner:  1.  Der 
Sturmwind:  „Der  Sturmwind  rüttelt  die 
Bäume",  Part  —60,  St  — 60.  Nr.  2.  Oster- 
morgen:  „Die  Glocken  läuten  wieder", 
Part   —60,    St   —CO.      Nr.    3.    Winzerlied: 


„Es  singet  und  springet",  Part  — 60,  St 
— 60.  Nr.   2  —10  Ditson. 

69  Acht  Vortragsstücke,  P,  Heft  I:  Pr§- 
lude,  Capriccietto,  CamM>netta,  Ländler 
2 — .  II:  Toccatina,  Intermezzo,  Romance, 
Serenade  2.50  Leuckart. 

70  Lorelei :  „Wie  die  Wellen  rinnen,  schwel- 
len". Dramatische  Szene,  TTBB  u.  M8  soll 
mit  0  od.  P,  Part  15— n,  0-St  15— n,  KA 
4.50  n,  Chorst  3—,  Jf-S-Solost  —75,  Text- 
buch — 10  n  Forbery. 

71  Vier  eharakt.  Stücke,  P :  Elegischer 
Marsch;  ^Minuetto  giocoso;  Barcarole; 
Elfentanz  3 — -  Leuckart. 

72  Vier  Chorlieder,  TTBB:  1.  Maiennacht: 
,,Es  ist  erwacht  mit  Mondenzauber".  2. 
Die  Frühlingsz'eit :  „Wie  schön  ist  doch  die 
Frühlingszeit".  3.  In  den  Wald:  „In  den 
Wald,  weim  die  Sonn'  aufgeht".  4.  Wan- 
derrast: jjjust'ge  Wanderrast",  ä  Part  u. 
St  1 —  Siegel. 

■  73  Salve  regina,  SATB,  mit  S  solo  u.  0, 
Part  8— n,  KA  4 — n,  Solost  —60,  Chorst 
2—,  0-St  cplt.  8— n  Siegel. 

•74  Sonate    (A-moll),   VP  7.50  Kistner. 

75  Waldmeisters  Brautfahrt.  —  May's  Ad- 
vent. (English  Version  by  E.  Buek), 
TTBB  mit  0  od.  P,  Part  6— n,  0-St  7.50  n, 
Chorst  2—,  KA.  2.50  Kistner. 

76  Sonntags  am  Rhein:  „Des  Sonntags  in 
der  Morgenstund",  TTBB,  Part  1.30,  St 
1.20  Kistner. 

■79  Zwei  Chorgesänge,  TTBB:  Nr.  1.  Mor- 
genwanderung: .,Wer  recht  in  Freuden 
wandern  will",  Part  —75,  St  1—.  Nr.  2. 
Die  Tage  der  Rosen:  „Noch  ist  die  blü- 
hende, goldene  Zeit",  Part  — 75,  St  T — 
Forberg. 

-80  Vier  Lieder:  1.  Venetianisches  Gondel- 
lied:   „Komm,   Lieb!    mit   in   die   Gondel". 

2.  Selige  Nacht:  „Leise  vorüber  am  hohen 
Dom".  3.  Wiegenlied:  „Die  Ähren  nur 
noch  nicken".  4.  Schwanenlied :  „Es  singt 
der  Schwan  am  Ufer",  ä  1 —  Forberg. 

■81  Drei  Männerchöre:  Nr.  1.  ,,Wie  ist  doch 
die  Erde  so  schön",  Part  — 50,  St  1 — . 
Nr.  2.  Sommermorgen:  „Drüben  die  Berge, 
^äe  licht  sie  blauen",  Part  — 40,  St  — 60. 
Nr.  3.  Wanderlust:  „Das  ist  die  lustige 
Wanderfahrt",    Part — 40,    St— 60    Forberg. 

-82  Vier  Chorlieder,  TTBB:  1.  „Das  walte 
Gott".      2.    Ständchen:    „Atme   nur   leise". 

3.  Das  erste  Lied:  „Wer  hat  das  erste  Lied 
erdacht".  4.  Heimat:  „Hüllt  Schnee  die 
Erde  ein",  ä  Part  u.  St  1 —  Tonger. 

-  83  Fantasiestück,  P  2 —  Kistner. 

-  84   Nr.    1 .    Neuer    Frühling :    „Neuer    Früh- 

ling ist  gekommen",  TTBB,  Part  1.50,  St 
1 — .  Nr.  2.  Erntefest:  „Lustiges  Völkchen 
fröhlicher  Schnitter",  TTBB,  Part  1.50, 
St  1 —  Kistner. 
-85  Zwölf  36t.  Chorgesänge,  8M8A  mit  P, 
Kistner:  Heft  I:  Part  3—,  St  1.80:  1. 
Frühlingseinzug:  „Die  Fenster  auf".  2. 
„Verzage  nicht".  3.  Schiffahrt:  „über 
die  hellen  funkelnden  Wellen".  4.  Mondes- 
zauber: „Auf  des  Stroms  bewegter  Flut". 
5.  Nachtfrieden:  „Nim  liegt  die  Welt  im 
Traume".  6.  Nachtigallenlied:  „Ich  weiß 
ein  Hüttchen   am  Bergeshang". 
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II:  Part  3—,  St  1.80:  Nr.  7.  Zuver- 
sicht: ,.Du  bist  der  Treuste".  8.  Am  hohen 
hellen  Tage:  „Am  Strome  wandelte  ich 
hin".  9.  Maienlied:  „Der  Frühling  ist  ein 
lust'ger  Fant".  10.  Wiegenlied:  „Dunkle 
Nacht  senkt  sieh  hernieder".  11.  Morgen- 
feier: „Aus  dunklem  Nebel  steigt  die 
Sonne".  12.  Die  Sorglosen:  „Heiter,  froh 
und  sorgenlos". 
86  Der  Lenz :  „Da  kommt  der  Lenz",  TTBB, 
Part   1.40,  St   1.60  Kistner. 

-87  Nachtstück:  „In  den  Talen  schattet 
düster",  TTBB  u.  ÄZ^solo  mit  P:  KA  3—, 
Chorst   1 —  Forberg. 

-88  Fünf  Lieder,  TTBB:  1.  Frau  Minne: 
„Horch  die  Vögel  schwirren".  2.  Hei,  wie 
die  Lerchen  singen.  3.  An  das  Vögl'ein : 
:,,Liebes  Icleines  Vögelein".  4.  Der  Propfen 
fliegt,  (ü.  Hausmann).  5.  Rheinisches 
Lied:   „Willst  du  schauen",  ä     Part  u.  St 

1 —  0.  Forherg 

89  Die  gold'iie  Zeit:  „Die  gold'ne  Zeit  ist 
nicht  entschwunden",  TTBB,  Part  u.  St  3 — 
Tonger. 

■  90  Hermann :      „Aus     den    Wolken     zucken 

Blitze",  TTBB,  Part  2—,  St   (ä  —50)   2— 
Hug. 

■  91   Der    Wächter    Deutschlands,    TTBB    mit 

0,  Part  12— n.  St  9— ii,  KA  4—,  Chorst 

2 —  Wernthal. 

•92  Sechs  Weihnachtslieder,  8MSA.  Part 
4—,  St  2.40  WernLhal. 

94  Wetterzeichen :  „Auf  hoher  Bergeshalde" , 
TTBB,    Part  u.  St   2—   Forherg. 

95  Grüß'  dich  Gott :  „Frühlingssonne  blauer 
Himmel",  TTBB,  Part  u.  St  3—  Heid,sick 
d   Gottwald. 

96  TTBB:  Nr.  1.  Der  deutsehe  Männer- 
sang:  „Wie  Orgelton  im  hohen  Dom,  Part 
1.20,  St  1.20.  Nr.  2.  Inniges  Verständnis: 
„Es  wiegt  sich  auf  den  Zweigen  ein  klei- 
nes Vögelein".  Im  Volkston,  Part  — 40,  St 
— 60.  Nr.  3.  Glückliche  Lieb':  „Sonnen- 
licht, Sonnenschein".  Im  Volkston,  Part 
-^0,  St  —60.  Nr.  4.  Habt  Acht!  Habt 
Acht:  „Es  war  im  Wald  am  Jägerhaus", 
Part  —80,   St   1—. 

99  Der  spiite  Winter,  8SMSA:  Part  15— n, 
KA  3— n,   0-St   20—,   Chorst   2— n  Ende. 

100  Cäsar  am  Rubikon,  TTBB,  Tenorsolo 
u.  0,  Part  3— n.  0-St  45— n,  KA  4.50  n, 
Chorst  4—,   Textbuch  —10  Ende. 

101  Der  21.  Psalrn  (Königspsalm),  SSMSA 
m.  od.  ohne  P  od.  Org  ad  libit.  KA  3 — , 
St  ä  1—  Ende. 

102  Volkers  Schwanenlied :  „Tief  lag  die 
Nacht  im  Lande",  TTBB,  Part  1.80,  St  1.20 
Wernthal. 

103  Pfingsten:  „Durch  die  Wälder  geht  ein 
Kauschen",  TTBB,  Part  1.80,  St  1.20 
Wernthal. 

104  Fünf  Gesänge,  TTBB:  Gruß  an  die 
Heimat :  „Wo  immer  ich  weile" ,  Part  — 60, 
St  —80.  Nr.  2.  Glücklich:  „Im  Walde  hör' 
ieh's  klingen",  Part  —80,  St  —80.  Nr.  3. 
Einladung  zum  Tanz:  „Komm  doch,  o 
komm,  du  blauäugige  Schöne",  Part  u.  St 
ä  1 — .  Nr.  4.  Sonntagsfrühe:  „Der  Wind 
treibt  Blütenflocken",  Part  u.  St  ä  1 — . 
Nr.  5.  Waldlied:  „Die  Vöglein  haben  mein 
Herz  entführt",  Part  u.  St  ü  1 —  Andre. 


-  105  Der  Bergkönigin  Frühlingsfahrt,  /Ssolo, 

8ATB  u.  0,  KA  6— n,  Chorst  4—,  Text- 
buch — 10  n  Kistner. 

-  106    Acht   Lieder   aus    dem   Gebirge,    2  Bde 

ä  1.50   Ullrich. 

-  107  Nr.  1.  Hoch  das  Banner.     2.  Es  ist  was 

eignes  um  ein  Dirnd'l.  3.  Es  zog  der 
Maienwind  zu  Tal,  TTBB  (Auf  Flügeln 
des  Gesanges.  Nr.  1,  2,  64)  ä  Part  — 40, 
St  —80   Ullrich. 

-  108  Nr.   1.  Deutsche  Hymne.  2.  Dem  Vater- 

land, TTBB  (Auf  Flügeln  des  Gesanges 
Nr.  35,  36)    ä  Part  -^0,  St  —80   Ullrich. 

-  109    An    die    Sonne,     TTBB    mit   0,      Part 

12—  n.  St  9—  n,  KA  4—,  St  2—  Wernthal. 
-110     Quartett     (Gmoll),     P  VVaVc      12— 
Kistner. 

-  1 1 1    Auferstehung,     J/TJ^B,    Part   2—,   St   ä 

—60  Wernthal. 

-  112  Benedictus.  TTBB,  Part  1.50,  St  ä  — 40 

Ende. 

-  113     Sechs   Männerchöre     im   Volkston:     1. 

Mir  will  das  Wandern  taugen.  2.  Ein 
Schifl'lein  fährt  7U  Tale.  3.  Und  wenn  am 
schönsten  die  Rose  blüht.  4.  Ob  ich  ein- 
mal dich  vergesse.  5.  Die  Busserln:  „Mei 
Dirndel  hat  stutzig  die  Predigt  gemacht". 
6.  Scheiden:  „Muß  dich  verlassen  liebes 
Kind"  ä  Part  —60,  ä  St  —80  Bauer- 
Hanau. 

-  114  Sechs  Lieder:     1.  Ich  träumte  so  gerne, 

mein  Schatz  von  dir.  2.  In  den  Himmel 
geschaut  hab'  ich  hinein.  3.  Dös  gescheite 
Dirndel:  „Der  Hans  ist  a  Bua  so  mutig 
und  kühn".  4.  Tief  in  meines  Herzens 
Schrein".  5.  O  du  holde,  du  wonnige 
Rosenzeit.  6.  Mei  Dirndel:  „Vor  allen 
Dirndeln  auf  der  Welt"  ä  1 — ,  kompl.  4.50 
Bauer-lla,nau. 

-115  Vier  Lieder,  TTBB:  Nr.  1.  Hinaus  in 
die  Ferne:  „So  weit  in  die  Ferne",  Part 
u.  St  ä  1.60.  Nr.  2.  Fahr'  wohl !  :  „Fahr' 
wohl,  fahr  wohl  auf  immerdar",  Part  u.  St 
1.20.  Nr.  3.  Winters  Einzug:  „Wer  klopft 
und  pocht  in  stiller  Nacht?"  Part  u.  St 
1.20.  Nr.  4.  Preis  des  Vaterlandes:  „Man- 
ches Land  hab'  ich  gesehen",  Part  u.  St 
1.20  Hpitzner. 

-116  Drusus'  Tod:  „Drusus  ließ  in  Deutsch- 
lands Forsten",  TTBB,  Part  u.  St  4.40  W. 
Sulzbach-Bonn. 

-117  Die  Freuden  der  Gegenwart:  „O  lasset 
die  rosenumkränzeten  Stunden".  Konzert- 
stück, 8ATB  u.  0  od.  P,  Part  (mit  unterl. 
KA)    4.50,  St  2—  Forberg. 

-  Abendgebet :    „Des    Tages    verworrenes    Ge- 

tümmel"  — 30  Breitkopf. 

-  Allegretto  gracioso,  P  -—40  Lyre. 

-  Autumn    stonn,    male    quart.    — 12    Ditson. 
-Berg.    Heimatlied:      ,,Wo   die   Wälder   noch 

rauschen"  —60,  TTBB:  Part  u.  St  1—, 
Schülerchor    — 10    Tonger. 

-  Capriccietto,  P    1.50   Bauer. 

-  Children    before    the    Infant    Jesus.    Christ- 

mas.    (Chor,     for     Women's     Voices     325) 
8  parto  — 12  n  Sehirmer. 
■  Easter  morn.    Älen's  Voices  — 10  Ditson. 

-  Evening    on    the    Rhine.      Arr.     D.    Bück 

( for  Men's  Voices  458 )   — 10  n  Schirmer. 
-Der   fliegende   Holländer,   TTBB,    Part    2—, 
St  2 —  Wernthal. 
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-Gniß  an  den  Wald,  TTBB   (Grüß  dich  Gott. 

schöner   Wald),   Part  —60,  St  —60   Zum- 

steeg. 
-Im  Frühlinc::   ..Über  Gebirg  und  Tal".  Lied 

im    Volkston.     TTBB    (Text    deutsch    und 

franz.),     8".    Part    u.    St      (ä  —15)      1.20 

Leuckart. 
-Jugendzeit,     TTBB,     Part    —40,      St    —30 

Wernthal. 
-Lo!     The    Infant   Prince   of  Peace.     Chri.st- 

mas.    (Chor,     for     Women's     Voices     320) 

8  parts    — 10  n    ScMrmer. 

-  Man)-    Songs    their    Names     have     greeted. 

Christmas.  (Chor,  for  Women's  Voices  321) 

3  parts   — 08  n   Schiriner. 
-Menutto   schcrzoso,    VP    1.75    Schott. 
-O  Ohild  divinest  IVIarvel.    Christmas.   (Chor. 

for   Women's   Voices    324)    3  parts   — 06  n 

Schirnier. 

-  O  Joy,     all      .Toys     exxeclling.       Christmas. 

Chor,    for   Women's   Voices     323),   3  parts 

— 06  n  ScMrmer. 
-La  Ronde  de  lutin,  P  —50  Jurgenson. 
-Acht  schottische  und  irische  Volksmelodien , 

TTBB,  Heft  1:  Part  —50,  St  1—:   1.  Irisch. 

„Frisch,  Krieger!    schenk  den  Becher  ein". 

(Nach  W.  Smith.)   2.  Schottisch.  „Schau 

her,    mein    Lieb".      (Nach    Burns.)      3. 

Irisch.    „Da  deine  Schwüre  all'".  4.  Schot- 
tisch.  „0   Charlie   ist  mein  Liebling". 
II:    Part  —50.  St  1—:   5.  Irisch.  „Noch 

denk'  ich.  daß  eiimial".     6.  Schottisch.    „0 

■wann    kehrst    du    zurück".     7.  Schottisch. 

„Von  allen  Mädchen  glatt  und  schön".     S. 

Schottisch.    .,Noch   einmal    wecken    Tränen 

bang".    (Nach  W.   Smith.)    Kistner. 
-S^r^nade,   T.Vc.FlP  ä  1.50  Schott. 
-Sonate,    F-diir,   P   —75   Johwnsen. 
-Starlight     clear     in     Heaven      is    beammg. 

Christmas.  ( Chor,  for  Women's  Voices  322 ) 

3  parts  — 06  n  Schirmer. 
-St.    Jakobslied,    TTBB    — 20  n,    Schülerchor 

— 20n  Eug. 
A    Summer     Night.      (Choruses     for     Men's 

Voices  252)   — 12  n  Sehirmer. 
-Toccatina,  Ftomance,  P  — 50  Johomsen. 
-Wanderlied,     TTBB,     Part    —40,     St    —60 

Wernthal. 
Brambilla  C.    Amicizia-Serenata,  Mdnd— 10  n 

Ranzini. 
Brambilla    Marietta     (1807—1875),   La   Ca- 

panna.  Duettino,  S  C  2.10  Ricordi. 
-Exercices    et   Vocalises    8 — :      N.   1.     Exer- 

cices   4 — .      N.  2.  Vocalises   6 —   Cranz. 

Livre  l:   12 — .     II:    15 —  Lenioine. 

Libro    I:      7—.      II:     12—,    uniti     16— 

Ricordi. 

-  La  lamento,  aria  2 —  Cramer. 

-  Eaccolta   di  5  Ariette   ed   un  Duettino,    8 — 

Ricordi:  1.  Vedi  Classe  Duetti.  2.  Salve 
o  sterile  pianura  1.20.  N.  3.  II  Lamento. 
Romanza  1.50.  N.  4.  II  iMattino.  Ballata 
1.20.  N.  5.  Ah!  felice  ancor  sarö.  Cava- 
tina  1.80.  N.  6.  L'Ora  d'amore.  Arietta 
2.10. 

-  S'erenata  3.75   Lemoine. 

-  Souvenirs  des  Alpes.   Raccolta  die  ö  Melodie 

italiane,  8 —  Ricordi:  1.  L'Incontro.  2. 
L'Allegro.  3.  La  Veneziana.  4.  L'Oro- 
logio.  5.  La  Tenerezza.  6.  La  Sera.  N. 
1—2,   4—6   ä  1.50,   N.  3   2.70. 


-La  Tenerezza.  (Withhold  thy  Tears.)  Ro- 
manza — -50  Schirnier. 

Bramhall,  La  Casa  Loma  Waltzes  — 50,  PV 
—25,  PVCornet  —35,  FullO  —80,  Upts 
—60,    lOpts    — 40,    Pcond.    —35    Albright. 

-  Field   Buglers   March,   FT  — 25.   PVCornet 

—35,  FullO  —80,  Uparts  — 60,  lOparts 
— 40,  Batid  — 50  Albright. 

-  Field   Buglers   March   and   Two-Step.     — öO 

Albright. 

-  Hearts  and  Eyes  — 50  Kimley. 

-  If  You    and    I  Could    Dream    Again    — öO 

Albright. 

-  Love's  Own.  Waltzes  — 50  Albright,  Ki/nley, 

PV  —25,  PVCornet.  —35.  FullO  —80, 
Upts  —60,  lOpts  — 40,  Bamd  1 —  Albright. 
-Teil  Me,  Will  My  Dream  Come  True?Waltz 
—50  Kinley,  2/— n  Wickims,  PV  —25,  PF 
Cornel  —35.  FullO  —80,  Upts  —60, 
lOpts   — 40,    Band   — 50    Albright. 

-  Teresa   Carreno   gavotte  — 50   Brainard. 

-  When     the    Frost     is  on    the   Flower   — 50 

Kinley. 
Bramley   T.    L.    Favourite    Scotch    Melodie-j, 
Mand,    with    2Mand    and    (r    and    P    2 — n 
Ricordi. 

-  Lilian  Valse  4, —  Keith. 

Brammer   E.  Kinderfreuden.    (Joys  ofChild- 

hood)   P  3/ —  Eopicood. 
-Little    Fairy.    Waltz    3/ —   Uopwood. 
-May     (A  little  piece),  P  3/ —  Hopwood. 

-  La  petite  favorite.  Valse  3/ —  Ashdown. 

-  Polka  br.  3/ —  Ashdoimi. 

-  Pour  le  Moment,  P  3; —  Moore. 

-  Seaside  Fancies,  P  3/ —  Donajowski. 

-  Starlight  waltz   3/ —  Ashdown. 

-La  vallee  tranquille.  R§verie,  P  3/ —  Ash- 
down. 

-  Wild  Rose  Mazurka,  P  3/ —  Donajowski. 
Branbury,  To\\ti  2/ — n  Sheard. 
Branca    G.   Gio\rinezza    1.75  n   Mariani. 

-  Pet  me    ( Carrezami ) ,   polka   2 —  n   Ricordi. 
Branca   Em! IIa,   Felice  Romani   ed  i  piü  re- 

putati  maestri  di  musica  del  suo  tempo. 
Cenni  biografici  ed  aneddotici  raccolti  e 
pubblicati  da  sua  moglie  (in-16).  (Torino, 
Ermanno  Loescher),   P  4^n  Ricordi. 

Branca  E.  G.  Proibizione!  Romanza,  MS  o 
Bar  2.50  Ricordi. 

Branca  GuglieImo,  Sii  mia  Regina!  (Be  my 
Queen ) .  Melodia  S  o  MS  3 — .  Illusioni  per- 
dute,  Elegia,  MS  o  Bar.  II  primo  bacio, 
Stornello,  C  o  B.  Lamento,  Parole  di  E. 
Panzacchi,  MS  o  Bar,  ä  2 —  Ricordi. 

-  Sülle    rive    del    Tamigi,    Album    15 —    Ri- 

cordi: N.  1.  Ritornerä  3—.  N.  2.  Stella! 
3.50.  N.  3.  Triste  ritorno  2.75.  N.  4.  Desi- 
derio!  4--.  N.  5.  T'amai!  2.75.  N.  6.  Bra- 
siliana  3.50. 

-  La  Vezzosa,  Scherzo,  P  2.50  Ricordi. 
Branca   Matilde,  La  Mestizia,  Duettino,  SO 

1.50   Ricordi. 

-  Romance,  avec  Ha    (ou  P)    8   1.50  Ricordi. 
Branca-Mussini  Adele.  Ricordi:  Ballo  arabo 

3—. 
-Camilla,  P  3—. 

-  Dolore,   Melodia   2 — . 

-  Ecco  il  tramonto!   Mazurka  2.50. 

-  Episodio  campestre  3 — . 

-  Lampo    di   gioia.     Capriccio     in     forma     di 

Polka  2—. 
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•  Mazurka  2 — . 

-G  Pensöes   fugitives:    N.    1.   Desespoir.   N.  2. 

Le  Calme.   N.   3.   Oubli.   N.   4.   La  Raison. 

N.   5.   Eöaignation.   N.    6.    Recit   du   Passe 

5—. 
-6    Pens6e.s    fugitives:    N.    1.    Triste    pensee. 

N.  2.  Angoisses.  N.  3.  Toujours  de  mgme. 

N,  4.  Distraction.  N.   5.   Inquiötude.  N.   6. 

Badinage  7.50. 

-  3  Pensieii  sciolti  4 — . 

-  Rgve  d'un  bal  4 — . 

-  Solitudine.   Mazurka    1.50. 

Branchina,  Don  Pietro.  O  quam  suavis  est. 
Brancaccio  Carlo,  op.   1    Preludio,  0:   Part 
3— n,  St  8.70  n,  P  1—  Breitkopf. 

-  Ave  Maria,  con  H  o  P  2 —  Venturini. 
Branche    d'amandier     (La),    mälodie    1 — n 

Joubert. 
Branchi    N.   Compositions,   P.   Ricordi: 
-A  tambour  battent  1.50. 

-  Australie   1.50. 

-  Bagatelle  €n  forme  d'Etude  1 — . 

-  Etude-Mazurka    1.25. 

-  Indiana   1 — . 

-  L'Ingenue   1 — . 

-  Lauretta  1.50. 

-  Ne  m'oubliez  pas   1 — . 

-  Original-Melodie  vari§e   2.25. 

-  Le  Reve  du  Carnaval  3 — . 

-  Sartorella  1.50. 

-  Sebastopol   1 — . 

-  Souvenir  de  Naples  2 — . 

-  La  Traviata   2 — . 
-Trieste  1—. 

-  Les  Vgspres  Siciliennes  2 — . 

Branchi    N.    e  Zeinnan    A.    La    Diplomazia. 
Album   musicale,  P    14 —   Ricordi: 
1. Branchi     N.      Lauretta.      Mazurka. 
Morceau  brillant  1.50. 

2.  B  r  a  n  c  h  i    N.    La    Napolitainfe.    Melo- 
die variee  1.50. 

3.  Z  e  1  m  a  n  A.  Grande  Marche   1.50. 

4.  Z  e  1  m  a  n   A.   Tarantelle   2 — . 

5.  Branchi  N.  Un  moment  de  chagrin. 
Caprice-Noctume   2 — . 

6. Branchi  N.  Impromptu-Mazurka  2 — . 
7.Zelman    A.      La    Oavalchina.    Valse 

fantastique  3.50. 
8.  Branchi   N.    Chansonnette   italienne. 

Fantaisie  brillante  2 — . 
9. Branchi    N.      Bagatelle     en     forme 

d'Etude  1—. 

10.  Z  e  1  m  a  n  A.   Souvenir  de  Trieste  1.50. 

11.  Branchi  N.  Etude-Mazurka   1.25. 

12.  Z  e  1  m  a  n    A.    Quadrille   militaire   2 — . 
-La    Politica.    Album,     P    8 —    Ricordi:      1. 

Branchi.  Le  Reve  du  Carnaval.  Valse 
3 — .  N.  2.  Branchi.  Indiana.  Polka.  3. 
Z  e  1  m  a  n.  Lydia.  Polka.  4.  Branchi.  Se- 
bastopol. Polka.  5.  B  r  a  n  c  h  i.  Ne  m'oublie, 
pas.  Polka,  ä  1 — .  N.  6.  Branchi.  Au- 
strali.  Maz.  1.50.  N.  7.  Z  e  1  m  a  n.  Ondina. 
Mazurka.  8.  Z  e  1  m  a  n.  Dalia.  Schottisch. 
9.  Z  e  1  m  a  n.  Bonny.  Schottisch.  10. 
Branchi.  L'Ingenue.  Schottisch.  11. 
Zelman.  Titi.  Galop,  ä  1—.  N.  12.  Zel- 
m  a  n.  La  Traviata.  Quadriglie  2 — . 

Branchina,  Don  Pietro.  O  quam  suavis  est 
Motetto,  8  o  T  con  Org  1 —  Bertarelli. 

-O  Sacrum  Convivium.  Mottetto,  8  o  T  e  C 
o  B  con  Org  o  H  1 —  Bertarelli. 


Branco  C.  Neapolitaner-Galopp  — 50  Crans. 
Brancoli-Busdraghi   F.  Maria.  Mazurka  2.50 

Yenturini. 

-  T'amo.  Mazurka  elegante,  P  2 —  Yenturini. 
Brancour  R.  La  broderie,  melodie  3 —  Isloel. 

-  Chanson  creole  3 —  'Noel. 

-  Deux    feuillets     d'album,    P :     Humoresque. 

Pensee   d'autrefois   2 —  n   Lafontaine-Fa,vis. 

-  Melodie,  PYc,  PBasson  ä  6 —  Evette. 

-  O   Souvenir   3 —  Lemoine. 

-  Sonate,   VP  6 —  n  RouJiier. 

-  Valse  d'automne   2 —  Lafontaine. 
Brancourt,  Vieille  fenStre  3 —  Girod. 
Brand,  op.  15  Mein  Oldenburg  — 60  Hintzen. 

-  Beifrey  tower  4/ —  Williams. 

-  Mattie's    gone    away.    Sg.    and    Chor.    — 35 

White. 

-  Methode  elementaire.   Tr  ou   Cor   de  chasse 

1.25  n  Leduc,  Rouart. 

-  Methode    elementaire,     Hallali-Fanf     1.25  n 

Pomicr. 

-  They've  burned  my  little  bed,  Sg.  and  Chor. 

— 35   White. 
Brand  A.  op.  4  3  Duos,  2V,  Bog.   10  Andre. 

-  7me  Coneerto  de   Kode   arr.   en   Sonate,    VP 

8/ —    8chott. 
-Edelweiß:     .,Kennst    du    dre    Blume"    — ^20 
Michow. 

-  3  Sonates  V  avec  acc.  d'un  2(1  Y  3.25  Schott. 

-  6  valses  brillantes,   YP  2 —  Schott. 
Brand    C.    op.    1    Fünf   Lieder:    1.    Frühling 

ohne  Freude:  Traum  im  Herzen.  2.  Ach, 
gibt's  denn  gar  kein  Vöglein  mehr.  3. 
Fischerlied:  Abend  zieht  gemach  heran. 
4.  Herbstlied:  Feldeinwärts  flog  ein  Vög- 
lein. 5.  Heimweh:  Oft  durch  die  stille 
Seele  1.50  Bote. 

-  Der  alte  Bettler.  Die  Stirne  gefurcht  — -80. 

-  So  laß  mich  sitzen  ohne  End'  — 50  Bote. 
Brand    de,    Air   Varie,    Cl.P   2/ — n   Ascher- 

berg. 
Brand  Deane,  England  has  Heroes  still  4/ — 

Hopwood. 
Brand    F.  24  Lieder  f.  1  Singst  m.   G,  Heft 

1_3   ä  1—,  Nr.  4   1.75   Schott. 

-  6  valses  et  6  ecossaises,  G  — 75  Schott. 
Brand  J.  P.  de,  Sonate  f.  G  u.  Y,  C-dur  1 — 

Breitkopf. 
Brand    Leo,    op.    1    The   fairy   queen.   Valzer 

2 —  Schmid. 
Brand    Louis,   op.   105    Vögleins    Traum,  P 

1.50   Meißner. 

-  Doubts  — 60  Jennings. 

Brand  M.  op.  1  Trio  (B),  PYYc  9—  Eas- 
linger. 

-  American  Press  March  — 50  Jennings. 
Brand  IVl.  G.  op.  5  Sechs  Lieder  1 — n  Breit- 

kopf:  1.  Arie:  Ach  wärst  du  mein.  2. 
Stille  Sicherheit:  Horch,  wie  still  es  wird. 

3.  Frühlingsgedränge:  Frühlingskinder  im 
bunten  Gedränge.  4.  Lied:  Dein  bin  ich, 
mein  treues  Lieb.  5.  Gondoliere:  O  komm 
zu  mir.  6.  So  halt  ich  endlich  dich  um- 
fangen. 

-6  Schilflieder  1 — n  Breitkopf:  1.  Drüben 
geht  die  Sonne.  2.  Trübe  wird's  die  Wol- 
ken jagen.  3.   Auf  geheimem  Waldespfade. 

4.  Sonnenuntergang.  5.  Auf  dem  Teich, 
dem  regungslosen. 


Brand-Vrabely  S.  op.  24 
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Brand-Vrabely  S.  (Gräfin  Steph.  Wurm- 
brand), op.  24  Fünfzelm  kleine  Fantasie- 
stücke 4.80  Dohlinger. 

-  25  Fünf  Klavierstücke  3 —  Dohlinger. 

-  27   Tanzszenen    1.80   Doblmger. 

-  31   Novelletten  2.40  Doblmger. 

•  33  Die  schöne  Melusine.   Musikalische  Illu- 

strationen  6 —  Dohlinger. 

-  38    Fünf   Klavierstücke     ( Mimosa,    Andalu- 

sierin,  Lied.  Prelude,  Orpheus)   2.40  Eherle. 
-39    Fünf    Stimmungsbilder,    P    1.80    Eherle. 

-  40    Paraphrase    über     2    ungarische    Volks- 

lieder, P  1.20  Eherle. 

-  41    Konzert-Paraphrase      über     „Frtthlings- 

stimmen",  Walzer  von  Joh.   Strauß,  P 

2 —  Cra-nz. 
-42  Walzer,  5.  Folge  1.50  Eherle. 
-43  Ooean,  Konzert-Etude,  P  2.16  Eherle. 

-  Konzertstück     in    ungarischem     Stile,     4''^s 

4.20  Dohlinger. 

-  Sonate,    VP    6 —   Dohlinger. 

Brandao    A.     Sim!    valsa,    Ba-nda     1 —    Gui- 

maraes. 
Brandao  Anna,  Vaidosa,  valsa  1.50  Ncupoleao. 
Brandao  Armindo,  Fica  manso,  mano,  polka, 

Banda  1 —  Guima/raes. 
Brande,  A  Hunt  for  Happiness.  Fantasia,  P 

—75,  PuUO    1—,   U  parts  —80,   10  parts 

— 60,  Milit.  Band  1.50  ColemAn. 
Brandeis    Friedrich     (1832),    op.    11     Apol- 

lonia-Polka.  Salonstück,  P  1 —  Praeger. 

-  21    L'Irresistible,   Galopp    1.50   Andre. 

-  22  Infatuation,  Galopp   1.30  Atidre. 

-  23  Capricciosa,  Mazurka   1.30  Andre. 

-  28  Scherzo,   P    1.30   Andre. 

-  47   Vienua   Waltz    — 75,    4'"s   — 75     J 

Schroeder. 

-  57  P :    1.   Souvenir.   2.   Melodie 

4.  Praeludium,  ä 
./.   H.   Schroeder. 

-  57  X.  6.  Idylle,  Mid-Day  Rest  in  the  Woods, 

P  —50  J.  H.  Schroeder. 
-65    Gavotte,   P   —40   Ditson. 

-  65  N.   3.  Xocturne,  P  — 75.  X.  4.  Mazurka 

— 50  Diison. 

-  68  Polka  liumoresque  —75  Ditson. 

-  85  Nr.   1.  Es  war'  so  schön  gewesen.   Trost 

in  Tönen.  Melodie    (Des),  P  —60. 
-85   Kr.   2.   Still-Leben    (G).   P   —60   Breit- 
kopf. 

-  Album  Leaf  Impromptu,  Jfms  — 60  Pond. 

-  Andante  Elegiaco,  P  — 75  Pond. 

-  An  interrupted  Serenade,  P  — 65  Ditson. 

■  The  blue-eyed  lassie.  Mixed  voic.  — /2  'No- 
vello. 

-  Capriccio  Giojoso,  P  — Gö  Ditson. 

-  Chimes,   gavotte,   P   — 65   Ditson. 

-A  cyclus  of  six  songs.  (Germ.  Engl.)  1.  The 
warm  and  balmy  spring  night  air  — 40. 
N.  2.  Thy  soft  and  snow-white  fingers  — 40. 
K.  3.  Maiden  with  the  mouth  of  roses  — 60. 
K.  4.  I  fain  would  linger  near  thee  —50. 
N.  5.  Oh  if  but  the  sweet  flowers  could  see 
— 75.     K.  6.  0  darling  moon  — 75  Chu/rch. 

-  Echoes.     Madrigal;      Mixed      voic.      (Germ. 

English)   — 50  Pond. 

-  Enticement.  Valse  Etüde,  P  — 50  Presser. 

-  Festival  Tantum  ergo,  Solos  for  all  Voices, 

Quart,  and  Chor.  — 60  Pond. 

-  Humoresque,  caprice,  P  — 75  Ditson. 

•  Six  Hymn-Anthems     for   Quart,    or    Chor. : 


E. 


3.   Menuet. 
0.  K.  5.  Arietta  —50 


Eternal  source  of  every  joy.  Father,  hear 
the  prayer  we  offer.  The  strong  founda- 
tions  of  the  earth.  Think  not  that  they 
are  blest  alone.  To  bless  Thy  chosen  race. 
While  with  ceaseless  course  the  sun,  ä  — /2 
Novello. 

-  Impromptu,  P  — 40  Pond,  — 50  Presser. 

-  Irresistible,  galop,  Jf^s  1 —  Pond. 

-  Ladybird  —40   Ditson. 

-  Karcissus,   march  — 40  Ditson. 

-  Resound  My  Mandolin,  P  — 30  Presser. 

-  Der  Ring  —  The  Ring,  Ballade,  Soli,  Chor, 

P  (deutsch-engl.),  Text,  Part  (KA)  1.50  n. 
Singst  2 —  Haslinger. 

-  Rivulet,  P  —75  Pond. 

-  Springtime,  P  — 40  Ditson. 

-  Staccato  polka  — 40  Ditson. 

-  Sunken    Cloister.      Mix.    voic.       (Engl,    and 

Germ.)    1 —  Pond. 

-  Sympathy,  SATB  Svo  —12  Ditson. 
Brandenburg  E.  Blühende  rote  Rosen:  ,Jjaß 

uns    teures    liebes    Mädchen",    Walzerlied 
1.20,   Par.    Bes.    1.20  n   Brandt. 
Brandenburg  F.  op.  9  Reverie  sur  un  thöme 
(Kücken),  VP  2.25  Schott. 

-  11     Ein     Ton     voll     süßen     Klanges,     Lied 

(Wenzel)  mit  P  und  Vc  oder  Hörn  1.50 
Klemm. 

-  2  Divertissements  aus :   Dinorah  oder  Wall- 

fahrt nach  Ploermel  v.  M  e  y  e  r  b  e  e  r,  P, 
Nr.    1     1.25,   Nr.  2    1 —  Hofmeister. 

-  Divertissement    aus :    Lucrezia    Borgia,    von 

Donizetti,  P   1^  Hofmeister. 

-  Divertissement    aus :    Die    Tochter    des    Re- 

giments, V.  Donizetti,  P  1.25  Hof- 
meister. 

-  Thy  first  Glance    ( Em  Ton  voll  süßen  Klan- 

ges), with   V.  Fl.  C  ä  — 75  Schirmer. 
Brandenburg   Hans,  op.  20  Für  Kaiser  und 

Reich!    ;^ßlitärisches    Marsch- Potp.    P    1 — 

Sulzhach. 
Brandenburg    W.   G.    Love's  Reply,   G  — 25 

Partee. 
Brandes    Friedr.    op.    11     Deutsches     Lied: 

.,Ich  bin  ein  Wanderer  in  der  Weite",  TTBB, 

Part   1.20,  St   1.60   Günther. 

-  Hochzeit-Jubel.      Polka     Tremblante     — 50 

Leucka/rt. 

-  Wildauer   Marsch.   Über   Motive   aus :    „Das 

Versprechen  hinterm  Herd"  — 60  Andre. 
— 50   Leuckart. 

Brandes  O.  op.  12  Erinnerung  an  Frankfurt, 
Walzer  — 80  Teich. 

Brandes  Wilhelm,  op.  5  Vier  Lieder  2 — 
Senff:  1.  Heiße  Liebe:  „Frag*  mich  nicht". 
(Aus  dem  Engl.).  2.  Ständchen:  „Wenn 
ich  gehe  auf  der  Straßen".  3.  IMinnelied: 
„Mein  Schatz  hat  braungelocktes  Haar". 
4.  Der  Asra:  „Täglich  geht  die  wunder- 
schöne   Suitaustochter" . 

-6  Fünf  Klavierstücke.  Heft  1,  2  ä  1— 
Breitkopf. 

-  7a  Das    Herz    am    Rhein :      „Es    liegt    eine 

Krone"  — 72  Universal  Edition,  TTBB: 
Part  u.  St   1.50  Rühle. 

-  7b  Drei   Gesänge:      1.   Liebestod:    .,An   das 

Ufer  schlägt".    2.  „Maienglöckchen  tief  im 
Walde".     3.  Frühlingseinzug:      „Der  Früh- 
ling will   kommen"    2.40   Un.   Ed. 
Brandesky-Album,    Sieben    komische    Lieder 
1 — .    Wien,    Berlin,    Paris.      Das    Torpedo. 
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Brandl  J.   Vier  Lieder 


Es   geht    loä.      Weiter    geht's    nicht    mehr. 

Pst!   Pst!   Das  ist  der  Schluß.     Nach  Lin- 

denau.     Hansen. 
Brandhorst    E.    op.  14    Lieb'   Sternlein    du! 

„Du  Sternlein  da  droben"  — 60  Rühle. 
Hinz: 
- 16  Inniges  Bitten  — 50. 

-  20   Hoffnungsstrahlen.     Salon-Mazurka    1 — . 

-  21  Gruß  der  Schönsten.    Mazurka  — 50. 

-  22  Fromme  Mahnung  — 50. 
-23  Der  Postillon  1—. 

-24  Nr.  1.      Verlornes     Glück    —50,     Nr.  2. 

Warum?  — 50. 
-25  Mein  Diamant  — 80. 

-  26  Nr.   1.  Dein  eigen  — 50,  Nr.  2.  Ich  habe 

mein  Bödenken  — 50. 

-  27  Erinnerung  — 50. 
-28  Allein  nur  du  — 80. 

-  29  Gute  Nacht  —50. 

-  30  Seemanns  Abschied  — 80. 

-  31  Rosen  und  Liebe  — 50. 

Brandi  Giulietta,  Euterpe  e  Tersicore. 
Valse  1 —  Cotirdu. 

-  Variationen  sur  „Macbeth"   2 —  Cottrau. 
Brand is,  Oxen  Waltz,  üometP  — 35  Ditson. 
Brand is  Carl  Graf.   Bosicorth:   Op.  1  Alpen- 
rosen. Walser   1.50. 

-  8  Lotosblume.     Polka-frangaise   — 80. 

-  9  Steinröschen.    Polka-Mazurka  — 60. 

- 10  Ab   und   zu.     Polka- frangaise   — 80. 
-11   Maiblumen.    Walzer    1.50. 

-  12  Erica.     Polka-frangaise   — 60. 

-  14  Schottisch  —80. 

-15  Ungarischer    Liedermarsch    — 60. 

Brandis  Friedrich,  op.  1  Drei  Lieder 
(Frisch  gesungen:  „Hab'  oft  im  Kreise 
der  Lieben".  Der  Traum:  „Ich  hab'  mir 
eines  erwählet"  ;  Volkslied),  TTBB,  Part  u 
St  1.80  Leuckart. 

-2  Zwei  Lieder:  1.  Sehnsucht:  „Ich  bin  von 
den  Menschen".  2.  Erfüllung:  „Es  fühlt 
sich   meine   Seele"    — 80    Heinriclishofen. 

-  3  Drei    patriotische   Gesänge,   SATB,     kom- 

plett: Part  u.  St  1.50:  Nr.  1.  Zu  Kaisers 
Geburtstag:  „Herr,  zu  dir  erhebt  die 
Hände".  2.  Mein  Lieben:  „Wie  könnt'  ich 
dein  vergessen".  3.  Reiters  Abschied:  „Ade, 
ade,  lieb  Mutter  miein"  ä  Part  u.  St  1 — 
lieinecke. 

Brandi  Johann  (1835),  Bostoorth:  Aber 
g'sund  muß  man  sein.  Einlage-Couplet. 
Sehr  kurz  ist  die  Zeit  uns  zum  Leben  ver- 
gönnt — 90. 

-Aber  sunst  ist  die  Stimmung  ini  ganzen 
famos  1 —  Baslinger. 

-Die  alte  Jungfer,  Posse :  Da  soll'n 
wir  dann  die  Starken  sein.  Damen-Couplet 
—80. 

Dosen-tupfen   is    schon   aus.    Couplet   — 80. 
O   nachher   stirb   i  gern.   Couplet   — 80. 
's  anschauen  kost'  nix,  aber  angreifen  net. 
Einlage-Couplet   — 90. 

-Auf  zvun  Tanz!    Galopp  1 — . 

-  Coco.      Polka- frangaise    1 — . 

-Colibri.     Polka-frangaise  nach   Motiven   der 

Posse:   „Kleine  Anzeigen"    1 — . 
-Darf    ich    bitten    meine    Gnädige    1 —    Ha.s- 

linger. 
-Don   Cesar,   Operette :    „In   Spanien   und 

Portugal",  Couplet   (R.  D  e  1 1  i  n  g  e  r)    1— 

Cranz. 


■  Er  und   Sie.      Polka-francaise  — 80. 

-  Fion.     Polka-frangaise  — 80. 

-  Geld  regiert  die  Welt :   „Geld  ist  der  Talis- 

man, der  alle  Türen  öffn'en  kann".  Einlage- 
Couplet  (Theatercouplet  120)  —90. 
-Vier  Gesänge,  TTBB,  Part  u.  St:  Nr.  1. 
Süße  hebliche  Gestalt.  Quartett  1.20.  2. 
Grüß  dich  Gott,  du  holder  Sehatz  1.20. 
Nr.  3.  Daß  so  viel  Süßes  in  der  Welt. 
Quart,  od.  Chorlied  1.80.  Nr.  4.  Wenn  nur 
dein  Herz  am  Hoffen  hält  1.20. 
Gevatter  Neid,  Posse :  Das  And're 
wissen's  eh'.  Couplet  (Theatercouplet  79) 
—80. 

■  G'hört  schon  sein  1 —  Ho,slinger. 

-Der   Hasenschrecker.    Posse:    Man   munkelt. 

Duett  1 —  Haslinger. 
Hundert  Jungfrauen,  Operette :   Ein 
Schiffskadett   besitzt   Manieren    1 — . 
Duett:    Französin  und  Wiener:    „O  könnt' 
ich  einmal  noch  in  meine  Heimat  zieh'n 
1.80. 
Matrosenlied:   „O  wie  schön  ist  das  Meer" 
1—,   TTBB.   r-solo,   Part    1—,   St   1—. 

-  Ich   möcht   so   gern   dein   eigen   sein,   S.  M8 

1 —  Haslinger. 

-  Im  Vertrauen.    Polka-francaise  — 80. 

-  Ja   das  gibt's  nur   in   Wien    1 —  Haslinger. 

-  Jubelmarsch  2 — ,  stO  3.60  n  Berte. 
•Kleine      Anzeigen,      Posse :       Reseda, 

Polka-Mazurka    1 — . 
-Die    Kohlenhändler    von    Paris, 

Operette :  Den  verurteilte  ich  gern.  Einlage- 
Couplet    (Theatercouplet   81)    — SO. 
-Die   Kosakin.      Vaudeville  -  Operette    in 

3  Akten.  KA  6— n,  Textbuch    — 50  n. 

Ach   Frau  zu  sein  wie  angenehm.   Walzer- 
Rondo    1.50. 

Das  liegt  in  der  Fagon.    Couplet  1.20. 

Lieben   Sie  mich   lieber   nicht.   Duett    1.50. 

Nicht  ohne  die  Marie.    Couplet  1.20. 

Wie    Graf    Tolstoi    uns    berichtet.    Ballade 

1.20. 

Potpourri  I,  II,  P  ä  2.50,  0  5— n. 

Kosakenblut.    Walzer  1.80,  0  1.60  n,  1.80  n, 
3 —  n. 

Casmiir-Marsch   1.20,  0   1.50  n. 

Mit    Chic.     Polka-frangaise    1.20,    0    —90, 
1.20. 

Schelmerei.    Polka-Mazurka   1.20,  0   1.50  n. 

Auf  der   Flucht.   Galopp    1.20,   0    1.50  n. 

Kosakin-Quadrille    1.30,    0    1.40  n,     1.80  n. 

-  Die  Lachtaube.    Polka   schnell  — 80. 

-  Laß  mi   schau'n  in  die  Äugerln  die  blau'n. 

ST  —90. 
-Der  1  i  e  be  A  u  g  u  s  t  i  n.    Operette.  Cranz : 
I.Lied  „Du  alter  Stefansturm"  1.20,  Z  1— , 
0  2.50.  2.  Couplet:    .,Salem  aleikum"    1.20. 
3.  „Zuckergoscherl" .      Lied    1.20. 
Potpourri  I,  III,  F  ä  2.50. 
Augiistmlieder.     Walzer    1.80,    0    9.80. 
Marsch   1.20.  0  4.20. 
Zuckergoscherl-Polka   1.20,   0   3.30. 
Textbuch  — 50  n. 

-  Liebeszeichen.    Polka-frangaise   — 80. 

-  Vier  Lieder.  Kompl.  3 — .  Dieselben  einzeln : 

Nr.  1.  Erinnerung:  „Eine  Blume  gibt's 
auf  Erden"  —90.  2.  Wer  hat  den  Men- 
schen das  Lieben  gelehrt:  „Es  blühet  die 
Rose  gar  wonnig"    1 — .     3.  Stille!     „Still' 
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Gedanken  drückt  euch  nieder    1 — .     4.  Ich 
würde  dir   sagen  — 90. 

-  Des   Löwen   Erwachen.      Singspiel.    KA   mit 

Text  5 — n,   Potpourri.   P   1.50   Crcunz. 
-Ha,   ha,   ha!    vrie  komisch   ist   das   Walzer- 
Duett    aus:      ,.Die    Mormonen"      (Theater- 
couplet 105),  SA  1—. 

-  Jklormonen- Walzer   nach   INIotiven  der   Oper : 

„Die  Mormonen"    1.50. 

-  Xiniche.    Polka-f  rangaise  nach  Motiven  aus 

dem   gleichnamigen    Possenspiel   — 80. 
-0  Marjolaine!    Einlage-Lied  zu  Ch.  T^ecocq's 
Operette   „Marjolaine"    — 80. 

-  Das  geh'  ich  zu,  das  räum'  ich  ein.    Komi- 

sches  Duett  aus:    „Papas   Frau"    1 — . 
-Papas    Frau,    Operette :     Mädel,    Mädel 
gib   nun   acht,   Tambour -Major-Lied. 
Momentan    für    minorenn.    Damen-Couplet 
—80. 

-  Tambour-Major-]VIarsch    nach    Motiven    der 

Posse:    „Papas   Frau"    1—.   Z  —80. 
-„Die     Pfarre  rsköchi  n",     Rondo,     P 

1.30  Haslinger. 
-Die  Probiermamsell,  Posse :  Der 
langen  Rede  kurzer  Sinn,  Couplet  1 — . 
Was  geht  denn  das  uns  an,  Couplet  — 80. 
-Die  schöne  Bourbonnaise,  Ope- 
rette: Na  in  dem  Putz  so  reizend  schön 
1.25. 

O  drum  o  Mensch,  sei  gut,  sei  fromm  und 

brav.     Zweistimmige    komische     Ballade, 

ST   1—. 

-Schönröschen,    Operette :     Die    Damen 

Aom  Ballet:   „Ja  das  sind  sie",  Coupl.  1 — . 

Gendarmerie-Chor,  TTBB,  Tsolo,  Part   1—, 

St  —50,  P    (J.   E.   Hummel)    —60. 
O   du     heiliger     Ehestand    (Theatercouplet 
35)    1—,  TTBBTsolo,  Part  1—,  St  —50. 
Wird  arretiert   1 — . 
-Die    Statuten     der    Ehe,     Operette : 
Das  kann  ich  nicht,  Couplet  — 90. 
Xur  heißt  er  nicht  King-fu!   Couplet  — 90. 
-Die   Töchter   des   Dionysos.     Komi- 
sche Operette.  Crwnz:   KA  mit  Text  7 — n. 
Textbuch  —50. 
Studenten-Walzerlied   1 — . 
Potpourri,  P  2.50,  kl.O  2— n. 
Studenten-Walzer    1.50,    Z    1.30.    0    8.50  n, 
mO    3.20  n. 

-  Trinklied :   Der  Wein,  der  Wein  der  so  gol- 

dig  uns    lacht.     Einlage-Couplet    — 90. 
-Die     Vereinsschwester,     Operette : 
Einst  war  sie  jung,  Damencouplet  — 80. 
Er   und  ich,   Ballade  — 50. 
0    wie    fürchterlich    schlecht    is    die    Welt 
(Das  ist's  was  den  Frauen  von  heut'  ge- 
fällt!)   Couplet  —80. 

-  V  i  n  d  o  b  o  n  a,    Operette :      Dann     pfirt    di 

Gott  Weana  Stadt,  dann  ist  es  aus,  Couplet 
—80. 

Geheimnis-Couplet:    Ich   kenn'   meine   Wie- 
ner  — 80. 
Weil's    dr    dös    bei    uns    iiet    gibt,    Couplet 
—80. 
-Der  Walzerkönig.    Posse  m.  Gesang.  Cra/nz: 
Nr.  1.  Geschicklichkeit  ist  keine  Zauberei. 
Lied   — 80.   Nr.  2.    Ach   wie   amüsant,   ach 
wie  pikant  — 80.     Nr.  3.   Dort,  wo  Musik 
und     Gesang    erschallt.      Walzerlied      1 — . 
Nr.  4.  Nach  Afrika,  nach  Kamerun    nach 
Angra-Pequena.   Duettino  — 80.   Nr.  5.   Icli 


liebe    dich,    du    Herzenslieb.     Duett    — 80. 
Walzer  1.80. 
-„Die    Weiber    Avie    sie    nicht    sein 
sollen:    A    so    a    Hetz   war    no   net    da, 
Couplet  —80. 

Die  Geschieht  ist  nicht  ohne,  Couplet  — 80. 
Recitativ  und  Quart.  SATB  1.25. 

-  Zu  Zweien,  h.  t.   1.20  Doblinger. 
Brandler  Anton,  Mitzi-Gavotte  1.20  Krämer. 
Brandmayer,  's  arme  Dirndl   1 —  Blaha. 

-  Der  verliebte  Bua   1 —  Blaha. 
Brandmüller   Ed.  op.   1   Zwei  Lieder:   Nr.  1. 

Dein  Bild.  Nr.  2.  Bauernregel  1 —  Praeger. 

-  3  Zwei    Mämierchöre:    „Frühlingslied"    und 

„An  den  Sonnenschein",  Part  u.  St  ä — 60 
Praeger. 
-4  Zwei  Lieder:   Nr.  1.  Am  Strande.     2.  Ab- 
lösung 1.50. 

-  5  Herbststimmxmg    1 —   Praeger. 

Brand ner   A.    ,. Ernst   ist   das   Leben,    heiter 
die  Kun.st".   Walzer,  stO  2 —  Seeling. 

-  ,, Tanzkränzchen".  Polka-francaise  u.  „Conto- 

Corrente",   Polka   frang.   mO    1.50   Seeling. 
Brandner  M.  op.  3  Der  erste  Ball.    Walzer, 
Z  2—,  2Z  3—  E.  Stoll. 

-  8  Jugendfreuden.      Polka-lVIazurka,     Z    1 — , 

2Z   1.50  E.  Stoll. 
Brandon,  Bridal  Fang  with  G  — 15  Pond. 
Brandon    Edgar,    Dreams    on    the  Derwent, 

waltz     4/ — ,      FullO     1/6  n,      Sept.     1/ — n 

Gramer. 
Brandon    F.    Larway.    Across    the    Snow,    P 

3/—,  1/—,  ^»rts  4/—. 

-  An  Echo  of  Erin,  V.  P  3/—. 

-  Danse  Tzigane  3 — . 
-Fabiola,   P  3/—. 
-Floral   Dance,  P  3/ — . 

-  Forget  me  not,  P  3/ — . 

-  Gondola  Song,  P  3/ — . 

-  Lead     Kindlv    Light      ( Transcription ) ,      P 

3/—. 

-  Marguerite    ( Mazurka ) ,  P  3/ — . 

-  Primrose  Paths,  P  3/ — . 

-  Queen   of  the   Revels,   P  3/—. 

-  Romolette,  P  3/ — . 

-  Rondolette,   Bohemienne,  P  3/ — . 

-  Silver  Dawn,  P  3/—. 

-  Springtime  Ripples,  P  3/ — . 

-  Summerland,   P   3/ — . 

-  Through  the  Forest,  P  3/ — ,  J^ms  4/ — . 
-Twilight  Land,  P  3/—. 

-Vintage  Song,  P  3/ — . 

-  Zareska.   Mazurka,  P  3/ — . 

Brandon  Hugh,  Duet,  2V.P  acc.  4/ —  Swam,. 

-  Easy  ]\felodious   Duets,   TP,   3  books   ä  3/ — 

Whittingham, 

-  Farewell.    Duet,    2V.  P   acc.   4/ —  SioOn. 

-  Naiads  Home.    Duet,  2V.  P  acc.  4/ —  Swon. 

-  Tlie   Navy    (Fantasia    on   Nautical    Airs), 

V.  P  4/—  Sican. 

-  Scotias   Evergreens,   VP  4/ —  Whittingham. 

-  Sunbeams,    VP  4/ —  WMttingham,. 
■  Welsh   Melodies,    V.  P   4/ —   Sioan. 

-  Winter  Pastime,  V.  P  3/—  Stcon. 
Brandon     M.     Could     but     the    worJd     4/ — 

Ascherherg,  Williams. 

-  Kiss  me,  good  night  4/ —  Ascherherg. 

-  A  Willow  leaf  4/ —  Ascherherg. 
Brandon    Norrie,   The   Boozer's   Band  2/ — u 

Sheard. 
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Branden   Thomas,     The     hour     of     Prayer 

2/ — n  Hopwood. 
Brandsch   G.  Liederbuch  f.  die  Volksschulen 

der    evangel.    Landeskirehe     A.    B.    in    den 

siebenbürgischen       Landesteilen      Ungarns. 

Teil   I.     1.— 4.    Schuljahr   — 43  n,     Teil   II. 

5.-8.   Schuljahr  — 85  n  Kraft. 
Brandstätter    Carl,    op.    2     Fughetten     und 

Vorspiele,  OrgH  od.  Pedalflügel  1 —  Beyer. 
Brandt,   Le   depart   du   regiment,   choeur   pa- 

triotique,     2    v.    gg.,     3    v.    eg.    ä    — 25  n, 

3    ou   4  V.    eg.     av.    Harm   ou   Fanf,     Part 
,    mann,    Hannieton     vole,    eh.    ä    3  v.    6g. 

1.25  n  Pi/natel. 

-  Evening  shadows,  fem.  trio  — 08  Ditson. 

-  Feuillet  d'Album.  Marguerite,  brill.  Walzer, 

P  3 —  Gutmann. 
-Iroquois    galop,    FullO    —75,    SmallO    —50, 

P   acc.  — 20   Haiokes. 
-Kinkle's  Dragoons  —50   Willig. 

-  Musique  du  Regiment,  Choeur  ä    3  voix  6g. 

Part  — 50  Lory. 

-  Noriny-Marsch   — 75   Kott. 

-  P]  inz   Wilhelm,  Marsch  — 50   Johnn. 

-  Täuschungs-Polka  — 50  Kott. 

-  Versöhnungs-Kedowa,  P  — 75  Kott. 
Brandt  A.  op.  2  Sechzig  kurze  leichte  Vor- 
spiele, Org  1 — n  Eeinrichshofen. 

-4  Zwei  Festmotetten,  8ATB:    1.  „Groß  und 
wunderbar"     (Missionsfest  und  Erntedank- 
fest), Part  —40,   St  —50.     Nr.   2.   „Selig 
sind   die   Toten"     (Totenfest),   Part    —40, 
St  — 50   ä  — 90  Eeinrichshofen. 
-5    Drei     Lieder:      1.    Wandrers     Nachtlied: 
„Der   du  von   dem  Himmel   bist".      2.    Ge- 
funden:   „Ich  ging  im  Walde".      3.   März: 
„Es  ist  ein  Schnee  gefallen",  ä  —50  Hem- 
richshofen. 
-6    Drei   Lieder:     1.   Rastlose   Liebe:     „Dem 
Schne-e,  dem  Regen"   —80.     Nr.  2.  Abend- 
lied:   „Wie    jetzt    die    Blättchen    friedlich 
ruh'n.     3.  Liebesf rtihling :   „Ich  liebe  dich", 
ä  — 50  Eeinrichshofen. 
-7    Zwei   Gesänge,    TTBB:    1.   Die   Trompete 
von   Mars-la-Tour :     „Sie    haben   Tod    imd 
Verderben    gespie'n",    Part   — 60,    St    1.20. 
Nr.    2.    „Dulde,   gedulde   dich    fein!"    Part 
— 40,   St  — 60   Eeinrichshofen. 
-8    Zwei   Liebeslieder,    8ATB:    1.    „So    wahr 
die  Sonne  scheinet".  2.  Liebesgarten:   „Die 
Liebe    ist    ein   Rosenstrauch",    ä   Part,    St 
— 90  Eeinrichshofen. 
-10   Nr.    1.   Am  Wogenschlag:    „Am  Wogen- 
schlag da  möcht'   ich  träumen  den  ganzen 
Tag",    TTBB,  Part  —40,   St   —60.   Nr.    2. 
Vagantenlied chen:     „Blondköpfchen    rechts, 
Sehwarzköpfchen  links",  TTBB,  Part  —40, 
St  — 60.   Nr,   3.   Herr   Wirt:    „Herr   Wirt, 
setzt  mir  den  Schoppen  her",  TTBB,  Part 
^0,  St  —60.  Nr.  2  f.  1  Singst  —80  Wern- 
thal. 
-11    Gloria    in    excelsis.    Weihnachtslied    mit 
Org(E)    od.  P,  h.  t.  ä  1 —  Eeinrichshofen. 
-  14  Nr.  1.  Abendgebet:  „Im  tiefsten  Innern". 
2.  „Winter  hat  angefangen",  ä  — 80.  Nr.  3. 
Kuriose  Geschichte:    „Ich  bin  einmal"    1 — 
Eeinrichshofen. 
-15   Vier   Motetten,     8ATB     (Kirchen-     und 
Schulchöre),  Part  — 60n:  Nr.  1.  Alle  gute 
Gabe    (Erntedankfest).     2.  Schaffe  in  mir, 
Gott,  ein  reines  Herz   (Pfingsten.  Bußtag). 


3.  Selig  sind,  die  zum  Abendmahl  des  Lam- 
mes berufen  sind  (Totenfest).  4.  Jauchze 
und  sei  fröhlich,  Tochter  Zion  (Advent). 
Part  —60,  Part  ä  —20  n  Yietoeg. 
-16  Die  Seligpreisungen,  SATBOrg,  Part  u. 
St  2.70  Eeinrichshofen. 

-  18   Goldenes   Melodienbuch.   Auswahl  belieb- 

ter Volksweisen,  Tänze,  Märsche,  Choräle, 
Opernmelodien  etc.  P,  4  Hefte  ä  1.50  Merse- 
burger. 

-  22  Erstes  Notenbuch  f.  kleine  Pianisten,  68 

Stücke,  P,  .4ms  1-50  n  Kahnt. 
-23    Wald-    und    Wanderlieder,    TTBB,    Part 
u.  St  1 —  n  Leuckart. 

-  24  Mein  Preußenland :    „Mein  Preußenland, 

mein  Vaterland",  TTBB  mit  Begl.  von 
Blechinstrum.  Part  — 60  n.  Singst  — 30  n, 
Instrumentalst  — 90  n  Leuckart. 
-30  Sängergruß:  „Grüß  euch  Gott!  ihr  Sän- 
ger alle,  tönt  es  laut  mit  Jubelschalle", 
TTBB  mit  blM,  Part  1—,  St  —50  Merse- 
hurger. 

-  34  Sängerhalle,   53  Gesänge,   TTBB,  3  Hefte 

ä  — 45  Mersehurger. 

-  38  Erster  Lehrmeister  im  Klavierspiel.  Eine 

streng  progressiv  geordnete  Elementar- 
schule,   3  Hefte   ä  1.50    Merseburger. 

-  41    Der    Wandersmann,    TTBB,    Part   —75, 

St  1 —  Praeger. 

-  46  Dreistimmige  Gesänge   für  höhere   Schü- 

ler   —60,    in    2  Heften    ä  —30  n    Praeger. 
-47  Motette   (Psalm  145),  TTBB,  Part  —50, 

St   1 —  Praeger. 
-51    Gruß   an   den  Hain:    „Grüß   Gott,   grüß 

Gott,     du     golden     grüner    Hain",    TTBB, 

SATB,  Part,   St  ä  —60  A.  E.  Fischer. 

-  52  Zum  Abschied :   „Feinsliebchen,  nun  dich 

Gott   behüt!"   —50   A.   E.   Fischer. 

-  Am  Ammersee,  Duett  2 —  Eoffheinz. 

-Am  Sedan-Tage  (Melodie  des  Pariser  Ein- 
zugs-Marsches), f.  28  u.  A  (Part)  — 15  n 
A.  E.  Fischer. 

-Anthologie  aus  H  a  y  d  n  s,  Mozarts  und 
Beethoven's  Werken,  P,  3  Hefte  ä  1.50 
Merseburger. 

-  Choräle  und  geistliche  Figuralgesänge,  88 A, 

Komp.  von:  Breitenstein,  Geb- 
hardi,  Gläser,  Gluck,  Grell, 
Hassler,  Händel,  Klauer,  Klein, 
Krüger,  Mendelssohn,  Methfes- 
sel,  Mozart,  Reissiger,  Rinck, 
Schärtlich,  Schnabel,  Silcher, 
dem  Herausgeber  u.  a.  1.  Heft:  Leicht  aus- 
führbare Gesänge.  2.  Heft:  Gesänge  für 
Geübtere,   a  — 50  n  Leuckart. 

-  12    Choralvorspiele,    Org    1.20    Merseburger. 

-  Chor-Gesang-Schule    1.50,    Kommentar    dazu 

— -30  Merseburger. 
-Friedhofsklänge,    TTBB    —25    Merseburger. 
-Die  Heimkehr   1.50  Eoffheinz. 

-  .Juo-endfreuden     am     Klavier      (Kinder-Kla- 

vilrschule),    Heft  I    1.20,    Heft   II,  III   ä 
1.50  Merseburger. 

-  Dreißig   zwei-    und    dreist.    Lieder     für     die 

Jugend  — 20  n,  m.  P  — 70  n  Leuckart. 
-Liederstrauß.  Auswahl  heiterer  und  ernster 

Gesänge,  Heft  V,   12»  —45   Merseburger. 
-Marching  song     (School  Music  Leaflets  62) 

— /^/o  Curwen. 

-  Orgelstücke     zum    Gebrauche    beim   Gottes- 

dienste, 2  Hefte  ä  —90  Merseburger. 
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-  Praktische    Elementar-Orgelsehule,    2    Hefte 

ä  3.30  Merseburger. 

-  Trauergesang :    „Wohlauf   zum   letzten    ern- 

sten Gang",  TTBB,  Part,  St  1—  Heinrichs- 
hof en. 

Brandt  B.  von,  Karnevals-Freuden-Polka 
—80  Bote. 

Brandt  C.  Dein  Eigen  (Thine  own),  waltz 
— 60  Gordon. 

-  Harvest  moon,   schottisch  — 35  Ditson. 
Brandt  Ch.   op.  1,  Nocturne,  P  1.50  Schott. 
-2  Marche  hongroise,  P   1.50  Schott. 
Brandt  Enrique,  El  Carino.  Span.  Tanz  — 20 

Michoic. 

Brandt  Erich,  op.  1  Sechs  Lieder:  1.  Frage. 
2.  Frühlingsglaube.  3.  Da  die  Stunde  kam. 
4.  Müder  Glanz  der  Sonne.  5.  Und  kommst 
du  nicht  am  Tage.  6.  Es  ist  ein  Flüstern 
der  Nacht,  2.40  Gutmann. 

Brandt  Franz,  op.  11  Die  kleine  Herzens- 
diebin 1 —  Apollo. 

- 14  Wilhelm.  Theater-Marsch  1 —  Apollo. 

-15  Ich  grüße  dich,  P  —60  Apollo. 

-  23    Lvmipenmüllers    Lieschen,     Polka     — 60 

Eisoldt. 

-40  Krone  des  Lebens,  h.  t.  ä  1 —  Ben- 
jamin. 

-42  Blumengruß  — 80  Eoffheinx,. 

-  44  Erna   Gavotte   1.50,    PV  1.70,    0   1.50  n 

Eisoldt. 

-  53  Verzeih'    daß    ich    dir    weh    getan     — 10 

Hoffheinz. 

-  54  Leonas  Lied  — 90  Roffh^inx,. 

-  55  Berlin   bleibt  Berlin.     Walzer   (mit   Text) 

1.50  Hoffheinz. 

-  59  Leben  und  glücklich  sein  — 30  Kunx,  mit 

unterlegt.  Text,  Z  — 80  Hoems. 
-65  „Liebeständeleien".     Intermezzo,    P    1.50, 
VP  1.20,  PVVcFlTr  1.20,  Par.  Bes.  1.20  n 

-67  Leonita.  Salonstück,  P  1.20,  VP  1.20, 
PVVcFlTr  1.20,  Par.  Bes.  1.20  n  P.  Fischer. 

-68  Seiina-Marsch  1—,  VP  1.20,  PWcFlTr 
1.20,  stO  2—  n,  Par.  Bes.  1.20  n  P.  Fischer. 

-  69  Du  mußt  mich  lieben  1.20,  Par.  Bes.  1.20  n 

P.  Fischer. 

-  70  Es   muß  geschieden   sein.     „Wir   standen 

Arm  in  Arm"  1 —  Angustin. 

-  70  Fidele  Burschen.    Marsch  1—  P.  Fischer. 

Augustin : 

-  71  Ich  hab'  ja  nichts,  als  wie  mein  Lied.  „Wie 

kurz  ist  doch  das  Menschenleben"  1.20. 
-75  „Du",  inniges  Lied.      „Es  war  gescheh'n, 
ich  weiß  nicht  wie"  1.20. 

-  80  Ach   die  Liebe   gibt   nur   Leben,  herziges 

Lied  1. 
-85  Deutschlands    Edelmut.       „Ein    kräft'ger 
Stamm"   1 — . 

-  Aber  mit'n  Eu !  Eu !  Couplet  — 20  Kunz. 

-  Allerlei,  Couplet.  „Wenn  Krause  in  die  Kneipe 

geht"   1—. 

-  Auf  Wiedersehn.    „Man  braucht  gar  oft  die 

Redensart".  Couplet  (Duett)  1 — . 

-  Ballade.  „Der  Ritter  Don  Alfonso  stand"  —80. 

-  Berliner  Mädchen  sind  nicht  so.   Couplet  1 — 

P.  Fischer. 
-Berliner  Wort  klingt   wunderbar!     „Berliner 

Laune  und  Humor,  die  zieh'  ich  allem  andern 

vor"   1 —  Apollo. 
-Ein  Besuch  in  Berlin.  Couplet.  „Jüngst  kam 

ein  Bauersmann"  1 — . 


-  Bitte    treten    Sie    nur    ein.     Couplet.      „Der 

Schusterjunge  kommt  am  Abend"  — 80. 

-  Deutsche  Männer,  deutsche  Turner  — 20  Kunx. 

-  Das  erste  Debüt.  Couplet.  „Verzeih'n  Sie  nur 

gütigst"  —80. 

-  Die  gute  alte  Zeit  und  heut.  Couplet.  „Früher 

mit  dem  Postkutschwagen"  — 80. 

-  Ich  habe  nichts.  Couplet.  „Studiosus  Bummel 

wird"  —80. 

-  Ich   kann   mir  nicht   helfen,   das   gefällt   mir 

nicht.  Couplet.  „In  dem  zoologischen  Garten" 
—80. 

-  Ist  das   nicht   reizend?     „Geh   ich   über    Tal 

und  Auen"  1 —  Apollo. 

-  Die  Jagd   nach   dem  Glück.   Fantasie    1 —  n 

Belh?iann. 

-  Kann  ich  davor,  daß  täglich  man  aufs   neue 

bewundert   meinen   mächtigen  Verstand  1 — 
Apollo. 

-  Das  Lied  vom  Vater  Rhein  — 20  Kunz. 

-  „Mein  Sehnen,  o  Heimat,  bist  Du"  — 30  Kunz, 

Z  —80  Hoenes. 

-  Mir  ist  die  Sache  ganz  egal.    Couplet.    „Der 

Johann  kommt  ins  Dorf  zurück"  — 80. 
-Null,  Komma,  Nischt!  „Die  Zeit  ist  schlecht 
so  ruft  die  Weif  1 —  Apollo. 

-  Ohne    Mann    ist    am   Leben   gamichts    dran, 

Damen-Couplet.    „Kommt  der  wunderschöne 
Mai"  1— . 

-  Die  Sänger  von  Finsterwalde.    Marsch  m.  Text 

1—,  VP  1—,   PVVcFlTr  1—,    0.  stO.  IM 
ä  1.50  n,  Par.  Bes.  1 —  n  P.  Fischer. 

-  Selig  Empfinden  bringt  Liebe  allein — 30  Kunz. 

-  Wer  mich  liebt,  den  lieb'  ich  wieder.  Damen- 

Couplet  1 —  P.  Fischer. 
Brandt  Fritz,  op.  2  Der  Page  v.  Hochburgund 

2 —  Faßbender. 
-Oster-Häschen.     Gavotte,    P    1.20    Kühle    c& 

Wendiiig. 
Brandt  F.  A.  Feest-marsch  Xle  lustrum  Delftsch 

Studentencorps.  Delft  — 50  Waltman. 

-  Nachtuilen  en  Dagvlinders.Wals  1 —  Wagenaar. 
Brandt  G.  Postludium,  Org — 80  n3Iusicasacra, 
Brandt  Hermann,  op.  8  Vom  Rhein  der  Wein. 

h.  t.  ä  1.80,  TTBB  mit  T-Solo,  Part   u.  St 
1.50,  P  —80,  Z  1—,  stO  3—  Apollo. 
Hoffheinz : 

-18  Maienzeit  und  Liebestraum  1.30,  h.  t.  ä 
1—,  Duett  1—,  Terzett  1—,  TTBB  mit  P 
ad  lib.  1.30,  TTBB  und  T-Solo,  Part  —50, 
Z  —80,  Transcr.  P  1—,  Walzer  —75  Oertel : 
Tr,  Cornet,  Tenorhorn,  Euphonion,  Posaune 
mit  0  ä  1.50  n,  mit  grmO  ä  2 —  n,  mit 
klmO,  UM  ä  1.50  n,  0  1.50  n,  grm  0  2—  n, 
klmO.  UM  ä  1.50  n. 

-19  Nur  einmal  möcht'  ich  dir  noch  sagen, 
h.  t.  ä  —80. 

-  20  Das  Glöcklein   zu  Lahr   1—,    Transcr.  P 

1—,  Z  —80. 

-  21  Vergißmeinicht   — 80  Hoffheinz,    Transcr. 

P  —20  Michoic. 

-  22  Stemschnuppenlied  — 80. 

-  23  Der  Tod  des  Herrn  von  Bramarbas  — 80. 

-  24  Ständchen :  Gute  Nacht,  die  Sterne  leuchten, 

h.  t.  h  —80,  Transcr.  P  1—,  Z  —60. 

-  25  Prinz  Heinrich-Marsch  — 80. 

-  26  Deutsche  Fechter  —80. 

-  27  Du  liebliche  Rose,  daß  Gott  dich  behüt', 

h.  t.  ä  1—,  Transcr.  P  1—,  Z  —80. 
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28  Spreenixen- Walzer  1.50,  PV2—,  0  5—  n 
Uisoldt. 

29  Alle  Neune!  Kegel-Galopp  (Trio  mit 
humoristischem  Text)  — 80. 

30  Des  Sängers  Abschied  — 80. 

31  Deutsches  Wort,  Lied  und  Treu,  TTBB 1—. 

32  Allein!  1—. 

34  0  laß  dich  halten  gold'ne  Stunde  — 80, 
Transcr.  PI — . 

35  Sängers  Liebesmarsch,   TTBB  1.40. 

36  Liebend  will  ich  dein  gedenken  — 80. 

37  So  manche  schöne  Perle,  h.  t.  ä  — 80, 
TTBB  Part  —50. 

38  Verschiedene  Weine,  humoristisch.  Duett 
1—. 

39  Lebt  wohl,  ihr  blauen  Augen.  Walzerlied, 
h.  und  t.  ä  —80. 

40  Der  Fechtmeister.  Polka  (Trio  mit 
humorist.  Text)  1 — . 

41  Ach !  Einmal  blüht  im  Jahr  der  Mai,  nur 
einmal  im  Leben  die  Liebe,  h.  t.  ä  — 80, 
TTBB  1—,  Z  —60. 

42  Mein  Traumlied,  h.  t.  ä  —80. 

43  Amors  Liebespfeil.  Gretchenwalzer,  humo- 
ristischem Text,  h.  u.  t.  ä  1.50,  TTBB  m.  P 
ad  lib.  2—,  P  (Lieder-Perlen  27)  1.50,  Z 1—. 

44  Erinnerung  an Luzem.  Tongemälde,  PI. 50, 
4ms  1.80,  Z  1—. 

45  Abschied  von  der  Heimat,  P  1 — . 
•  46  Du  mein  alles,  h.  t.  ä  — 80. 

■47  Alles  ist  ja  nur  Traum,  h.  t.  ä  — 80. 

■  48  Wenn  man  die  Hand  zum  Abschied  gibt, 

h.  t.  ä  —80. 

■  49  Das  treue  Mutterherz,  h.  t  ä  — 80. 

■  50  Beschützt   den   schönen  deutschen   Rhein, 

TTBB  1.10. 

-  51  Träumereien  am  Wasserfall,  P  1.20,  4ms 

1.50,  klO  3—  n. 

-  52  Nun  ade !  TTBB  1—. 

-  53  Jagdfanfare,  P  1.20. 

-  54  Jetzt    ist    er   hinaus    in    die   weite    Welt 

(TrompetervonSäkkingen),  /j.  i.  ä  1 — . 
55  Auf     ewig    dein.       Polka-Mazurka    — 60 
S.  Philipp. 

55  Concordia-Gavotte  1 — . 

56  Lustspiel-Ouvertüre,  P  1.50,  4ms  1.80. 

58  Herzensgrüße,  P  1.20. 

59  Der  kleine  Husar,  P  1 — ,  47ns  1.50. 

60  Album  (10  kleine  Tonbilder),  P  2— .  Nr.  1. 
Maienzeit  und  Liebestraum.  Polonaise.  2. 
Wiegenlied.  3.  Weihnachtsfreuden.  Polka. 
4.  Jagdlied.  5.  Glockenblumen-Walzer.  6. 
Reiterlied.  7.  Gondelfahrt.  8.  Marsch  der 
Radfahrer.  9.  Feodora  -  Gavotte.  10.  Der 
kleine  Schelm.  Rheinländer.  Nr.  1,  2,  3,  5, 
8,  9,  10  ä  —60. 

-61  Erinnerungen,  h.  t.  ä  — 50. 

•62  Das  Glöcklein,  h.  t.  ä  —80. 

■  64  Mein  Braunschweig  sei  gegrüßt  — 80. 

-65  Ergebung  — 80. 

65  Treue  Liebe,  P  1—. 

66  O  selige  Zeit  der  Liebe !  Walzerlied,  h.  t. 
ä  1.50. 

66  Trinklied:  „Wem  bring  ich  wohl  das  erste 
Glas",  h.  t.  ä  —80. 

67  Leise  rauscht  es  in  den  Bäumen  und  die 
stille  Liebe  wacht  — 80. 

-68  Laß   tief  in   dir  mich  lesen,  h.  t.  ä  — 80. 
-.70  Frühlingsblumen,  P  1.20. 
71  Amazone,  P  1 — ,  4ms  1.50. 

Universal-Handbuch  der  Musikliteratur.    B. 


-  72  Dem  deutschen  Vaterland,  TTBB  1.20. 

■  73  Libelle,  P  1.20. 

■  74  Mein  Liebesbote.   S.  Philipp:  S.  A  h  1.20, 

m.   0  1.20  n,  TTBB.   Part,  St   1—,    Walzer 
—20  n,  Z  —60. 
-75  Rheinlied  (C.  Fuchs),  TTBB  1—. 

-  76  Zigeuner  im  Walde,  P  1.20,  4ms  1.40. 

-  77  Nocturno,  P  1.50. 

-78  TrompetervonSäkkingen.  Werners 
Gruß  an  Margaretha,  P  1.20. 

-  79  Schattenbilder,  P  1.20. 

-  80  Traum  der  Sennerin  1.50. 

-81  Soldatenliebchen:  „Sieht  man  das  Militär". 

Marschlied  1 —  Apollo. 
-82  Sangeslust   (R.    Linderer),    TTBB    1—. 

-  83  Ist's  ein  Gruß  von  dir?  h.  t.  ä  —80. 

-  84  Die  Landpartie.  Polka  mit  humoristischem 

Text  1.50. 
-85  Abschiedsgruß!  TTBB  1.10. 

-  86  Goldene  Ähren,  P  1—. 

-87  Aus  der  Jugendzeit,  P  1.-50. 

-  88  Walzenburg,  P  1.20. 

-  89  Der    lustige    Kegelschütze.     Marsch    1 — , 

0  1.20  n,  Par.  Bes.  —60  n  Feehner. 

-  90  In  stiller  Nacht,  P  —75. 

-  91  Liederstrauß.     Potpourri,  P  3 — . 

-  92  San  Remo  1 —  Bosworth. 

-  94  Die  bösen  Männer  1.50,  Z  — 80  Wernthal. 

-  95  Blumensprache    1.20,    TTBB,  Part    —40, 

St  —60  Glas. 

-  96  Erste  Liebe,  h.  t.  ä  1.20   Olas. 

-  97  Weihnachtsklänge,  P  1.20   Qlas. 

-  98  Ich  denke  dein  1 —  Bosworth. 

-  99  Der  Menschen  Wünsche  1.20  Olas. 

- 100    Tante    Eisenstein.      Gesangswalzer    1.50 

Glas. 
- 101  Der  Zecher  am  Rhein,  h.  t.  ä  1.20  Olas. 
- 102  Heimkehr  1 —  Bosivorth. 
- 103  Der  Zecher  an  der  Himmelstür,   B.  Bar 

ä  1.50  Olas. 
-104  Mein  Engel  hüte  dein  1.20  Glas. 
- 105  Dein   Glück    ist    meines    Gartens    Rose : 

Im  tiefen  Leid  möcht'  ich  vergehen  1 —  Bote. 
-106  Liebchens  Augen,    Walzerlied  1.20  Glas. 
-107  Die  schönste  Rose  1.20   Olas. 
-108  Oh!  Wanderlust,    oh!  Frühlingszeit  1.20 

Olas. 
- 109  Der  Heideritt  1.20   Olas. 
- 110  Mein  Leben  gleicht  der  Blume  1.20  Glas. 
-111  Annettchen.     Polka   frang.   m.   Text   1.50 

Glas. 
-112  Sie  verstehen  dich  1.20   Olas. 
-113  Leb'  wohl,  ade!  1.20   Olas. 
- 114  Heimkehr  1.20   Olas. 
-116  Sieh  dich  vor  1..50   Glas. 
-117  Hochzeitsreigen  1.20   Olas. 
-118  Lieben  und  Leiden  1.20   Glas. 
-119  Lob  des  Weines  1.20   Glas. 
-120  Der  letzte  Blick   1.20   Olas. 
- 121  Die  reizende  Berlinerin  1.50   Olas. 
-122  Sterne  der  Liebe  1.20,  TTBB,  Part —40, 

St  —60  Olas. 
-124  Herzensfreuden  1,00   Wernthal. 
-125  Dem  deutschen  Militär  1.50   Olas. 
-126  Deutsches  Bierlied  —80  Haslinger. 
-127    Was    bringt    die    gold'ne    Frühlingszeit 

— 80  Haslinger. 
-128  Die  Alpenrose  1—  Haslinger. 
- 129  Deutscher  Schützenraarsch,  grO   1.20  n, 
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Mint- Mus.  (f.  Infanterie,  Kavallerie,  Jäger, 
12— SOstim.)  1.50  n  Haslinger. 

-130  Gute  Nacht  1 —  Easlifiger. 

-131  Träumerei  1 —  Haslinger. 

-132  Goldregen.  6  Klavierstücke  2.25  Glas: 
1.  Gruß  von  der  Alm.  2.  Tändeleien.  3. 
Fröhliches  Jagen.  4.  Singen  und  Springen. 
5.  Unter  der  Linde.    6.  Alpenveilchen,  ä  — 80. 

- 133  Frühling  1 —  Haslinger. 

- 134  Schwere  Wahl  1 —  Haslinger. 

- 135  „Frühlingsreigen".  5  leichte  Klavier- 
stücke: 1.  Die  kleine  Blondine,  2.  Der  kleine 
Athlet,  ä  — 80.  Nr.  3.  Sommerfreuden,  4. 
Am  Tegelersee,  ä  1 — .  Nr.  5.  Auf  grüner 
Au  —80   Olas. 

-136  Gruß  aus  der  Feme,  P  1.20   Olas. 

- 137  Der  Mutter  Freud  und  Glück  1.20   Glas. 

- 138  Maienwonne  1.20   Glas. 

- 139  Weil  ich  nicht  vergessen  kann  1.20  Glas. 

-140  Oh!  frage  nicht  1.20   Glas. 

- 141  Marie  vom  Oberland  1.20   Olas. 

■  142  Dir  gilt  mein  letztes  Grüßen  1.20   Glas. 

- 143  Ach  wie  schön  ist  doch  die  Welt  1.20  Glas. 

-144  Liebesbotschaft  1.20   Glas. 

- 145  Der  brave  Zecher  1.50   Glas. 

-146  Rote  Lippen  1.20   Glas. 

-147  Bertha-Rheinländer  1.20   Glas. 

- 148  „Mein  süßer  Engel  du".  „Man  sagt,  ich 
soll  dich  meiden"  1.20  Eisoldt. 

- 149  Waldesrauschen.  „Oft  geht  an  schönen 
Frühlingstagen"  1.50,  ITBB  (F.  Baselt), 
Part,  St  ä  —60,  Z  (Max  Schulz)  —75 
Eisoldt. 

-150  Geburtstagsliedchen.  „Heute  wirst  du 
gratulieren"  1.20  Eisoldt. 

-151  „In  mein  Gebet  sehließ'  ich's  mit  ein!" 
1.20   Glas. 

-152  Mutterlust  und  Mutterleid  1.20   Glas. 

-153  Ich  grüße  dich  1 —  Wernthal. 

- 155  „Aus  der  Alpenwelt".  Zwei  Salonstücke  : 
1.  Alpenklänge,  2.  Alpenlieder,  ä  1.20  Glas. 

- 159  Treue  Liebe,  sie  besteht.  „Nur  die 
Hoffnung  fest  gehalten"  1 — ,  Z  (Jos. 
Kellner)  —.50  Rühle. 

- 160  Ich  weiß,  daß  auf  der  ganzen  Welt  mich 
keine  liebt  wie  du!  „Leis'  bebend  rauschen 
Busch  und  Baum  in  Avarmer  Sommernacht" 
1 —  Rühle. 

-161  Behuf  dich  Gott,  h.  t.  ä  1—  Wernthal. 
162  Nur  am  Rheine  blüht  mein  Glück,  h.  m. 
ä  1—,  (Volks-Repertoir  15,  1.  Klasse)  —20, 
SATB  (Harmonia  16),  Part  —10,  St  —05 
Rühle  &  Wendung,  Fant.  P  (R.  Tourbie) 
—20  Rühle,  (Krimmling)  — 75  Rühle  d- 
Wendling. 

-163  Du  verstehst  mich  nicht:  „Wie' oft  steh' 
ich  in  dunkler  Nacht"  —60,  Fant.  P  (Behr) 
1 —  longer. 

- 164  „Willst  du  mein  Bote  sein  —  Wilt  thou 
my  message  bear?".  „Ach  hätt'  ich  Flügel 
—  A  had  I  wings",  h.  t.  h  1 —  Simrock. 
165  „Wohl  dir,  weim  du  ein  Herz  gefunden  — 
A  gem  this  heart  and  all  thine  own",  h.  t. 
ä  1 —  Simrock. 

-166  Mein  Röslein  im  Tal,  h.  t.  ä    1.20   Glas. 

-173  Im  Nest   ein  Vöglein    saß    1 —  Fechner. 

••  174  Im  Sonnenschein.  „Drüben  im  Sonnen- 
schein flimmert  ein  Haus"  1.25  Rühle. 

-175  „Du  sollst  mein   eigen   sein"    1.20   Olas. 

-176  „Du  bist  mein  Paradies"  1.20   Glas. 


- 178  Es  war  ein  süßer  Traum.  „Ich  hatte 
einen  süßen  Traum"  1.20  Eisoldt. 

- 179  Der  Rheinenthusiast :  „Soll  ich  euch  ein 
Liedchen  singen  von  der  Liebe,  von  dem 
Wein",  h.  t.  ä  —60,  m.  Z  {Fr.  Gutmann) 
—50,  TIBB,  Part  u.  St  1—,  Fant.  P (Behr) 
1—,   VP  1.50  To7iger. 

- 180  O  denk  daran  1 —  Zechlin. 

- 181  „Wer  treulich  liebt,  ist  nicht  verlassen", 
h.  t.  ä  — 60  longer. 

-184  Am  Rhein  da  steht  mein  Vaterhaus  1.20 
Glas. 

- 185  „Dein  will  ich  liebend  stets  gedenken" 
1.20  Olas. 

- 186  Der  Sänger  1 —  Zechlin. 

- 188  Lebe  wohl !  1 —  Simrock. 

- 189  O  Blumen,  Lenz  und  Vogelschar.  „Ich 
stand  an  Ufers  Matten"  1 — ,  (Volks-Repertoir 
16,  I.  Klasse)  —20  Rühle  &  Wendling. 

- 190  Sei  gegrüßt  viel  tausendmal :  „Wenn  die 
sanften  Frühlingsweste",  S.  MS.  Ä  ä  1 — , 
TTBB  (C.  Bieber),  Part  —20,  St  —60, 
Gornet  ä  P  — 50,  Gornet  ä  Pist  P  1 — ,  sO 
(Haus-Konzert  u.  Tanz-Musik  79)  Par.  Bes. 
— 60  Scheithauer. 

- 191  Heinrich,  Heinrich,  ach  laß  das  sein. 
„Er  war  noch  jung  an  Jahren,  verliebt  in 
Gretelein".     Walzerlied  1 —  Rühle. 

■  192  Röslein  im  Wald  —80. 

193  Du  stiller  Liebestraum  — 80. 
•  194  Es  ist  doch  schön  auf  Erden  -*-80. 
•195  Du  bist  mein  Traum  — 80. 
■196  Die  Lieb'  auf  dem  See  —80. 
-197  Das  Heidelberger  Faß  —80. 
-198  Heut'  beim  Feste,  lieben  Gäste  — 80. 
- 199  Teure  Heimat  sei  gegrüßt  — 80. 

-  200  O  gönne  mir  den  Liebestraum  — 80. 

-  201  Laß  mich  ruhn  an  deiner  Brust  — 80. 

-  206  Ich  möcht'   so   gerne   singen   1.20   Olas. 
-207  Das  treue  Herz  1.20   Olas. 

-208  Jugendträume  1.25,  Z  (m.  Text)  —80, 
Transcr.  P  1 —  Rühle. 

■  209  Liebeszauber.   „Du    bist    der    Glanz",  Z 

— 60  Augustin. 

210  Nur  eine  Rose  möcht'  ich  senden :  „Ich 
möchte  dir  ein  Wörtchen  sagen"  1 —  Seheit- 
hauer. 

211  „Oh !  Maienzeit  —  oh !  Freud',  oh !  Leid" 
1.20   Glas. 

212  Lenz   und   Liebe,   h.  t.  ä  1 —  Wernthal.. 

213  Der  erste  Liebeskuß  1.50  Glas.  \ 

214  Bitte,  bitte:  „Bitte  dich,  lieb'  Vögelein" 
—60  Tonger. 

215  0,  sei  mein  Stern:  „Ich  hab  dich  einmal 
nur  gesehen"  1.20  J.  Bornemann. 

219  „Gretelein,  sag'  nicht  nein"  1 —  Tonger. 

222  Jägers  Brautgang  1 — ,  P  1 —  Bosworth. 

223  Evoe  Bacchus  1.20   Olas. 

224  Rheinweinlied  1 —  Bosworth.  .1 

225  Schön  Elisabeth  (Glückliche  Seelen).-] 
Heiteres  Liedchen  1.20  P.  Fisclier. 

226  Schirm'  dich  Gott,  du  deutscher  Rhein  ^ 
„Schöner  Rhein  mit  deinen  Reben"  — 60 
Tonger. 

227  Der  Herzensdieb.  „Mein  Liebster  muß 
ein  Schütze  sein"  1.20  Eisoldt. 

228  „Stoßt  an,  trinkt  aus"  1 —  Simrock. 

229  „Es  war  ein  Traum"  1 —  Simrock. 

231  Lebe  wohl :  „Duft'ge  Lieder  dir  zu 
flechten"    1—,  TTBB   (Der  Volkssänger    5), 
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Part    — 10   n,    St    — 05  n,    Trombsolo    Par. 
Bes.  — 75  n  Feehner. 
-233  Das  Mädchen  von  Helgoland  1.50   Olas. 

-  234  Hochzeitslied.    „Einzig  wahre  Lieb'  wird 

ewig  treu  bestehen"  i5.  J.  ä  1 —  S.  Philipp. 

•  235  Für  mich  gibt's  keinen  Frühling   mehr. 

„Ach,  wie  die  Zeit  so  rasend  schnell  enteilet" 
1—,  —20  Rühle  S  Wefidlinf/. 

-  236  Am  Mühlbach :  „In  einem  grünen  Tale" 

—60  Tonger. 

-  237  Amor   kommt.     „Im  Herzen   wohnt   die 

Lieb'  allein"  1.20  Eisoldt. 

-  238  0  Herz  verzage  nicht.    „Die  Liebe  lehrt 

in  kummervollen  Tagen"  1.20  Eisoldt. 

-  239  Wein,  Weib,  Gesang.    „Trinken,  trinken, 

laßt  uns  trinken"  1.20  Eisoldt. 

-  240  Frühling  der  Liebe.    „Wenn  durch  Flur 

und  Wald"  1.20  Eisoldt. 

-  241  Rosenliebe  1.50,  Duett  1.50   Olas. 

-  242  Oh !  Avonnige  Liebe,    oh !    lachender  Mai 

1.20  Olas. 

-  243    Willst    du    so    ganz    mein    eigen    sein. 

„Die  Laute  nehm'  ich",   h.  t.  ä  1 —  Forberg. 
-245  Ohne  Liebe  blüht  kein  Glück  1.20   Olas. 

-  246  Mein  Himmel   auf  der  Welt :    „Es    liegt 

wie  blanker  Sonnenschein"  — 60  Tonger. 

•  247  Mutterliebe :  „Wer  hat  zuerst  dich  ange- 

schaut" — 60  Tonger. 

-  248  Das  Lied,  was  meine  Mutter  sang.  „Früh 

von    der  Heimat    mußt    ich    wandern"  1.20 
Eisoldt. 

-  253  Wie  hab   ich   dich    so    lieb !    „Mit    dem 

Frühi'ot  muß  ich  scheiden"  1.20  Eisoldt. 
-254  Hüte  dich  lieb'  Mägdelein  1.20   Olas. 

-  255  Ob  du  mich  liebst?  1.20  Olas. 

-  256  Mein  Schatz  hat  blaue  Augen  1.20  Olas. 

-  257  Die  Liebe  führt  auf  dunklen  Wegen  1 — . 

-  258  Die  Rosenknospe.     „Die  Knospe  träumt 

am  Rosenstrauch"  1.20  Eisoldt. 

-  259  Der  verliebte  Zecher :  „Wenn  die  Stern- 

lein heiter  blinken'^  h.  t.  ä  1 — ,  (Volks- 
Repertoire  12,  1.  Klasse)  — 20,  Fant.  P 
(Krimmling)  — 75  Rühle  &  Wendung. 
-260  Das  Mütterlein:  ,,Bist  einsam  und  ver- 
lassen du"  1 — ,  (Volks-Repertoire  11,  1. 
Klasse)    — 20   Rühle  &   Wendung. 

-  263    Der    Schmetterling :    „Ein    Wetterfähn- 

chen ist  mein  Sinn"   1 —  Rühle. 

-  267  Der  Mutter  Lied :   „Ich  geh'  der  Sonne 

gern  entgegen"    1 —  Scheithauer. 

-  268    Trost    im    Scheiden :     „Nun     muß    ich 

heute  von  dir  scheiden"    1 —  Simrock. 

■  269  Du  fragst  ob  ich  dich  liebe?   1.20  Glas. 

-  270  Im  grünen  Hain :  „Ach  du  armes  Vöge- 

lein"   1 — ,    {Volks-Repertoire  14,  I.Klasse) 
— 20  Rühle  &  Wendling. 

-  273   Was  ich  möcht'.  Lied :    „Ich  möcht'   so 

gern  ein  Vöglein  sein"    1.20  P.  Fischer. 

■  274  Nie  kehrst  du  wieder   1.20  Glas. 
-275  Treue  Liebesboten,  P  1.20  Glas. 

■  Album.    17  bei.  Lieder  2 —  n  Hoffheinz. 

Hofmeister : 

-  Abschied  von  der  Heimat,  Z  1 — . 

-  Alpine  Songs,  P  — 50  /.  Fischer. 

•  Alpine  Violets,  P  — 40  /.  Fischer. 

-  Heimkehr      ( Bosworth,     Liederschatz,     Pop. 

Ausg.  bei.  Lieder )    ä  —50  n  Bosworth. 

•  Der  kleine  Schelm,  Z  — 50. 

■  Die  Landpartie,  Pollca,  TTBB  m.  P  ad  lib.  2—. 

-  Leise  rauscht  es  in  den  Bäumen,  Z  — 60. 

•  Die  Liebe  ist  das  höchste  Glück    1—  Wernthal. 


-Little    Blondine,     Polka-Mazurka     — 40    J. 

Fischer. 
-PoManCBi,    Jurgenson:    F.iaaa    mhjioä.      Bi 

rjiasax^B  no^pyra  — 30. 

-  AHioToiKa-no.Tii.Ka  — 30. 

-  BecHa  H  .iFOÖOBb  — 25. 

-  B-B   TtHH  JltCHOH   — 25. 

-  Soimds   from   the   Alps,  P  — 50  J.  Fischer. 

-  Ein  süßer  Traum  1 —  Wernthal. 
-Trompeter    von    Säkkingen.    .Jetzt 

ist  er  hinaus  in  die  weite  Welt,  Z  — 80. 

-  Zoo    meen'ge    schoone    Parel,    met    Holl.    en 

Duitschen   tekst    1.50   Bolle. 

Brandt  Isidore  de,  En  attendant,  Polka  1.30, 
0   1.60  n  Bertram. 

Brandt  J.  S.  Sänge  til  Tikster  af  Kompo- 
nisten 1.50  Hansen:  1.  La«rken.  2.  Morgen- 
sang. 3.  Aft'ensang.  4.  Paaskesang.  5.  Kvin- 
derne  ved  Graven.  6.  Julesang.  7.  Svalen. 
8.  Aftensang.  9.  Den  bedste  Ven.  10.  Jule- 
sang. 11.  Aarstiderne.  12.  Snestormen.  13. 
Ved  Stranden.  14.  En  lille  B0lges  Levnets- 
l0b.  15.  Traekfuglen  i  Marts.  16.  Skoven 
i  Eftera-aret.  17.  Stranden.  18.  Blomsten 
ved  Baekken.  19.  Danmark  og  Tyskland. 
20.  Til  Laerken  og  Solsorten.  21.  Laerken 
og  de  andre  Fugle.  22.  Moders  Vuggesang. 
23.  Sang  til  Anemonerne.  24.  Farvel  til 
den  fynske   Sommer.  25.  Traekfuglen. 

Brandt  Karl.  Hamelle:  Op.  15  L'Ondine, 
Idylle,  P  9—. 

-16   Tarentelle,  P  9—. 

-  17  Le  Murmure  du  ruisseau,  P  7.50. 

-  18  'Le  Reve,  fantaisie,  P  9 — , 

-  19  Le  Tremolo,  P  7.50. 
-20  Saltarello,  P  7.50. 
-21    La   Sylphide,  P  7.50. 

-  22  Le  Printemps,  6tude  en  trilles,  P  6 — . 

-  23  Ballade  ecossaise,  P  7.50. 

-  24  Myosotis,  romance  sans  par.  P  4 — . 

Costallat: 

-  25  Sonate  en  rä,  P  4—. 

-  26  Barcarolle  vönitienne,  P  2.50. 

-  27  Polonaise  2.50. 

-28  Chant  du  soir,  P  2—. 

-  29  Inquietude,  P   1.50. 

-30  Aubepine    (Esp^rance),  P   1.50. 

-  31   Le  chant  du  gondolier,  P  2 — . 
-32  Scherzo  en  r€,  P  3 — . 

Brandt  Louis,  op.  25  Musikalisches  Stamm- 
buch,  P,   Heft   I,   II    ä  1.50   Schuberth  jr. 

-26  Amulet- Steine,  P,  Heft  I,  II  ä  1.50 
Schuberth  jr. 

-  27  Für  die  ganz  Kleinen.  14  melod.  Studien. 

P,   Heft   I,   II   ä  1.50   Schuberth  jr. 

-30  Zwei  Lieder:  1.  Ich  hab'  im  Traum  ge- 
weint. 2.  La  chitarra  non  suono  piü,  ä 
—50  Kott. 

-30  Mein  Hamburg,  daß  Gott  dich  behüte! 
— 60  Schuberth  jr. 

-  32  Der  Rheinstrom,  Galopp   1 —  Schuberth  jr. 

-  77  Heimweh  auf  dem  Meere,  Salonstück,  P 

1.30  Crantz. 

-  82  La   coquette.   Morceau   de   Salon    1 —   0. 

Fo7-berg. 

-  99   Märchen-Ouvertüre   zu   dem    Zaubermär- 

chen:    „Der    Spiegelritten    oder   die   kluge 
Frau  im  Walde",  Jinis  2 —  Rühle. 

-  100   Nr.    1.    Weihnachtsglocken.     2.    Geister- 

weihnachten, P  t\  —80  Oertel. 

-  102  Eine  Reise  um  die  Erde:  1.  Heimatlied, 

68* 


Brandt  L.  op.  102 
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Brandts  H.  Motidnacht  am  Rhein 


2.  Dein  denk'  ich,  dein.  2a.  Glocken-Polka. 

3.  Ein  einzig  trautes  Angesicht.  3a.  Tutti- 
Fnitti-Marsch  (aus  derselben).  4.  0  halte 
fest  an  Treu  und  Liebe.  5.  Frühlings- 
freuden,   ä  — 50  Hinz. 

-105  „Madame  Potiphar",  Charakter-Ge- 
mälde: 1.  Potiphar-Lied.  2.  Menschenherz, 
Serieuses  Couplet,  ä  — 60  Hinz. 

■  106  Fantasca.  Polka  de  Salon  1 —  Hinz. 

■  107    La    Coquett«.     Mazurka   de    Salon    1 — 

Hinz. 
108  Blütenregen,  P   1 —  Hinz. 

- 120  Xr.  1.  Abschied,  Tonstück,  P.  2.  Heim- 
weh, Tonstück,  ä  — 80.  Nr.  3.  Wiedersehen, 
Tonstück  1.20  Rühle  d  Wending. 

-Ich  brauche  eine  Frau  2. .50  0.  Dietrich. 

-  Jubiläums-Marsch   — 50   Hauer. 

-  Der    Komiker     am     Klavier.      Musikalische    I 

Zauber-Ktmststückchen  und  humoristische  ! 
Vorträge,  P  in  3  Heften  ä  1 —  Lehne: 
Heft  I:  Die  Äolsharfe.  Ein  Konzerstück 
m.  Bürste.  Musikalisches  Lachen.  Die  Spiel- 
uhr. Die  hohe  Schule,  ger.  a.  Klavier. 
Kussische  Schlittenpost.  Mit  leerem  Porte- 
monnaie.   Karussell-Musik. 

II:  Das  verstimmte  Klavier.  Ein  Stück 
für  ]\Iirliton.  Musikalisches  Weinen.  Die 
Franzosen  bei  Sedan.  Ein  Zukunftsvirtuos. 
Seufzerlied.  Der  Künstler  aui  leeren 
Saiten. 

III:  Leierkasten.  Katzenständchen.  Der 
unmusikalische  ]VIitspieler.  Ewiger  Welt- 
schmerz. Der  verrückte  Schnurrbart.  Die 
musikalische    Zitrone.      Büi-stenkimststück. 

-  Mein  Sehnen,  mein  Träimien,  o  Heimat,  bist 
du:  „Allnächtlich,  wenn  sich  der  Schlum- 
mer legt"   1.20  Leichssenring. 

-„Das  neue  Jahrhundert".  Feerie.  Ach  Ernst, 
ach  Ernst,  was  du  mich  alles  lernst.  Cou- 
plet — 60.  Wie  ist  so  schön  die  Liebe  1 — 
Hauer. 

-54  sehr  leichte  und  leichte  Übungsstücke 
( Schule  für  den  ersten  Anfang ) ,  P  1.50 
Lch7ie. 

Brandt  Max,  op.  10  Festpolonaise,  P  1 — 
Tojiger. 

Brandt  Ph.  Auf  nach  Kamerun.  Marsch  — 60 
Tanger. 

Brandt  W.  Espana.    Danse.     Rose. 

-  Serenata  rusticana,  P  — 15  Rose. 

-  Suite  in  3   Sätzen,  f.  Jf'^'r,  4Waldh  od.   Pos 

— 55  Jurgenson. 
Brandt-Caspari  Alfred    (1865),  op.  1    Nr.  1. 

Große  Sonate  in   G-moll.     2.  in  E-moll.  P 

ä  4 —  Forberg. 
•  2  Präludium  und  Doppelfuge  in  G-moll  über 

den  Namen   „Bach",   Org   3 —  Forberg. 

-  3  Zwölf    Klavierstücke   in    4  Heften   ä  1.50 

Forberg:  I.Menuett,  Es-dur.  2.  Menuett, 
A-dur.  3.  Marsch,  D-dur.  4.  Scherzo,  D-moll. 
5.  Scherzo,  G-moll.  6.  Albumblatt,  As-dm". 
7.  Arabeske,  E-moll.  8.  Impromptu,  Fis- 
moll.  9.  Invention,  C-moll.  10.  Partita, 
C-moll.  11.  Invention,  D-moll.  12.  Fuge, 
D-moll. 

-4,  5,  7  Männerchöre  ä  —60,  —80,  1—  For- 
herg. 

-6  Drei  Romanzen,  TTBB  Ssolo  u.  Hörner 
2 —  Forberg. 

Hofmeister : 
-20  Heft  I:    1.  Ein  Lied:  ,.Ich  hab'  ein  klei- 


nes   Lied    erdacht".     2.  Ein  Brief:     „Aufs 
Blatt  der  weißen  Lilie"   1 — . 

II:  Nr.  3.  Ständchen:  Nächtlichem 
Pfühle  entsteige".  4.  Niederrheinisches 
Volkslied:  .,Die  Blümelein,  sie  schlafen" 
1.50. 

III:  Nr.  5.  Oktober:  „Es  neigt  der  Wald 
sein  müdes  Haupt".  6.  Sonett:   „Der  Früh- 
ling küßte  nächtlich  eine  Blüte"    2 — . 
21  HeftI:  Nr.  7.  Das  Bächlein:   „Mein  Lieb" 
ist  das  Bächlein".     8.  Der  Meistersänger: 
„Vor  Zeiten  stand's  im  Forst  betrübt"  2 — . 
II:      über    die    dummen   Jungen:     „Auf 
freier     Flur     am    Waldessaum".      10.  Das 
Wirtshaus:    „Ein  Wirtshaiis   steht  im  tie- 
fen Wald"   2—. 
-22  Nr.   11.  Eros:    .,Eros  rüttelt  mir  wieder 
mit   Macht   am   Mark".      12.  Trinkspruch: 
„Es  trinkt  die  dunkle  Erde".  13.  Frühling: 
„Lenz  ist  da"   2 — . 
-  23  Heft  I :  Nr.  14.  Verlorenes  Leben :  „0  heil. 
ger  Vater  Augustin".  15.  Der  Liedermacher: 
„Ein  Lied  hatt'   ich  ersonnen"    2 — . 

II :  Nr.  20.  „Du  gehst  dalün,  o  leuchten- 
verloren". 17.  Bist  du's?:  „Es  sang  mit 
hellem  goldnem  Schall"  2 — . 
-24  HeftI:  Nr.  18.  Abschied  im  Salon:  „Nun 
geht  das  Glück  zu  Ende".  19.  Sprache  der 
Liebe:  .,Ich  hab'  es  den  Blumen  gesagt" 
2 — . 

II:  Nr.  20.  „Du  gehst  dahin,  o  leuchten- 
der Tag".  21.  Pfingstlied:  „O  komm,  du 
Geist  der  Wahrheit"  2.50. 
-25  HeftI:  Zwei  Duette.  Nr.  22.  Die  Spröde: 
„An  dem  reinsten  Frtthlingsmorgen" .  23. 
Die  Bekehrte:  ..Bei  dem  Glanz  der  Abend- 
röte" 2.50. 
•  26  Drei  Mazurka  v.  Chopin.  24.  Sobri : 
„Im  Samogyvarer  Eichenwald".  25.  Patko: 
„Wer  hält  am  Tore  drauß?"  26.  Tanz  in 
der  Dorfschenke:  „Die  Fiedel  gar  so  trau- 
rig tönt"  2.50. 
-27  Zehn  Duette,  SA  1.50  Stahl:  Nr.  1. 
Goldhähnchen.  2.  Brautlied.  3.  Das  Irr- 
licht. 4.  Die  Ausgewanderten.  5.  Ver- 
trauen. 6.  Die  Waldmühle.  7.  Waldstim- 
men. 8.  Am  Felsenborn.  9.  Tanzlied.  10. 
Der  Spuk  im  Walde. 

-  30  Kontrapunktische  Studien  u.  Volkslieder- 

Studien,  P  2 —  Bruns. 
Brandts    H.   op.   16   Sängerfest-Ouverture,   P 
1.25,  0,  grmO  ä  2.50  n,  kl  mO,  UM  ä2 — n 
A.   E.   Fischer. 

-  21   Resignation,    Gavotte    1 — .    0    1.50  n    A. 

E.  Fischer. 

-  22  Die   Braut  von   Burgund,   Romanze   1.25 

A.  E.  Fischer. 
■  25  Espana,      Danse      Espagnole,      P      — 75 
Oertel,  4/ —  Francis,  0  2 — n  0er tel. 

-  38  Hamichens    erste    und  Hannchens    letzte 

Liebe.    Humorist.   Walzer    mit     Pext    1.50 

Andre. 
-43  Serenata     rusticana,     P  — 60.     0   2 — n 

Oertel. 
-En  Ermitage.    Gavottes,  FullBand  2/8;   me- 

diumBand    2/ — ;     SmallBand    1/4;      extra 

parts  — /2  Hawlces. 

-  ]Mondnacht   am   Khein.     Phantasiestück  mit 

Echo  (Strömt  herbei  ihr  Völkerscharen), 
arr.  (Fr.  Rosenkranz),  kl  Harm 
2 — ,  gr  Harm  3 —  Lehne. 


Brandts-Buys  C.  A.  op.  15 
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Brandts-Buys  Cornelius  Alexander    (1812), 

op.  15  Feestniarsch.  J.  de  Ijange-Tieventex. 

-  17  Karakterstuk    in  Rondovorm,    Jtins    1.50 

Thieme. 

-  18  Grande  Mazurka  de  Concert    — 70   Wey- 

(jOnd. 

-  20  Reve  d'amour,  P  — 50  Weygand. 

-  21   Chant  du  Soir,  F  — 50  Weygand. 

-  23  Le  triomphe  de  la  ioi,  P  — 80  Weygand. 

-  25  D'eux  morceaux  caraeteristiques,    P  1.20 

Weygand. 

-  26  Feestniarscli    en    trio    over    2  Studenten- 

liederen  { Jo  vivat  en  Tro  Salute),  4w^s — 60 
Thieme. 

-  36  Zes  Aquarellen,  P  — 50  Bolle. 

-  37  Sonate,  J^ms   1.20  Rahr. 

-  38  Jan-Maat,  TTBB,  Part  —80  n,  St   1.20  n 

Alshach. 

-  Avond   aan   Zee,   TTBB,   Part   u.  St   ä  ^0 

Qehr.  Koster. 

-  Vier   Lieder,   TTBB,   Part    1.20   Ecks   Nr.  1. 

Abendlied.  2.  Morgenlied.  3.  Arbeitsam- 
keit.    4.  Abendlied. 

-Scherzo,   P    1—   Eck. 

Brandts-Buys  Henri  Robert  (1851),  op.  1 
Levenslied.     Roothaayi. 

-4  Balltrüumereien,   VF    1.20   Rahr. 

-  5  Een  Stern  aan  liet  Strand.  Soli  TTBB  en 

0,  KA    2—  n.    St  ä  —30  n    Schalekamp. 
-7  Zomeravond,    TTBB,     Part    u.    St  ä  —60 

Schalekamp. 

-  8    „Albrecht    Beiling" .    Concert-Drama,      v. 

Soli,    Koor    en  0,    KA    3— n.     St  ä  — GO 
8chaleka/in,p. 
- 12  Nr.  1.   Ik  zing  liet  lied   der   jeugd  — 60 
Muziekhandcl  de  Allgem. 

-  Kies  mij,  TTBB,  Part  —80,  t  —50  Thieme. 

-  Lieder    für   dich   — 25    Bolle. 

-  Winterabend  — 60  n  Rahr. 
Brandts-Buys    Jan,     op.  1      Trio      (G-dur), 

PWc    10.50    Germann. 
■  2  Sechs   Lieder.   Kompl.   3—   Germann :    Nr, 

1.  Es  stand  ein  Veilchenstrauß  — 60,  2. 
Vom  Vergessen  — 80,  3.  Ich  fühle  deinen 
Odem,  4.  Liebesklage  ä  — 60,  5.  Die  Brücke 
—80,   6.  Wegewart  —00. 

Cranz : 
-3  Konzertstück,   2P  3 — ,     PO,     Part  5 — n, 
St    3.50. 

4  Meeressang,    gr.O,   Part   5 — -n.   St   7.50  n. 

5  Aus  dem  Lande  Rembrandts.  Drei  Charak- 
terstücke 2 — :  Nr.  1.  Eens  had  ick  mijn 
Wagen.  2.  Palui-Paschen.  3.  Vastenavond 
in  hat  Land  von  Rembrandt  ä  1-^  Ger- 
mann. 

6  Die  Liebe.  Hymne  nach  Worten  der  heili- 
gen Schrift  (1.  Cor.  13),  ^ar-solo,  Chor  u. 
0,  Part  3—  n,  St  6.50,  KA  2.50,  Chorst  1.20. 

7  Suite,  stO.  Ha  u.  Uom,  Part  3— n.  St 
4.50  n,  VF  3.60,  Intermezzo  daraus,  P  — 80. 

9  Drei  Klavio-stücke.  1.  Kheinsage.  2.  Blu- 
menstück.    3.  Auf  der  Wanderschaft  2.50. 

11  Fünf  Charakterstüclre,  P:  1.  Afrikani- 
scher Kriegstanz  1.20.  Nr.  2.  Nordische 
Romanze  1 — .  Nr.  3.  Serbischer  Hochzieits- 
reigen  1.20.  Nr.  4.  Trost  im  Leid  1 — .  Nr. 
5.  Trock'ner    Humor    1.20. 

12  Karneval-Ouvertüre,  Jyms  3 — ,  grO,  Part 
7.50  n.  St  12—. 

- 1 3  Studien  zur  Einf ührvmg  in  die  moderne 
Klaviermusik,   Heft   I— III    ä  2—. 


■  14  Studien  für  moderne  Harmonik  und  Ge- 
läufigkeit, P  Heft  1—3   ä  2.80. 

-  15  Klavierkonzert     (F)     10—,    2P    10— ,  0 

10 — n  Haslinger. 

-  17  Tänze  und  Weisen,  4'n^s,  Heft  I,  II  ä  3 — 

(Edition  Cranz   180/1)     ä    2.50,     0,     Part 
6 —  n,  2.  Fsolo,  Fcsolo  u.  Streichquint  1.80, 
3.  Ysolo    mit    Streichquint.    u.  Ha       1.80, 
6.  0  4—.  9.  0  6—,   11.  O  4.50. 
-Der  Abend  kommt   1.20  Eberle. 

-  Leid.      2.  Trost    im    Leid,    sO      ( Salonorch. 

101)    2— n. 

-  Sechs    Lieder    von    der   Liebe    im    himmel- 

blauen   Ton   3.60   Eberle:      Nr.  1.    Nelken. 

2.  Die    Quälerin.      3.  Morgenständchen.     4. 

In    alten   grauen   Tagen.      5.  Der   Gärtner. 

6.  Und  sie  gefielen  mir  beide. 
-4  Nachtliedjes  uit  ..,Ellen".  Een  lied  van  de 

smart    1.50    Muziekhandel   de   Allgem. 
-Quintett    (D),   2VVaVc   8—  Doblinger. 

-  Seufzerlein   1.20  Eberle. 

-  Zwei    Stücke :      a )    Trauer,      b )     Ergebung. 

(Odeon  Nr.  506),  stO  — 60  n. 
Brandts-Buys    Jan    W.   F.    op.  2    0ns  Hol- 
landsch   Lied,    TTBB,   Part   —80,    St  —50 
Thieme. 

-  3    Orgel    en    Harmonium.    Verzameling    van 

möerendeels  Oorspronkelijke  en  Gemakke- 
lijke  Stukken,  Org  en  H  3.25  Thieme:  Fan- 
tasie. Avondgebed.  Brautlied  (Uit  „Lohen 
grin"  van  Richard  Wagner).  Pa- 
storale. Mein  Herz  erhebet  Gott,  den 
Herrn.  Gebed.  (Ferd.  Hiller.)  Inter- 
mezzo. Abendlied.  (Robert  Schu 
m  a  n  n. )  Erinnerung.  Ave  Verum  Corpus. 
(Mozart.)  Idylle.  Aria  „Sei  stille  d'em 
Herrn".  (Uit  „Elias",  Oratorium  van  F. 
Mendelssohn  Bartholdy.)  Zomer- 
zondagmorgen.  Vater  imser.  (M  a  r  iu  s 
A.  Brandts  Buys.)  Lofzang.  Wilhel- 
mus  van  Nassouwen.  (Bewerking  der  oor- 
spronkelijke melodie.)  Wien  Ne§rlands 
Bloed. 
-4  Neues  Leben,  Fant.   Org  — 90  Thieme. 

-  Zes  liederen  1.80  n  Rahr:  1.  Aan  de  Geliefde. 

2.  Aan  de  Maan.  3.  Een  coninck  gheeft 
sinen  vrienden.  4.  Serenade  uit  Een  liefde 
in  het  Zuiden  van  (Fiore  delle  Neve).  5. 
Dei  Min.     6.   De  eerste  Kus. 

-  De   Melodieen    der    Psalmen    Lof-    en    Bede- 

zangen, vierstemmig  gezet  en  voorzien  van 
voor-  tusschen-  en  naspelen  voor  Org  met 
of  zonder  pedaal,  H  oi  P  3.50. 
-De  Melodieen  der  Gezangen,  vierstemmig 
gezet  en  voorzien  van  voor-  tusschen-  en 
naspelen  voor  Org,  met  of  zonder  pedaal, 
H  of  P  2.50. 

-  De  Melodieen  van  den  Vervolgbundel  op  de 

Gezangen,  vierstemmig  gezet  en  voorzien 
van  voor-  tusschen-  en  naspelen  voor  Org, 
met  of  zonder  pedaal,  U  of  P   1.75. 

De  3  deelen  (Psalmen,  Gezangen  en  Ver- 
volgbundel), te  gelijk  aangevraagd,  te 
zamen  6.60  Thieme. 

-  Ten  Hemelweg  — 40  Rahr. 
Brandts-Buys    Ludwig    Felix    (1847),  op.    1 

An  die  Natur  — 50   Weygand. 
-2   Kindes    Freud   und   Leid.     Zwei   Klavier- 
stückchen — 25  Thieme. 

-  3    In   het    zonnige    lioveken    — 40  n    Lichte- 

nauer. 
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-4  Aan  Neeiiandseh  volk:  „Stapal  mijn  dier- 
baar  Vaderland"   — 40  Weygand. 

-  7    „Petrus-Klage."    Fragment    aus    Fiedge's 

„Die  Apostel  am  Pfingsttage",  f.  B«j--Solo 
m.  0  od.  Org  — 75  Mosmans. 

-  8  De  Nederlansche  Viag.   Thieme. 

-10  Twee  liederen:  1.  Heibloempje.  2.  Zin- 
gen  —80  Eck. 

-  12    De    vier     jaargetijden.     Frijs     liederen, 

TTBB,  Part  1.40,  St  1—  Eck. 

- 13  Mijne  Moedertaal,  h.   t.  ä  — 40  Aisbach. 

- 15  Kinderleren.  24  Liederen  1.25  Thieme. 

- 19  Nr.  1.  Wiegenlied.  2.  Spielmannslied. 
3.  Naclitlied,  ä  — 40  n  Aisbach. 

-21  Sieb'en  Lieder  1.80  Thieme:  „Sag,  ich 
ließ  sie  grüßen",  Serenade.  Unruhe.  „Wenn 
dermaleinst  des  Paradieses  Pforten".  „Ich 
will  meine  Seele  tauchen".  „Xeig',  schöne 
Knospe  dich  zu  mir!"    Bekenntnis. 

-22  N.  3.  Wiegenlied:  „Di-don-dijne".  4. 
Er  blinken  Zoete  liederen,  ä  — 40  n  Ais- 
bach. 

-23  Das  Singenthai  (d.-engl.),  SATB,  Bar 
solo  u.  0,  KA  3— n,   St  1.80  n  Alshach. 

-  26  Hulde  aan  het  Onderwijs,  Cantate  vooi 

Soli,    Mannen-    en    Kinderst    met    0,    KA 

1.80  n,  St  ä  — 20n  Aisbach. 
-27  N.  4.  Meilied  — 40  n  Aisbach. 
-28  ]!f.    1.   Serenade  — 60  n,   K   2.   T\Yee   een 

paar  — 75  n,  N.  3.  Wij  wisten  niet  — 60  n 

Alshach. 
-31   Transvaal  en  ÜSTederland  — 25  n  Aisbach. 
-35  "n  Stern  in  Rama,  SATB  1 —  Alshach. 

-  36   Danklied   bij    het   herstel   onzer   geliefde 

Koningrin  (Eli.se),  m.  P(Or^)  — 50n  Rahr. 

-  Frans   de   Cort   — 40   Woanders. 
-Het   Kloost^r   — 40   Eck. 

-  Een  kruis  met  rozen  — 40  Roela  n  ts. 

-  Nederl.    Baker-en     Kinderrijmen     door    Dr. 

J.  van  Vloten   1.40  Sijthoff. 
-Ond  en  Nieuv  — 40  n  Roelants. 
-Pro   jure    libertate,     TTBB,     Part    1.20,    St 

1.60  Blom. 

-  Welkomstgroet.     Feestmarsch     — 40  n     Als- 

hach. 

-  en   M.  A.  Zingzang,   12  Nederl.  Liederen,   v. 

1  zangst  m.  P:  Hon  zee!  (Inleiding.)  Mijne 
moedertaal,  (M.  A. )  Trinet  de  Market«n- 
ster,  (L.  F.)  Het  liedeken  van  de  ton,  (L. 
F.)  IMieken's  Moeder,  (L.  F.)  De  troome- 
laar  en  een's  Graven  dochter.  (L.  F.)  Het 
vivoltje,  (M.  A.)  Bij  de  Dron,  (M.  A.) 
Zoovul  liedjes  als  er  Klinken.  (M.  A.) 
Mijn  zoet,  lief  Kind;  (M.  A.)  Mijn!  (M. 
A. )  Kinderavondgebedje,  (M.  A. )  Moeder 
en  Kind,    (M.  A.)   — 60  Nijgh. 

Brandts-Buys  Marius  Adrianus  (1840), 
op.  1  Transcr.  aus  4.  Sinfonie  von  Men- 
delssohn, Org  — 50  Correspondance 
Music. 

-2  Jägerlied  m.  Fag(Vc)   — 70  Weygand. 

-4  Vater  unser,  m.  P{Org)  — 25,  SATB  u. 
Soiost   ohne  Begl.   — 25   Thieme. 

-  5   Drei   Skiz/en,  P  — 70   Weygand. 

-  6    Transcriptionen,    Org.      Weygand. 

-8  Drei  Lieder:  Die  Mühle,  Bitte,  Früh- 
lingslied — 40   Thieme. 

-9  Drei  Lieder  für  eine  Singst  m.  P:  Nr.  1. 
Lieb  Eöslein  — 25.  Nr.  2.  Ständchen.  3. 
Jedes  Blümlein  — 20  Thieme. 


•11   „Du  liebst  mich  nicht",  f.   1  Singst  mit 
P  — 20  Thieme.  J 

■  12  Een  vivat.  Klavierstukje  — 30  Thieme.      1 

•  13    Zes   Liederen   voor    3  Vrouwenst.    N.    1. 

Meilied  — 40   Thieme. 

■  14  Sechs  kleine  Lieder  — 70  Weygand. 

17   Werkmanslied,    TTBB,   Part,    St   ä  — 40 
Alshach. 

20  Het  Deestengevecht   te   Brühl.   Declama- 
torium  m.  PV   1.50  Aisbach. 

21  Liedjes  v.  Negrl.  volk  — 30  Nijgh  .  J 

■  27   Klavierstukken,   4'f^s   1.50   Thieme.  M 

-  Avondgebed.      Avonddans.      Goeden    Nacht. 

Groet  aan  het  Woud.    Heidelied.  Nederland 
en  de  Zee.  Spreuk,  Part  ä  — 40,  St  ä  — 40. 

■  Avondgroet  — 10  Abraham son  &  van  Straa- 

/cn-Amciterdam. 
■Bitte:     „Weil    auf   mir    du   dunkles    Auge" 
— 60   Aisbach. 

■  Gezelschapsliederen.        ( Ond      en      Nieuw. ) 

Sijthoff-Lieidea. 

■  In    den    hemel     — 10     Abrahamson     d    van 

«S'iraaiere-Amsterdam. 

■  Ivarakterstukken  v.  H  en  Org  met  of  zonder 

Pedaal  3.25  Thietne -.  Brönnemuller: 
Toccatina.  S.  de  Lange:  Preludium. 
Bach:  Wie  maar  den  goeden  God  laat 
zorgen.  van  W  e  1  b  e  r  g  e  n :  Andante. 
W  o  r  p :  Kwartet  uit  het  Koorwerk  „Van 
duister  tot  licht" .  van  Eyken:  An- 
dante. Buxtehude:  Wie  schön  leuch- 
tet der  Morgenstern.  L  i  t  z  a  u :  Drie  Pre- 
ludien.  S.  de  Lange,  Ciacona.  Nico- 
lai: Marialied  uit  het  Oratorium:  Boni- 
facius.  Schneider:  Larghetto.  d  a 
V  r  i  e  s :  Preludium.  L  i  s  z  t :  Vertroo~ 
sting.  Hendriks:  Fughette.  Jan  W. 
F.  Brandts  B  u  y  s :  Toceate  en  Fuge. 
W  a  g  e  n  a  a  r :  Intermezzo.  M  a  r  iu  s  A. 
Brandts  Buys:  Wilhelmus  van  Nas- 
souwen  en  In  Memoriam.  Richard  Hol: 
Pastorale. 
Twaalf  Kinderliederen  — 65   Wolters. 

-  Negen      kinderliederen      met     gemakkelijke 

Pianobegeleiding    1 —   Alshach:    1.    Avond 
bede.     2.  De  boer.     3.  Veel  duizend  sterren    ; 
schitt'ren.     4.   Het   daglicht   gaat  A'erdwij-    i 
nen.      5.    Schoon   als   't   lied   der    voog'len-    ' 
koren.      6.   Onze   Vader.      7.   Lentelied.      8. 
Van  den  molen.     9.  God. 

•  Zwei   Klagen  — 50   Weygand. 

■  Liedjes  van   en    A'oor   NeSrlands   Volk     1.25 

Sijthoff -'Leiden. 
Liedjes   voor   Neerlands   jeugd,   met   gemak- 
kelijke pianobegeleiding.  Compleet   1.80,  h\ 
2e, '3e,    twaalftal     (elk.    12-tal    in    afzond. 
omslag)    ä  — 60  Thieme: 

Het  le  twaalftal:  J.  P.  Hei  je:  Pluk 
bloemen.  Kein  Zusje.  Opgepast.  Bloemk- 
weeken.  H.  van  A  1  p  h  e  n :  Het  kinder- 
lijk  geluk.  J.  P.  Hei  je:  Het  Viooltje 
Vooglenlied.  Kersentijd.  BrandtsBuys 
Laten  wij  naar  buiten  gaan.  Naar  buitön, 
J.  J.  A.  G  o  e  V  e  r  n  e  u  r :  De  Kleine  Sol 
daten.     Brandts   Buys:    Vrijheid 

2e  twaalftal:  J.  P.  Hei  je:  Morgen- 
lied. In  Mei.  J.  J.  A.  G  o  e  v  e  r  n  e  u  r : 
De  Winter  op  de  vloeht.  P.  C.  J.  Meys: 
Marschlied.  S.  J.  v.  d.  B  e  r  e  h :  Maart. 
J .  P.  H  e  1  j  e :  Sterretjes.  Brandts 
Buys:    De   Zorg    van    God,    Naar    School. 


\ 
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J.  A.  V.  Droogenburoek:   Liedje  van 

den   Boer.    Brandts    Buys:    Zomerlied. 

's  Konings  Verjaardag.  Moeders  Liedje  bij 

de  wieg. 

3e  twaalftal :   J.  J.  A.  G  o  e  v  e  r  n  e  u  r : 

Marieke.     De   eerste   ooievaar.   Mijn   aller- 

liefste   plekje.     Anth.   L.   de  Rop:    Het 

klokje.      J.    J.    A.     Goeverneur:      De 

kleine    MatrcK)s.      Dansen.      Lente's    begin. 

Marianne   en  hare  pop.     P.  L  o  u  w  e  r  s  e  -. 

Zomermorgen.    L.   v.    d.    B  r  o  e  k :    Vader's 

Hond.  Maneschijn.     J.  Brand:  Wij  leven 

vrij,  wij   leven  blij. 
-Liedjes  voor  Neerland's  Volk:   1.  Op  Wacht. 

2.   Aan   't   Vaderland.    3.    Oranje   leev'!    4. 

Op    't   vrije   Nederland.     5.    Strijdlied.     6. 

Negrland   waakt!    7.    Beg    om    vrede,    — 15 

Bolle. 
-Myne   Moedertaal,    TTBB,    Part   en    St    1— 

Kessels. 

■  24  Nederl.  Volkswijzen,  P  — 60  Kessels. 

-  Oprecht,  TTBB,  Part  —60,  St  — 40  Thieme. 

-  Slaep  mün  minneken  slaep  — 50  Lichtenauer. 

-  Theoretiscli-practische   Orgelschool.   Vrij   be- 

werkt naar  het  hoogduitsch  van  Sattler 
ä  — 50  Thieme. 

-  Vensterliedeken      — 50      Mnziekhandel      de 

Allgem. 

-  Zang-A-B-C-Boekje.  50  oefeningen  en  12  lied- 

jes   voor    het    eerste     zangonderwi j  s     — 20 
Noordhoff. 
Branen    J.   T.   Two   Congregations   — 50    Mc 
Kinley. 

-  How  can  you  leave  nie  now   — 40  BrainarJ. 

-  Sweethearts   and   Roses   — 50   Albright,    Mc 

Kinley,  SA  —05,  VP  —25,  VCometP  —35, 
FkillO  —80,  U  pts.  —60,  JO  pts.  —40 
Albright. 

■  We  Were  Parted  Years  Ago  — 50  Albright. 
-What's      All     This     Noise     About?     —50 

Albright. 

■  You  Got  To  Be  An  Actor  If  You  Want  To 

Sland  In.  —50  Albright. 
Branen  J.  T.  &  Bramhall,  Hearts  and  Eyes 

— 50   Albright. 
Branet    E.     L'Entralnantö,     maz.     0     — 90 

Navdin. 

-  Le  gai  Lorrain  quadr.  0  1 —  Naudin. 

Brange  Ferd.  op.  48  Nocturne  (Rob.  Mül- 
ler), Pos  m.  P  1.50,  Pos.  m.  0  2.50  n 
A.  E.  Fischer. 

Brangham    J.    T.    Old    England's    still    the 

same  3/—  Hopivood. 
Brani    P.     Amor     segreto,    Mand(V)    — 25  n 

Forlivesi. 

-  Bruna-Marcia,    Mand(y)     — 25  n    Forlivesi. 

-  Demonio     biondo,    Mond  (  F )      — 25  n     For- 

livesi. 

-  Sempre   mia,    Mand  { V )    — 25  n   Forlivesi. 
Braniff    O.    Danzas,     Coleccion    1 — 3    ä  — 50 

Wagner  y  Levien. 

Brannan  C.  The  Morning  Service  for  Good 
Friday,  4  voiees   1/6   Novelle. 

Brannigan's  band  — /2  Hopioood. 

Branscheid  F.  Eckenliagen,  Ein  Jahres- 
zyklus, 2st.  Lieder  aus  Natur  und  Leben 
— 25  Heuser. 

Branscombe,  The  Ash  Grove  — /2  Bayley. 

-Down  the  Burn  4/ —  Willcocks. 

-  Here's    a  Health   unto   bis    Majesty,   ATTB 

— /2  Bayley. 


n  Hop- 


-  King  Kodak.  Topical  Burlesque  6/ 

lüood. 

-  The  Kiss,  male  voiee  — /3  Bayley. 

-  The  Lowland  Sea  4/ —  MHllcocks. 

-  The  Mill  Wheel  — /3  Bayley. 

Branson  Aivaro,  Chants    (Evening  Service) 
— /IV2  Weekes. 

-  Evening  hymn  — /l   Weekes. 

Branson  F.  Beautiful  blue  Danube 
(Strauß)    — 50   Ditson. 

-  Blind  girl's  dream  — 40  Ditson. 
Brantford   B.  Williams:    Can't  you  take  my 

word  ?   4/ — . 

-  Don't  apologise  4/ — . 

-  Fancy  I'm  off  the  "earth  4/ — . 

-  Must  you  ?  4/ — . 

-  Poor  proud  and  partieular  4/ — . 

-  So  am  I  4/ — . 
-Will   he?    4/-—. 

-  Work  4/—. 

Branth    O.    Drei   Lieder:    Lenzespracht.    Ge- 
ständnis.   Frühlingslied    1.50    Haslinger. 
Branzini  A.  Ho  Sognato  3 —  Pisano. 

-  Lvmgi  da  te  3 —  Piscmo. 

-  Kimembranze  3 —  Pisano. 

Branzoli  Giuseppe,  op.  18  Una  lagrima 
sulla  tomba  di  G.  M  e  y  e  r  b  e  e  r.  Elegia, 
VP  3.50  Ricordi. 

-52   Margherita,   P    1.50,    MandP(Chit)    2— 
Ricordi. 
Venturini : 

-  Befana,   polka  — 50  n. 

-  Colombo    alla    scoperta    dell'AmSsrica,    fan- 

tasia,  MandP  5 — ,  MandChit  5.50,  2Mand 
MaP   7—,   2MandMaChit   6.50. 

-  Duilio,   valzer   4 — . 

-  Estasi  di  una  mosea,  romanza,  Mand  — 25. 
-Giorno    desiato,     V(Mand)P    4^,    2MamdP 

5 — ,  2MandChit  3 — ,  2Ma/ndArpa  5 — , 
2MandMaP  6 — ,  2MandMaGhit  4 — ,  2Mand 
{V)MaArpa   6—,   0   5—. 

-  Inno  allTtalia,  coro  3 — . 

-  Imitazione     di   un   canto 

MandP  3.50. 

-  Üna  lagrima  sulla  tomba 

VF  5—  Benoit,  MP  4 


arabo,     Capriccio, 

di  D  o  n  i  z  e  1 1  i, 
MChit  3—,  2MP 


5_^  2MChit  4—,  2MMaP  6—,  2MMaChit 
5—. 

-  La  Laguna  veneta  2 —  Ricordi. 

-  Lieti    momenti.    Raccolta    di    8  pezzi    origi- 

nali,  Mand(V)P  ä  3—:  N.  1.  Ali  d'oro. 
Notturno.  2.  Pensiero  romantico.  3.  Gon- 
doliera.  4.  L'estasi  d'una  mosca.  Romanza. 
5.  Fiore  d'ortica.  Melodia.  6.  Lucciola  mi- 
.steriosa.  Cantabile.  7.  II  rematore  lilipuzi- 
ano.  Barcarola.  8.  Canto  a  Giove.  Sere- 
nata. 
-Marcia  Torneo,  MChit  2—,  2MP  3.50, 
2MChit  2.50,  2MMaP  4—,  2MMaChit  3— . 

-  Le  Mariage.    Polka  2.50  Benoit. 

-  Metodo      teorico  -  pratico      per      Maiidolino 

y —  n,  2  parte  a  5 —  n  Ricordi,  18 — ,  ä  10 — 
Venturini;  G — ,  ä  3.60  Univ.Edit.  6/ — , 
2_n  Church,  — 80  n  Ditson,  1.25  White, 
(it.-fr.)    4 — n   Schmidt. 

-  Metodo  teorico-pratico  per   Mandolino  Lom- 

bardo  6—,    I.Parte  4—,    IT.   3—    Ricordi, 
12—,        I.    Parte      8—,        IL  Parte      G— 
Venturini. 
-Minuetto,   2VVaVc,   Part    1- n,   parti   stac- 
cate  — 50  n  Ricordi. 


Branzoir  G.  Orfeo  di  O.  C.   Olueh 
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■  Orfeo     di   G.    C.    G  1  u  c  h,     Trascr.     F    3—, 

Mand(V)F  3.50. 

•  Pensiero   affettuoso,   Capriccio,   2Mand(V)P 

ö—,  VYcP,  VFIP  ä  5—,  2Mand{V)Chit, 
MandFLChit  ä  3.50,  2MandMaP  5.50,  2Mand 
MaChit  4 — . 

■  Per  le  nozze  d'argentx)  dei.  Sovrani  d'Italia 

marcia  2.50,  2IP  3 — ,  MChit  2—,  2MP 
3.50,  2MGhii  2.50,  2MMaP  4—,  2MMaCUt 
3—. 

•  Ricerche   sullo   studio    del   Liuto   2.50  n. 
Eimembranze    soavi,    Ricordi:    1.  Solitudini 

amene.  2.  Bei  colli.  3.  Paterno  lido.  Bar- 
carola. 4.  Opaclie  valli.  5.  Ombre  segrete. 
6.  Tornan  le  frondi.  7.  Adorabil  candore. 
8.  Fioretti  tremuli.  9.  Sdegnosi  accenti. 
10.  Stagion  de'  tiori.  11.  Corde  d'oro.  12. 
Danzar  volete?  Valzer,  MandP,  N.  1,  4, 
5,  7—10  ä  1.25.  N.  2,  3,  6,  11  ä  1— n, 
N.  12  1.50  n,  MandG  1—11  ä  — 75  n,  12. 
1.2511,  2MandP,  1,  4,  5.  7—10  ä  1.50  n, 
N.  2,  3,  6,  11  ä  1.25  n,  N.  12  1.75  n, 
2Manda,  N,  1—11  ä  1— n,  N.  12  1.50  n. 
N.  1,  4,  5,  7  —10,  MandMaP  a  1.50  n, 
MandilaChit  ä  1— n,  2MandMaF  ä  1.75  n, 
2MmuiMaChit  ä  1.25  n,  N.  2,  3,  G,  11  Mand 
Map  ä  1.2011,  MandMaChit  äl — n.  2Mand 
Map  ä  1.50  n,  2MandMaChit  ä  1.25  n.  X. 
12  Ma^idMuP  1.75  n,  MandMaChit  1..50. 
2Ma,2dMaP    1.50  n,    2MandMaChit    1.75  n. 

■  Un  saluto   a  Bologna,   M    1.50,  MP  3 — ,  M 

Chit  2.50,  2J/P  3.50,  2MChit  3—,  2MMäP 
4 — ,   2M MaChit   3.50. 

■  Scuola  della  Velocitä  per  il  MandoHno  8 — , 

2  parti    ä  5 —   Yenturini,    b —   Bcvilacqua. 

■  Serate  Piorentine.    P.accolta  di  sei  Ballabili 

e  sei  Melodie.  Ballabili:  1.  Celestina. 
Polka.  2.  Olga.  Mazurka.  3.  Mondovi.  Val- 
zer.  4.  Ena.  Polka.  5.  Irma.  Mazurka.  6. 
Castigliano.  Valzer.  Melodie:  1.  Se  mi 
guardasse!  2.  Mauimola  bianca.  3.  Fiore 
daeacia.  4.  Giranio  notturno.  5.  Fiori  di 
spion  bianco.  6.  Barearola.  Ballabili: 
Mand  4 — ,  ä  1 — ,  MandChit  10 — ,  N.  1,  5 
ä  2—,  IST.  2,  3,  4,  6  k  2.50.  Melodie:  Mand 


10—,    X.   1,  3,  4 


1.50  n, 
2Mand 


4 — ,    ä  1 — .    MandChit 
2.50,  K  2,  5,  6   ä  2 — . 

-  Serenata,    MandP    1.75  n,    MandChit 

2MandP    2— n,    2MandChit    1.75  n, 
J/aP  2.25  n,   2MandMaChit   2— n. 

-  Spiritismo,      MandP     6 — ,      MandChit     h — , 

2MandP    7 — ,   2MandChit   6 — .   2.Ua/!<iJ[/aP 
8 — ,   2MandMaChit   G.50. 

-  Sulla  tomba  di  Vittorio  Emanuele  II.  Fune- 

reo  fiore.   ]\Ielodia,   P  2 — . 
-Ti  so^-verrai  di  me!    Duetto,  MP  4 — ,  2MP 

5—,  2MChit  3.50,  2MMaP  6—.  2MMaC'hit 

4.50. 
Brasch   V.  von,  op.  1   Drei  Lieder.   1.  „Hör' 

ich   das  Liedehen  klingen".   2.  ,,Leise  zieht 

durch  mein  Gemüt".      3.  , .Könnt'   ich   dich 

in  Liedern  preisen"    1 —  Heinrichshofen. 
-3  Der    Schalk:    „Läuten    kaum    die    ^Maien- 

glocken"    — 50    Heinrichshofen. 
Braschinski    D.   op.  2   Mein   Engel  in  Ewig 

keit   1 —  Haslingei: 

-  3  Schlaf   süß  — 80   Raslinger. 

Brase    Fritz,    op.  10    Militär-Fest-Ouverture, 
grmO  3— n,  M  mO,  blM  ä  2— n  Oertel. 

-  1 1  Aus   meiner    Heiina th.     Suite    ( C-moll ) , 

0,  Part  12— n,  St  15— n  Wernthal. 


-  Bienenhaus-Marsch,    gr  m  O    1.50  n,     kl  m  O, 

UM   ä  1.20  n  Oertel. 
-Hoch  die  7.  Jäger!     Marsch  — 75   Oertel. 

-  Mutterwacht    1 —   Oertel. 

-Tarantella,  0  4 — n,  stO,  mO,  Harm  ä4 — n 

Parrhysius. 
Brasiel    P.  Maroca,  schottisch   1 —  Napoleao. 
Brasil    India   de,    Flores    d'Alma,   maz.     2 — 

^"ajioleao. 

-  Opala,   valsa    1.50    Napoleao. 

-  Vaporosa,  valsa   1.50   Xapoleao. 

Brass    Band    Journal,   Nr.  1    and  2    ä  1 — n 

Fischer. 
Brass    Quartets,     Collection     of  25    Gospel 

Hymns,  arr.  L.  P.  L  a  u  r  e  n  d  e  a  u  — 60  n 

Fischer. 
Brasserie  des  amours   (La)    1 — n   Joubert. 
Brasseur      E.      Bengaline.        Polka  -  Marche. 

Gaudet. 

-  Chantilly,     polka-marche,      0     av.     P   cond. 

Turlet. 

-  Les  Chimeres,  valse,  0  av.  P  cond.   Turlet. 

-  Graiii  de  beautß,  valse,  0  av.  P  cond.  Turlet. 

-  Lausanne.    Polka.  Guadet. 

-  Ninetta.     Schottisch.      Gaudet. 

-  PvX>f5e  blanche.    Mazurka.  Gandet. 

-  Rose  de  ]Mai,  polka,  0   1 —  n,  P  cond.  — 25 

Gaudet. 

-  Uu  sourir.  ]Mazui-ka.     Gaudet. 

-  Verger  fleuri.    Polka-marche,  0  a\'ec  P  cond. 

Turlel. 

-  et  Jotti,     „Tresor    des    m&res    de    famille". 

Methode  elementaire  de  Piano  5 — ,  Appen 

dice  au  „Tresor".  2-e  Partie  4 —  Jurgenson. 
Les  brasseurs,  av.  parle  1 — n,  Ch.  s.  — 35  n 

Eveillard. 
Brassin   Gerhard     (1847),    4  Duos,    V    1.50 

fichott. 

-  Klage,   VP     1 —  Tonger. 

-  Phantasiestück,   VP  1.50  Tonger. 
Brassin   H.  Adagio,  P  — 25  J.  Ji.  Schroeder. 

-  Morning  Serenade,  P  — 40  J.  H.  Schroeder. 
Brassin    Leopold    (1843—1890),    op.  2  Blu- 

ette,  P   1.75  Eisoldt. 

-  Galop   des   ours   de   Berne   1.20   Krompholz. 

-  Souvenir  de  Brühl,  4  petits  morceaux  caract. 

P  2.25   Schott. 

-  Souvenir   de  la   suisse,    8  morceaux   caracte- 

ristiques,  P  en   2   cahiers:    cahier   I:    2.25, 
II:    2.75   Schott. 
Brassin    Louis    (1840 — 1884),    op.  5    Grand 
Galop   fantastique   2 —  Schalt. 

-  6  Valse-Caprice,   P    1.75   Schott. 

-  7  Le  Chant  du  soir,  morcean,  P  1.50  Schott. 
-11   2"ie   Valse-Caprice     de   concert,     P     1.75 

Schot  t. 

-  12  Grandes   Etudes   de   concert   poiu-   P,      4 

Suites  ä4.25,  Separgment:  4.  en  Lab   (As). 
6.  cn  Si-min.   (H-moll).  7.  en  Fa-dieze  (Fis) 
9.    en   La-b.    (As)    ä  1.25.    N.  11.  en   INIi-b , 
min.      (Es-moll))     1.50.    X.   12.  en  Ut-min. 
(C-moll)    2—  Schott. 

-  13  Reverie  pastorale,  P   1.50  Schott. 

-  15  Les     Adieux,    morceau    caract.     P     1.50 

Schott. 

-Nocturne,  P  1.50  Schott,  — 75  Hassen,  Oehr-i 
man,  — 50   Ditson,   Presser,   Schmidt,  Ses- 
sel, — 35   Gntheil. 

-  18  2me    Grande    Polonaise      pour      P      1.50 

Schott. 


Brassin  L.  op.  22 
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-22  Konzert  (F-mur),  P  1.50,  P  in.  0,  P-St 
1.50  n,  0-St  ä  —30  n  Breitkopf. 

-  24  Scherzo,  des-dur,   P  1 —  Breitkopf. 

-  27  Faust   de   Gounod.    Choeur    des    Soldats. 

Transcription  de  Concert^  P  2 —  Schott. 

-  Albuniblatt,   P  — 75  Forberg,  — 20  Jurgen- 

son. 

-  Au    Clair    de  la    Lune.Nocturne,    P     ( Edit. 

revue  p.  O.  N  e  i  t  z  e  1 )    2—  Schott. 

-  Barcarolle,  P   1.50  Kahnt. 

-  2me   Barcarolle    (As-dur),  P   1.50  Fürstner, 

1.75    Schott   Freres,    2 —  Ricordi. 

-  3me  Barcarolle.  P   1 —  Rahter. 

-  3ine  Concerto    ( Pastoral  Concert  in  G-dur ) , 

P  4.80  n,  avec  acc.  second  P  ou  0  6 —  n 
Schott  Freres. 

-  Etüde    de   Concert,    P    1.30    Heinrichshof en, 

2 —  Rahter,  Durdilly. 
-Sechs  Etüden,  P    (Otto  Neitzel)    3— n 
Schott. 

-  Gavotte,   P  — 75   Forberg,  — 30  Jurgenson. 

-  Gigue,   P  — 75   Forberg,  — 30  Jurgenson. 

■  Herbst-Eindrücke  ( Impressions  d' Autom- 
ne),  3  Etudes,  P:  Nr.  1.  E-moll  1.50.  Nr. 
2.  Des-dur  1—.  Nr.  3.  A-moll  1.30  Fürst- 
ner, Nr.  I  2—,  Nr.  II  1.35,  Nr.  III  1.75 
Schott  Freres. 

-  23.  Mazurka    von    Fr.    Chopin,    für    den 

Konzervortrag  1.50  Rahter. 

-  Menuet    1 —    Forberg,    — 40    Jurgenson. 

-  3  morceaivx  d'aprfes  Scarlatti :    Scherzo,  An- 

dante, Capriccio,  P  2 —  Schott. 

-  Polka  de  la   Princesse   1.75   Rahter. 

-  Kemin.  d'Interlaken.  niorceaux  de  fantaisie, 

P:  1.  L'impulsion,  2.  Le  Crepuscule  ä  — 60 
Andre. 

-  „Der  Bing  der  Nibelungen" ,  frei  übertragen, 

P:  Nr.  1.  Walhall  1.75,  Nr.  2.  Siegmunds 
Liebesgesang  1.50,  Nr.  3.  Feuerzauber  2 — , 
Nr.  4.  Der  Pitt  der  Walküren  2.75,  Nr.  5. 
Waldweben  2 —  Schott,  Nr.  3  — 90  Church. 
— 70  Presser,  — 75   Schirmer. 

-  Toccata  (D-moll),  Orgf  (Jo  h.   Seb.   Bach), 

P,  zum  Konzertvortrag  bearb.  1.50  Rahter. 
-Viens!  Doux  sommeil!  Chanson  1 — ■  Sehott. 
Brassine   Eugene,     Etüde  en  style  fugue  et 

petit  prölude,  P   1.35   Georges  Oertel. 

-  Nocturne,  P  1.75   Georges  Oertel. 

-  Serenade,  P  1.35  Georges  Oertel. 

-  Sonatine,   P    1.35    Georges   Oertel. 

-  Invocation,   2/ —  n  Ascherberg. 
Bpa30;ii>  .1.   Jurgenson:  ü  txaji'B  k^  Baivi-B 

—15. 

-  Cjiesbi  jiK);];cKia  — 20. 

Bratfisch  Albert,  op.  4  Fantaisie  melancho- 
lique  en  forme  de  Nocturne,  P  1.30  Rühle. 

-  Chinesisches   Liebeslied   — 50   E.   Stoll. 

-  Grande   mousseux,   polka   eleg.   — 40   Feuch- 

tinger. 

-  Jubelmarseh  — 50  Feuchtinger. 

-  Romanze,  P  — 60  Feuchtinger. 

-  Trauer-Marsch.     Dem   Andenken   Carl    Tau- 

sigs  1.50  B eitwichshofen. 
Bratfisch    Carl.     Bratfisch:    Andante    canta- 

bile,  yOrg{P)V  m.  Streichquart,  ä  1.25. 
-Danket  dem  Herrn!   Aus  Psalm  118,  SATB 

(mit   ßar-Solo   u.    Soloquartett)    mit   Org, 

Part   1—,  Chorst  —80. 

-  Zwei  Defilier-Märsche.   1.  Branka-Marsch.  2. 

Steinmetz-Marsch   1 —  Bote. 
-Vier   geistliche  Lieder,   SATB:    1.  Herr,   du 


sandtest  Licht  und  Helle.  2.  Herr,  dein 
Odem  lebt  in  mir.  3.  Sei  uns  willkommen. 
4.  Bitte,  Part  —60  n.  St  ä  —15  n. 

-  Hirten-Fantasie.     Humoreske,   4'>ns    1.50. 

-  Jägermarsch,  mO   1 — ,  — 20. 

-  Jagd-Fantasie,   ^ms,   Str-Quart.   mit   P   2 — . 

-  Sieben  klassische  Vortragsstücke  f.  Streich- 

Quartett  2 — .  Nr.  1.  Mendelssohn, 
Lied  ohne  Worte  Nr.  48.  2.  M  e  n  d  e  1  s- 
s  0  h  n,  Lied  ohne  Worte  Nr.  40.  3.  Men- 
delssohn, Duetto.  Lied  ohne  Worte.  4. 
Mendelssohn,  Adagio.  Lied  ohne 
Worte.  5.  Chopin,  Valse  brill.  op.  34 
Nr.  2.  6.  Chopin,  Valse  op.  64  Nr.  3. 
7.  Chopin,  Valse  op.  34    Nr.  3. 

-  Den   König,    den    Gesalbten,    schütze    Herr ! 

TTBB    mit  P  od.   0    od.   Org:     KA    —80, 

Chorst  ä  —10,  stO-Fart  2.50,   stO-St   4—. 

-Svchs  leichte  geistliche  Lieder,  SATB:   Heft 

1.  Nr.    1.   Dank  dir,  Vater   in   den  Höhen. 

2.  Du  meine  Seele,  schwinge  dich.  3.  Hei- 
liger Jubelruf  erschalle,  Part  — 60  n,  Singst 
ä   — -15  n. 

IL  Nr.  4.  Dir  hab  ich  mich  ergeben,  m. 
Gott.  5.  Sieh,  es  schläft  und  schlumnnert. 
6.  Gott  in  deinem  Heiligtume,  Part  — 60  n. 
Singst  ä  — 15  n. 

-  Maiglöckchen-Fantasie,    ^ms    1.50. 

-10    Moreeaux     (Pr^ludes    et    Postludes),    H 
1.90  n   Mustel. 

-  ..0  Freundschaft"  —30. 
-Orgel-Kompositionen:   Heft  1.   10  Tonstücke 

u.  18  Prälud.  i.  Fugenform  üb.  Them.  v. 
L.  V.  Beethoven  2 —  n.  IL  12  Präludien 
für  Orgel  (oder  Pedalharmonium)  1.50  n. 
-Psalm  121,  SATB:  Ich  hebe  meine  Augen 
auf  zu  d.  Berg.  Siehe,  der  Herr  dein  Hüter 
schläft  und  schlummert  nicht.  Part,  St  ä 
—60. 

-  Steimiietz-Marpch.    Königl.     Preuß.    Armöe- 

Mar.sch  Nr.   197,  Part  für  IM  4—  Bote. 
Bratfischel,  Original-Jodler,  P  — 90  Krämer. 
Brath    F.  Quatuor  en  la,  2VVa  Basse  4 — n 

Cosiallat. 
Bratsch  Johann  Georg    (1817 — 1887),  op.  6 

Veni    sancte    Spiritus,    SATB    m.    0    3.10 

Böhm. 
-7   Salve  Regina,   SATB   m.   Org   1.30,  m.   0 

2.35  Böhm. 
-8    Regina    coeli,    SATB    m.    0    3 —    Böhm. 

-  9    Sechs    Jugendlieder,    kompl.     ( Nr.    1 — 6 ) 

I.SO  Andre:  Nr.  1.  Die  Sterne,  2.  Ostern, 
ä  — 60.  Nr.  3.  Am  Morgen,  4.  Die  Groß- 
mama — 60.  Nr.  5.  Der  Mond,  6.  Auf,  auf, 
geschwind  — SO. 
-10  Drei  Lieder:  Nr.  1.  Oh  sieh  mich  nicht 
so  lächelnd  an  — 75.  Nr.  2.  Herbstgefühl 
1.25.  Nr.  3.  Antwort  — 50  Schott. 

-  11  Drei  Lieder:  Nr.  1.  Des  Mädchens  Schmerz 

— 75.  Nr.  2.  Gott  segne  dich  (mit  Horn- 
begl.  ad  lib. )  1.25.  Nr.  3.  Ave  Maria  — 75 
Schott. 

-  12  Drei  Lieder:  Nr.  1.  Heimweh  — 75.  Nr.  2. 

Aus  der  Ferne   1 — .  Nr.   3.  Vorwärts  — 75 
Schott. 
-13    Klage   von    A.    Rcitzenstein,    Lied 
mit  PFl   I.ÖO   Schott. 

-  14  Drei  Lieder:  Nr.  1.  Abschied  1.25.  Nr.  2. 

Frühlingsgruß,   Nr.    3.    Ihr   verblüht,    süße 
Rosen,    ä    1 —   Schott. 
-17   Vier   Lieder:    Nr.    1.    Der   blinde   Knabe 


Bratsch  J.  G.  op.  17 
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Brauer  M.  op.   7 


— 50.  Nr.  2.  Das  Grab,  3.  Das  Bltimlein, 
4.  Morgengruß,  ä  — 75  Schott. 

-  18  Barcarole,  2   Singst   1.75   Schott. 

-19    Drei    Lieder:     isr.    1.    Sehnsucht    — 50. 

Nr.  2.  Der  arme  ThomaSj  3.  Du  weißt  eo 

nicht,  k  —75  Schott. 
-Longing    (Engl.   Grerm. )    —40   Brainard. 
Bratt,  Hey  up !  !    it's  coniing  4/ —  Williams. 
Bratton  John  W.  Belle  of  the  Season  March 

Mo/nd  G.  — 50  Mc.  Kinley. 
•  Cosy  Corner  Girl  — 50  Mc.  Kinley. 
-Idle   Thoughts.    Gavotte    and   Vollstedt 

R.  op.    10,   Sweet   Kisses    (Morceau),   Füll 

0     1.25  n,     l^pts.     1 —  n,     lOpts.     —75  n, 

P  acc.  — 25  n   Standard. 

-  3  love    you   in      the     same     old   way    4/ — 

Williams. 

-  In  a  Cosy  Corner,  P  — 60,   Mc,  Kinley. 

-  Japanese  Lantern  Dance  4/—  Sheord. 

-  Rosalinde,   reizende   Plätterin :    „Mir   direkt 

vis-ä-vis"    1.50   Apollo. 

-  Schneckenlied    1.50,    grO    2—  n,    klO    1.80  n 

Weinherger. 

-  Solen  i  Paradisliden  — 50  Gehnnan. 

-  Sunshine   of  Paradise   Alley  4/ —   Williams. 

-  Sweetheart,  Good-Bye  — 40  National  Music. 

-  Wenn  da.s  meine  Tante  ahnen  möcht' :    „Als 

ich  vom  Pensionat"   1.50  Apollo. 
Bratton  John  W.  &  Ford  W.  A.  My  Sundy 
Dolly  2/ — n  Sheard. 

-  Only   Me  — 50   Mc.   Kinley. 

Brauch le  J.  X.  Quartett  (A-moU),  2VBarVc 
3 —  Breitkopf. 

Braud  P.  Eros  et  Psyche  de.  C.  Frank, 
Transcr.  2P  4 —  u  Bornemann. 

Brauer  Elisabeth,  op.  1  Vier  Lieder:  1. 
Frauenchiemsee :  „Der  Morgen  lacht,  die 
Wälder  blauen".  2.  Im  Walde:  „Waldes- 
naclit,  du  -«amderkühle" .  3.  Eislein :  „Es 
koiiunen  die  Sonnenstrahlen".  4.  Wiegen- 
lied: „Nun  schlaf  du  lieber  Engel  mein" 
3 —  Ries  &  Erler. 

Brauer  Franz,  op.  11  Sonatine,  ^ms  2 — 
Kahnt. 

-12  Zwei  Sonatinen,  P  Nr.  1  (G),  Nr.  2  (C) 
ä  1.50  Siegel. 

-  14  Jugendfreuden.     Sechs    Sonatinen,    Jims. 

(Die  Primo-Partie  im  Umfange  von  5  No- 
ten bei  stillstehender  Hand.)  1.  (C),  2. 
(G),  3.  (A),  4.  (F),  5.  (D)  ä  1.25,  Nr. 
6.  (E-m.)  1.50  Kahnt. 
- 15  Zwölf  Etüden  zur  Beförderung  der  Ge- 
läufigkeit. Heft  1  u.  2  ä  1.75  Siegel,  2  vol. 
ä  1 —  Churcli,  u  — 75  Gordon,  ä  — 60  Pond, 
ä  — 50  Schirmer,  — 75  Schmidt,  Book  I : 
—50,  II  —60  White,  ä  —90  Wood. 

-  16  Drei  Sonatinen,  4^s,  Nr.   1  G-dur  — 75, 

Nr.  2  C-dur,  Nr.  3.  F-dur  ä  —60  Merse- 
burger, ä  6 —  Heugel,   Williams. 

- 17  Zwölf  leichte  Klavierstücke.  Heft  1  u.  2 
ä  1.75   Siegel. 

- 1 9  Vierundzwanzig  leichte  melodische 
Übungsstücke.  Heft   1 — 3   ä  1.25  Siegel. 

■  20  Dreißig  melodische  Etüden,  P,  2  Hefte  ä 
1.50  Merseburger. 

-  21   Zehn      melodische     Übungsstücke,      4^s. 

Heft  1—3  a  1.50  Siegel. 
-Choral:  „Auf  meinen  lieben  Gott",  Org  vide 
Caecilia,   Bd.   III.  Nr.  31. 

-  Erster    Kui  sus     im     Orgelspiel,     praktische 


Elementar  -  Orgelschule.       (Deutsch  -  engl. ) 
2.60  n  Andre. 

-  Leichte  und  angenehme  Übungsstücke,  Jfms, 

4  Hefte  ä  — 60  Merseburger. 

-  Message  d'amoui-.    Pensee  melodique,  P  1.50 

Brauer. 

-  Musikalsicher    Jugendfi  eund :     Volks-     und 

andere  Melodien,  P  u.  J/ms,  3  Hefte  ä  1.50 
Merseburger. 

-  Der  Pianoforteschüler.      Eine  neue  Elemen 

tarschule  f.  d.  Unterricht  im  Klavier  spiel. 
Kompl.    6 — ;    3  Hefte   ä  3 —    Merseburger. 

-  Praktische      Elementar  -  Pianoforte  -  Schulq 

3 —  Merseburger. 

-  15  Übungsstücke,  P  — 90  Merseburger. 

-  180  Vorspiele   zu   Hentschels   evangelischem 

Choralbuche,  Org  3 —  Merseburger. 

-  Youth's  musical  friend.    Melodies  for  begin- 

ners, P:  1.  To-morrow  I  must  hie  away. 
If  in  distant  lands.  Come  and  let  us  take 
a  walk.  2.  'Twixt  mountain  and  Valley 
deep.  AUegro.  3.  Thema.  Allegretto.  Alle- 
gro  moderato  (Carafa).  Allegretto.  4.  Kus- 
sian  air.  5.  Waltz.  6.  Softly  gleams  on 
crystal  fountain.  Allegretto.  Andantino. 
7.  Original  air  (Gelin  eck).  Then  fare 
thee  wellj  thou  silent  house.  Viennese  in 
Berlin.  8.  I  have  surrendered.  Without 
banner,  without  song.  So  let  us  live.  9. 
Air.  j.Fra  Diavolo"  (Au  her).  Allegro. 
Andante.  10.  Seizes  me,  I  know  not  what. 
Help  me,  Leutchen,  from  the  wagon.  Alle- 
gro. 11.  Selection  from  „Swiss  Family" 
(Weigl).  Allegretto.  Aria.  12.  Polacea. 
13.  Must  I  ,  thenr  Vivo  (Donizetti). 
N.  ä  — 40  Braiyiard. 
Brauer  F.  W.  op.  6  Skizzen,  P:  Heft  I: 
Abend.  Tänzchen.  Am  Kamin.  Am  rieseln- 
den Bach.  Etüde.  II:  Zufriedenheit.  Unge- 
duld. Volkslied.  Etüde.  Scherzo.  III :  Reigen. 
Immergrün.  Heiteres  Spiel.  Heft  ä  1 — 
Brauer. 

-  1 1   Drei  Etüden   ( F-dur,  A-moll  und  C-dur ) , 

P   1.50  Bauer. 

-  12  Vier    Kla\  iersi  ücke    in    Liedform      1.50 

Brauer. 
-16  Immortellen.      Drei     kleine     Stücke,      P 
(Polonaise,    Tarautelle,    Tyrolienne)     1.50 
Brauer. 

-  21   Im  Waide.   Idylle,  P  1—  Brauer. 

-Vier  Lieder  und  Gesänge  1.25  Klemm:  1. 
Almung:  Wie  so  angstvoll,  wie  so.  2.  Sehn- 
sucht: Gedenkst  du  mein,  geliebtes.  3. 
Meine  Wünsche:  Wenn  ich  nur  ein  Vöglein. 
4.  Lied  aus  der  Ferne :  Wenn  in  des  Abends 
letztem   Scheine. 

-Technische  Studien,  P  4.50,  in  zwei  Heften: 
I :    Übungen  für  das  Untersetzen  des  Dau- 
mens 3 — .  II:  Übungen  für  atiseinander  ge- 
haltene Finger  und  ausgespannte  Hände  2.-—m\ 
Brauer.  Ti 

Brauer  Max,  op.  1  Romanze,  VP  1.50  Rühle, 
Tonger. 

-  2  Drei    Klavierstücke :       Präludium,    Inter- 

mezzo, Gavotte,  -J'"«  3.50  Kühle. 

-  3  Idyllische  Sonate,   VP  4.50  n  Wernthal.     5 

-  4  Suite  P  2 — n  Wernthal.  ^ 
-5  Drei  Solostücke,   VcP  4.50  Wernthal.         ' 

-  6  Nr.  1.  Impromptu,  P  1.20.  Nr.  2.  Capric- 

cio, P   1.80   Wernthitl. 
7    Drei    Gesänge,    SATB   mit   P,    Part    4— 
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- 10  Vier  Klavierstücke,  P  1/ —  n  Angener. 

-  1 1   Funerale,  Org   1 — . 

- 12   Zwei    Vortragsstücke,    VP.    Nr.    1.    Ron- 
dino,  Nr.  2.  Rondino.  a  1.50  Kistner. 

-  13    Zwei    Klavierstücke:     Humoreske     1.30,. 

Capriccio    1.20   Eisoldt,   ä    1.20   Luckhardi. 
-14   Suite,     stO     E-moU.     1.     Präludium,     2. 

Bourge,   3.   Andante,  4.   Menuet,   5.   Eondo, 

Part  5 — ,  St  4.50  Forberg. 
- 1 5   Fantasie,    ^ms    3 —   Forberg. 

-  16    Zwei    Präludien   und   Fugen,   Org.    1    in 

F-moU,  2  in  D-moll  ä  2 —  Rieter. 

-  18  Canonische  Tanzstücke   3 —  Eck. 
-Der  Lotse,  Oper  in  1  Akt,  KA  6 —  n  Fär- 
ber g. 

-  Meditation  on  „Little  Study"   by  Schumann 

(Ernst  Heim),    VP   3,1 —  Angener. 
Brauer  Wilhelm,  op.  4  Drei  Lieder:    Herz, 
mein     Herz,     Weine     nicht,     Heidenröslein 
1 — .  Nr.   1  — 50  Brauer. 

-  5  Zwei  Lieder.  Frühlingslied :  „Die  schlanke 

Wasserlilie".  Volkslied:  .,Es  fiel  ein  Keif" 
— 80   Brauer. 

-  Ach,   du  lieber,   guter   Bruder,   ach   bist   du 

ein  dummes  .  .  .  . !  Salonduett  f.  2  Herren 
2 —  Teich. 

-  Auf  den  Händen  laufen  mer  a!  Vexier-Duett 

2 —  Teich,. 

-  Die   deutsche    Sprache    1 —    0.    Dietrich. 

-  Drei   kleine  Lieder :    Frühlingslied,   Morgen- 

stern, Du  bist  wie  eine  Blume  — 80  Brauer. 
'  Madame    Pipifax,    die    Schulreiterin,    Tanz- 
Couplet    1.50    Teich. 

-  Nauke    mit    der    Pauke,     Soloszene    1 —   0. 

Dietrich. 

-  Sag,   ich   lasse  grüßen    1 —  Teich. 
-Soloszenen:    1.   Der    schöne    Emil,    2.    0    du 

heiliger  Ehestand,  3.  Ein  Vergeßlicher  a 
1.50.  Nr.  4.  Eine  impertinente  Köchin  1.20. 
Nr.  5.  So  war  es  früher,  so  ist  es  heut' ! 
6.  Ein  Bayrisch  Bier-Schwärmer  ä  1.50. 
Nr.  7.  Rendjeh  Bliemchen  aus  Dräsen  uff'm 
Eiifeldorme    (Sächsisch)    1.20   Teich. 

-  Tüchtig,    wichtig    1 —    Teich. 

Brau  Ho  P.  Andante  quasi  adagio,  V  ou  VcP 

1.70  n  Marchand. 
Brauit,   Ave  Maria,   M8    1 — n  Peregally. 
-Tantum   ergo,   8ATB    1 — n   Peregally. 
Brauit  A.  Rapelle-toi  2 — n  Rouhier.    .. 
Brauit    F.    L'Hostie,    Solo    1.50  n    Peregally. 
Brauit    Jules,    Monsieur    Abelard,    operette, 

Part    4 —  n    Soci4te    nouvelle. 
Brauit   P.   F.,  S.  J.  L'azione  di  grazie,  Can- 

tieo   per  coro.  Parti   ä   10  Part   1.10  Libr. 

editrice. 
Braumlein    Wm.   Waltz  — 50   Mills. 
Braun,   Gesang   an   die  Unsterblichkeit   — 75 

Schott. 

-  Love's    Request.    Liebesbitte   — 60    National 

Music. 

-  Schule  u.  Tonleitern,  für  die  Bass-,  Alt-  u. 

Tenor-Pos.  (Tro),  (Deutsch-franz.)  1.80 
Andre. 

-  Souvenier    d'Alsace,    PY    5 —    Alleton. 
Braun  Albert,  op.  1   Mutterseelenallein    (All 

sole  alone).  „Es  blickt  so  still"  — 50 
Heinrichshofen,  Simon,  TTBB,  SATB,  Part 
ä  —50,  St  ä  —60  Coppenrath,  SATB,  Part 
—30,  St  —50  Beinrichshofen,  TTBB  —12 
Ditson,  Male  voic.  — 08  Molineux,  Transcr. 


P     1.30     Haslinger,    — 50     Heinrichshofen, 
1.20   Wetzler,  Z  —20,   2Z  —30  Fischer. 
Coppenrath: 

-  2   Lied   am    Grabe   zu    singen,    TTBB,    Part 

—50,  St  —60. 
-3   Abendlied,    TTBB.    Part   —60,    St    1—. 
-4  Zigeunerlied.   TTBB,  Part  —50,   St  —60. 
-5    Wanderlied,   TTBB,   Part  —50,   St   —80. 
-6    Röschen    vom    Rhein.    TTBB,    Part   —50, 

St  —60. 
-7   Waldlied,    TTBB,   Part   —50.    St    1—. 
-8  Choral,   TTBB,  Part  —50,   St  —60. 
-9  Grablied,   TTBB,   Part  —50,   St  —60. 

-  10  Ade  zu  tausend  guter  Nacht,  TTBB,  Part 

—50,   St  —80. 

-  1 1   Der  Freier,  TTBB,  Part  —50,  St  —60. 

-  12   Am    Briinnelein,    TTBB,    Part   —50,    St 

1—. 

-  13  Der  wilde  Jäger,   TTBB,  Part  —50,   St 

1—. 

-  14  Morgenruf,   TTBB,   Part  —50.   St  —60. 

-  15   An   die   Geliebte,   TTBB,    Part  —50,   St 

—60. 

-  16  Treue  Liebe,  TTBB,  Part  —50,  St  —80. 
-17  Der   Mai   ist   da!    TTBB,  Part  —50.  St 

—80. 

-  18  Der  Elsässer  Sängergruß  an  die  Schwei- 

£?Y  Sänger,   TTBB,  Part  —60,   St   1—. 

-  19  Lenzfragen,  TTBB,  Part  —50,  St   1—. 
-20  Ständchen.  TTBB,  Part  —50,  St  —60. 
-21    Träume,   TTBB,  Part  —50,   St  —80. 

-  Fou   d'amour    1.35  n   Durrand. 

-  O   moon    conceal    thy   golden   might,    TTBB 

— 08  n   Church. 
Braun  A.  B.  P.  op.  6  Quatuor  (D),  FlTVaVc 

2.25   Hofmeister. 
Braun  C.  Tlve  Coimtry  Mouse  and  the  town 

Mouse;  or.  Better  a  Crust  in  Comfort  than 

a  Feast  in   Fear.   A  short,  humorous  Cau- 

tata  1/ —  Novello. 

-  Jesus,  I  my  cross  have  taken,  quartet  — 35 

Gordon. 

-  O  Lamm  Gottes  unschuldig.  Kirchlicher  Ge- 

sang, SATB,   Part,   St  ä  —60  Kistner. 

-  Queen  iVIab  and  the  Kobolds   ( Operetta )  2/ — 

iSiovcllo. 

-  Sigurd.   A   Dramatic    Cantata.   Vocal    Score 

5/ —    Novello. 

-  Snow  Queen,  The,  Operetta   1/ —  Novello. 

-  Three  songs  of  the  Heather.   1.  Heatherbud, 

2.  Ever  so  far  away,  3.  Sing  a  song  of 
purple   heather   3/ — n   Williams. 

Braun  Chr.  Zumsteeg-.  Op.  2  Das  Vaterland 
1—. 

-3  Müller  und  Schneider,  TBarB  2.50. 

-4  Doktor  und  Apotheker,  BarB  3 — . 

-9  Waldmeisterlein,   TTBB,  Part  u.   St   1— . 

-10  Zwei  Lieder,  SATB:  Die  Soldatenbraut, 
Muß  Einer  von  dem  Andern,  Part  u.  St 
1.20. 

-13  Drei  Lieder,  TTBB:  Schlummerlied. 
Glaube,  Liebe,  Hoffnung.  Lied  eines  fahren- 
den Schülers,  Part  u.  St  1.20,  Nr.  1  u.  3 
Part  u.  St  ä  —60. 

-  14  Deutscher  Siegesgesang,  Part,  St  ä  — 60. 

-  16  „Miez  und  Schnauz,"  im  schwäb.  Dialekt 

für  große  imd  kleine  Kinder  — 80. 
-17    Drei    nordische    Tanzweisen,    TTBB:     1. 
Rundtanz  aus  Smaland,  2.  Nachtwache  am 
Strand,    3.    Des   Müllers   Töehterlein,    Part 
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u.  St  1.20.  Nr.  1.  Part  u.  St  —50.  Xr.  3. 
Part  u.  St  —60. 

18  Die  Opiumraucher.  TTBB.  Part  1—,  St 
— GO. 

19  Kriegslied  der  Chinesen.  TTBB,  Parti—, 
St  —60. 

20  Der  Schu-Tswaug,  SMS  2—. 

21  An  Lu-Lu,  Chinesisches  Liebeslied.  li.  t. 
ä   1—. 

22  Wenn  ich  Ihn  nur  habe.  TTBB  m. 
JfUInstr    (Org),   Part    1.40,    St  —60. 

23  O  selig  Haus,  TTBB,  Part  — 40,  St  — 60. 

24  Lockruf  zuiu  Ständchen :  „0  du  liebs, 
o  du  guets,  o  du  herzigs  Maidele,  TTBB, 
Part   1—,   St   1.20. 

25  Schuster  und  Gterber,  2Bar  3.60. 

26  Lockruf  zum  Ständchen :  „O  du  liebs, 
o  du  guietSj  o  du  herzigs  Maidele",  h.  t. 
ä   1.20. 

•  27  „Trink  au  Bäsle,  lupf  dei'  Gläsle",  TTBB, 
Part  —70,   St  —80. 

■  28   Lockruf   zum    Ständchen :    „O    du    liebs, 

o  du  guets,  o  du  herzigs  Maidele",  SATB, 
Part   1—,   St   1.20. 
29  's  rot  ßösle,  TTBB,  Part  — 40,  St  —60. 

■  30  Kurze  und  leichte  Orgelstücke  zu  den  be- 

kanntesten Choralmelodien  der  evangeli- 
schen Kirche.  Heft  I   1.80. 

■31  .,Heilig  ist  der  Herr",  SATB  m.  IBlech- 
insir  oder  0(7,  Part  1.35,  Instrumientalst 
1.05,   Singst  —60. 

■32  „'s  rot'  Pvösle",  SATB,  Part  —40,  St 
—60. 

■33  Ich  lehn  an  einem  Steine,  MST{2MS)S 
(2T)    1—. 

■34  Drei  schiiväbisehe  Lieder,  SATB:  1.  Hell- 
auf, Sch-,vobeland,  2.  Des  Rösle,  des  du  mier 
hoscht  gea,  3.  Mädele,  i  bi'  dir  guet.  Von 
jeder  Xummer  Part  u.   St  ä  — 60. 

■35  Zwei  heitere  schwäbische.  TTBB:  1.  Du 
kleine  Hex,  von  Georg  Jäger,  Part 
u.  St  ä  —60.  2.  Schwobemädle,  Ulnier- 
mädle,  von  G.  S  e  u  f  f  e  r,  Part  \i.  St  ä 
— GO. 

-  36  Drei  schwäbische  Lieder,  TTBB :   1.  Hell- 

auf, Schwobeland.  2.  Des  Pösle,  des  du 
mier  hoscht  gea.  3.  Mädele,  i  bi  dir  guet. 
Part  — 60,  St  ä  —60. 

-  37  Das     fleißige    Maurerlied,      nach     einem 

alten    Spruche    vom    ehrsamen   Handwerk, 
TTBB,  Part  u.  St  ä     —60. 
-38  Zwei    schwäbische    Chöre,    TTBB:     1.  Es 
ischt   mer   verkomme.      2.  jMädle,   gib   acht, 
Part  u.  St  ä  -60. 

-  39  Der    103.    Psalm,    6—8  stimmig,    SATB, 

Part  u.  St  ä  1.20. 

-  40  Die  Heirats-Frage,  TB  3.50. 
-41  Meister  und  Geselle,  TB  3.50. 

-42  's  Kübele    rinnt,    TTBB,    Part    1—,    St 

1.20. 
-43  's  Kübele  rinnt,  SATB,  Part  1—,  St  1.20. 
-44  's  Kübele  rinnt  1.20. 

-  45  'z    Riezlern      im    Walsertal.     Tirolerlied, 

Mittelst  — 8U. 
-46  D'  Soldate     sind     lustige    Leut',    TTBB, 
Part,   St  ä  —60. 

-  47  Ich  lobe  mir  mein  Schwabenland,  TTBB, 

Part,  St  ä     —60. 

-  48  's  Wörtle  Du,   TTBB,    Part,   tS   ä  —60. 
-49  's   Wörtle  Du,   SATB,   Part,   St   ä  —60. 

-  50  's  Wörtle  Du,  h.  t.  ä  1—. 


-  52  Zum  Kaisertag,  TTBB,  Part,  St  ä  —60. 
-53  's    Lindewirts    Rösle,     SATB,     Part,     St 

ä  —60. 
-54    's  Lindewirts     Rösle,    SATB,    Part,     St 
ä  —60. 

-  55  's   Lindewirts   Rösle   — 80. 

-  56  Ob's  stürmt  und  schneit.    Und  die  Rösle 

sind  rot,   TTBB,  Part,  St  ä  —80. 

-  57  Meine  Bäum'  die  heut  blühet  's  hot  koi' 

Gfohr,  Part  —90,  St  —60. 

-  58  Mei'  Glückshoim,  TTBB,  Part,  St  ä  — GO. 

-  59  Glück    auf     du     schönes    Schwabenland, 

SATB,  Part,   St   ä  — GO. 

-  60  O  Herr  meine  Freude,  Solost  SATBOrg, 

Part  1.20,  St  —60. 

-  61   Gebet    für    Kaiser    oder    König,    SATB, 

Part,   St  ä  —60. 

-  62  Sängerabschied,  TTBB,  Part,  St  h  —60. 

-  63   Hobe-n-im   Oberland,   TTBB,   Part,    St  ä 

—60. 

-  's  Mulle :    „D'    Bäure    hot   d'  Katz    verlöre, 

—80. 
Braun  Carl,  op.  5  Kavatine,  VP  1.50  Klemm. 
-Zwei  Lieder:    1.  Du  bist  wie  der  Mond  am 

Himmel.     2.  Selbst  die  Bäume  weinen  1.20 

Eiilenbiirg. 
Braun   Carl   Anton    Philipp     (1788),   op.    5 

Potpourri,  ObP  1 — -  Hofmeister. 

-  Axel  och  \''alborg,  Ouvertüre,  P  1 — •  Hirsch. 
-Sei    Canzonette:    La    Sontananza.    „Del    tuo 

fedele  amante.  „Fa  dalle  stelle  tu  non  sei 
guida".  11  Dubio:  „Tra  mille  opposti 
afetti".  II  Pensieroso:  „A  voi  torno  a 
mici  orrori".  ..Quanto  mai  felice  siete  inno 
cente".  „Belle  luci  cheaccendete"  2.25 
Hirsch. 

-  18  Capriceu,  05  2.50  Breitkopf. 

-  Ouvertüre   ( C-moll ) ,  0  3—  Breitkopf. 

-  Zwei      Quartette,      FlObHorn  ( Bassetthorn  ^ 

Fag  6 —  Breitkopf. 

-Sex  sangstycken:  Le  calme:  „Dans  cette 
aimable  solitude".  ,,Hon  flydde  bort  des 
älskade".  L'Amour:  „Ne  meprisez  point 
meu  enfance".  Julljusen:  ,,I  torpstugans 
skymning".  „J'aime!  et  je  ne  puis  expri- 
mer".  Trasten:  „En  hemlig  längtan 
tänd"    2 —  Hirsch. 

-Sonate  (C-dur),  POh,  POb  (FIV  F-dur) 
a  2 —  Breitkopf. 

-  Symphonie   in   D-dur,   0   4.50  Breitkopf. 
Braun   Clemens,  op.  7  Zwei  TTBB,  Part  u. 

St  ä  — 60  Brauer:     Nr.  1.  Herbst:     „Nun 
ist   es   Herbst".   2.  Naehtlied:    „Die   Nacht 
hängt  voller   Stern«". 
Braun    Eduard,    op.  7    Cäcilien-Polka    — 50 
Hainaner. 

-  8  Russische   Zigeuner-Polka  — 50  Hainauer. 

-  9  La  Gracieuse.    Polka  —50  Hainauer. 
-26  Fantasie,   ObP   1.20  n,   ObO   2.50  n,  Honi 

{Waldhorn)  P  1.20  n.  Hörn  [Waldhorn)  0 
2.50  n  C.  F.  Schmidt. 

-  54  Krönuiigsmarsch    1 — ,      0     4.50     Ries  & 

Erler. 

-  61   Romanze,   VcP    1.20,    VcO   3.60   Kühle  & 

Wendlinq. 

-  68  Konzert-Polka,  Cornet  ä  PP  1.50,  PistO 

3 —  Rühle  c6  Wendling. 

-  Aus  der  Jugendzeit  — 80  HasUnger. 

-  Caprice,  P  5 —  Alleton. 

-  Champagner-Polka    — 75    S.  Philipp,     Xylo- 

phon 0  2 —  n   C.  F.   Schmidt. 
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-Deutsche  Volkshynine,  TTBB,  Part  — 50  n, 
St  —60  n  Oertel. 

-  Ever  so  far  away  4/ —  Williams. 

-  Les  FantaisieSj  P  5 —  A  lleton. 

-  Harfe  und  Spieluhr.    Intermezzo,  P  1.20,    0 

1.50  Kühle  &  Wendling,  — 25  Rose. 

-  Hohenzollern-Marsch,    Jftiis    1.50    Easlinger. 

-  Vier  Lieder :    Das  Menschenherz.   Das   stille 

Haus.  Schäfers  Klagelied.  Alles  hat  seine 
Zeit  2 —  Haslinger. 

-  Nußknacker-Polka.      Ein     Weihnachtsscherz 

für  große  und  für  kleine  Kinder,  P  1 — , 
0    1.50  n   Hainaue}-. 

-  Orchester-Variationen   über   Schuberts  „Hei- 

denröslein"  mit  Solo  für  FlVcOlTrFaOhV  od. 
Ha  ad   lib.   2.50  n   Oertel. 
-Eine    Pizzicato-Polka,     HO     (Quart.)      1.50 
Rühle  d  Wendling. 

-  Ein  Sonntagsmorgen.  Meditation,  P  1 — ,  Om. 

Ha  ad  lib.   1.50  n  8.  Philipp. 
-Unter  der  Äolsharfe.  Fant.  P  2 —  Easlinger. 
-„Wiegenlied",    Ni-Quart.    — 80  n,      /S't-Quint. 

1 — n  C.  F.  Schmidt. 

-  Wie   schon   die   Blumen.      Wiegenlied     — 80 

Easlinger. 
Braun   F.  op.  95  Hoffnung,  Liebe,  Treue  und 

Glaube:  „Was  kettet  uns",  m.  P  u.  Vc   (ad 

lib.)    — 80  Heinrichshofen. 
Braun  F.  W.  op.  23  Ouvertüre  arrangee  (C), 

P,  2  Bg.   Cranz. 

-  25  Ouvertüre    ( C ) ,  Jfms,  4V2  Bg-  Cranz. 

Braun  F.  W.  O.  Sechs  Gesänge.  1.  Wande- 
rers Nachtlied :  „Der  du  von  dem  Himmel 
bist".  2.  Der  Blinde:  „Ein  blinder  Mann". 
3.  Glück  der  Treue:  „Ein  getreues  Herz 
zu  wissen".  4.  Das  Bild:  „Kennst  du  das 
Bild".  5.  Zugvögel:  „Vöglein  in  blauer 
Luft".  6.  Schlummerlied:  „Schhunm're, 
ach    schlumm're"    2 —   Eeinrichshofen. 

Braun  G.  op.  26  Introduction  et  Polonaise 
(Es),  P  1.50  Cranz. 

-  Agrippa-Marsch,  Z  — 40.  2Z  — 60  Fritz. 

-  Leichte   Unterhaltungs-    und   Übungsstücke. 

1. — 6.  Übungsstücke.  7.  Walzer.  8.  Walzer. 
9.  Walzer.  10.  Ländler.  11.  Ländler.  12. 
Polka.  13.  Selma-Polka.  14.  Polka-Mazurka. 
15.  Lieder  ohne  Worte.  16.  Walzer.  17.  Länd- 
ler. 18.  Anna-Polka.  19.  Sophien-Polka. 
20.  Emnia-Polka-Mazurka.  21.  Polka- 
Mazurka.  22.  Marsch.  23.  Oberländler.  24. 
Unterländler.  25.  Unterländler,  Z  3— 
Kühle. 

Braun  G.  S.  0  keep  thy  heart  for  me  — 40 
Brainard. 

Braun    H.  Josephinen  Waltz  — 60  Brainard. 

Braun  Jan,  op.  13  „Wspomnienia  z  podröiy", 
Potpourri  z  piesni  ruskich,  dumek  i  kolo- 
myjek,  4ms  2 —  Piivarski. 

Braun  Johann  Friedrich  (1759 — 1824),  24 
Exercitien,   OhP   3 —   Costallat. 

Braun  J.  J.  Metodo  eompleto  pour  Earm 
48 —  Lemoine. 

Braun  Ludwig,  op.  1  Julie.  Polka-Mazur 
— 60   Eoffmann. 

-Das  Bismarck-Couplet:  „Ich  bin  ein  Mär- 
ker"   1 —  Dietrich. 

Braun  Max,  Gavotte  fanta^tique,  TP  — 60 
Fischer. 

-  Jack    O'Lantern,    schottische    — 20    Gordon. 

-  When  the  swallow  homeward  tiy    (Abt),  C 

— 10  Gordon. 
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BpayHt  n.    BapKapojiJia.  Ujibibh  moh  foh- 

^ojia  — 50. 
Braun    Rudolf.  Doblinger:    Op.   3   Fünf  Lie- 
der  3—:      Nr.    1.   Maienzeit.      2.    Claudias 
Lied.    3.  Blüten,  Blüten  überall.    4.  Volks- 
lied.   5.   Aus   der  Jugendzeit. 

-  4   Präludium- Walzer,    .'fms    4.80. 

-  5    Ländliche    Stimmungsbilder,    VP    3.60. 

-  Ach  wie  kühle   1.20. 

-  Divertimento,  ^ms  6 —  Doblinger. 

-  Vier   Klavierstücke   3 — . 
Braun   Stephan,  Chorantworten  zur  Passion 

des      heiligen      Karfreitags,      TTBB     1 — n 
Feuohtinger. 

Braun  van,  General  Dewet-Marsch  1 —  Eoch- 

stein. 

Braun  Wilhelm  (1791),  op.  1  6  Duos  trfes-fa- 
ciles,  2Ea^,t()    1.25  Hofmeister. 

-  3  2  Duos,    Eauth    2.50  n    Costallat. 
■  13  2  Quatuors     (DEs),    2VVaVc    7—   Eof- 

meister. 

-  20  Duo  in  F-dur,   VVa   1.50  Breitkopf. 
-23  Gr.  Duo,   20b    1.50  BreitJcopf. 
-24  Variations   avec  Coda    (A),  P   1 — ■  Eof- 

meist  er. 
-Concerto    (Es),  Cl  mO  6 —  Eofmeister. 

-  Der  Trost :  „O,  weine  nicht"  1 —  Eeinrichs- 
hofen. 

Braune  A.  „Abschied  vom  Dirndl  und  Lebe- 
wohl", Z  — 50  Seeling. 

Braune  Edm.  Mutter  Mulack  oder  „Im  Turn- 
verein von  Kiautschau".  Turnerschwank  m. 
Gesang.  KA  2— n,   Textbuch   1.50  Dannd: 

Braune  F.  W.  Otto,  op.  26  Die  Trauerweide 
von  St.  Helena:  „Kennst  du  den  Felsen". 
Dasselbe  mit  G  ä  — 50  Eeinrichshofen. 

-27  Agnus  Dei  aus:  Missa  pro  Defunctis,  t. 
—80  Bote. 

-28  Noahs  Testament:  „Als  es  mit  Noah 
ging  zu  End'".  Komisches  Lied  1 —  Eein- 
richshofen. 

-  45  Heft  I :  Zwanzig  vierstimm.  Motetten. 
Wahrlich!  wahrlich!  er  litt  unsere  Qual. 
Herr!  der  du  kein  Gutes  lassest  mangeln. 
Schaffe  in  mir  Gott  ein  reines  Herz. 
Kommt  her  zu  mir  alle,  die  ihr.  Lasset 
das  Wort  Christi  reichlich  unter  euch. 
Ich  will  rühmen  Gottes  Wort.  Wirf  dein 
Anliegen  auf  den  Herrn,  Part  2.50,  St 
ä  — 75  Eeinrichshofen. 

-  Choeur  des  Chasseurs,  TTBB,  Part  1 —  n. 
St  ä  — 25   Cranz. 

-  Contredames  militaires  d'apr&s  des  marches 
favorit'es   1 —  Bote. 

-  Les  Fleurs  d'Operas.  Contredanses  1 — 
Bote. 

-  „Frisch  auf,  ihr  Gesellen,  hinaus  in  den 
Wald".  Jagdlied.  TTBB,  Part  —80,  St 
— 60  Leuckort. 

-Frühlingsleben:  „Vögelein  flattern  im  luit- 
gen  Bereiche"  (Liederquell  Nr.  7)  1 — 
Eeinrichshofen. 

-  Jachtlied  f.  Männerst.  mit  flämischem  Text, 
Part  — 75n,   St  —25   Cranz. 

-  Krambambuli!  Krambambuli!  Galopp  mit 
Gesang  —8a  u.  T  r  i  o  1 1  P.  Fanny-Galopp, 
0-St  4.50  Bote. 

-  Parisina-Galopp,  schottischer  Walzer,  Nati- 
onal-Mazurek  und  Mazurek    1 —  Bote. 

-  Töchterleins      Meinung :       Lieb'      Väterlein 
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wünschet  mich  fromm  und  gut  — 50 
Klemin. 

Brauneis  Josef,  Der  wandernde  Säng&r  1.50 
Wiener   Musik-Terlagsliaus. 

Brauner   hjelm,  Garibaldi-Marsch  -50  Elkan. 

Braungardt  F.  op.  6  Waldesrauschen,  P 
— 38  Hansen,  1 —  Elkan,  1.50  Andre,  1 — 
Cranz,  — 60  Haslhiger,  1.50  Henkel,  Hug, 
2}!^  Bg.  Kaun,  — 20  Kühle,  — 20  Rühle  d 
Wetidling,  Samson,  — 60  Schott,  Stein- 
grähcr,  — 50  Tonger;  — /6  n  Augener,  4/ — 
Chappell,  — 60  Church,  3/ —  Cocks,  — 50 
Ditson,  Gordon,  4/ —  Pitman,  — 60  Schir- 
mer, — 50  White,  3/ —  Williams;  5 — 
Hamelle,  1.35  Schott  freres,  — 90  Aisbach, 
— 25  Smit,  4 —  Carisch,  2 — ,  faeile  1 — 
Gori,  1.25  Ricordi,  — 38  Warmuth.,  (Soireec^ 
d'Hiver  19)  2 — ■  Napoleao,  ^ms  6 —  Ha- 
melle; als  Lied:  1.50  Benjami/n,  — /2 
Broome,    4 —   BertarelH. 

-  7  Leichter    Sinn      ( In    Light   Mood ) .      Im- 

promptu, P   1 —  Andre,  — 35  Presser. 

-  8  Frühlingögruß,   Lied   ohne  Worte,   P    1 — 

Andre. 

-  9     Abendruhe,    Impromptu,    P    1 —    Andre. 

-  10  Souvenir   de  Thuringia,  P   1 —  Andre. 
-11   Xeckereien    der    Liebe,     Idylle,     P    1.30 

Andre. 
-12  Fantasie -Bild,      Salon-Etude,      P      1.30 
Atidre. 

-  13  La  Campauula  alpina.    Mazurka  de   Sa- 

lon 1 —  Henkel. 
-Clara    (Bluette),  P  2/ —  Ascherberg. 

-  Idyll,  P  3/ —  Dmiajowski,  Du  ff,  Forsyth. 
-Murmur   of   the   Brook   (Percival),   P  3/ — 

Willcocks. 

-  The    music   of    the   woods   (Waldesgespräch), 

Idyll,  P  3/' —  Ashdoum. 

-  Rippling  Brooklet,  P  3/ —  B.   Williams. 

-  Sylvan  Echoes,  P  3/ —  Gramer. 
Braunroth    Ferdinand,    op.    1     Sechs    leichte 

Klavierstücke,  Heft  1.  Nr.  1,  2  —50,  Heft  2. 
Nr.  3,  4  —75,  Heft  3.  Nr.  5  —50,  Heft  4. 
Nr.  6  — 75  Hainauer. 

-  5  Zwei  Lieder:  1.  Die  barmherzige  Schwester: 

„Armes,  müdes,  krankes  Kind".  2.  Heide- 
nacht: „Wenn  trüb  das  verlöschende  letzte 
Rot"  ä  1 —  Hofmeister. 
-6  Drei  Lieder:  Nr.  1.  Die  Kränze w Inderin: 
„Ich  hab  vor  einem  Blumenstand"  1 — .  Nr. 
2.  Waldeszauber:  „Hast  du  je  im  Wald  ver- 
spürt" —80.  Nr.  3.  Der  erste  Ball:  „Strahlen- 
der Augen  heimliches  Sehnen"  1 —  Hof- 
meister. 

-  7  Im  Frühling.  Drei  Lieder:  Nr.  1.  In  einer 

Frühlingsnacht  1—.  Nr.  2.  Mai  1.20.  Nr.  3. 
Frühlingsglück  — 80  Hof)7ieister. 

-  8  Tyrolienne,  P  1 —  Hofmeister. 

Brauns  Carl,  op.  1  Zwei  kleine  Lieder.  1. 
Wiedersehen:  „Zwei  Sterne  schwebten  leise". 
2.  Singt  ihr  kleinen  Vögelein  1 —  Heinriehs- 
Iwfen. 

-  20     Clausthaler     Bergsänger-Polka,      Danse- 

gracieuse  1.50  Bote. 

-  21  Jubelhymne,  gedichtet  und  komponiert  zur 

Einzugsfeier  unseres  siegreichen  Heeres  in 
Berlin  im  September  1866:  „Harfe  Davids, 
rausche  nieder"  1—,  TTBB,  Part  1.50,  St 
1 —  Heinriehshofen. 

Braunscheidl,  Ave  Maria  — 40  White. 

Braunschiedi  J.  Cavalcade,  P  — 40  Oordon. 


-  Mondwanderung  (In  the  moonlight),   P  — 35 

Gordoti. 

-  The  Slave's  Dream  1 —  Schirmer. 
Braunstein    Chr.   Hans   Christian   Polka  — 35 

Hansen. 
Braus  O.   Vier  Albumblätter,   PV,   Heft  I,  II 

ä  1.50  Schtiberth  jr. 
Brause    M.    op.    10    Germania,    patriotisches 

Walzerlied  1.20   Ulbrich. 
Braut  A.  Le  panier  fleuri,  quadr.  1.75  n  Oallet. 
Braut  A.   et   Balouchard,   Supr&me   adieu  la- 

mento,   YP  2—  n,  V(Vc)H  2—  n,    VcH  ou 

P,    acc.  de  quatuor   ad    libit.  2 —  n   Oallet. 
Braut  H.   Elevation   Mi   b   maj.   (Archives   de 

l'Organiste   Catholique.    Sommaire   de  la  5® 

Annee.  1.  Livraison)  1.50  n  Procure  Omerale. 

-  Enti-ee  re   maj.   (Archives   de  l'Organiste  Ca- 

tholique. Sommaire  de  la  3^  Ann^e.  5.  Li- 
vraison) 1.50  n  Procure  Generale. 

-  Marche  mi  maj.  (Archives  de  l'Organiste  Ca- 

tholique. Sommaire  de  la  2^  Annee.  12.  Li- 
vraison) 1.50  n  Procure  Oenerale. 
Brauwer  E.  de,  L'adieu  de  la  jeune  fille,   ro- 
mance  — 75  Schott. 

-  Ave  Maria,  2SCA  avec  Org  1 —  Schott. 

-  Fantaisie  sur  un  air  montois,  P  2.75  Schott. 

-  O  salutaris,  solo  S  et  choeur,  acc.  Org  (Echo 

des  maitrises  N.  98)  1.50  Katto. 
Brava  Fr.  M.   Zwei   Lieder.    1.  Ständchen,   2. 
Das  goldene  Herz  — 84  Hoffmann. 

-  Sinnen   und   Minnen,   Nr.  1 — 3  2.60,   Andre : 

Nr.  1.  Seefahrers  Heimweh  1.30,  Nr.  2.  Ach, 
wüßtest  du  — 60,  Nr.  3.  Wirf  in  mein  Herz 
1—. 

-  Veilchen- Walzer  2 —  Weinberger. 
Bravais  H.  Denise.  Berceuse,  P,  Hurstel. 

Le  brave   gendarme,   Ch.  com.  1 —  n,    Ch.  s. 

—30  n   Ondet. 
Brave    old    oak,    the   — /2    Hopwood,    (Hart's 

Cheap  Music  227)  — /2  Pitmafi. 
Le  Brave  tambour  — 30  n  Joubert. 
Brave,  The  that  are  no   more  (Hart's  Cheap 

Music  1064)  — /2  Pitman. 
Bravely  go  forward  (Temperance  Music  Leaflets 

59)  — /V2  Curwen. 
Bravenz  R.  Douce  Langueur.  Valse  3™e  gdit. 

2.50  n  Robert. 

-  Pas-de-Quatre  frangais,  P  2 —  n  Robert. 

-  Polka  des  sous-tasses,  3™^  edit.  1.70  n  Robert. 
Braves  pompiers  (Les)  1 —  n  Joubert. 
Bravo  (Le),  rom.  1 —  n  Joubert. 
Bravour-Salon-Album,   P,   Band   I — V  ä   1.50 

Rühle  &  We7idling: 

Bd.  I.  Nr.  1.  „Staccato",  Polka  brillante 
von  O.  Bauer.  2.  „Blumengeflüster",  Cha- 
rakterstück von  Frz.  v.  Blon.  3.  „Heim- 
weh", Nocturne  von  Louis  Brandt.  4. 
„Blau- Veilchen",  Konzert-Mazurka  von  Rieh. 
Eilenberg.  5.  „Vögleins  Lockruf",  Salon- 
stück von  Ivan  Caryll.  6.  „Plappermäul- 
chen", Salonstttck  von  Rieh.  Eilenberg. 
7.  „Verlor'nes  Glück",  Nocturne  von  Rieh. 
Eilenberg.  8.  „Offenes  Geständnis",  Ma- 
zurka Caprice  von  Paul  Eim.  9.  „Trost  in 
Tönen",  Fantasie  von  Carl  Heins.  10. 
„Schmiede  im  Walde",  Idylle  von  Theod. 
Michaelis.  11.  „Souvenir  de  Venise",  Gon- 
doliera  von  Adolphe  Mohr.  12.  „Die 
türkische  Scharwache"  von  Theod.  Mi- 
chaelis. 
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II.  Nr.  1.  „In  einem  kühlen  Grunde",  von 
R.  Bachmann.  2.  „Die  Spieluhr",  von  F. 
Beyer.  3.  „Lieb'  Veilchen",  Konzert- Polka 
von  Frz.  v.  Blon.  4.  „Ein  Morgen  in  den 
Alpen",  Fantasie  von  Max  Eich  1er.  5. 
„Wiegenlied",  von  Schubert,  bearb.  von 
Ferd.  Friedrich.  6.  „Traum  einer  Zigeu- 
nerin", Charakterstück  von  Carl  Heins. 
7.  „Liebesgeflüster",  Gavotte  von  Carl 
Heins.  8.  „Die  Heinzelmännchen",  Salon- 
stück von  Rieh.  Eilenberg.  9.  „Oster- 
häschen", Gavotte  von  Fritz  Brandt.  10. 
„Die  Waldsänger",  Idylle  von  Rieh.  Reich. 
11.  „Rattenfänger",  Fantasie  von  Rieh. 
Tourbiß.  12.  „Schmeichelkätzchen",  Salon- 
stück von  Rieh.  Eilenberg. 

III.  Nr.  1.  „Goldene  Sterne",  Gavotte  von 
Rieh.  Eilenberg.  2.  „Glöckchenspiele", 
Polka  de  Salon  von  0.  Bauer.  3.  „Lauten- 
ständchen", Charakterstück  von  CarlHeins. 

4.  „Mein  Polenland",  freie  Fantasie  über 
Polnische  Lieder  von  Rieh.  Tourbie.  5. 
„Erinnerung  an  Mexiko",  freie  Fantasie  über 
das  mexikanische  Lied  „La  Paloma",  von 
Rieh.  Tourbiö.  6.  „Harfe  und  Spieluhr", 
Intermezzo  von  R.  Braun.  7.  „Spanische 
Tanzweise"  von  M.  Wagner.  8.  „Die 
Lautenschlägerin",  Rondo  von  A  u  g.  L  tt  d  e  r  s. 
9.  „An  der  Weser",  Salonstück  von  0. 
Schmidt.  10.  „Schmeichelkätzchen",  Scherz- 
Polka  von  Carl  Heins.  11.  „Im  Rosenduft", 
Lied,  als  Fantasie  arr.  von  H.  Seifert.  12. 
„Blümlein  Vergißmeinnicht",  Salonstück  von 
W.  Popp. 

IV.  Nr.  1.  Lincke,  „Guten  Morgen,  Viel- 
liebchen", Salonstück.  2.  Loewe,  „Die  Uhr", 
freie  Fantasie  von  R.  Tourbiä.  S.Ascher, 
Fanfare  militaire  (en  Forme  de  Marche).  4. 
Eilenberg,     „Goldfischchen",    Salonstück. 

5.  Lefebure- Wßly,  „Die  Klosterglocken", 
Salonstück.  6.  Fritze,  „Ball-Träume", 
Walzer-Intermezzo.  7.  Blon  von,  „Traum- 
verloren", Studie.  8.  Blon  von,  „Kammer- 
kätzchen", Salonstück.  9.  Wallace,  Petite 
Polka  de  Concert.  10.  Waldmann,  „Die 
alten  Deutschen",  Fantasie  von  R.  Tourbie. 

V.  Nr.  1.  Tourbie  R.,  „Gloriosa",  Kon- 
zert-Fantasie. 2.  Eilenberg  Rieh.,  „Ame- 
lie",  Mignonette.  3.  Lincke  P.,  „Fern  von 
der  Heimat",  Charakterstück.  4.  Mohr  A., 
„Kleiner  Schalk",  Gavotte.  5.  Michaelis 
Th.,  „Frühlingsglaube",  Idylle.  6.  Gizycki 
G.  von,  Air  de  Ballet.  7.  Richards  Br., 
„Der  Vöglein  Abendlied",  Romanze.  8.  Blon 
Franzvon,  „La  Danseuse",  Intermezzo.  9. 
Oesten  Th.,  „Alpenglühen",  Idylle.  10. 
Ketterer  E.,  „Silberfischchen",  Fantasie- 
Mazurka.  11.  Braungardt  Fr.,  „Waldes- 
rauschen", Idylle. 

Nr.  1.  Egghard  J.,  0  ma  chfere  Styrie.  2. 
Brösicke  R.,  Fein  und  pikant.  3.  Er- 
hard C,  Mairöschen.  4.  Wiedeke  Ad., 
Santa-Lucia-Paraphrase.  5.  Badazewska 
Th.,  Mazurka.  6.  Schumann  R.,  Träumerei. 
7.  K a d z i k  G. , Süße  Träumerei.  8.  Hessler 
L.,  Dorfkirehlein.  9.  Wallace  W.  V.,  Polka 
de  Concert  1 —  Seheithauer. 

Bravour-Tänze,  Neue:  Komm  Karline,  Polka. 

,  Noch  sind  die  Tage  der  Rosen,  Walzer.  Der 

Schokolade-Leutnant,  Rheinländer.  Die  gute 


Tante,  Schluchz-Polka,   2VVlKbFlGl  1—  n 

Oertel. 
Bravura,    Marchas    y   pasos    dobles,    P    — 50 

Wagner  y  Levien. 
Bravura  N.  de,  R6ves  ambitieux  1.35  n  Durand. 
Bray,  As  my  love  came  out  to  meet  me  — 25 

Ditson. 

-  Folding   away    the   baby's   clothes,    Sg.    and 

Chor.  —35   White. 

-  Home  memories  — 35  Ditson. 

- 1  heard  an  angel  voice  last  night  — 35  White. 

-  The  Magnolia   of   Tennesaee,    Sg.    and   Chor. 

— 40,  with  Banjo  — 25   White. 

-  Speak  to  mother  kindly,  Sg.  and  Chor.  — 35 

White. 

Bray  de,  Le  bouquet,  valse  cantilöne  1 —  Dur- 
dilly. 

Bray  Charles  E.  op.  19  Frolic.  Galop  de  salon 
— 50  Brainard. 

-  Baby  eyes,  Sg.  and  Chor.  — 35  Ditson. 

-  Cherry  blossem  sweet,  Sg.  Dance  — 50  Brai- 

nard. 

-  Dance  of  the  Brownies,  P  — 50,  Milit.  Band 

— 50  Coleman. 

-  Dancing  in  the  Meadow,  P  — 40,  and  Brooke 

T.  P.  Cokoco,  Konzert-Polka,  VP  —25, 
VCornetP  —30,  FullO  1—,  14  parts  —80, 
10  parts  — 60  Goleman. 

-  The    Darkies'    Frolic,    P   — 40,    Banjo  — 30, 

Milit.  Band  — 50,  and  Dance  of  the  Brownies, 
VP  —25,  VCornetP  —30,  FullO  1—,  14 
parts  — 80,  10  parts  — 60  Colema?i. 

-  The  Downward  Course   (or   will  Papa  Come 

Home  To -Night)  — 40  Coleman. 

-  Fair  Portia,  Waltz,   10  parts  — 60,  14  parts 

—80,  FullO  1—  Coleman. 

-  Hazel  Kirke,  Schottische  — 40  Ditson. 

-  Hush    Baby,    Hush,    O    (Minstrel    Orchestra) 

— 30,  acc.  ä  — 25  Church. 

-  Jolly  Coons,  Schottische  — 35  Ditson. 

-  Lost  in  the  deep,  deep  sea  — 35  Ditson. 

-  Love  Laughs   at  Locksmiths,   FullO  1 — ,   14 

parts  —80, 10  parts  —60,  P  pt.  —15  Church. 

-  Now  and  forever,  Waltz  — 75  Ditson. 
-Oh!  it's  so  easy.  Schottische  — 35  Ditson. 

-  The  Old  Flag  March   and   The   Feast   of  the 

Tribes,  10  parts  —60,  14  parts  —80,  FullO 
1 —  Coleman. 

-  One  smile  for  me,  sweetheart  Song  and  Chor. 

— 40  Ditson. 

-  Perhaps'   Tis   for   the   best,    0   (Minstrel  Or- 

chestra) — 30,  acc.  ä  — 25  Church. 

-  Queen  City,  March  — 40  Coleman. 

-  Rainier,    March    asd    Rhododendron,    Idyll, 

FullO   1—,   14  parts  —80,   10  parts  —60 

-  The  Self-Made  Man,   Motto-Song  —40  Cole- 

man. 

-  Sewing  Machine,  FullO  1 — ,   14  parts  —80, 

10  parts  —60,  P  pt.  —15  Church. 

■  The  Song  of  the  Workman  — 40  Coletnan. 

■  Sweet  thoughts,   bright   thoughts,    Song  and 

Chor.  — 40  Ditson. 

■  That's  the  Way  it  is  the  Whole  World  Over 

— 40  Coletnan. 
-Theo.    Wagners    March    — 40,     Milit.    Band 
— 50,    and  Brooke   F.  P.   She   Crack   Liner 
March,  10  parts  —00,  14  parts  —80,  FullO 
1 —  Coleman. 
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-  There's  mischief  in  their  eyes,  Song  and  dance 

— 40  Ditson. 
-Think   of   me,    Song  and  Chor.  — 40  Ditson. 
•  When   she  's   singing,   Song    and  Chor.  — 40 

Ditson. 

-  Where  our  mamas  never  die  ?  Song  and  Chor. 

— 35  Ditson. 
Bray  E.  M.  Star  Gern  Polka  3/ —  Pitman. 
-Twilight  Beils,  P  3/—  Pitman. 
Bray  Harry,   She  wanted  to  go  to  the  Derby 

4/ —  Hopicood. 
Bray  Isabelle  M.   The  Hamilton,   Schottische 

3/ —  Äshdou-71,  2/ —  Williains. 
Bray  John,   Child   of  mortality  — /3  Bayley, 

(Choral   Handbook   68)    S.  f.  B   solos   — /3 

Curicen,  — 08  Ditson. 
Bray  J.  B.  Dans  ees  instants  oü  le  coeur  pense, 

Song  without  words,  by  J.Rummel,  Gon- 

certijiaP  3/ —  Ashdoivn. 
Bray  Will   H.   Oordon:   Blue  eyed  Kate,  Song 

and  Chor.  —35. 
-Do  not  ^\'eep  so,  Theo.  Darling,  Song  and 

Chor.  —40. 

-  Florestine  Waltzes  (B  a  t  k  i  n)  — 50,  Song  and 

Chor.  —35,  with  0  —25. 

-  Go  to  sleep  my  baby,  Waltz  Song  — 50. 

-  I'm  a  chappy  sort  of  a  fei !  Waltz,  Song  and 

Chor.  —40,  with  0  —25. 

-  I'm  a  dandy,  but  I'm  no  dude,  Song  and 

Chor.  —40,  with  0   —25. 

-  Just  beyond  the  stile,  Song  and  Chor.  — 40. 

-  Mamie  O'Connor,  Waltz  Song  — 35. 

-  Mother's  fond   words,   Song  and  Chor.  — 40. 

-  My  baby  Boy's  Picture  That  Hangs   on   the 

Wall,  Waltz  Song  —40. 

-  My  Susan,  Mv  Black  Eyed  Ladv,  Coon  Song 

—50. 
-Papa's  baby  boy,  Song  and  Chor.  — 40. 

-  Sinners,    put    on    de    golden    uniform    — 40, 

with  0  —25. 

-  Swinging  on  the   old  rustic   gate,    Song  and 

Chor.  —40,  with  0  —25. 

-  When  Jack  retum  from  sea,  Song  and  Chor. 

—40. 
Brayer  J.  de.  Sine :  A  la  recherche  d'un  juste 
2—. 

-  La  bände  joyeuse,  Le  petit  Poncet. 

-  Dimanche,    ä  trois  voix  eg.  (M.  B  o  u  c  h  o  i  rj 

—25  n. 
-Paisons  de  r§ves!    Choeur  ä  2  parts   — 25  n. 

-  Ploreal,  choeur  ä  4  voix  (Beethoven)  — 25  n. 

-  Fratemite,    4    voix    mixt.    P   (Cherubini) 

—50  n. 

-  Gloire  au  travail !  SÄ  TB  (Schumann)  — 50  n. 
-Hymne  ä  la  beaute,  4  voix  mixt.  P  (Gluck) 

—40  n. 
-Hymne  ä  la  France,  ch.  ä  2  voix  — 25  n. 
-Hymne    ä    l'universelle    humanite,    choeur   ä 

2  voix  — 25  n. 

-  Hymne  ä  Toulouse,  ch.  ä  2  voix  — 25  n. 

-  Jour  de  Fete,  4  voix  mixtes,  P  (Schumann) 

—50  n. 
-Liberte,  5^.75  (Ha ende  1)  —40  n. 
-Martha  (Flotow),  valse  de  salon,  4>ns  3 —  n 

Choudens,  9 —  Joubert. 

-  Nausicaa,   tiree   de   l'Odyssee,   röduct,  ch.  P, 

Colin. 
•  Le  Petit  Chaperon  rouge,  ch.  ä  2  voix  — 25  n. 
-Poupee.    Transcr.    de    la   Marche    nuptiale, 

4ms  6 —  Joubert. 


-  Printemps,  ch.  ä  2  voix  — 25  n. 

-  Retour  du  printemps,  canon,  3  MS  et  3  Bar, 

choeur  et  sextuor  av.  P  acc.  — 40  n. 
-Salut    aux   etrangers!    SATB  (Schumann) 

—40. 
-La  souriante,  valse  (Wolff)  6 —  No'el. 

-  Suite  russe  d'aprös  des  chants  populaires,  P 

6—  Nom. 

-Voix  eparses,   TTBB  (Schumann)  —30. 
Bräzay  Szivemböl  teptem  ezt  a  dalt  1.20  Bdrd. 
Brazil    Ernestina    F.    do,    Brincando,    polka, 

Banda  1 —  Ch.iimaraes. 
Brazil  Ernestina  J.  do,  Delirio,  valsa,  Banda 

1.50  Ouimaraes. 

-  Etherea,  valsa  2 —  Napoleäo. 

-  Eu  e  eile,  valsa,  Banda  1 .50  Ouimaraes. 

-  Flor  de  Neve,  valsa  2 —  Napoleäo. 

-  Harmonia  Celeste,  valsa   Napoleäo. 

-  Jandira,  valsa,  Banda  1.50  Ouimaraes. 

-  Juremma,  valsa  1.50  Napoleäo. 
-Lembras-te?  valsa,   Banda   1.50    Ouimaraes. 

-  Palpitante,  quadrilha,  Bandal.50  Ouimaraes. 

-  Republicana,  valsa,   Banda   1.50  Ouimaraes. 

-  Selika,  polka,  Banda  1.50  Ouimaraes. 
-Sera  verdade?  valsa  1.50  Bevilaequa. 

-  Suspirando,   polka,   Banda   1 —    Ouimaraes. 

-  Travessa,  quadrilha,  Banda  1.50  Ouimaraes. 
-Valse  bresilienne  v.  Mesquita  op.  31. 

-  Zajä,  valsa,  Batida  1.50  Ouimaraes. 
Bragil  J.  Pimento,   Elvira,   polka,  Banda  1 — 

Napoleäo. 

-  Feliz  Viagem,  valsa  1 —  Napoleäo. 

Brcko  Isidor.  Stary :  Manzelskä.  Polka  s  textem 
—80,  Z  —80. 

-  Nejde  to !  Polka  s  textem  —80,  Z  —80. 

-  Nepecem.     Pochod  s  textem  — 80,  Z  — 80. 
-Prazske  kukätko.     2ert,  ctverylka  1.40. 

-  Trakaf .     Polka  s  textem  —80,  Z  —80. 

-Za   Ctyräk.     Polka   s  textem   —80,    Z  —80. 

-  Zelenä    se,    zelenä.      Pochod    s    textem    1 — , 

Z  —80. 

-  Zkusme   to !    Mazur   s  textem  — 80,   Z  — 80. 
Brdlikovä  Josefina  (1853).   Urbdnek: 

-  Album    skladel    klavlmich.      I.    Impromptu, 

Znelka,  Humoreska,  Dumka,  Polka,  Kole- 
bavka,  Pastorella.  IL  Dve  improvisace, 
JarnI  romance,  Ve  stinech  vecernich,  Pisen, 
Modlitba,  Melodie,  Dve  rhapsodie  ä  3 — . 

-  Aphorismy,  valcikove,  4ms  ses.  1 — ,  4  ä  2 — . 

-  2  Ballady,  4ms. 

-  Decameron.  12  fantasii  ve  forme  sonatove,  P. 

-Miniatury,  P.  Cislo  1.  Preludium.  2.  Ro- 
mance. 3.  Valcik.  4.  Jarni.  5.  Sousedskä. 
6.  Vzpominka.  7.  Dialog.  8.  Intermezzo. 
9.  Louceni  a  shledäni.  10.  Rondel.  11. 
Scherzino,  P  2 —  Urbdnek,  Nr.  6  (Pensee) 
— 25  Jurgenson. 

-  Mazurky  (10  c.). 

-  Pisne.    Ses.   1.   Tri  serenädy.     Mne  zdälo  se. 

V  dusi  m6  jest  plno  pisni.  Dumka  3 — . 
Ses.  2.  Zpev  panose  krälovny  Dagmary, 
Romance.  Jezemf  panna.  Motyl  5 — .  Ses. 
3.  Adagio.  Jaml.  Mne  z  vüne,  paprsküv 
a  rosy.  Misterioso.  List.  Bud'  mir  3 — . 
Ses.  4.  V  lupeni  ptäce  zapelo.  Kdyby  üsta 
mluvit  ehtela.  Nediv  se.  Ty,  nevis.  Pfi- 
litlo  jaro  z  daleka.  Nie  nejsem  vic  nezli  ta 
rüze  3 — .  Ses.  5.  Modlitba.  Andel.  Rybäk. 
Valkyry  3 — .     Ses.  6.   Pfichod  jara.     Ptäce. 
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Pfiplulo  jaro.  Dobrou  noc.  Zastavenicko. 
Mileneü  pfäni  2.40. 

-  Poeticke  preludie,  P. 

-  Poetieke  trilogie,  P. 

-  Polnl  kvitl  z  ceskeho  pohofi.    Kytice  veselych 

skladeb  klavirnlch  (1. — 8.)  4 — . 

-  Variace,  P. 

-  V  räkosi,  P  (1.— 6.)  3—. 

-  V  üplnkii   nocl  benatskj'ch.     Nokturno  4ms. 

-  Z  davnych  dob.   Pastorella,  Gigua,  Sarabanda, 

Invence,  Menuetto,  P. 

-  Z   letniho   sidla.     Cis.   1.     Veseli    pod    sirym 

nebem.    2.  Romance.    3.  U  lesnich  pramenü. 

4.  V  boufe.    5.  Pod  vecer.    6.  Noc  na  jezefe. 

7.  Osudnä  bludicka.    8.  Vlastovicky  odletaji. 

9.  Zima  se  blizi,  P  4 — . 
Bread  of  Heaven  — /2  Hopwood. 
Breakdowns  (One  Hundred  and  one).   Jigs  and 

Hornpipes,  Banjo  1/6  n  Turner. 
Breakdowns   (Ninety-Nine).      Jigs   and  Horn- 
pipes, Banjo  1/6  n  Turner. 
Breakdowns  (Sixty).  Jigs  &  Hornpipes.   Banjo 

solo  witli   second   Banjo  acc.  1/6  n  Turner. 
Breakdowns   (Forty).    Jigs,  Reels   and   Horn- 
pipes, Banjo  (Chappell)  1/6  n  Chappell. 
Breakdowns  (Thirty-Three).  Jigs  &  Hornpipes, 

Banjo  P  1/6  n  Turner. 
Breaking-up,  polka  — /2  Hopwood. 
Break  it  gently  to  my  mother  — /2  Hopwood. 
Break  the  news  to  mother  2/ —  n  Sheard. 
Breakspear    E.  J.     The  falling  star  (Es  fällt 

ein  Stern)   (Germania   324)    1/ —  n  Augener. 
Brebis  (Les)  du  Bon  Dieu  1 —  n,  Ch.  s.  — 30  n 

Ondet. 
Brebis  (La)   perdue,  pastorale    1 —   n  Joubert. 
Brech   L.     1.   Jesu    Salvator,    T.  Bar   ä   — 60 

Muraille.    2.  Jesu  Salvator,  Bar  — 60  Mu- 

raille. 
Brecher   Gust.   (1879).    Zimmermann:    op.   2 

Aus   unsei'er  Zeit.     Symphonische  Fantasie, 

0  Part  20—  n. 

-  3  Nr.  1.   Neue   Liebe,   h.  m.    ä  1.50.     Nr.    2. 

Die  Weihe  der  Nacht  1.50. 

-  4  Im  Schlosse  Mirabel  — 75. 

-  5  Nr.  1.  Prophetie,  m.  t.  ä  1.50.    Nr.  2.  Das 

Liebeschloß,  h.  m.  t.  ä  1.50. 
-6  Nr.  1.    Im  Schlosse  Mirabel,  m.  t.   ä  1.50. 
Nr.  2.  Am  Ufer,  m.  t.  ä  1.50. 

-  7  Nr.  1.    Der  Arbeitsmann,  Bar.  A.  Tenorbar 

ä  1.50.  Nr.  2.  0  schwarze  Nacht.  3.  Wan- 
derers Nachtlied  ä  — 80. 

Brechler-Troskowitz  Viktor  Ritter  von.  Isolde 
1.50  Weiner. 

Brecht,  Polka-Mazurka  — 50  Bote. 

Brecht  J.     Run  for  life,  quickstep  — 40  Ditson. 

Brecht  Rob.  „Abendgesang".  Andante,  4  Ve 
1.20  n  G.  F.  Schmidt. 

-  Herbststimmung,  8 — 17stg.  2 — '}Leluie. 

Bredal  J.  Hansen:  Brüden  fra  Lammer- 
moor, Opera :  Heksesang :  Fuldmaanen 
skinner  — 50.  Rec.  og  Kavatine:  Mandens 
dybe,  bitre  Sorg  — 50.  Rec.  og  Kavatine : 
Ingen  kan  sin  Skaebne  1 — .  Vise :  Penge, 
Penge,  tro  mit  Ord  — 50.  Romance:  Du, 
som  kender  hver  en  Tanke  — 50.  Duet:  Vi 
skilies  maa,  o  bitre  Smerte  1 — .  Jaegerkor : 
Held  Dig  f0lge,  flinke  Jaeger  1 — .  Duet: 
Let  knaekker  Stormens  Käst  — 50.  Skotsk 
Vise:  Der  sidde  de  to  Ravne  — 50. 

Universal-Handbuch  der  Musikliteratur.  B. 


-Guerillabanden,  Opera :  Duet :  I  Dudens 
Arm  — 50.  Romance:  Faedreland!  naar 
Vold  dig  truer  — 50.  Arie :  Af  Mod  og  Lyst 
1 — .  Duet :  Ja,  det  er  ham  1 — .  Seguidilla  : 
Elskov  blomstrer  — 75.  Vise :  Naar  i  Glasset 
Druen  gl0der  — 50.  Arie:  Nej  Elskte,  min 
Aere  — 75.  Arie:  Rejser  Eder,  Spaniens 
S0nner  1 — .  Romance :  Naar  Maanens  Skaer 
— 50.     Vise:  Jeg  var  en  Kn0s  1.50. 

-  Seguidilla,  P  1—. 

-  Seks   Romancer   1 — ,   med   G  1 — :     Tys,   du 

s0de  Lille.  Det  war  en  Aften  silde.  Elver- 
pigen  i  Natten  slaar.  Hvad  er  det  dog. 
Hvor  skal  jeg  finde  Dig.  Jeg  elsker,  o  Maler. 
Brede  Albrecht  (1834),  op.  2  Fünf  Choral- 
vorspiele, Org  — 60  Maier. 

-  3  Zwölf    leichte   melodische   Tonstücke,    Org 

oder  H  1.50  Simon. 

-  4  Drei  Fugen,  Org  — 50  Maier. 

-  5  Duett,  ST  mit  Ve  ad  lib.  1—  Ries  &  Erler. 

-  9  Sonate  (Fis-moll),  Orq  1 —  Maier. 
- 10  Sonate,  P  3—  Eies  '&  Erler. 

-  25  Drei  Duette,  SA  1.80  Ries  &  Erler. 

-  26  Doppelfuge,  Org  1.20  Ries  S  Erler. 

-  34  Geistliches  Abendlied  1 —   Weber. 

-  36  Der   zwölfjährige   Jesus.    Oratorium,   KA 

8—,    Chorst,  2SA   a.  —80,    Textbuch   —10 
Weber. 

-  40  Bethlehem,   KA  3.60,  Solost  1.20,  Chorst, 

2SA  ä  —30,  Textbuch  —15   Weber. 

-  44  Vier  Duette,  2S,  KA  1—,  St  —30  Weber. 

-  45  Das  Lied  von  der  Glocke.     Daraus  Arie : 

Denn     mit     der    Freude    Feierklänge     1.20 
Dufayel. 

-  46  Frühling   im  Winter,  KA   3.60,   St,   2 SA 

ä  —30,  Textbuch  —20  Weber. 

-  The  Boyhood  of  Christ,  Cantata  with  Solos 

and  Choruses  for  SSC  2/ —  Ourwen. 

-  Germania :  „Daß  dich  Gott  in  Gnaden  hüte", 

TTBB,  Part  —40,  St  —60  Kisttier. 

-  Haus-Choralbuch,  P  2 —   Weber. 
-Liederkranz  (Schulliederbuch)  1.60   Weber. 

-  Vaterland  im  Siegerkranze,  TTBB,  Part  —60 

Ries  dt  Erler. 
Bredow  Fritz,  op.  15  Prinzeß-Gavotte,  P  1.20> 

Z  — 80  Z'woM-Leipzig. 
Bredow  M.  Melancolie.     Melodie   tii'^e   de   la 

Fantaisie  -  Impromptu   de  F.  Chopin  — 65 

Jurgenson. 

-  Reverie   (R.    Schumann)    — 65    Jurgenson. 

-  Warum  ?  Melodie  v.  R.  S  c  h  u  m  a  n  n.    Duett 

— 90  Jurgenson. 
Bree  Jan  Bernard  van  (1801—1857).  Aisbach : 

-  Adolf  bij  het  graf  van  Maria,  Ballade,  S.  A 

ä  1 — ,  1 —  Haslinger,  Schott. 

-  Air  variee  sur  la  romance  fav.  de  „Pre  aux 

Clercs",   VP  2—,   V  av.  Quat.  1.50. 
-AUegro,  8V4Va4VG,  Part  2.50,  St  5— . 

-  Concert-Ouverture,   0  5.50,  2.50  Eck. 

-  Ecce  Panis,   T  m.  P  of  Org  —60  Eck. 

-  Engelenzang   m.    Org   of   P,    Part   3 — ,  St  ä 

—30  Eck. 

-  Feest-Cantate  (holl.-d.),  Tsolo  en   koor,  Part 

6—,  St  3—. 

-  Feestmarsch  — 50  Cohen. 

-  Feestzang,  3st.  mannenk.  m.  3   baz.   en  Org, 

Part  —80,  St  ä  —15  Eck. 

-  Galop  —20  Eck. 

-  Haarlemsche  Spoorwegwals,  P  1.25. 

-  Herinnering  — 50. 

69 
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-  Impromptu,  P  — 50. 

-  Koningshulde  —50,  —30  Eck. 

-  Magnificat   voor    3   stemmen  en  Org,  afwis- 

selend    Gregoriaansch,    Part     1.20,    St    1 — 
Waanders. 

-  Missa  (driest.),  Part  5—,  St  2.40  Eck. 

-  Missa     tribus    vocibus    liumanis    com.     Org 

concinenda   N.  1,  Part   5.50,   St   2.70,    Part 
3—,  St  1.20  Waanders,  6/—  Novello. 

-  Missa  N.  2,  (driest.   met    Org,   Part   5 — ,   St 

2.70  Eck,  5/—  Novello. 

-  Missa     tribus    vocibus    humanis    com.     Org 

concinenda  N.  3,  Part  5—,  St  2.70,  b]— Novello. 

-  Missa  N.  4,  driest.   met    Org,    Part    5 — ,    St 

2.40  Eck. 

-  Missa   tribus    vocibus    vir.    com.    Org    conc. 

N.  5,  Part  5—,  St  2.70. 
Missa  duabus  vocibus  aequalibus   com.    Org, 
concinenda,  Part  3.50,  St  1.60. 

-  Missa  unisono  m.  Org,  Part  1.50  n,  St  — 30  n 

Rossum,  Part  2.50,  St  —50  Pustet. 

-  3  Nocturnes,  P  1 — . 

-  Opwekking  — 50  Eck. 
-Oranjelied,  Volkslied  —40  Eck. 

-  Promenade  champetre,  fantaisie,  P  1.70. 

-  Psalm  84,  volgens    de    -woorden    des    Bijbels 

met  ingevlochten   koralen   bewerkt   door   J. 

P.  Heye,  Solo-koor  en  0,  KA  4.50,  St  3.50. 
- 1.  Quatuor,  2WaVc  4 —  Simrock. 
-2.  Quatuor,  2VVaVo  2.50  Eck. 
-3.  Quatuor,  2VVaVc  4—,  2.50  Eck. 

-  Requiem.     Missa  (Driest.  m.  Org),  Part  5 — , 

St  2.70  Eck. 
-„Saffo",  Ouvertüre,   4ms   1.70  Älsback,   Eck. 
■  3  Scherzi,  P  1.50. 
-4  Sinfonie  von  Beethoven,  PF  4.50. 

-  Shady  groves  for  love,  quart.  f.  mix.  voices. 

Chor.  f.  fem.  voices  ä  — 08  Ditson. 

-  Souvenir    d'Auber,     3    pet.    fantaisies,    PV: 

1.  Domino  noir,  2.  La  part  du  diable,  3.  La 
Fiancee,  ä  1 — . 

-  St.  Cecilia's  Day  1/ —  Bayley,  — 30  n  Ditson, 

Mixed  voices  7/6:  N.  1.  Breathe  Avithin  this 
quiet  vale  — /4.  N.  2.  Brooks  shall  mur- 
mur  — /2.  N.  3.  Fragrant  odours  — /l'/a- 
N.  4.  Give  vpay  now  to  pleasure.  Air  and 
Chorus  — /4.  N.  5.  Holy  music  — /4.  N.  6. 
Vales  may  suit  the  charms  — /2.  N.  7.  Youth 
and  love  — /2  Novello,  N.  2.  SSA  —08  Ditso7i. 
-Te  Deum  Laudamus,  Hymne,  SATB  Soli  u. 
Oh  mit  0,  KA  2—,  St  ä  —20. 

-  3  Valses  brillantes  1 — . 
-Variations,   VP  1.50,  1—  Eck. 

-  Vissehers  Dochtertjen  — 50. 

-  Voorheen  en  thans,  groote  Potpourri,  P  1.50. 

-  Youth    and    beauty,    chorus    f.    fem.    voices 

—08  Ditson. 
Bree  H.  J.  J.  van,  Sonate,  4ms  3.40  Roothaan. 

-  Verlaat  mij  niet  — 70  Mosmans. 

-  Bree  Malwine,   Die  Grundlage   der   Methode 

„Leschetizky"  5 —  Schott,   2 —  n  Schirmer. 

-  Bree  (Van)  and  Clinton,    Maria's    cares    are 

o'er.     Celebrated  Dutch  cantata,    in   B   flat, 

FIP  2/6  Ashdonm. 
Breed  G.  J.  Break,  break,  break  — 35  Ditson. 
Breeds  F.  H.    Valse    de    Concert,    P   4/—  B. 

Williams. 
Breen  &,  Geary,   If   you'll   be   m-i-n-e,   waltz 

song  — 50  Stern  (Broadway  Music  Co.). 


-  I've  e  funny,  funny  feeling  round   my  heart 

—50  Stern. 
Brees  Gust.    Het   weesje   op   het    graf    zijner 

ouders  1 —  n  Faes. 
Bref  Le  A.  Fantaisie,   V  2 —  n,  0,  Baudoux. 
Breggen  Aug.  van  der,  Zur  Weihe  des  Hauses, 

Festmarsch  1.50  Praeger. 
Bregozzo  G.  Chi  hatte  alla  porta  con  questo 

uragan?  S  Bar  2.50  Bicordi. 

-  Ispirazioni  sulle  Alpi.     Capriccio  5 — . 
Brei  B.  Galopp  — 70  Granx,. 
Breidenstein  C.  op.  1    Motette    über   Novalis' 

Lied :  Wenn  ich  ihn  nur  habe.  3-  u.  4stimmig 
Solo  u.  Chor,  Part  — 75  Breitkopf. 

-  2  Sechs  Gesänge.     1.  Hei'bstlied.    Waldnacht. 

Jagdlust.  2.  Frühlingsruhe.  0  legt  mich 
nicht.  3.  Nacht.  Süße  Ahnungsschauer. 
4.  Frühlingsglaube.  Die  linden  Lüfte.  5. 
Jägerlied.  Kein  bess're  Lust.  6.  Waldes- 
sprache. Ein  Flüstern,  TTBB,  Part  2—,  St 
ä  — 50  Breitkopf. 

-  4  Sechs  geistliche  Gesänge,   TTBB.     1.  Veni 

sancte  spiritus.  2.  Danket  dem  Herrn.  3. 
Was  war'  ich  ohne  dich.  4.  Ruhe  nun  in 
Frieden.  5.  Wenn  alle  untreu  werden.  6. 
Ja  fürwahr.  Part  mit  untergel.  KA  3 — , 
Singst  3.20  Simrock. 

-  Der    Fischer,    Romanze   m.    O  od.  P.     „Das 

Wasser  rauscht,  das  Wasser  schwoll"  — 50 
Simrock. 
Breidenstein  H.  K.  Zwei  Gesänge.  1.  Der 
Harfenmann:  „Ich  wand're  mit  der  Harfe". 
2.  Beruhigung :  „Wolken  regnen"  — 80  Sim- 
rock. 

-  „Sie    sollen    ihn    nicht    haben,     den     freien 

deutschen  Rhein".  Lied  (Nie.  Becker),  O 
(Chor  ad  lib.)  — 50  Simrock. 

Breidenstein  J.  op.  9  Fantaisie  sur  uneRomance 
hollandaise,  P  1.80  Granx. 

- 10  Trois  Transcriptions,  P  sur  des  Airs 
favoris.  1.  Die  blauen  Augen  (Arnaud), 
2.  Liebeslocken  (Gumbert),  3.  Dort  auf 
jenem  Berge  (Volkslied)  ä  1.30  Granx. 

-  16a.  Ein    schöner    Sommerabend,  Impromptu 

in  Serenadenform,  P  — 50  Granx,. 

•  16b.  Herzenswünsche,  Impromptu  in  Walzer- 
form — 50  Granx. 

Breiderhoff  Elise,  op.  1  Fünf  Lieder  3 — 
Ries. 

-  2  Walzer,  Jims  3 —  Ries. 

-  3    Zehn    deutsehe    Volkslieder    für    3    weibl. 

St,  2  Hefte  ü   1—  Ricter. 

Breiderhoff  Elise,  op.  4  Vier  Kanons,  2  Singst. 
1.  Wenn  die  Vöglein  sich  gepaart.  2.  Ein 
grünes  Blatt:  „Ein  Blatt  aus  sommerlichen 
Tagen".  3.  Liebchens  Garten:  „Liebchen 
hat  zum  Eigentum".  4.  Frühling:  „Wenn 
im  Morgengrauen  des  Frühlingstages"  1.50 
Rieter. 

Breit  Georg  und  Schübe!  Albrecht,  Zither- 
schule.    Teil  I  2.50,  Teil  II  3—  Voigt. 

Breitegger  A.  Kleiner  lieber  Schmetterling 
1.50  n  Bdrd. 

Breitenbach  Clemens,  op.  3  Zwölf  Fug- 
hetten   f.   Org  iE)    1 — n  Pflugmacher. 

-  7   Confitebor,   51    neue   Orgel-Kompositionen 

für  den  kirchlichen  Gebrauch  (H)  2.40  n 
Coppenraih. 

-  9  „Ecce",    23  Orgel-Trios  über  gregorianische 
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Melodien  für  den  kirchlichen  Gebrauch  2.40  n 

Coppenrath. 
- 12  50  Fughetten,  Org  2 —  Steingräber. 
-13a   Sieben  Passions-Gesänge,   8ATB  — 80  n 

Schwann. 
- 14  Vesper :  „Die  Abendglocken  klangen"  1 —  n 

Coppenrath. 
- 15  Elisabeths  Rosen :    „Sie    stieg   herab    wie 

ein  Engelbild"  1 —  n  Coppenrath. 

-  16    Kleines    u.    leichtes   Vademecum    f.    Org 

3 —  n   Coppenrath. 
-Vier  Lieder,  TTBB,  Part  — 30  n  Hug. 

-  Souvenir  de  Luccone,  0  od  P   1.20  Hug. 

Breitenbach  F.  J.  op.  14  Improperia  pro  feria 
sexta  in  Parasceve  ad  IV  voces  inaequales, 
Part  u.  St  1.80  n  Coppenrath.  -  s,a  < 

- 15  Fantaisie  pastorale  sur  des  Motifs  et 
Chansons  suisses  (et  Orage  dans  les  Alpes), 
P  1.50  n  Eug. 

-  Graduale  et  Sequentia  de  Sancto  Spiritu  ad 

IV  voces  inaequales  organo  comitante,  Part 
1 — ,  St  ä  — 15  Coppenrath. 
Breitkopf  B.  Th.    Neue    Lieder.     Erste    Fort- 
setzung 4.50  Breitkopf. 

-  Neue  Lieder :    Die  Nacht :    Gern    verlaß    ich 

(Deutscher    Liederverlag)    h.    u.    t.    ä    — 30 
Breitkopf. 
Breitkopf  C.  G.  Der  Oberons-Tanz  1.50  Breit- 
kopf. 

-  Terpsichore,    Sammlung  von  Tänzen  1.50,  0 

7.50  Breitkopf 

Breitschmid  J.  Gruß  an  unsere  97er,  Marsch 
1—  Pohl. 

Breitung  F.  Haushahn:  Op.  8  Weihnachts- 
traum. Zwei  Weihnachtslieder,  P  — 80,  ä 
—50,  PV  1—,  ä  —60 :  Nr.  1.  O  du  fröhliche, 
o  du  selige.  Nr.  2.  Stille  Nacht,  heilige  Nacht. 

-  9  Weihnachtsfreude.  Zwei  Weihnachtslieder. 

P  —80,   ä  —50,  PV    1—,   ä   —60:    Nr.    1. 

O  du  fröhliche,  o  du  selige,  2.  Stille  Nacht, 

heilige   Nacht. 
-10   Zwei   Fantasien   über   Weihnachtslieder: 

1.    O   du    fröhliche,    o    du    selige,    2.    Stille 

Nacht,  heilige  Nacht,  P  ä  1—,  PV  ä   1—. 
-11    Christfeier.   Weihnachtsmelodien.  P   1 — , 

Z   1—,   V  —60,   VP   1—. 
-12   Freudvolle  Weihnacht,  Fantasie,  P   1 — . 

PV    1.50. 

-  13   Weihnachtsfantasie,  P   1.56. 

-  14  Goldene  Kinderzeit.   24  bekannteste  und 

beliebteste  Kinder-  und  Schullieder.  2  Hefte 
ä    1—. 

-15  Frohe  Jugend.  Kleine  Fantasien,  P. 
3  Hefte  ä  1—,  12  Nr.  ä  —60:  I.  Nr.  1. 
Ein  Männlein  steht  im  Walde,  2.  Alles  neu 
macht  der  Mai,  3.  An  der  Saale  hellem 
Strande.  II.  Nr.  4.  Goldene  Abendsonne, 
5.  Ich  hab'  mich  ergeben,  6.  Nim  ade,  du 
mein  lieb'  Heimatland.  III.  Nr.  7.  Stimmt 
an,  mit  hellem  hohen  Klang,  8.  Im  Wald 
und  auf  der  Heide,  9.  Ich  hatt'  einen 
Kameraden.  IV.  Nr.  10.  Alle  Vögel  sind 
schon  da,  11.  Nachtigall,  wie  sangst  du  so 
schön,  12.  Deutsehland,  Deutschland,  über 
alles. 

-16  Der  kluge  Peter,  TTBB,  Part,  St  ä  —60 
Kahnt. 

-  „Du    bist    so    still,    so    sanft,    so    sinnig", 

TTBB.  Part  u.  St  1—. 


-  Zum    Stiftungsfeste    Heil,     Heil     und    Heil, 

TTBB.  Part  u.  St  1—. 
Bremer  G.  Schott  Freres:   Addio   1.35  n. 

-  Chant  matinal    1.35  n. 

-  Faust,    Coro    dei    Soldati    e    Marcia,      4ms 

2.50  Ricordi. 

-  Hymne  a  Cerfes.  Bar.  M8  et  choeur  3  voix 

fem.  2 —  n. 

-  Multum  ad  parvum,  vocalise,  exercices  pour 

l'etude  du  chant,  pour  toutes  les  voix  1.75  n 
Georges  Oertel. 

-  Q,uand  je  t'ai  vue.  Quando  di  vidi   1 — n. 

-  Quand  tu  fermes  les  yeux  1.35  n. 

-  Quanto   ti  vidi    1 —  n. 

-  Le   Ruisseau,   Melodie    1.30    Cranz. 

-  Sonne  ma  tambourin.  Chant,  V (Vc)P  3 —  n, 

2/6  n  Schott. 

-  Sylvain  et  Lucette,   Seul  je   suis   1.35  n. 
Bremer  Joh.  B.  H.  op.  3  Knospen,  6  Klavier- 
stücke  1 —  Weygand. 

-  4   Voyage,   Nocturne,   PVVc   2 —    Weygand. 

-  5  La  pastorella,  Idylle,  P  4 —  Katto. 

-  7  4  Pieces  caracteristiques,  4ms   1.20   Wey- 

gand. 

-  9  Jagdlied,  P  — 80  Weygand. 

-  10   Te  paard,  P  —30   Weygand. 

-  11   Rondo  capriccioso,  P  — 80  Weygand. 

-  15  Sonate,  P  1.50  Weygand. 

Bremer    Jul.    Die    Freundschaft    1.50    Siegel. 

Bremer   Fahnenmarsch  — 25  Praeger. 

Bremer  Tanz-Album.  Sammlung  leichter  ge- 
fälliger Tänze.  A.  E.  Fischer:  Jahrgang 
I— V,  P  ä  1— n,  VI— XI,  stO  Lieferung 
ä  1— n,  XII— XV,  VP,  Lieferung  ä  — 80  n, 
VPCornet  (Fl) ,  Lieferung  ä  1 — n,  stO,  Lie- 
ferung ä  2 — n,  XII,  XV  compl.  VP  ä 
3— n,  VPCornet  {Fl)  ä  4— n,  XIII,  XIV, 
XV,  stO  ä  8— n: 

Jahrg.  I.  Scheuer,  Augusta-Polonaise. 
N  e  i  b  i  g,  Eugenia,  Rheinländer.  Carl,  lu 
der  Laube,  Polka-Mazurka.  Scheuer, 
Stimmungsbilder,  Walzer.  B  o  h  n  e.  In  dulci 
jubilo,  Galopp.  Scheuer,  National-Melo- 
dien,  Quadrille.  N  e  i  b  i  g,  Johannisbergcr- 
Rheinländer.  Schäfer,  Erinnerung  an 
Thüringen,  Marsch.  Carl,  Mein  Engel, 
Polka.   Diana-Walzer. 

IL  B  e  c  k.  Fort !  nach  der  Heimat, 
Marsch.  Hasselmann,  Apollo-Galopp. 
Carl,  Je  toller,  je  besser,  Galopp. 
Friedens  Jubel,  Quadrille.  Narcisse-Polka. 
Weißenborn,  Die  Vergnügte,  Polka. 
Scheuer,  Glück  auf !  Polka-Mazurka. 
Esmeralda-Polka.  Knicker-Polka.  Eilen- 
b  e  r  g,  Blumen  der  Zeit,  Walzer.  S  ch  e  u  e  r 
Apolfo- Walzer.  B  o  h  n  e,  Florentine,  Polka- 
Mazurka.  Beck,  Ida,  Polka-Mazurka. 
Dora,  Polka.  Hasselmann,  Herzblätt- 
chen, Rheinländer. 

III.  Carl,  Mit  Sack  und  Pack,  Marsch. 
N  e  i  b  i  g.  Auf  Vorposten,  Galopp.  Lange, 
Ein  Kind  des  Glücks,  Polka.  Carl,  Der 
Operngucker,  Quadrille.  Hasselmann, 
La  violette  frangaise,  Polka.  Bohne, 
Louisen-Polka-Mazurka.  Weißenborn, 
Die  Kokette,  Polka.  Die  Namenlose,  Polka- 
Mazurka.  Lange,  Liebeslieder.  Walzer. 
Fe  Idhusen,  Papageno,  Rheinländer. 
Scheuer,     Sommerfest,    Polka.      Carl, 
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Federleicht,  Rheinländer.  Scheuer,  Ju- 
beltöne, Walzer.  Seil,  Maziu'ka.  Tyro- 
lienne. 

IV.  Bürgst  aller,  Phönix- Walzer. 
N  e  i  b  i  g,  Veilchen-Polka.  Carl,  Ferien- 
Marsch.  Hasselmann,  Marien-Polka- 
Mazurka.  Schmidt,  Malvinen- Walzer. 
X  e  i  b  i  g,  Himmels-Sehlüsselchen,  Mazurka. 
Petersen,  Nur  nicht  ängstlich,  Galopp. 
Scheuer,  Lebensblüten,  Walzer.  F  e  1  d- 
h  u  s  e  n,  Anna -Rheinländer.  C  a  r  1,  Fuchs- 
Polka.  Hermann,  Sommerfreuden,  Wal- 
zer. Scheuer,  Zauberglöckchen,  Polka. 
Leichtf  üJßchen,  Rheinländer.  L  a  t  a  n  n,  Ad- 
miral  Stosch,  Marsch.  Petersen,  Erinne- 
rung an  schöne  -Zeit,  Mazurka.  Bohne, 
IMein  Eigen,  Rheinländer.  Scheuer,  Ka- 
thinka-Polka. 

V.  Weißenborn,  Dein  gedenken, 
Marsch.  Hermann,  Anna  -  Walzer. 
Scheuer,  Emma-Polka.  Bohne,  Doro- 
thea-Polka-Mazurka. E  b  e  r  1  e,  Hortensia- 
Galopp.  Leona- Walzer.  Scheuer,  Der 
Sonderling,  Rheinländer.  B  i  g  g  e,  Gretchen- 
Rheinländer.  Hasselmann,  Elisa-Polka. 
N  e  i  b  i  g,  Ich  bitte  schön,  Rheinländer. 
Carl,  Land  und  Leute,  Polka.  Beck, 
Einzug  in  Hannover,  ]\Iarsch.  An  der  Pal- 
mengrotte, Tyrolienne.  Weißenborn, 
Die  schöne  Gärtnerin,  ^Mazurka.  Scheuer 
Le  Caprice,  Galopp.  Carl,  Tanzlust,  Polka- 
Mazurka. 

VI.  Lief.  2.  Nr.  13.  Liebeslieder.  Walzer 
A^on  O.  Lange  etc.  Lief.  4.  Nr.  37.  Mein 
Deutschland  einig,  Polonaise  von  A.  N  e  i- 
b  i  g  etc. 

VII.  Lief.  2.  Nr.  13.  Herbstblätter,  Wal- 
zer von  M.  Carl  etc.  Lief.  3.  Nr.  25. 
Höllenfahrt,  Galopp  A-on  A.  Wagner  etc. 
Lief.  4.  Nr.  37.  Ein  Hoch  der  deutschen 
Kraft,  Marsch  von  A.  N  e  i  b  i  g  etc. 

VIII.  Lief.  2.  Nr.  13.  Hochwaldsklänge, 
Polka  von  H.  Scheuer  etc.  Lief.  4.  Nr. 
37.  Hurrah  Elisabeth!  Marsch  von  H. 
Trottnow  etc. 

IX.  Lief.  1.  Nr.  1.  Gebirgsklänge,  Walzer 
von  Scheuer  etc.  Lief.  2.  Nr.  13.  Fi- 
nessen-Walzer V.  B  e  i  s  s  i  g  etc.  Lief.  4. 
Nr.   37.   Gretchen- Walzer  v.   Carl   etc. 

X.  Lief.  2.  Nr.  13.  HoflFnungsstrahlen- 
Walzer  von  H.  Scheuer  etc.  Lief.  3. 
Nr.  25.  Amoretten-Polka  v.  J.  R  e  s  c  h  etc. 

XL  Lief.  1.  Nr.  1.  Auf  der  Alm,  Marsch 
von  Hoch  etc.  Lief.  2.  Nr.  13.  Silhouetten- 
Walzer  von  B  e  i  s  s  i  g  etc.  Lief.  3.  Nr.  25. 
Seelenvergnügt,  Walzer  von  A.  T  r  e  m  p  - 
1er  etc.  Lief.  4.  Nr.  37.  Leichte  Herzen, 
Walzer  von  A.  N  e  i  b  i  g  etc. 

XII.  Lief.  2.  Nr.  13.  Im  schaukelnden 
Kahn,  Walzer  von  R.  Eilenberg  etc. 
Lief.  3.  Nr.  25.  Erholungs-Marsch  von  Th. 
Hüttenrauch  etc.  Lief.  4.  Nr.  37. 
Hand  in  Hand,  Polonaise  v.  H.  Scheuer 
etc. 

XIII.  Lief.  1.  Nr.  1.  Gruß  an  München, 
Marsch  von  J.  Leonhardt  etc.  Lief.  2. 
Nr.  13.  Immer  flott,  Galopp  von  F.  B  u  - 
r  a  1  d  etc.  Lief.  3.  Nr.  25.  Herzblättchen- 
Walzer  von  E.  Hasselmann  etc.   Lief. 


4.    Nr.    37.    Fortuna-Marsch    von    F.    B  u  - 
r  a  1  d  etc. 

XIV.  Lief.  1.  Nr.  1.  Aurora-Marsch  von 
C.  L  a  t  a  n  n  etc.  Lief.  2.  Nr.  13.  Erinne- 
rung an  Elsaß,  Walzer  von  M.  Carl  etc. 
Lief.  3.  Nr.  25.  Alpenglühen,  Polka-Ma- 
zurka A^on  A.  Schubert  etc.  Lief.  4. 
Nr.  37.  Lora-Walzer  von  R.  Eilenberg. 

XV.  Lief.  1.  Nr.  1.  Glöckchen-Walzer 
von  J.  E  h  r  i  c  h  etc.  Lief.  2.  Nr.  13.  Ball- 
freuden, Walzer  A^on  M.  Carl  etc.  Lief.  3. 
Nr.  25.  Der  erste  Kuß,  Walzer  A'on  H. 
Necke  etc.  Lief.  4.  Nr.  37.  Im  Mai,  Polo- 
naise von  Th.  Kruse. 

kl.  7nO  od.  UM:  Lief.  5—8,  10,  13,  15, 
18,  21—25  ä  2— n,  9,  11,  16,  19,  20  ä 
1.50  n,  21—25  zus.  8— n. 

Lief.  5.  15  leichte  Tänze  und  Märsche. 
Nr.  1.  Kommt  Kameraden,  Marsch  A^on  F. 
Hermann. 

Lief.  6.  15  leichte  Tänze  und  Märsche. 
Nr.   1.  Diana-Marsch  Aon  M.  Carl. 

Lief.  8.  15  leichte  Tänze  u.  Märsche. 
Nr.  1.  Der  deutsche  Adler,  Marsch  v.  A. 
N  e  i  b  i  g. 

Lief.  9.  12  ganz  leichte  Tänze,  Märsche 
und  Lieder.  Nr.  1.  Für  Kaiser  und  Reich, 
^Marsch   A'on   A.   N  e  i  b  i  g. 

Lief.  10.  15  leichte  Tänze  und  Märsche. 
Nr.  1.  Kaisers  Geburtstags-Marsch,  von 
A.   Wagner. 

Lief.  11.  12  ganz  leichte  Tänze,  Märsche 
und  Lieder.  Nr.  1.  Viktoria-Marsch  A'on  M. 
Carl. 

Lief.  13.  12  Tänze  und  Märsche.  Nr.  1. 
Die  alte  Garde,  Marsch  von  F.  H  e  r- 
m  a  n  n. 

Lief.  15.  15  leichte  Tänze  und  Märsche. 
Nr.  1.  Frisch  auf!  Marsch  A^'on  C.  B  e  i  s- 
s  i  g. 

Lief.  16.  12  ganz  leichte  Tänze  und 
Märsche.  Concordia-Marsch,  A'on  A.  Wag- 
ner. Heitere  Gesellschaft,  Polka  A'on  Th. 
A  1  m  e  r  s.  Waldine- Walzer,  A'on  H  e  i  n  z  e. 
Ach  Avie  herzig,  Rheinländer  von  H  o  r  n  y. 
Regatten-Galopp,  von  F.  Hermann. 
Fahnenjagen,  Polka  A'on  A.  N  e  i  b  i  g. 
Dinorah-Polka-Mazurka,  von  E.  H  i  r  b  e  1. 
Trautes  Schätzchen,  Walzer  von  F  r. 
H  e  i  n  z  e.  Rekruten- Abschied,  Marsch  Aon 
A.  N  e  i  b  i  g.  Die  schöne  Harzburgerin, 
Polka  von  T  h.  A  1  m  e  r  s.  Morgenrot, 
Lied  von  G  u  m  b  e  r  t.  Auf  der  Jagd,  Ga- 
lopp von  H  ü  b  n  e  r. 

Lief.  18.  15  leichte  Tänze  und  Märsche. 
Frisch  ins  Feld,  Marsch  von  Frz.  Beck. 
Blumen  am  Wege,  Walzer  von  G.  A  d- 
1  u  n  g.  Brünhilde-Rheinländer,  A'on  G. 
N  e  i  b  i  g.  Adelina-Polka-!Mazurka,  von 
G.  N  e  i  b  i  g.  Eine  Rose,  Walzer  von  F. 
Hermann.  Gut  Heil !  Polka  von  A. 
Wagner.  Gretchen-Walzer.  Mein  Gruß 
an  Leipzig,  Polka.  Im  Rheingau,  Rhein- 
länder A'on  G.  Lange.  SchAveizergruß, 
Marsch  A'on  A.  N  e  i  b  i  g.  Blumengruß, 
Polonaise.  Wache  h'raus!  Marsch  A^on  F. 
Reinhardt.  Hortulania -Walzer,  A^on 
G.   A  d  1  u  n  g.   Schützen-Polka. 
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Lief.  19.  12  ganz  leichte  Tänze,  Märsche 
und  Lieder.  Apollo-Marsch,  von  F  r  z. 
Beck.  Frühlingsknospen,  Walzer  von 
A.  N  e  i  b  i  g.  Am  schönen  Rhein,  Rhein- 
länder von  A.  W  a  g  n  e  r.  Dora-Polka, 
von  Frank.  Aus  alten  Zeiten,  Polka- 
Mazurka  von  Weißenborn.  Jugend- 
freuden, Walzer  von  Faust.  Blitz-Ga- 
lopp, von  Herzog.  Lucinda-Rheinländer, 
von  Arthur.  Lustig  und  fidel,  Polka 
von  F.  H  e  r  m  a  n  n.  Im  Garten  steht  ein 
Rosenbusch,  von  A.  N  e  i  b  i  g.  Die  alte 
Linde,  von  A.  N  e  i  b  i  g.  Ein  Morgen  vor 
der   Revue,   Marsch  von   A.   N  e  i  b  i  g. 

Lief.  20.   12  ganz  leichte  Tänze,  Märsche 
und    Lieder.    Frisch    auf!    Marsch    von    A. 
N  e  i  b  i  g.      Wilhelminen- Walzer,     von     F. 
Hermann.    Erinnerung   an    Halberstadt, 
Polka    von     A.    Wagner.      Klänge     vom 
Rhein,  Rheinländer  von  A.  N  e  i  b  i  g.  Ohne 
Ermüdung,   Galopp   von   C.   Reinhardt. 
Suschen-Polka,  von  C.  Herzog.  Antonie- 
Polka-Mazurka,  von  F.   Blume.   Serrano- 
Marsch,    von    F.    Anger.      Die    Tanzlust, 
Walzer    von    C.    B  e  c  k.      Du     bist     mein 
Stern,    Steirisches   Lied   von   A.    IST  e  i  b  i  g. 
Der   Frühling  kommt,  Lied  von  F.   G  u  m- 
b  e  r  t.    Laura-Rheinländer,   v.    W  a  1 1  h  e  r. 
Lief.  21.   15  leichte  Tänze.   Gruß  an  die 
Heimat,     Walzer     von     A.    Trempler. 
Leichtes    Blut,    Galopp    von    A.    Faust. 
Lenchen-Polka,    von    F.    Hermann.      In 
Schlesiens   schönen  Bergen,  Polka-Mazurka 
von  A.   Trempler.     Zirkus   Renz-Polka, 
A'on  A.  Wagner.     An  der  Saale  grünem 
Strande,   Walzer   von   M.    Carl.      Thürin- 
ger Kirmes,  Polka  von  M.  Carl.     Maifest- 
Rheinländer,      von     M.    Carl.      Husaren 
heraus !   Galopp  von  A.  Trempler.  Fern 
vom  Liebchen,  Walzer  von  Frz.  Blume. 
Immer    schneidig !      Polka     von    G.    Wal- 
Ion.      Blondin-Galopp,      von     M.    Carl. 
Moselblümchen,   Rheinländer  von   B  e  n  d  a. 
Ballfest,    Polka-Mazurka   von   G.    Lange. 
Lief.    22.      15    leichte    Tänze.      Sommer- 
nachtsträume,   Walzer    von    Frz.    W  a  1  d- 
n  e  r.       Heinzelmännchen-Polka,      von      A. 
Trempler.        Fürs       schöne     Käthchen, 
Polka-Mazurka   von   A.    B  u  d  i  c  k.      Glück 
auf!    Rheinländer   von   M.   Werner.   Mit 
verhängtem  Zügel,  Galopp  v.  A.  T  r  e  m  p- 
1er.     Im  Dämmerlicht,  Walzer  von  F  r  z. 
Fahrbach.      In   der   Tanzstunde,    Polka 
V.  G.  Webe  r.  Herzensgeheimnisse,  Polka- 
Mazurka     von     A.    N  e  i  b  i  g.      Veronika- 
Rheinländer,   von    G.    L  i  n  d  n  e  r.    Wiegen- 
lieder, Walzer  von  A.   Trempler.   Bitte 
schön !    Polka   von   A.    Wagner.      Mosel- 
blümchen-Rheinländer,     von      O.    M  e  r  t  z. 
Blitzschnell!    Galopp  von  Blume.  Victoria- 
Polonaise,     von     A.    N  e  i  b  i  g.      Husaren- 
Liebchen,   Polka   von   A  1  m  e  r  s. 

Lief.  23.  14  leichte  Tänze  und  Märsche. 
Jugendwehr-Marsch,  von  C.  L  a  t  a  n  n. 
Dornröschen- Walzer,  von  C.  L  a  t  a  n  n. 
Vom  Rhein  muß  er  sein,  Rheinländer  von 
C.  L  a  t  a  n  n.  Komm  Schatz !  Polka  von 
C.  L  a  t  a  n  n.  Schnellpost-Galopp,  von  C. 
li  a  t  a  n  n.      Immer   lustig,    Polka-Mazurka 


von  C.  L  a  t  a  n  n.  Blumen-Polka,  von 
Alb.  Fuchs.  Lustig  ins  Feld,  Marsch 
von  A.  Trempler.  Im  schönen  Mai, 
Walzer  von  A.  Waldheim.  Wein  vom 
Rhein,  Rheinische  Polka  von  A.  Tremp- 
ler. Auf  grüner  Heide,  Polka  von  A. 
Wagner.  Marien- Walzer,  v.  A.  Tremp- 
ler. Husaren-Liebchen,  Polka-Mazurka 
von  A.  Blume.  Schlosser-Polka,  von  A. 
T  r  e  m  p  1  e  r. 

Lief.  24.  13  leichte  Tänze  und  Märsche. 
Prinz  Heinrich-Marsch,  von  Ehr  ich. 
Victoria- Walzer,  von  Frz.  Baumbach. 
Jubel-Polka,  von  A.  Werner.  Flott 
durchs  Leben,  Galopp  von  A.  Blume. 
Frühlingssehnen,  Polka  von  A.  Tremp- 
ler. Hochzeitsklänge,  Walzer  von  G. 
Winter.  Herzblättchen,  Polka-Mazurka 
von  M.  Herzog.  Jugendlust,  Rheinlän- 
der von  G.  Lange.  Husaren-Polka,  von 
A.  Blume.  Herzblättehen- Walzer,  von 
E  h  r  i  c  h.  Kurzer  Prozeß,  Polka  von 
H  o  r  n  y.  Amorette-Polka-Mazurka,  von 
B  e  n  d  a.  Liebchen  ade !  Marsch  von 
Trempler. 

Lief.  25.  14  leichte  Tänze  und  Märsehe. 
Soldatenmut,  Marsch  von  A.  Lorenz. 
Vom  Elbestrand,  Walzer  von  A.  Franz. 
Ein  Sträußchen,  Polka  von  T  h.  Kruse. 
Außer  Rand  und  Band,  Galopp  von  A. 
Franz.  Herzensgrüße,  Rheinländer  von 
T  h.  Kruse.  Die  Zierliche,  Polka  von 
A.  Franz.  Lebensfroh,  Walzer  von  A. 
Trempler.  Aus  Lieb  zu  ihr,  Polka- 
Mazurka  von  T  h.  K  r  u  s  e.  Etwas  Klei- 
nes, Polka  von  A.  Franz.  Sturmlauf, 
1  Galopp  von  A.  Wagner.  Der  Traum, 
Walzer  von  T  h.  Kruse.  Herz  an  Herz, 
Rheinländer  von  A.  Franz.  Aus  der 
Jugendzeit,  Polka  -  Mazurka  von  T  h. 
Kruse.  Augusta  Victoria,  Marsch  von 
Th.  Kruse. 

Bremitz  Regina,  Moretina,  la  sera  xe  bela, 
P    1 —   Ricordi. 

Bremner  Ernst  J.  Geistl.  Gesänge,  8ATB, 
Nr.  1.  Hymnus,  2.  Weihnachtsmotette.  3. 
Zum   Totenfest,   ä  1.20   Oppenlieimer. 

-  Drei   Lieder,    h.    t. :    1.    Abendfrieden :    „Die 

Vöglein  auf  den  Zweigen".  2.  Der  Ver- 
liebte: „Ach,  wenn  ich  nur  der  Schemel 
war".  3.  Am  Marktplatz:  „Am  Markt- 
platz bei  der  Ecke",   ä  1 —  Simrock. 

-Drei  Lieder:  1.  Ballade:  „Es  war  ein  alter 
König".  2.  Wie  es  kam:  „Ach,  wie  es 
kam".  3.  Dornröslein:  „Dornröslein,  blüh' 
nicht   so  geschwind"   2 —  n  Praeger. 

-Zwei  Lieder:  1.  Viel  Träume.  2.  Der  Fich- 
tenbaum,   1 —   Breitkopf. 

-  Sonatine,  P  — 30  n  Bosworth. 

Bremond  F.  Adagio  de  la  Sonate  patli6tique 
(Beethoven),    CorP    5 —    Lemoine. 

-A  la  nuit    (Gounod),  CorP  5 —  Lemoine. 

-Clair  de  lime  (Thon6),  CorP  5—  Le- 
moine. 

•  Dante  ( G  o  d  a  r  d ) ,  air,  VcP  2 —  n,  duetto, 
VcP  2.50  n   Choudens. 

-  Esclarmonde     de    J.    M  a  s  s  e  n  e  t :      Deux 

fantaisies,   Cor.   P   ä  6 —  Hcugel. 
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-  Exereiees    et    Etudes    tirgs    de    la    Methode 

de  Mohr,  Cor  ä  Pist  3 — n  Leduc. 

-  Exereiees      joumaliers,      Cor  ä  Pist,     sept 

series   15 — n  Leduc,  Millereau. 

-  Lakmö    de    Leo    Delibes,    devix    transcr. 

Co7-P:    1.   Pourquoi?    2.   Cantil&ne   de  Ge- 
rald,  ä  5 —  Heugel. 

-  Egverie,    Cor    chromatique    en    fa  P    2 — n 

Leduc. 

-  Le   Roi   malgre   lui,    Cor  d'HarmP  2 —   Mil- 

lereau. 
Bremont  A.  Comtesse  de,  Andalusian,  Sere- 
nade 4/ —  Ascherberg. 

-  Golden  Afriea  4/ —  Ascherierg. 

Brendel  Felix,  Vier  leichte  Gesänge,  TTBB: 
Deutsches  Trinklied.  Herzschlag.  Mond- 
nacht. Zechervreisheit,  Part  1.25  n.  St 
ä  — 25  n  Schott  Fr  er  es. 

Brendel  Fritz,  op.  5  Festmarsch  1 — ,  sO 
(Haus-Konzert  und  Tanz-Musik  Nr.  93), 
Par.  Bes.  — 60,  Amer.  Bes.  1 —  Scheit- 
haiter. 

Brendler  E.  Amanda:  ,,I  blomman  i  solen 
Amanda  jag  ser"  — 50  Hirsch. 

-  Impromptu     vid    Trollhättan     af     Dorothea 

Dunekel:    „Fjellrrnes    harpa!    hur    brusar 
din  röst"  — 50  Hirsch. 

-  Eyno,  Potpourrie,  P   1.50  Hirsch. 
Brenker    Chr.    op.    3     Danses    fasc. :    Polka, 

Polon.,    Schottisch,    Walzer,    Galopade    1 — 
Andr.e 

-  6  Tanz- Album,  P   1 —  Beyer. 

-  8   Sechzehn   Tonstücke,    Org   2 —   Breitkopf. 
Brenna    E.   Deh!    vienio   Marinella    3 —   Ma- 

riani. 

-  Xote   musieale,   trascr.   P   2 —  Ricordi. 

-  Notturno,  P  3 —  Ricordi. 

-  Santa  Ceeilia,  tre  voci  3.50,  P  1.50  Ricordi. 

-  Tarantella,  P  2 —  Ricordi. 

-  11  Trovatore,  Capriccio,  P  4 —  Ricordi. 
Brennecke    O.    op.    12    Grundzüge   des    Kla- 
vierspiels   1.20  n   Bellmann. 

-  17    Der    erste     Unterrieht     im     Violinspiel 

1.20  n  Bellmann. 

-  Kaiser    Friedrich-Marsch     — 60,     0    1.20  n, 

TM   1.50   Bellmann. 

Brennecke  P.  op.  30  Kaiser  Friedrich- 
Marsch  —60,  0  1.20  n,  IM  1.50  n  Bell- 
m<inn. 

-31   Deutschland  hoch!   Marsch  — 60   Glas. 
Michoio : 

-  46  Im  Morgentau,  P  — 20. 
-Anna-Polka    — 10. 

-  Blumenwalzer   — 10. 

-  Hansel    und    Gretel,    Polka-Maz.    Ifms    — 20. 

-  Hedwig-Rheinländer   — 10. 

-  Heimatklänge,   Marsch,   J^ms   — 20. 

-  In  der  Tanzstunde  — 10. 

-  Klänge   aus   dem  Grunewald,  P  — 20. 

-  Lieschen-Polka  — 10. 

-  Mein  Stern,  Walzer  — 30. 

-  Xormal-Klavierschule    1 — . 

Brenneis  jun.,  Karl,  Edler  v.  op.  6  Traum 
und  Erwachen,  Walzer   1.50  Eberle. 

Brennen  &  Story,  I  want  my  mamma. 
Anstead. 

-  King  down  the  curtain.     Anstead. 

-  She's   a  singer,   but    a  lady.      Anstead. 
Brenner   A.   Loin   des   yeux,   loin    du   coeur. 

Valse   Souvenir    1 —  n,     Ch.   s.   — 35  n   Pui- 
gellier. 
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-  Un    roman     sous     les     toits    1 —  n,     Ch.    s 

— 35  n  Puigellier. 

-  Salut,   Baronne,  P   1.75  n  Lcret. 

-  Soir    de    printemps    1 —  n,      Ch.    s 

Puigellier. 

-  Stances  de  l'äme   1 —  n,   Ch.  s.  — 35  n  Pui- 

gellier. 
-Voilä  pourquoi  j'aime  la  France.  Ch.  valse 

1 —  n,   Ch.  s.  — 35  n  Puigellier. 
Brenner  Bruno,  op.  31  Bänkelsänger-Kapelle. 

Humor.   Szene  f.   0   m.   Ges.   2.50  Oertel. 

-  32  Schelm  Amor,  Marsch  f.  0  — 75  Fischer. 

-  40  Zirkus-Bilder,  P  1.20  Bartel. 

-  42   Liebes-Schwärmerei :    „Grüßet   das   ferne 

Liebchen      von      mir",      Walzerlied       1.20 

ßar<c?~s-Braunschweig. 
-43  Schön  Suschen:   „Stets  war  ich  treu  wie 

Gold",    Komisch.    Walzerlied    1.20    Bartels. 
-45   Das   hab'   ich   mir   nicht   gedacht:    „Ein 

Indianer   zeigt   für    Geld",    Couplet   — 90  n 

Bartels. 

-  52  Schelm  Amor,  Marschlied :   „Viel  Götter 

gibt's  fürwahr"  1.20,  P  1.20,  Z  —75,  VP 
1.20,  PTVcFlTr  1.20,  stO  2—,  IM  2— 
P.  Fischer. 

-  „Das  Lied  vom  Herzen"   1 —   Günther. 

-Wein,  Weib,  Gesang,  Operette.  Gün- 
ther: KA  12 — n:  Wenn  von  holden  Rosen- 
lippen, Frosch-Couplet  ä  1.20.  Karnevals- 
klänge, Walzer  1.50,  VP  1.75,  0  2.50, 
kl.  0   1.50. 

-  Ja  so'n  Zusammenstoß-Marsch,  P  1.20,  f.  0 

1.50  n,  kl.   0   1— n,   VP  1.50  Günther. 
-Karnevalsklänge,   P   1.50,  f.   O  2.50  n,  kl.   0 

1.50  n,   VP   1.75   Günther. 
Brenner   C.   &    R.    Low,   Singet   dem  Herrn, 

Geistliche    Lieder,    2    u.    3    Singst    — 80  n 

Xofter-Basel. 
Brenner    H.    op.    12    4    th&mes    varies,    SFl. 

Schott. 
-14   6   valses,   PFl(V)    2.25   Schott. 
Brenner    L.    Jurgenson:    Op.    3    Mon    bijoii, 

Polka  —30. 
-8  L'elue,   Polka  —30. 

-  16  Les  aeronautes,  Valse  — 60. 

-  20   Eulenspiegel,   Polka   — 30. 

-  23  Fruits  du  sud,  Valse  — 60. 

-30   Sentimentale,   Polka-:Mazurka   — 30. 

-  32   Alexandrine,   Polka-Mazurka  — 20 

-  33  Les  adieux,  Polka  — 30. 

-  35  Le  desir,  Valse  — 60. 

-  41   La  modeste,  Polka  — 30. 

-  42   Salut   aux  dames,   Polka  — 30. 
-43  Liebesgi üek,  Walzer  —70;    0  3—.  kl 

2.50  Haslinger. 

-  53   Ch&re  au  coeur,  Polka  — 30. 

-  61   Schlummerlied,  P  —80,  stO  Part  —80  n. 

St   1.50  Haslinger. 
-63  Sans-g&ne,  Polka  —30. 
-65  Lied  und  Gebild,  Walzer,  P  2—,  0  7.50  . 

Hofmeister. 

-  76    „0    lieb',    so    lang'    du    lieben    kannst" 

(deutsch-engl.),   S.  A   h  1 —  Simon. 

-  Zwei   geistl.   u.   zehn  weltl.   Gesänge,   SA,  2 

Hefte  ä  3 — ,   St   ä  — 50  Jessew-Dorpat. 
Brenner    Rudolf.    Zumsteeg:     Op.    8      Zwei 

Chöre,      TTBB:      Mein   Heimatland,     Gute 

Nacht.  Part  u.   St  ä  —60. 
-9    „Des    Wörtle    Nei'",    8ATB.    Part    u.    St 

ä  —60. 

-  10  Scheiden,   TTBB.  Part  u.   St     ä— 60. 
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-  1 1   Mailied  aus  Scheffels  Trompeter,  TTBB. 

Part   —90,   St   —60. 
-12    Das    stille    Tal,    TTBB     (m.    ßar-solo). 
Part  —90,   St  —60. 

-  13  Deutscher  Wein  — 75  Bnlze. 

-  14  Gruß  an  die  Heimat  aus  Trutznachtigall, 

TTBB  m.   r-solo.   Part  —80,   St  —60. 

-  16   Sängers   Wanderlust,   TTBB.   Part  — 80, 

St   1.20. 

-  17    Trinklied,    TTBB.    Part    —60,    St    —60. 
-20   Ich   weiß,   wo   a   Rösle,   SATB,   Part,   St 

ä  — 60  Sülze. 
-21    Ist's  ein  Gruß,  SATB,  Part,   St  ä  —60 

S^ilze. 
-22  Vöglein  im  Walde  f.  S  u.   TTBB,  Part, 

St  ä  — 60  Sülze. 

-  23  Grüß  dich  Gott,  TTBB,  Part,  St  ä  —60 

Su  Ize. 

-  24    Der    Linden    Lieder,    TTBB    m.    T-solo, 

Part  —80,  St  —60  Sülze. 

-25  Margarethlein,  TTBB,  Part,  St  ä  —60 
Sülze. 

-26  Frühlingslied:  „Wenn  die  Lerchen  wie- 
derkommen"  1 —  Sülze  &  GaZZer-Stuttgart. 

-28  Liebst  du  mich,  P  —60  Sülze. 

-29  Da«  erste  Lied  —60  Sülze. 

-  30  Vergiß  mich  nicht  — 60  Sülze. 
-Seemanns  Weihnacht;    „Die  Stürme  heulen, 

die  Woge  braust."  Männerchor  m.  Frauen- 
oder Kinderchor  u.  P  (Hu.  Ha  ad  lib. ) 
Part  u.  St  3—,  SATB  Part  u.  St  3— 
Tonger. 
Brenton  H.  E.  The  devoted  Lover  4/ — 
Willcocks. 

-  Oldest    inhabitant    4/ —    Williams. 

-  Photographing  the   baby  4/ —   Williams. 

-  Under    the    circumstances    4/ —    William,s. 

-  Way  of  the  world  4/ —  Williams. 
Brepsant    E.      Second    Air    Varie,    CIP    1/6 

Haickes., 

-Third   Air   Varie,   CIP   1/6    Hawkes. 

-Fourth  Air  Variö,   CIP    1/6   Haivkes. 

-Fifth  Air  Vari6.  Adieu  ä  Berne,  (C.  Ru- 
dolph u  s,  Selection  4)  CIP  5/ —  Ash- 
down,  — 50  Cundy,  1/6  Hawkes,  CIP  2.50, 
Cl  seul  1—  Gaudet,  FIP  —67,  CIO  10  pts. 
—75,  P  —35,  Cl  with  mil.  Band  1.50 
Cundy,  Fl  ou  Flageolet  av.  0  3 — ,  Cl  av. 
Harm  ou  Fanf  4 —  Oaudet. 

-  Sixth  Air  variö,   CZP  —80   Cundy,   Cl   1—, 

OZP  2.50,  Fl  ou  Flageolet  av.  0  3—,  67 
av.  Harm  ou  Panf  4 —  Gaudet. 
-Eight  Air  vari6,  CIP  —60  Cundy,  2/— 
Haiokes,  Cl  1—,  CIP  2.50  Gaudet,  Cl  with 
0  1 — ,  P  — 40  Cundy,  Fl  ou  Flageolet  av. 
0  3 —  Gaudet,  Cl  with  JftZ.  Pand  1.50 
Cundy,  av.  Harm  ou  Panf  4 —  Gaudet; 
Fifth,  sixth  and  eighth  air  varie  together 
Cl  2.50,  CIP  6—,  Cl  av.  ffarw  ou  Panf 
10 —  Gaudet. 

-  Le   Basque,   ou   Souvenir   de   Biarritz.   Q,ua- 

drille,   Harm.   Part   5 —  n   Evette. 

-  Belphegor,  march,  FullO  — 75,  SmallO  — 50, 

P  acc.  — 40  Haiokes,  (American  Star  Jour- 
nal 308)  Mil.  Band  — 50  n  Fischer,  Q,uick 
March,  Füll  Band  2/8,  Med.  Band  2/—, 
Small  Band  1/4  Haivkes. 

-  Bonsoir,  M.  Pantalon    (Grisard),  Ouver- 

türe,   Harm.    Part    6 — n,    Fant,    mosaique 
Harm.  Part  6 — n  Evette. 
-Bravo,   Quick   March,   Füll  Band   2/8,   Med. 
Band  2/ — ,  Small  Band   1/ —  Hawkes. 


-  Brazilian,  march.  FullO  — 75,  SmallO  — 50, 

P  acc.  — 40;  Füll  Band  2/8,  Med.  Band 
2/ — ,  Small  Band   1/4  Haickes. 

-  The  Brigadier  March.   (Amateur  Band  Jour- 

nal 45.)  Jieed  and  Brass  Band  — 50  n 
Fischer,  Füll  Band  2/8,  Med.  Band  2/ — , 
Small  Band  1/4  Haiokes. 

-  Le  Caid    ( A.  Thomas),  grande  mosaique, 

Harm,  Part  5 —  n,  pas  red.  Harm  2 —  n, 
Valse,  Harm.   Part   2 —  n  Heugel. 

-  Le    Camp    de    Chälons,    fantaisie,    Musique 

milit.  ou  Fanf  3 —  n   Costallat. 

-  Le  Camp  du  Nord.  Pas  red.  Harm  av.  pet. 

Cl  3 —  n  Evette. 

-  The    Captain.    Q,uick    March.      Milit.    Band 

— 50  n  Fischer,  Füll  Band  2/8,  Med.  Band 
2/ — ,  Small  Band   1/4  Hawkes. 

-  Cavatine  de  Bellini,  Piston  3 — n  Costallat. 

-  Celina,  Marche.  Harm  ou  Fanf,  Part  3 —  n. 

p.  sep.  ä  — 10  n  Evette. 

-  Le  Defendeur.   Quick  March.  Füll  Band  2/S, 

Med.  Band  2/ — ,  Small  Band   1/4  Hawkes. 
-Fifteen   Duets,    Cl.    First    Set   —80,    second 
Set   1—,  Third  —50   Cundy. 

-  3   Duos   brillants,   2Cl  4 —  n   Costallat. 

-6    Duos    faeiles,    2Cl    3 — n    Costallat,    2/ — 
Hawkes. 

-  Elegie   fun&bre,   marche,   Musique   milit.    ou 

Fanf   1.25  n   Costallat. 

-  Ernani    (Verdi),  Fant.  Harm,  Part  6 —  n 

Evette. 

-  L'Eugenie,  marche  procession.  Musique  mil. 

ou   Fanf   1.25  n   Costallat. 

-  Fantaisie,  Fl  av.  quintette  2.50  n  Costallat. 
-Fantaisie   en   fa,    ClAltoP   2.50  n    Costallat. 

-  Fantaisie  en  ut,   CIO   5 —  n   Costallat. 

-  Fantaisie  brillante,   FIP  2.50  n   Costallat. 

-  9e  fantaisie,  CIP  3 —  n  Costallat,   1/6  Haw- 

kes,   CIO   5 — n   Costallat. 

-  Fantaisie   sur   des   motifs   de  Donizetti. 

(D  a  1 1  6  e. )    Harm,  Part   6 —  n  Evette. 

-  Favourite,  Fantaisie,  CIP  9 —  Grus. 

-  Gaillarde.  Slow  March,  Füll  Band  2/8,  Med. 

Band  2/ — ,  Small  Band   1/4  Hawkes. 

-  Garde  ä  vous.   Pas   red.   Harm   et  Fanf  av. 

Contrech.  et  Pist  1.50  n,  Cond.  — 25  n 
Margiieritat. 

-  Les   Gazelles.    Polka,    Harm   ou   Fanf,   Part 

3 —  n,    p.  sep.    ä   — 10  n    Evette. 

-  Le   Genois.   Pas   red.   Harm  3 —  n  Evette. 
-Hercules    March.     (American    Star    Journal 

283.)  Milit.  Band  — 50  n  Fischer,  Füll 
Band  2/8,  Med.  Band  2/—,  Small  Band 
1/4  Haiokes. 

-  Hommage   ä  l'armde.    Morceau   relig.   Harm 

ou  Fanf,  Part  3 — n,  p.  s6p.  ä  — 10  n 
Evette. 

-  Hyousouf,   pas   redouble,   Musique  milit.   ou 

Fanf   1.25  n   Costallat. 

-  Jerusalem  (Verdi).  Fant,  mosaique.  Harm, 

Part  6 — n  Evette,  Heugel. 
-Joseph    (M6hul).   Fant,   mosaique.   Harm, 
Port   7.50  n   Evette. 

-  Madagascar.   Pas   red.   Harm   av.   Tambours 

3 — n  Evette,  Füll  Band  2/8,  Med.  Band 
2/ — ,   S7nall  Band   1/4   Haickes. 

-  Malakoff,    pas    edoublß,    Musique    milit.    ou 

Fanf  1.25  n  Costallat. 

-  Marche    brfoilienne,    Harm    ou    Fanf,    Part 

3 —  n,   p.  s6p.   a  — 10  n  Evette. 
-Marche   des   viveurs.    Harm   ou   Fanf,   Part 
3 — n,   p.  s4p.   a   — 10  n   Evette. 


Brepsant  E.  Marche  ecossaise 
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Eres  J.  Partant  pour  la  peche 


-  Marche    ecossaise     (Clapisson),      Harm 

av.   Tambours  sur  Gibby   3 — n  Evette. 

-  Marche  pour  procession  pour  Musique  milit. 

ou  Fanf   1.25  n   Costallat. 

-  Les  Martyrs   du  Japon,   Andante.   Harm  et 

Fanf  av.  Pist  1.50  n,  Cond.  — 25  n  Mar- 
git eritat. 

-  Melodie   religieuse   sur   Semiramis,   Musique 

milit.  ou  Fanf  2 — n   Costallat. 

-  La    M&re    Gregoire,    pas    redouble.    Musique 

milit.   ou  Fanf   1.25  n   Costallat. 

-  Milan,    pas    redouble,      Musique    m^ilit.    ou 

Fa7if   1.25  n   Costallat. 

-  ]\Iithridate.  Pas  red.  Harm  3 —  n  Evette. 

-  Munster.   Pas  red.  Harm^  3 —  n  Evette. 

-  Norma,   Eantaisie,    CIP   3 — n   Jouhert. 

-  Notre-Dame  des  Neiges.   Andante,  Harm  et 

Fanf   av.    Pist    1.50  n,    Cond.    — 25  n    Mar- 
gueritat. 
-Orleans.    Quatri&me    air    varie.     (Rudol- 
phus  C.  Selection  6.)    CIP  5/ —  Ashdown. 

-  Pas  redouble  sur  la  danse  des  sauvages  de 

Christophe  Colomb.  En  partition,  Harm 
G —  Le  Boulcli. 

-  Pas  redouble  sur  mon  pays,   Harm  5 —  Le 

Boulch. 

-  Philadelphie.    Valse,      Harm,      Part    3 —    n 

Evette. 

-  Primroso.   Overture    (arr.  E.  N.   Catlin), 

FullO  1.25,  U  parts  l—,  10  parts  —75, 
P  pai-ts  —20  Cundy,  P  — 25  n,  10  Instr 
— 75  n,  l.'t  Instr  1 — n,  FullO  1.25  n  Fischer, 
FullO  2/8,  P  — /6  Haickes,  (Universal 
Band  Journal  194)  Milit.  Band  2 — n. 
Füll  Band  4/—,  Med.  Band  3/—,  Small 
Band   2/ —   Haickes. 

-  Rakoczy,   marche  hongroise,   Musique  milit. 

ou  Fanf   1.25  n   Costallat. 

-  The  Eifleman.  Quick  March.  Füll  Band  2/8. 

Med.  Band  2/ — ,  Small  Band   1/4  Hawices. 

-  Le    Eoi    Rene.    Quadrille,    Harm    ou    Fanf, 

Part   3 — n  Evette. 

-  Eome,  pas  redouble,  Musique  milit.  ou  Fanf 

1.25  n  Costallat. 
•  Une   rose,   TP  5 —  n  Muraille. 

-  Les  roses  d'Italie,  fantaisie  sur  des  motifs 

de   Bellini,  P   5 —  Katto. 

-  La  Sainte-Enfance.  Andante,  Harm  et  Favf 

av.  Pist   1.50  n,  Cond.  — 25  n   Margueritat. 

-  Sardanapalus.  Quick  March,  Füll  Band  2/8, 

Med.  Band  2/ — ,  Small  Band   1/4  Hawkes. 

-  Sebastopol,  grande  marche  triomphale,  Mu- 

sique  milit.  ou  Fanf   1.25  n  Costallat. 

-  La  Sir&ne,  barcarolle,  Musique  militaire  ou 

Fanf   2 — n   Costallat. 

-  Solferino,   pas   redouble,   Musique   milit.   ou 

Fanf  1.25  n  Costallat. 
-La  riiche  d'or  (The  golden  Hive),  Ouver- 
türe. FullO  1.25,  IJf  parts  1 — ,  10  parts 
—75,  P  parts  —20  Cundy;  FullO  2/8, 
P  2/ —  Hau-kes,  (Universal  Band  Journal 
185)  Milit.  Band  2 — n  Fischer;  Füll  Band 
4/—,  Med.  Band  3/—,  Small  Band  2/— 
Haickes. 

-  Le  Songe  d'une  nuit  d'6t6    ( A.  Thomas) 

mosai'que,  Part,  Harm  6 —  n  Heugel,  4 
pas  red.  ä  3 — n,  Harm,  Part  3 — n  Evette, 
Heugel. 

-  Un     Souvenir,     Fant.     Harm,     Part     3 —  n 

Evette. 
•  Souvenir    de    B  e  1 1  i  n  i,    fant.    concert.    2Cl 
2.50  n  Joubert. 


-  Souvenir    de    Bomarsund,    marche,    Musique 

milit.   ou  Fanf   1.25  n   Costallat. 
-Souvenir    d'Ernani     (Verdi),    pet.    Fant. 
Harm,   Part   6 — n   Evette. 

-  Triomphale,    slow    march,    0    av.    P    cond. 

p.  sep.  2.50  n,  doublure  — 20  n  Costallat, 
FullBand  2/8,  MediumBand  2/ —  Small 
Band  1/4  Haickes,  Musique  milit.  ou  Fa^if 
1.25  n    Costallat. 

-  Tyrolienne    variee,    CIP    2.50  n    Choudens. 

-  Valse   des   sauteuses,   Harm   ou  Fanf,   Part 

3 —  n,    p.    sep.    ä  — 10  n    Evette,    Gheluwe. 

-  Venise,     pas     redouble,    Musique    milit.    ou 

Fanf  1.25  n  Costallat. 

Brepsant  G.  Dona  Maria,  marche,  Harm  et 
Fa)if  av.  Pist  1.50  n,  Cond.  — 25  n  Mar- 
gueritat. 

Bres  J.  Arc-en-ciel.  Valse  tzigane  2 — n 
Joubert. 

-  Au    pays    des    Colibris,   pastorale,   P    1.70  n 

Societe   nouvelle. 

-  Blonde   mie.      Dorey. 

-  Le   Carillon   de  minuit.   Morceau   caract.   P 

2.50  n   Joubert,    1 — n   Schirmer. 

-  Catulle    ä  Paris    1 —  n,    Ch.   s.   — 30  n   Jou- 

bert. 

-  Ce    que   j'aime   en    tes    yeux    1.35  n,    Ch.    s. 

— 30  n   Joubert. 

-  La  Chanson  du  payson  1.35  n,  Ch.  s.  — 30  n 

Jouhert. 

-  Chevalerie    1.35  n,   Ch.  s.  — 30  n  Jouhert. 

-  Ciel   bleu   fleuri    d'etoiles,    serenade,   P    4 — 

Jouhert. 

-  Ire    Concerto,    Allegro,   P    3.35  n   Lesigne. 

-  Cydalise,  gavotte  5 —  Enoch. 

-  Les    Cygnes    2.50  n,    Ch.    s.   — 30  n    Joubert. 

-  Danse    norvegienne,    morc.    caract.    P    4— 

Joubert. 

-  Dans     la     foret,     serenade      1.70  n    Societe 

nouvelle. 

-  Dans  l'Espace,  grande  valse  2.50  n  Rouart. 

-  Les   deux   printemps,    Idylle    1 —  n   Joubert. 

-  En    valsant,    valse    chantße    1.70  n,    Ch.    s. 

— 30  n   Joubert. 

-  Frisson    d'Avril    1 —  n,    Ch.    s.    — 30  n    Jou- 

bert. 

-  Gentilles    bergeronnettes,    SMS    1.75  n    Jou- 

bert. 

-  L'heure   d'aimer    1 —  n,    Ch.    s.   — 30  n   Jou- 

bert. 

-  Les  Hirondelles  d'hiver,  duetto   1.75  n  Jou- 

bert. 

-  Hosannah,    serenade    1.70  n,    Ch.    s.    — 30  n, 

Valse   6—,   0    1.50  n  Joubert. 

-  Hymne  de   l'enfant   ä  son   reveil  2 —  n,   Ch. 

s.   — 30  n   Joubert. 

-  La  Marche  des  Smarts,  chansonnette-marche 

1.35  n,   Ch.   s.  — 30  n   Joubert. 

-  Les   Marguerites,   SMS    1.35  n   Joubert. 

-  Marguerites    roses,     suite    de     valses     6 — 

Girod. 

-  LMonsieur    irresistible  1 —  n,  Ch.  s.  — 30  n 

Joubert. 

-  Myriam,   maznr    6 —   Magne. 

-  Notre-dame    des    muguets,    duettino    2 —  n, 

Ch.    s.   — 35  n    Oallet. 

-  L'Or  et  rivresse   1.75  n,   Ch.  s.  — 30  n  Jou- 

bert. 

-  Papillons  et  Volubilis,   fantaisie  pavane,  P 

1.75  n   Joubert. 

-  Partant  pour  la  peche  1.75  n,  Ch.  s.  — 30  li 

Joubert. 


Bres  J.  Pavane  Renaissance 
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Breslaur  E.  op.  36 


-  Pavane    Renaissance,    P    1.70  n    Costallat. 

-  Les  petites  clochettes  bleues   1 —  n  Joubert. 
-La  P'tit'  Femme  irresistible   1 — n  Joubert. 

-  Deux  pifeces,  P:   1.  Rosee  dti  Matin,  rSverie. 

2.  Marinette,  pavane  ä  1.35  n  8ociet4  nou- 
velle. 

-  Pourquoi    la    rose    est    rose    1.75  n,    Ch.    s. 

— 30  n  Joubert. 

-  Pour  te  dire  combien  je  t'aime   1.75  n,   Ch. 

s.  — 30  n  Joubert. 

-  Que   souhaiter   encore    1.75  n   Joubert. 

-  Le  Reveil  des  Merles,  danse  caract6ristiqiie 

en  forme  de  schottisch,  P  5 —  Ploix. 

-  Eose    1.75  n,    Ch.    s.   — 30  n   Joubert. 

-  Sans-souci,  chanson  humoristique  1 —  n,  Ch. 

s.  — 30  n   Joubert. 

-  Le  Scaraböe,  valse  chantee  2 —  n  Choudens. 

-  Seduction   2 —  n,   Ch.   s.  — 30  n  Joubert. 

-  Si    tu    disais :     „Je    t'aime"     1 —  n,    Ch.    s. 

— 30  n  Joubert. 

-  Souvenir     de    Montreux,     pavane,     P     5 — 

Joubert. 

-  Vieille   chanson    1.75  n,    Ch.    s.    — 30  n   Jou- 

bert. 
Breschinsky    D.    op.    1    „Oh!    kehr'    zurück" 
— 75   Glas. 

-  6    „Meine    Herzenskönigin",    h.    t.    ä  — 60 

Glas. 

-  10    Kaiser    Wilhelm    II.-Marsch    1.20    Hoff- 

heinz. 

-  20  Schön  Röschen :   „Das  schönste  Kind  im 

Städtchen",  Walzerlied   1 —  Rühle  &  Wend- 
ling. 
•  21    Schneewittchen-Walzer   — 80    Glas. 

-  27   Hansel    und   Gretel,   ganz   leichter   Wal- 

zer — 80  Augustin. 

-  36  Am  Meere  — 80  Glas. 

-  Auf    den    Bergen     frische    Luft,     Alpenlied, 

TTBB    (Chor-Perlen  Nr.  3),  Part  —10,  St 
ä  — 05  Rühle  &  Wendling. 
Brescia    Angelina,      Polka  -  Mazurka     — 50 

Cottrau. 
Breslauer  Tanz-Salon.  Starke:  3  Hefte,  V 
ä  — 40n,  FIP,  VP  ä  1— n,  2V  ä  — 70  n, 
2VKb  ä  — 75n,  2VVaVc(Kb)  ä  — 80  n, 
VVcFlPistP  ä  1.50  n,  MO,  St  ä  1.50  n, 
P  acc.  ä  — 50  n : 

Heft  I:  1.  H.  Starke,  op.  87:  Fest 
im  Takt !  Marsch.  2.  L.  Wiedemann: 
Arm  in  Arm,  Walzer.  3.  H.  Necke: 
Noch  jung!  Polka  Mazurka.  4.  B.  Pul- 
ver m  a  e  h  e  r :  Liebeszauber,  Rheinlän- 
der. 5.  H.  Starke,  op.  596 :  Am  Abend, 
Polka.  6.  H.  Necke:  Rote  Rosen,  Wal- 
zer. 7.  H.  Starke,  op.  597 :  Kriegs- 
trubel, Galopp.  8.  H.  Starke,  op.  441 : 
Unter   Bekannten,  Polka. 

II :  9.  E.  Römisch:  Im  schönen  Bres- 
lau. 10.  H.  Necke:  Am  Brunnen,  Polka. 
11.  M.  Heubeck:  Gruß  v.  d.  Liebichs- 
höhe, Marsch.  12.  H.  Starke,  op.  583. 
Die  Verlassene,  Polka-Mazurka.  13.  IL 
Starke,  op.  574 :  Heidenacht,  Walzer. 
14.  G.  Neibig:  Ich  bitte  dich,  sag'  ja! 
Rheinländer.  15.  E.  Römisch:  Herzen 
und  Scherzen,  Polka.  16.  H.  Necke: 
Schnellpressen-Galopp. 

III:  17.  L.  Wiedemann:  Zum  Blu- 
menfest, Polonaise.  18.  H.  Necke:  Ein- 
same Liebe,  Walzer.  19.  H.  Star  k  e, 
op.  575 :  Am  Strande,  Polka.  20.  G.  Nei- 
big:    Du     herziges    Geschöpfchen,    Rhein- 


länder. 21.  H.  Bäcker,  op.  93:  Sehn- 
sucht in  die  Ferne,  Walzer.  22.  H. 
Starke,  op.  577 :  Herz  und  Welt !  Polka. 
23.  G.  Neibig:  Mondnacht  im  Gebirge, 
Polka-Mazurka.  24.  H.  Starke,  op.  578 : 
Flotte  Weiber,  Galopp. 
Breslaur  Emil  (1836—1899),  op.  1  Der  du 
hörst,  geistl.  Arie  m.  P  (od.  Org)  — 80 
Haslinger. 

-  1a  Romanze,  P  — 60   Eisoldt. 

-  3  Drei  Lieder  von  Mozart:   Veilchen,  An 

Chloe.  Mailied.  Für  den  Unterricht  be- 
arbeitet, 4wis    1.50  Haslinger. 

-  5   Mazur   1 —  Haslinger. 

-6  Serenade,  stO,  St  ä  —30,  P  1—  Has- 
linger. 

■  8a  Psalm  137,  8ATB,  Part,  St  ä  —50  Has- 
linger. 

-  9a  Graziella,  P  — 80  Haslinger. 

-  10    Drei     Klavier-Stücke:      1.    Frohe     Bot- 

schaft. 2.  Abendempfindung.  3.  Tänzchen 
1.30  Fürstner. 
-12  Zwei  Lieder:  1.  Morgenandacht:  Kommt 
der  Morgen  nicht  gegangen.  2.  O,  wenn 
dir  Gott  ein  Lieb  geschenkt  1 — ,  Nr.  1 
8 ATE,  Part  —40,   St  —60   Bote. 

-  1 5  Drei  Lieder  von  Schubert:   Der  Neu- 

gierige. Der  Müller  und  die  Bhimen.  Mor- 
gengruß,  .'ims    1 —   Haslinger. 

-16  Hurra  Germania!  — 80,  TTBB,  Part 
—20,  St  — eO  Ries  &  Erler. 

-17  Zwei  Trostlieder:  1.  Zerschlagenes  Mut- 
terherz. 2.  Tröste  dich  in  deinem  Leid, 
ä   — 80   Heinrichshofen. 

-18   Kaiserlied    (1871)    — 50   Haslinger. 

-19  Vier  leichte  Charakterstücke:  Heimweh. 
Über  Berg  und  Tal.  Am  Bach.  Daheim,  P 
1.30  Haslinger. 

-21  u.  22  Sieben  Lieder,  SATB:  Op.  21. 
Drei  Lieder:  1.  Fragen:  „Ach  warum  mit 
Lust".  2.  Morgenwanderung:  „Das  Feuer- 
rohr itn  Arme".  3.  Die  Nacht:  „Mond- 
schein glänzt  hernieder".  Op.  32.  Vier 
Lieder:  1.  Lebewohl:  „Schon  schwindet 
fern".  2.  Der  schwedischen  Garde  Gesang: 
„Die  schwedische  Garde".  3.  Abgesang: 
„Glocken  hallen".  4.  Aurora:  „Schon  glüht 
der  erste  Purpursaum",  Part  1.80,  St  2.40 
Univ.  Edit. 

-  25     Im    Frühlingssonnenschein,     J/ms     1.20 

Simon. 
-26  Vier  Lieder:  1.  Abschied:  Die  duften- 
den Kräuter.  2.  Es  war  in  heilig  stiller 
Nacht.  3.  Die  Nacht:  Mondschein  glänzt 
hernieder.  4.  Im  Sonnenschein:  Wo  kann's 
schöner  sein,   1 —  Breitkopf. 

-  27  Technische  Grundlage  des  Klavierspieles 

4 —   Breitkopf. 

-  29  La  Regina,  Salonpolka   1 —  Haslinger. 

-  30  Technische  Übungen   für  den  Elementar- 

Klavier-Unterriclit  3 — ,  neue  Ausgabe  2 — 
Breitkopf. 

-  33  Leichte  Tänze   1 —  Steingräber. 

-  34    Erinnerung    an    Harzburg,    P    1.50,    Nr. 

1 — 4  ä  — 50  Steingräber. 
-35  Fünf  geistliche  Gesänge:  1.  Erhebt,  ihr 
Tore.  2.  Es  wird  nicht  untergehen.  3. 
Meine  Zuflucht.  4.  Durch  alle  Welt.  5. 
Zur  Trauung,  SATB,  Part  1—,  St  1— 
Haslinger. 

-  36  Zweiunddreißig  Klavier-  u.  Singstücke,. 
2   Bände   ä  1—  Rühle:    Band   I:    1.   Gruß. 
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2.  Guten  Morgen.  3.  Haschen.  4.  Bruder 
und  Schwester.  5.  Wand'rung  im  Früh- 
ling (zum  Singen).  6.  Trauer.  7.  Auf  grü- 
ner Au'.  8.  Maienluft.  9.  Das  entflohene 
Töglein.  10.  Der  Sonntag  (zum  Singen j. 
11.  Im  Walde  (Lied).  12.  Im  Kahn.  1.3. 
Elfenreigen.  14.  Herzblättchen.  15.  Der 
kleine  Soldat.   16.  Müde  vom  Wege. 

II:  17.  Kriegers  Lust.  18.  Auf  der  Eis- 
bahn. 19.  Der  Gang  zur  Schule.  20.  Wel- 
lenspiel.  21.  Marsch  der  Däumlinge.  22 
Die  lustigen  Spielleute.  23.  Schmetter- 
ling. 24.  Suchen  und  Finden.  25.  In  der 
Kirche  (Lied).  26.  Stilles  Glück.  27. 
Wanderlied.  28.  Freudiges  Wiedersehn.  20. 
ruppent.'inz.  30.  Die  Soldaten  ko'umen. 
31.   Im   Sonnenschein.      32.   Auf   dem   Bull. 

37  Erinnerung  an  Johannisbad,  2  heitere 
Tonstücke:  1.  Berg  auf,  Berg  ab.  2.  la 
Lust    und    Freud',    Walzer,    P    1 —    Rühh. 

38  Zwei  heitere  Lieder:  1.  Versuchung: 
..Gar  emsig  bei  den  Büchern".  2.  ., Amsel 
in  dem  schwarzen  Kleid",  ä  — 75  Kistne- 

40  Zum  frohen  Feste.  Album  leichter  Kla- 
vierstücke und  Lieder:  1.  Zum  Geburts- 
tag, P.  2.  Tirolcrstückchen,  P.  3.  Der 
Kuckuck:  Der  Kiickuck  nicket  mit  dem 
Kopf.  4.  Der  Vöglein  Morgengruß,  4^is. 
5.  Polka  -  Mazurka.  6.  Schmetterlings 
Sterbelied:  Leb  wohl  mein  Vater  Sonnen- 
schein. 7.  Der  Erlkönig  und  das  Kind,  P. 
8.  Im  frischen  grünen  Wald,  P.  9.  Gruß 
an  den  Frühling:  So  sei  gegrüßt  viel  tau- 
sendmal.   10.   Abschied,  P  2 —  n   Bote. 

41  KlaAderschulen,  Band  I,  II  ä  3.50,  Band 
III  4.50  Benjamin,  Vol.   I   2.25   Bessel. 

42  Siebenundsiebzig  Opern-Melodien,  P  arr. 
3 —  Hansen:  Der  Postillon  von  Lonju- 
meau:  Darf  ich  ihm  vertrauen.  Freunde, 
vernehmet  die  Geschichte.  Glaube  Mäd- 
chen mir.  Norma :  In  der  Hand  glänzt 
die  goldene  Sichel.  Diese  Zarten, jetzt  be- 
schütze. Die  Nachtwandlerin:  Ach  Ge- 
danken nicht  ermessen.  Nicht  vermag  ich 
dich  zu  hassen.  Die  Puritaner :  Polonaise. 
Komm,  Geliebter.  Romeo  und  Julia:  Vor 
Komeos  Rächerarmen.  Die  weiße  Dame: 
Erklinget,  erklinget.  0  welche  Lust  Sol- 
dat zu  sein.  Der  Wasserträger:  0  segne 
■Gott.  Die  Regimentstochter :  Tyrolienne. 
Rataplan.  Heil  dir,  mein  Vaterland.  Weiß 
nicht  die  Welt.  Es  rückt  an.  Belisar : 
O,  welche  Seligkeit.  Ja,  nur  Rache.  Die 
Favoritin:  Mein  Geschick  hat  Gott  be- 
stimmt. Fächle  über  Blumenauen.  Leo- 
nore,  meine  Liebe.  Lucrezia  Borgia:  Um 
stets  heiter  und  glücklich  zu  leben.  Sieh' 
Orsino  in  mir.  Lueia:  Dir  tönet  lauter 
Jubelklang.  Ja,  zu  dir,  verklärter  Engel. 
Der  Liebestrank:  Holdes  Kind,  willst  du 
mich  haben.  Linda  von  Chamounix:  Wie 
blühend  strahlt  die  Zukimft  mir.  Martha: 
Letzte  Rose.  Orpheus:  Ach,  ich  habe  sie 
verloren.  Zampa:  Das  Echo  hall'  den 
Klang  der  Lieder.  Traf  mein  Herz  einmal 
die  Wahl.  Das  Nachtlager  in  Granada : 
Ein  Schütz  bin  ich.  Schon  die  Aben.l- 
glocken  klangen.  Der  Wafi'enschmied ; 
Auch  ich  war  ein  Jüngling,  's  mag  frei- 
lich nicht  so  übel  sein.  Der  Wildschütz: 
Bin  ein  schlichtes  Kind  vom  Lande,  Wal- 
zer.     Zar    und    Zimmermann:    Lebe    wohl. 


mein  flandrisch  Mädchen.  Sonst  spielt  ich. 
Don  Juan:  Reich'  mir  die  Hand  mein 
Leben.  Menuet.  Treibt  der  Champagner. 
Die  Entführung:  Vivat  Bacchus,  Bacchus 
lebe.  Figaros  Hochzeit:  Neue  Freuden, 
neue  Schmerzen.  Titus:  Nimm  diesen  Kufj 
zum  Pfände.  Die  Zauberflöte:  Ein  Mäd- 
chen oder  Weibchen.  Das  klingt  so  herr- 
lich. Der  Vogelfänger  bin  ich  ja.  Josef 
in  Ägypten:  Ich  war  Jüngling  noch  an 
Jahren.  Die  lustigen  Weiber :  Wie  freu 
ich  mich.  Missetäter,  Hochverräter.  Alter, 
nimm  dich  jetzt  zusammen.  Aschenbrödel : 
Der  Barbier  von  Se\'illa:  Sanft  lenkt  des 
Weibes  Sinn.  Jessonda:  Schönes  Mädchen 
wirst  mich  hassen.  Zemire  und  Azor. 
Faust:  Polonaise.  Die  Schweizerfamilie. 
Euryanthe:  Jubeltöne,  Heldensöhne.  Seh- 
nend Verlangen.  Glöcklein  im  Tale.  Der 
Freischütz:  Leise,  leise,  fromme  Weise. 
Was  gleicht  wohl  auf  Erden.  Durch  die 
Wälder,  durch  die  Auen.  All'  meine  Pulse 
schlagen.  Oberon:  O,  wie  wogt  es  sich 
schön.  Arabien,  mein  Heimatland.  Darum 
fröhlich.  Preciosa:  Es  blinken  so  freund 
lieh  die  Sterne.  Walzer.  Einsam  bin  ich 
nicht  allein.  Zigeunermarsch. 
-43  Nr.  1.  Walzer.  2.  Polka,  ä  1.50  ./. 
Schuberth. 

-  46   Die     leichtesten   Klavierstücke    1.50   Pe- 

ters, cah.  1  — 75,  2  — 85  Johansen.  Nr.  21. 
Cuckoo.  N.  28.  Little  Gavotte,  P  ä  —20 
Ditson. 

-  47    Erinnerung    an    den    „Weißen    Hirsch", 

Tyrolienne    1.20    Easlinger. 

-  Methodik    des    Klavier-Unterrichts    in    Ein- 

zelaufsätzen. Mit  vielen  Abbild,  u.  erläu- 
ternden   Notenbeispielen    6 —    Simrock. 

-  Serenade  von  Jos.  H  a  y  d  n,  — 80  Fürstner. 

-  Der    Stufengang.   Ein   Verzeichnis   von   Mu- 

sikstücken, welche  sich  beim  Unterricht 
bewährt  haben,  nach  der  Schwierigkeit  ge- 
ordnet   1 —   SiMTock. 

-  Weihnachtslied :        Stille       Nacht,       heil'ge 

Nacht,  .'ims  — 50  Haslinyer. 
Bresles   Henri.  Coutarel:   A  Bätons  rompus, 
imp.    maz.    P   2 —  n. 

-  Absente   1 —  n. 

-  Adieu,  melodie   1 —  n,  Ch.  s.  — 35  n. 

-  Aimer  1.50  n. 

-  Album.    Pasteis    et    fusains,    recueil    de    30 

morceaux,   P  5 — . 

-  Album.   Pensees   et   Croquis,   recueil    de   pe- 

tits  morceaux,  P  5 —  n. 

-  A   l'ecole,    caprice   polka    1.75  n   Coutarel. 

-  Amour  moqueur   1.75  n,  Ch.  s.  — 25  n. 

-  Andante,   PV   2 —  n. 

-  Andante  ma  non  troppo,   PV  2 —  n. 

-  Angelus,   F   1 —  n. 

-  Apaisement  du   Coeur,  P   1.75  n. 

-  L'art  de  plaire,  schottisch   1.75  n. 

-  Aubade  matinale,  P  1.75  n. 

-  Aux    bords    de    l'oise,    valse    1.75  n,    Ch.    s, 

— 35n    Oallet. 

-  Ave  Maria   1 —  n. 

-  Aveu,    villanelle    1 —  n. 

-  Badinage,   PV   1.35  n,   quintette   d   cordes  P 

(Goublier)    1.50  n. 

-  Le  Baiser  de  Madeleine  1 —  n. 

-  Bäton  magique,  quadr.   1.75  n,   0  2 —  n. 

-  Eavardiana,   P   1 —  n. 

-  Eebö   s'endort,   bercelette,   PV    1.75  n. 


Bresles  H.  Belle,  passex,  votre  chemin 


1099  — 


Bresles  H.  La  Lande 


-n,   P    1.75 11, 
2.50  n,    Quat. 
3 —  n,   Harm    ou 


-  Belle,    passez    votre    cliemin    1 —  n,    Ch.    s. 

— 35n. 

-  Berceuse  1 —  n. 

-  Berccuse  Creole,  P  2 — n,  O  1.50  n. 

-  Bergeronnettes,   Pizzicati,  P   1 —  n. 

-  Les  Bijoiix  vivants    1.75  n. 

-  Binious,      ehans.    bretonne     1.75  n,      Ch.    s. 

—35  n  Coutarel,  VP,  VcP,  ObP  ä  2—  ii 
Rouart. 

-  Le  Blasoiij  mglodie   1 —  n. 

-  Bluette,   melodie,   P    1 —  n. 

-  Bohemiens    1.50  n. 

-  Caresse  d'Avril,  P   1.75  n. 

-  Causette   printaniere,   Duo 

POrg,  PV,  PHautb,  PFl 
ou  Quint.  ä  cordes  P  ä 
Fanf  3 — n. 

-  Cavaliers  coquets,  galop,  P   1.75  n. 

-  Ce  que  chantent  les  flots,  valse  2 —  n. 

-  Chanson    ä    Chim&ne    1.75  n. 

-  Chanson   banale,  nielodie,  P   1 —  n. 

-  La   Chanson   des   bourgeons    1.75  n. 

-  Chanson  Napolitaine,  P   1 —  n. 
-Chanson    de    Trianon    7 — n:     1.    Le    Jardin 

de  la  Chanson,  2.  Sur  l'amien  Village,  3. 
Les  Sabots  de  la  Marquise,  4.  Marquise 
vous-etes  bfergere,  5.  Chaise  ä  Porteurs, 
6.  Le  Coucher,  7.  La  Du  Barry,  8.  Au 
Hameau,  9.  Le  Thsatre,  10.  Promenade  ä 
Trianon,  11.  Le  Temple  de  l'Amour,  12. 
Les  femmes   de  Trianon. 

-  Chanson  villageoise,   P    1 —  n. 

-  Chansons   ä   Lucile    10 — . 

-  Chansons  et  nielodies   10 — . 

-  Chant  du  Marsouin   1 —  n,   Ch.  s.  — 35  n. 

-  Chantez   poötes,  valse,  P  2 —  n. 

-  La  Chinoise,  chanson  1 —  n,  Ch.  s.  — 35  n. 

-  Compositions      pour      Mandoline  -  Musique 

(Janvier  P  i  et  r  a  p  er  t  o  s  a  Fils), 
Mand  ä  — 75  n,  MandP  ä  2 —  n,  MandG 
ä  1.50  n,  2MandP  ä  2.25  n,  MandGP  ä 
2.25  n,  2MandaP  ä  2.75  n,  2MandMaP  ä 
2.75  n,  2MandMaG  ä  2.25  n,  2MandMaPG 
ä,  3 — n,  Estudiantina  k  4 — n:  1.  Serenade 
ä  Infes,  Morceau  caracter.  2.  Mandolinette, 
Marehe.  3.  Eternel  amour  (avec  paroles 
ad  lib. ) ,  Mölodie.  4.  Causette  Printanifere, 
Idylle.  5.  Serenade  Interrompue,  Morceau 
caractör.  6.  Serenade  ä  Lucile  (avec  pa- 
roles ad  Hb.).  7.  Les  Heures,  Valse.  8.  Ber- 
ceuse Creole,  Morceau  caracter.  9.  Gavotte 
Lucile,  Gavotte.  10.  Menuet  Pompadour, 
Menuet.  11.  Passe-Pied  Frangois  ler, 
Passe-Pied.  12.  Sans  Malice,  Polka.  13. 
Prix  d'Honneur,  Mazurka.  14.  Andante  ma 
non  troppo.  Andante.  15.  Badinage,  Mor- 
ceau caractör.  16.  Le  Soulier  de  Madelon 
(fant.  sur  l'Opgr.-Comiq.) ,  Fantaisie.  17. 
Ave  Maria,  Chant  religieux.  18.  Pourquoi 
pleurer?  Melodie.  19.  En  avant:  les  Iiitre- 
pides!  Marehe.  20.  Badinage  sentimental 
(Pizzicati- Valse),  Morceau  caractör.  21. 
Marcietta  des  P'tits  Bonshommes,  Marehe. 
22.  Bonjour  Soleil!  Valse.  23.  Galouba, 
Serenade  arabe.  24.  Le  Depart  du  Guet, 
Ronde  nocturne.  25.  Les  13ergeronnettes, 
Pizzicati.  26.  Sous  un  Dolmen,  Idylle  bre- 
tonne. 27.  Sous  l'Eglantier,  Idylle.  28.  La 
Victorieuse,  Marehe.  29.  A  Batons  rompus, 
Impromptu  maz.  30.  Bavardiäna,  Morceau 
caractßr.  31.  Canzonnetta.  32.  Danse  russe. 
33.   Marehe   des   Cavistes,   Marehe.    34.   Un 


Rayon  de  soleil,  Ouvertüre.  35.  Nos  bon3 
Chasseurs,  Marehe.  36.  Serenade  japonaise, 
Morceau  caracter.  37.  Sous  l'Eglantier, 
Idylle.  38.  La  Victorieuse,  Marehe.  39. 
Valse  Reveuse,  Valse  lente.  40.  Mirtha, 
Valse  viennoise  av.  introd.  en  forme  de 
rapsodie. 

-  Confidences,  melodie,  P   1 —  n. 

-  Conquistadors   1.75  n. 

-  Contes  du  bord  de  l'eau  1.50  n. 

-  Cortege    Nuptial,    P    1.75  n. 

-  Coucous    1 —  n,   Ch.   s.  — 35  n. 

-  Couplets     ä    la     lune     (extrait     de    Pierrot 

demönage)    1.75  n. 

-  Couvre-Feu,  ronde  railit.,  P   1 —  n. 

-  Croquemitaine,   Capr.   P   1.75  n. 

-  Le   Cure    1.75  n. 

-  Dans  la  for6t  fleurie  2.75  n. 

-  Dans  la  Montagne,  ballet,  P.  Part   5 — . 

-  Danse  russe,  P  2 —  n. 

-Depart   du   guet    1.50  n,   P   2— n,   0    1.50  n. 

-  Dernifere   plainte   de   Faust   3.35  n. 

-  Les  deux  Epees,  marehe  franco-russe   1.70  n 

Bosc. 

-  Dialogue,   melodie,   P   1 —  n. 

-  Echos   1.75  n. 

-  Echos    d'Italie,    2e    tarantelle,    P    2.50  n,    0 

2 — n. 

-  Elle    est   morte    1 —  n,    Ch.    s.   — 35  n. 

-  Ell   attendant   le   Roi,   ballet,   P.    Part   5 — . 

-  Encore  pour  un  tou,  Polka  1.75  n,  0  2 —  n. 

-  En  filant,  melodie,  P   1 —  n. 

-  En   Tirailleurs,   marehe,   P   2 — n,    0    2 — n. 

-  Envolee  de  Grisettes,  marc.  P  2 —  n,  0  2 —  n. 

-  Eternels  regrets   1.75  n,   Ch.  s.  — 35  n. 

-  Fete  Hongroise,  P  2—  n,  PV  2.50  n,  0  2—  n. 

-  Fiancailles,  sonnet   1.35  n. 

-  Figure    av.    theorie     (angl.-frang.),    GigueP 

1.75  n. 

-  Fin  d'Idylle   1.75  n. 

-  Fleur   divine    1.50  n,    Ch.   s.   — 35  n. 

-  Fleurs  de  Neige   1.75  n. 

-  Folies    de    toutes    Saisons     1.75  n,       Ch.    s. 

— 35n. 
-Friquette,  polka,  PFl  2.50  n,  0    (Carrie) 
3— n. 

-  Frissons    1.75  n,    Ch.   s.   — 35  n. 

-  Frissons  d'automne   1 —  n. 

-  Galant  reveil,  valse  lente  2 —  Bosc. 

-  Galouba,  serenade  arabe,  P  2 —  n,  (P  i  e  t  r  a- 

pertosa   fils):    0    1.50  n. 

-  Les   Gas   de   Tan   II    1.50  n. 
-Gavotte   Lucile,   P    1 — n. 
-Gigue    (av.  theorie),  P  1.75  n. 

-  Gloire  aux  vins   frangais,   Ch.  s.    1.75  n. 

-  L'Heritage,  comedie,  Part  Chant  P  5 —  n. 

-  Les    heures    1 —  n,    Ch.    s.    — 35  n,    valse    P 

2— n,  4ms  2.50  n,  0  (Goublier),  (Var- 
gues)    ä  2 — n,  Harm  ou  Fanf  3 — n. 

-  Hippique,  marehe  — 35  n. 
-Hussards!    En    avant!    Tr    1.50  n. 

-  Hymne  d'amour  1 —  n. 

-  L'lsle-Adam,    marehe    1.75  n,      0     (Goub- 

lier), (Vargues)  ä  2 — n,  Harm  ou 
Fanf   3 — n. 

-  Jalousie   1.75  n,   Ch.  s.  — 35  n. 

-  La  jolie  Laiti&re   1.75  n. 

-  Juana    la    Torera,    chanson    espagnole    avec 

danse   1.75  n,   Ch.  s.  — 35  n. 

-  Kermesse  russe,  P  2 —  n. 

-  Lahib   marehe,    marehe    exotique,    P    1.75  n. 
-La  Lande,  chaiis.  bretonn.  P   1 — n. 
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Legende,  P   1 —  n. 

La  Legende  du  Pierre  Gorre   1 —  n. 

Mannette,   Polka,   0    1.50  n. 

Le   Manteau   de   la    cheminee    1 —  n,    Ch.    s. 

— 35  n. 
Marche    de    FSte    villageoise,    P    1.75  n,    0 

2 —  n,   Harm  ou  Fanf  3 —  ii. 
Marehe    des    Pecheurs    francais,    Chant    P 

1.75  n,  Gh.  s.  — 35  n,  P  1.75  n,  4ms  2.50  n, 

0    (Goublier),    (Vargues)    ä   2 —  n. 
Marehe  Japonaise   1.75  n,   0    (Goublier) 

2 —  n,   Harm  ou   Fanf   3 —  n. 
Marmotte,   Polka    1.70  n. 
Marquise   1 —  n,  Ch.  s.  — 35  n. 
Menuet  Pompadour,  P   1.75  n. 
Mes  emotions   1 —  n,  Ch.  s.  — 35  n. 
Les   Mollets,   chanson    1 —  n,    Ch.   s.   — 35  n. 
La   mort  du  Pofete    1.75  n,   Ch.   s.  — 35  n. 
Moto-polka  1.75  n,  0   (Goublier),   (Var- 
gues)   ä  2 — n,  Harm  ou  Fanf  1.50  n. 
Muguette   1.50  n. 

Nos  bons  chasseurs,  marehe,  P  2 —  n. 
Nos  petites  Graveuses,  polka   1 —  n. 
Nuit  calme,   poesie  du  soir,   P  2.50  n. 
L'oiseau   surpris    1 —  n. 
O  mon  beau   lac.   Melodie    1.50  n. 
Ou  vas-tu   folle   Fille?    1.75  n. 
Ou  vont  les  Reves?   1.75  n,  Ch.  s.  — 35  n. 
Oyouki,  polka  japon.  1.75  n,  0  1.50  n,  Harm 

ou  Fanf  3 —  n. 
Le  Page  Printemps  1.75  n. 
Par   le   Plane   droit,   marehe,   P   2 — n,   ^'fifi 

2.50  n,   0   2 —  n,   Harm,  ou  Fanf   3 —  n. 
Passe-partout,    P    1 — n,    0     (Goublier), 

(Vargues)    ä  2 — n. 
Passe-pied  Frangois   1er,  P  1.75  n,  0  2 — n, 

Harm  ou  Fanf  3 —  n. 
Pasteis  et  Fusains,  recueil  de  30  morceaux, 

P  5— . 
Les  Pgcheurs  1.35  n,  Ch.  s.  — 35  n. 
Une   Pens^e,  P   1.75  n. 
Pensees  et  Croquis,  recueil  de  30  morceaux, 

P  5—. 

Petite  Gigue,  P   1 —  n. 
Les    petits    oiseaux    du    Luxembourg,    polka 

2— n,  PFl  2— n,  0   1.50  n,  Harm  ou  Fanf 

3— n. 
]je  picador  de  Söville,  sörenade  1 —  n  Oallet. 
Pierrot  dömgnage,  monocantomime,  P.  Part 

5— n. 
La    Pipe    ä  mon    Oncle,    quadr.    1.75  n,      0 

2— n. 
La  plus  jolie,  melodie   1 —  n,  Ch.  s.  — 35  u. 
Polka   des   Anes,   P    1.75  n,   4^8   2 — n,   PV 

2.50  n,      O     (Goublier),     (Vargues) 

ä  1.50  n. 
Pourquoi  pleurer   1.75  n. 
Pour  ton  rire    1 —  n,   Ch.   s.  — 35  n. 
Premier   Bouquet    1 —  n,   Ch.   s.  — 35  n. 
Premiöre    faute      de    Pierrette    pantomime, 

Part  P  5—. 
Premiere  valse,  caprice  2.50  n. 
Pr&s  du  Quartier,  marehe  2 —  n,  0  2 —  n. 
Pretentaine    1 —  n ;       Prix    d'H  o  n  n  e  u  r, 

0  1.50  n. 
Quand  nous  leurpetusons  rien   1 —  n. 
Un  rayon  de  soleil,  P  2 —  n. 

•  Repos  aprfes  la  Valse,  interm.  P   1.75  n. 

■  Ün  Reve,  melodie,  P   1 —  n. 

•  Reve  d'Etö,   Intermezzo,  P    1.75  n,   Quat.  ou 

Quint.   ä  Cordes  P  ä    1.50  n. 

■  Reve  de  Gloire,  marehe,  P   1.75  n. 


-  Reveiation    ostendaise,    av.    thöorie.    Osten- 

daise,   P   1 —  n. 

-  Reves   de   Gloire,   grande   marehe,    0    2 —  n, 

Harm-Fanf  3 — n. 

-  Risque-Tout,   galop,   P   1.75  n,   0    1.50  n. 

-  Rondel  1 —  n. 

-  Le   Rosaire    1.75  n,    Ch.   s.   — 35  n. 

-  Roses   de   Noel    1.75  n,    Ch.    s.   — 35  n. 

-  Roses  mortes,  valse  2 —  n,  0   2 —  n. 

-  Rouet   de   Grand'   Maman,  P   2 —  n. 
La   Route    1.75  n. 

-  SaJamanque,  valse  espagnole  2 — n. 

-  Sans  freins,  galop,  P  1.75  n,  0   1.50  n. 

-  Sans   malice,   polka    1.35  n. 

-  Le  Semeur  2 —  n. 

-  Serenade  ä  In&s    P  2 —  n. 

-  Serenade  ä  Lucile   1.75  n. 

-  Serenade  interrorapue,  P  1.75  n,   PV  2.50  n, 

quintette   ä   cordes   P   3 — n. 

-  Seronade   Japonaise,   P    1 —  n. 

-  Serments,  melodie,  P   1 — n. 

-  Soir   d'ete   ä   Gen&ve,  P  2 —  n,   0   2 —  n. 

-  Sortie    de    Bullier,    marehe,      P    2 —  n,      0 

(orcheströ   par   Dreyfus)    2 — n. 
-Le    Soulier   de   Madeion,   opera-com. 
5 — n,  Harm-Fanf  3 — n. 

-  ün   sourire,  melodie,  P   1 —  n. 

-Sous   l'Eglantier,   Idylle,   P   2 — n,   0   2— n. 

-  Souvenir  de  Gen&ve,  P  1.50  n. 

-  Souvenir   de   Sennecey,  P  2 —  n,   0   2 —  n. 

-  Souviens  toi,  melodie  2 —  n. 

-  Tes  Lfevres,  melodie  1.75  n,  Ch.  s.  — 35  n. 

-  T'en   souviens-tu?    1.75  n. 

-  Le    Testament    de    Geronte,    pantomime,    P. 

Part  5 — n. 

-  Toi  qui  cherches  un  refuge  ou  prier   1.75  p, 

Ch.  s.  — 35  n. 

-  Tout    me    parle    de    vous,    Bar.    S    ä  1.75  n, 

Ch.   s.  — 35  n. 

-  Tu  l'öpouseras  dimanche  1 —  n,  Ch.  s.  — 35  n. 
■  Valse   caprice,   P  2.50. 

-  Valse  des   Echos  2 —  n. 

-  Valse  rgveuse,  valse  lente  2 —  n,  PV  2 —  n, 

0  2— n,  Chant  P  2 — n. 

-  Le  vase  de  Misericorde  2 —  n. 
-Very  Well,   polka    1.75  n,   0   2 — n. 

-  Vetpree,  divertissement  villageois,  P  2  —  n, 

0  2— n. 

-  Viotorieuse,    marehe,      P    2 —  n,      0    2 —  n, 

Haim-Fanf  3 — n. 

-  Une  vieille  tricotait   1 —  n. 

-  Viens   1 —  n. 

-  Villanelle   1.75  n,  Ch.  s.  — 35  n. 

Les    Voix   du    Cr6puscule,      P    2.50  n,      PF' 
2.50  n. 
Bressan  Giovanni,  Danza  in  diana  3.50  Pe- 
rosino,  Banda  3 —  Lapini. 

-  Danzate  ? !    Gran   Valzer   a   numeri,   Banda, 

Part    2.50  n   Lapini. 

-  Finalmente   mia !    Banda    1.50  n   Lapini. 
Bressei    H.   op.    17  Fantasie   Espagnole,    VP 

2.50  n    Oallet. 
-19   Papillons,   VP  2— n   Galtet . 

-  Ariette,  P   1 —  n   Voissiere. 

-  Bohemienne,    VP  2 —  n  Loret. 

-  Hymne  ä  Noel.  Solo  et  3  voix  3 —  n,  5  voix 

3 —  n   Loret. 

-  Menuet,  P  5 —  n  Voissiere. 

-  Menuet  aux   Champs,  P   1.75  n   Voissiere. 

-  Petit   air   de  ballet,   VP   1.75  n  Loret. 

-  R'gA^erie,   VP   1.75  n  Loret. 
Bret,   Aubade,  duo  5 —  Girod. 


i 
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-  Bolöro  6 —  Sulzbach. 

-  L'hirondelle,   romance   3 —   Girod. 

-  Je  pense  ä  toi  2.50   Girod. 

-  Nox   alma   5 —  Hamelle. 

-  Le   retour  du  printemps,   choevir,   BM8   7.50 

Ploix. 
Bret  de,  Le  Carrousel,  galop  de  coneert,  I^ms 
10 —  Heugel. 

-  Choeur    de    fauvettes,     3  voix    4gales     avec 

solo  2 —  n,   Ch.  s.  — 25  n  Gallet. 

-  Joyeux  printemps,  duo  ä  voix  egales  2 —  n, 

Ch.  s.  — 35n  Gallet. 
Bret    E.   La   Bergeronnette    1.35  n   Lesigne. 

-  Petit   Enfant    1.35  n  Lesigne. 

-  Supr§me    adieu,    romance    sans    paroles,    P 

1.75  n   llouart. 
Bret  G.  Le  mauvais  ouvrier,  m^lodie,  2  tons 
5 —   Leduc. 

-  Deux    melodies :      Ire     Marguerite     d'Ecosse 

2.25  n,  2me  Derniere  Feuille   1.20  n  P fister. 

-  Ne  me  console  pas   1 —  n  Mutuelle. 

-  Panis   angelicus   4 —  Hamelle. 

-  Les    Pelerins    d'Emmaüs,    oratorio    en    deux 

parties.   Partition,   chant  P    12 — n   Schola 
Cantorum,   Mutuelle. 

-  Recueillement    2.50  n    Mutuelle. 
Bret   H.  La  Concierge  3 —  Patay. 

-  Lonli   lonlfere,   ronde   villageoise   3 —  Patay. 
-Toto   3—  Patay. 

Bretagne  P.  Chants  d'automne,  trois  melo- 
dies  5 —  n  Dupont. 

-  Cinq    melodies:     1.    Papillons.    2.    Voiles    et 

Berceaux.   3.   Adagio.   4.   Dans   les   bois.   5. 

Reve,   5 — n  Dupont,   Gallet. 
Bretinauld  de,  Ave  Maria,  Bar  av.  Org(H) 

— 50  n,   ST  av.   Vc  ad  lib.  — 50  n  Pinatel. 
Breton,    La    Confession,    duo    1 — n    Joubert. 

-  Poignße   de   mains.    Polka,   Tr   de   Gavelerie 

av.  Ire  et  2e  Tr  et  Tr  basse  — 75  n  Pomier. 

-  Rose  d'automne,  P  2 —  n,  0  2 —  n  Hachette. 
Breton    E.    Abot:    L'aveugle    — 90  n,    Ch.    s. 

— 30n. 

-  Le    cur6    de    notre    village    — 90  n,    Ch.    s. 

— 30n. 

-  En  revenant  des  noces  — 90  n,  Ch.  s.  — 30  n. 

-  La  noce  de  ma  soeur  — 90  n,  Ch.  s.  — 30  n. 

-  Pleurant  ä  tes  genoux  — 90,   Ch.  s.  — 30  n. 

-  Les  sept  jours  de  la  seniaine  ■ — 90  n,  Ch.  s. 

— 30n. 
Breton    Le    H.     Bisson,   pas    red.    Harm   ou 
Fanf,  Part  3 —  n,  p.  sep.  ä  — 10  n  Evette. 

-  I'ontivy,     pas    red.    Harm    ou    Fanf,     Part 

3 — n,  p.   sep.   ä  — 10  n  Evette. 

Breton    J.   Maltre   d'ecole   Auvergnat   — 90^i, 

Ch.  s.  — 30  n  Abot. 
■  Breton    Le     L.  Je  suis  poiv\'reau  3 —  Sulz- 
bach. 

Breton  Tomas  (1850),  Gli  Amanti  di 
T  e  r  u  e  1,  Canto  P  (it.-ted.-spagn. )  20 —  n 
Ricordi,  16 — n  Breitkopf,  Libretto  1 — n 
Eicordi,  Potpourri,  P  I,  II  ä  2.50  Schmidl. 

-  La  Carinosa  12 —  Ayne. 

-  Dolores,   Jota,    Banda    espan.    10 —  n    Aync, 

Pasa  calle,  mareha   1 —  Bcvilacqua,  Banda 
espan.   7 — n   Ayne. 

-  El  guardia  de  corps   15 —  Ayne. 

-  La  hamaca  y  La  ola,  dos  preciosas  danzas, 

tango    y  habanera    — 75  n    Dotesio. 

-  Salve  Monserratina,  3  voces,  Org  y  contra- 

bajo  3 —  n  Ayne. 
~  Sardana    de    Garin,    Banda    espanola    6 — n 
Ayne. 


-  Verbena    de    la    paloma.    Toda    la    zarzuela 

completa,  P  3 — ,  Potpourri,  P  1 — ,  Danzon 
— 25,  Habanera  — 25,  Mazurka  — 50  Wag- 
ner y  Levien,  Mazurka,  Banda  espan. 
6 — n  Ayne,  Schottisch,  0,  Bosc,  Segui- 
dillas  — 50  Wagner  y  Levien. 
Bretonniere  V.  op.  16  Six  mölodies,  Fl  5 — 
Legouix. 

-  38  Les  Oiseaux,  valse,  Fl   1.70  n   Choudens. 

-  50   Cinquante   fantaisies   brillantes    sur    des 

motifs  favoris,  Fl  4  suites  ä   1.70  n  Chou- 
dens. 

-  84bis.      Le    Bourdon,    fantaisie,    HautboisP 

2.50  n   Costallat. 

-  86  Orphee,  grande  valse,  PFl  7.50  Lemoine. 

-  106  Souvenir  de  Lisette,  FIP  7.50  Lemoine. 

-  128  Hommage  ä  Tulou,  Fl  9 —  Lemoine. 

-  130    Petit   Marchand    de   chansons,    Fl   5.70 

Lemoine. 

-  220  Metodo   per  Harmoniflüte   a   due   mani 

(ital.-franq. )    5—,    col    solo   testo    francese 
6 —  n  Ricordi. 

-  224  Metodo  teorico-pratico,  Y  8 — ,    ( f ranc. ; 

3 —  n   Ricordi. 

-301  Un  ballo  in  maschera  (Verdi),  Fan- 
taisie, FIP  7.50  Heugel. 

-  302  Methode  theorique  et  pratique  pour  la 

Flute  ä  6  et  8  clefs  et  la  Flute  cylindrique 
Böhm.    ( f ranc. )    3 —  n  Ricordi. 

-  Abdul-Medjid,  grande  marche,  0  ä  cordes  P 

4 —  n   Gobert. 

-  L'Art   du   Chasseur    et    du   Veneur,    Tr   de 

chasse  3.50  n  Leduc. 

-  Un   ballo    in    maschera,    air,    Fl    (Verdi) 

7.50  Heugel. 

-  Beatrice   di    Tenda,   FIP   6 —   Mathieu. 

-  Les  Caquets  de  Grand'  mere,  P  5 —  Girod. 

-  Colleetion      de      douze      quadrilles      rococo 

d'aprös     (Juliano    A.    P.),    Fl    9 —    Le- 
gouix. 

-  La  Dame  blanche,  PVFl   ler  et  2e  m#lange 

ä   9 —   Benoit. 

-  D^cembre,   polka,  brillante  5 —  Girod. 

-  Ernani,    airs,     Fl,    Cornet  ä  Pist     7.50     Le- 

moine. 
-Faust.  Deux  Suites,  Fl  ä  5—,  2FI  ä  7.50 
Muraille. 

-  18  grandes  ötudes  brill.  Fl  3.50  Debert. 

-  Jerusalem,   Fantaisie,   FIP   7.50   Heugel. 

-  li  a  J  u  i  v  e,  arr.  Fl  7.50  Lemoine. 

-  Les  Loisirs  du  Dieu  Pan.  Fant.  Fl  2  suites 

ä   7.50    Cartereau. 
-Methode    Manuel     de    Trompe     (L'Art     du 
Chasseur    et    du   Veneur)    3.50  n    GMluice, 
Margueritat,    Rouart. 

-  Metra-polka    1.75  n   Fromont. 

-  Le  moine  3 —   Girod. 

-  N  o  r  m  a,     2    suites,    Fl    ä    1.35  n,     2FI    ;\ 

2.50  n  Bornemann. 
-Oberon,  FIP  6 —  Mathieu. 

-  Les  Oiseaux,  valse,  FIP  2.50  n  Choudens. 

-  Pierre   de   M6dicis,   gr.   fant.   FIP   3 —   Jou- 

bert. 

-  Pierre  Termite  ä  Clermont   3 —   Girod. 

-  Polka  des  Grelots,  0  ä  cordes   1 —  n   Gobert. 

-I,e  pont  des  soupirs  (Offen- 
bach), airs,  Fl,  Cornet  a  6—,  2V,  2FI, 
2Cornets  ä  9 —  Heugel. 

-  12    Quadrilles     rococo     (arr.    d'apr&s   A.    P. 

Juliano),   V  9 —  Legouix. 

-  Reverie  d'une  m&re  3 —  Girod. 
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-Richard    coeur    de   Lion,    Fl    3 — ,    FIP    6 — 

Mathieu. 
-Rigoletto,    Pezzi    f av.    Cornet    5 —    Ri- 

cordi. 
-Le    roi    l'a    dit    de    Dölibes,    air,    Fl 

7.50   Heugel. 

-  Souvenirs    du    Th^ätre-ltalien,    douze    moi- 

ceaux  sur  des  operas,  Fl  4  suites  ä  1.70  n 

Choudens. 
-La   Traviata,   fant.   brill.   FIP   9—   Be- 

noit,  Pezzi  fav.  Cornet  5 —  Ricordi. 
-II   Trovatore,   airs,   Harmo7iie flute   5 — 

Benoit,  Pezzi   fav.   Cornet   5 —  Ricordi. 

-  Six  valseSj   Fl  5 —  Benoit. 

-Vfepres  Siciliennes,  air,  V,  Cornet 
ä  9 —  Sulzbach. 

Bretonniere  et  d'Aubel,  Faust,  valse  PFl 
7.50   Muraille. 

Bretonniere  et  Offenbach,  op.  75,  Le  Tam- 
bourin   de    Rameau,    FIP    4 —  n    Gostallat. 

-  Chant    des    mariniers     galants,    FIP     1.70  n 

Costallat. 
Bretons  tetus   1 —  n,  Ch.  s.  — 30  n  Ondet. 
Bretsciineider     C.      Mein     Liebling,      neue 

Keuz-Polka,   stO  —60   Teich. 

-  Wenn  ich  man  bloß  nicht  so  kitzlich  war : 

„Oft    hört     man     die    Leute   klagen"     1.50 

Apollo. 
Brett    Harry,    The    Cornet     (Novellos   Music 

Primers   28)    2/ —   Xovello. 
- 1  courted  a  Widow  4/—  Francis. 

-  Love    Song     ( Liebes-Lied ) ,    P    — 50    Wood, 

1.20    Reinecke. 

-  Mounsey   4/ —  Reynolds. 

-  Pa,   f roni  Af rica   2/ —  n   Sheard. 

-  Poor  old  Uncle  Jones  4/ —  Reynolds. 

-  You  put  on  the  Trousers  4/ —  Francis. 
Brettschneider  Heinrich,  op.  1  Der  Fischer 

1 —   Ries   &   Erler. 

-  6    Erinnerung   an   Franz   Schubert,   P 

1.30   Ries  d  Erler. 

-  7  Petite  Valse  de  concert  1.30  Ries  d  Erler. 

-  8   Scherzo,  P   1—  Ries  &  Erler. 

-  9  Erinnerung  an  Richard  Wagner,  P 

1.30   Ries  &   Erler. 

-  10  Auf  dem  See,  P  1.30  Ries  &  Erler. 

-  15  Ländl.  Hochzeitsmarsch   u.   Tanz,  P   1 — 

Apollo. 

Breu  Simon,  op.  7  Nr.  1.  Dornröschen, 
HATB,  Part  —60,  St  ä  —20.  Nr.  2.  Früh- 
lingsnahen, 8ATB.  Part  —60,  St  ä  —20. 
Nr.  3.  Wenn  alle  Brünnlein  fließen,  SATB, 
Part  — 60,   St   ä  — 15   Coppcnrath. 

-11  Vier  Spielmannslieder:  1.  Frühlings- 
Segen:  „Ich  sing  es  gern  in  alle  Welt'". 
2.  Unter  dem  Flieder:  „Goldloekiges  Mäg- 
delein" (Reigen).  3.  Klage:  „Warum  hast 
du  mir  nicht  vertraut".  4.  Nach  Welsch- 
land: „Auf  Eis  hab'  ich  gebaut"  1.50 
KiM7ier. 

-14  Vier  Spielmannslieder,  2.  Folge:  1.  Ita- 
lia :  „Mein  Aug'  ein  Zauberweib  ersah". 
2.  Wildrosen:  „Es  zittert  die  glühende 
Abendluft".  3.  Welsche  Treu:  „Schmerzt 
auch  mein  Herz".  4.  Beim  Mütterlein: 
„Ich  berg'  mein  wandermüdes  Haupt"  2 — 
Eistner. 

-15  Der  Postillon,  idyllisches  Lied,  Bar(B) 
PistP  2.50  Robitschek. 

-  18  Das  Lied  im  Tal.  Idylle,  TTBB  m.  Pist, 

Part  —60,  Pts^ort-Solost  —10,  Chorst  —60 
Robitschek. 


-  19   Puppenlieder,    1  od.   2  Singst   m.   P  2 — 

Kistner:  1.  Wie  das  Kind  seine  Puppe  iu 
Schlaf  singt.  2.  Wie  das  Kind  die  Puppe 
weckt.  3.  Wenn's  Püppchen  gewaschen 
wird.  4.  Ringelreihn.  5.  Mein  Püppchen 
beim  Kanarienvogel.  6.  Wenn's  Kind  mit 
der  Puppe  tanzt.  7.  Das  kranke  Püpp- 
chen. 8.  Wenn's  Püppchen  darf  spazieren 
gehen.  9.  An  das  Plauderpüppchen.  10. 
Abschied  von  der  Puppe. 
-20  Fünf  Lieder:  1.  „Ich  wollt'  ich  war'  ein 
König"  — 50.  Nr.  2.  Verrauscht  und  ver- 
ronnen: „Sie  saß  am  Bach"  1 — .  Nr.  3. 
Spielmannslied:  „Ich  sang  den  Mädeln  ein 
Liedlein  vor"  — 75.  Nr.  4.  O  Frühling, 
komm  wieder!  „Als  wir  unter  dem  Apfel- 
baum" — 50.  Nr.  5.  Nächtlicher  Klang: 
,,Wenn  der  Erde  müden  Söhnen"  1.50 
Kistner. 

-  ?1  Der  Zauberring:   „Auf  Frankenburg  dem 

Waldschloß",    Ballade    2—   Kistner. 

-  23    Frühling     am     Rhein,     TTBB,     Glaser, 

(Chor,  for  Men's  Voices  4304),  score 
— 30  n,  voice  parts  — 30  n  Schirmer. 

-  24   Fünf   Lieder   eines   alten   fahrenden   Ge- 

sellen: 1.  „Wie  bist  du,  Finke,  des  Glückes 
voll."  2.  „Dirne  am  Brunnen  dort."  3. 
„Weit  bin  ich  in  die  Irr'  gegangen."  4.  „O 
Lerche,  leihe  ein  einziges  Mal."  5.  „Ich 
hab'   mich   still   ergeben."   2 —  Kistner. 

-  24    Rondo,    P   — 75    Schott. 

-25  Nr.  1.  Deutsches  Reiterlied:  „Auf  flin- 
kem Roß",  TTBB,  Part  —60,  St  —60 
Kistner. 

-  26  Der  Weihnachtsengel.  Festspiel,  SA,  Part 

1.20,  Singst  ä  —15,  Text  —10  Coppcn- 
rath. 
-27  Die  Verlassene.  3  Frauenlieder:  1.  „Sitz' 
ich  am  Fensterlein",  2.  „Ich  pflanzt'  mir 
das  Röslein",  3.  „Da  brauset  der  Wind, 
der  lose"   1.50  Kistner. 

-  28  Abendsonne.  Solo-Terzett  für  2SA  mit  P, 

Part   2 — ,   Singst   ä  — 20   Coppenrath. 

-  29    Zwei    humor.    Gesänge,      TTBB    mit   P : 

Nr.  1.  Der  Maikäfer:  „Maikäfer  flog  des 
Abends  aus."  Eine  tragische  Geschichte. 
Part  —80,  St  —60.  Nr.  2.  Katzenballade: 
„Der  Frühling  ist  gekommen."  Tanzlied 
Part  1 — ,  St   1 —  Kistner. 

-  30  Trostspruch,  TTBB,  Part  1—,  St  ä  —15 

Coppenrath. 

-  32    Drei    humor.    Gesänge :     1.    Ein    Seelen- 

wunsch: „Wenn  Elemente  toben."  2.  Ku- 
rios: „Herr  Doktor,  ach,  Herr  Doktor." 
3.  Weinkur:  „Eines  schönen  Tages  sprach 
Ritter  Kunz  von  Stautfen"  ä  1 —  Kistner. 
-33  Zwei  Lieder  im  Volkston,  TTBB:  1. 
Im  Maien:  „Nun  bricht  aus  allen  Zwei- 
gen." 2.  Mein  Engel  hüte  dein!  „Wenn 
du  willst  von  mir  scheiden"  ä  Part  — 60^ 
St  ä  — 15  Kistner. 

-  34    Soldatenlied     aus     dem     siebenjährigen 

Kriege:  „Ein  Soldat  bin  ich  eben",  TTBB 
mit  SPauken  ad  lib.  Part  u.  Paukenst 
— 60,   Chorst   ä  — 15   Kistner. 

-  36   Schlichte   Weisen,    VP   3.60   Coppenrath. 

-  38    Weihnachten    im    Walde.    Dramatisches 

Weihnachtsmärchen.      Part    — 80,      Chorst 
— 40,   Text  — 20   Coppenrath. 
-39    Zwei    heitere    Gesänge,    TTBB:     Nr.     1. 
Lied  des  Fiedel vogt:  „Jetzt  hört  ein  neues 
Liedlein   an",   Part   —70,   St   —80.   Nr.   2. 


Breu  S.  op.  39 
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Lob-,  Ehr-  und  Preislied  uff  dene  /  hoch- 
versippet  Suppenschmied  /  Herrn  Hiltigrim 
von  Grawscharen :  „Herr  Hiltigrim  ist, 
wie  er  geht  und  steht",  Part  1.20,  St  — 80 
Kistner. 

-  40    Wander stab    und    Fiedel.    Vier    Lieder 

2 —  Coppenrath. 
-41  Nr.  1.  Frundsbergs  Fähnlein:  „Wohlauf, 
ihr  Landsknecht',  alle",  TTBB,  Part  —70, 
St  —80.  Nr.  2.  Maien-Botschaft:  „Früh 
lingswind  braust  durch  das  Land",  TTBB, 
Part  —70,  St  —80.  Nr.  3.  Einsam:  „Stille 
geh'  ich  niein  Straßen",  TTBB,  Part  — 60, 
St   — üO   Kistner. 

-  43    Christwunder.    Weihnachtsspiel    f.    Kin- 

derst  mit   P,  Part   1—,   Singst  —30,   Text 

— 20  Coppenrath. 
■  44    Maizauber :       „Die    Blumen,    sie    haben 

sich's   ausgetauscht",   TTBB,   Part    1 — ,   St 

1 —  Kistner. 
-45  Die   alte  Buche    1.50   Otto  Bauer. 

-  49     Der     Christkindlsinger.      Dramatisches 

Märchen,  Part  1.50,  St  ä  —10,  Text  —20 
Coppenrath. 

-  50   Bundesfeier,    TTBB   mit   Blechinstr   und 

Pauken.  Part  (mit  unterlegt.  KA)  3 — n. 
Instrumentalst  4.50  n,  Chorst   1 —  Kistner. 

'  -52  Beim  Frühmeßgeläute:   „Beim  Frühmeß - 

I       geläute,    da    wandert    so    frisch",    h.    m.    ä 

i       1 —  Kistner. 

'  -53  Nr.  1.  Waldesweise:  „Ein  gar  so  eigen 
Frühlingslied",  TTBB,  Part  —70,  St  —80. 
Nr.  2.  Trompeters  Abschied:  „So  tön', 
Trompete,  noch  einmal"  mit  Pist  (in  B ) , 
TTBB,   Part   —70,   St   —80   Kistner. 

-  54  Das  kranke  Röschen.  Weihnachtsmärchen. 

Part  2—,  4  St  ä  —15,  1  St  —20,  Text 
— 25   Coppenrath. 

-  57   Mein   Moselland :    „Hoch    preis'    ich   mit 

vollem  Pokale",  (Preisgekr. )  t.  h.  ä  1 — , 
TTBB,  Part  —70,  St  —80  Kistner. 
58  jSir.  1.  Spielmannslust :  „Mein  Lied  gab 
ich  der  Rose."  2.  Lied  in  der  Fremde. 
„Wie  sehn  die  Blumen  fremd  mich  an," 
3.  Schelmenliedchen:  „Die  schmuckste  Dini 
im  Wildachgrund."  4.  Der  Himmel  auf 
Erden:  „Im  Tal  eine  Hütte",  TTBB,  Part 
ä    —70,    St   ä   —20   Kistner. 

62  Prinzeß  Sonnenstrahl.  Märchenspiel,  8A 
(Solo  u.  Chor)  mit  P,  Part  2.40,  1  Chorst 
ä  —20,  4  Solost  ä  —10,  Text  —40 
Coppenrath. 

63  Xr.  1.  Das  deutsche  Lied:  „Ich  dachte 
dein,  du  trautes  Heimatstal"  1 — ,  TTBB, 
Part  — 70,   St  — 80  Kistner. 

64  Drei  religiöse  Gesänge,  TTBB  (Soli), 
0    (H).    1.   Jesu,   geh'   voran!    mit    Ä-solo. 

2.  O  selig  Haus  mit  F-solo  od.   Ist  F-chor. 

3.  Wo  du  hingehst,  Part  2—,  4  St  ä  —25, 
Fst   — 25    Coppenrath. 

65  Zwei  Lieder.  1.  Der  König  in  Thule: 
„Es  war  ein  König  in  Thule."  2.  Stuck- 
knechtslied: „Ich  bin  ein  lust'ger  Arkelist" 
1.80   Fies    d  Erler. 

70  Hollerswam,  8ATB,  Part  —80,  St  ä  —20 
Ä^Mrte- Würzburg. 

71  Das  deutsche  Volkslied:  „Du  hast  mit 
deiner  schlichten  Weise"',  TTBB,  Part  u. 
St  1.40  Stürtz-WüTzhurg. 

73  Jubel chör,  >Sf.4  od.  Knaben-  u.  Männerst. 
Part  2.50,   St  ä  —20  8türtz-W ürzhurg. 
Beim   Mütterlein,   Pos,   Tr,   CornetäP   m.   P 


ä  — 80n,  m.  0  ä  1.50  n,  Tr,  Pos  m.  IM 
ä  2.50  n,  PVVcFlCornet  1.20  n  C.  F. 
Schmidt. 

-  Breit'    aus     die     stolzen    Schwingen      ( T  h. 

Siebs)     1 —  Breitkopf. 

-  Der   Dezember.    Allegorisches    Festspiel,    SA 

(Solo  u.  Chor),  P  u.  verbind.  Text.  P  part. 
1.50  n,  Solost  —10  n,  2  Chorst  ä  —15  n, 
Textbuch   — 25  n   Feuchtingcr. 

-  In    den    Abruzzen.    Räuberchor,    TB    mit    P 

u.  einleit.  Deklamation,  Part  2 — ,  St  — 30 
Banger. 

-  Jubiläumslied  — 60  Banger. 

-Zwei  Lieder:  1.  Liebesnot:  „Es  blüht  ein 
Röslein  im  grünen  Hag."  2.  Frau  Jugend 
sie  läßt  dich  grüßen:  „Ich  ging  spazieren, 
durch   einen    Wald"    1.50   Ries   &   Erler. 

-  Maientanzlied,   SA    2 —  Stürtz-Würzburg. 

-  Mein  Heimatlied,  TTBB.   Vorarlberger  Sän- 

gerhund. 

-  Mit   die   Rösle   spielt   der   Wind :    „Wie   der 

Mond  so  freundlich  schaut"  (Hugo  von 
Clarman-Clarenau),  TTBB,  Part 
u.  St  —80  Siegel. 

-  Der  Postillon,  m.   PistP.     RoMtschek. 

-  Schiller-Hymne,    Volkschor,    P,    KA    1.50  n. 

St   ä   — 10  n   Stürtz-Würzhurg. 

-  Schön- Würzburg:    „Es    liegt   eine    Stadt    an 

dem  lieblichen  Main",  Ist  Chor  im  Volks- 
ton m.  P   1—,    16°  —25   W.   Eßmann. 

-  Sonntag  ist's.  Ein  Lied  im  Volkston,  TTBB, 

Part   6—   St    (ä  —15)    —60   Hug,    (Chor, 
f or  Men's  Voices  4229 )   Voice  parts  — 30  n 
Schirmer. 
Breuer  B.  op.  15  Hymne:  „Auf  dich,  o  Herr" 
— 75  Riihle. 

-  Alaaf  Cölle !    Gr.   Karnevals- Jubelmarsch,   P 

—50   Rühle. 

-  Friedensfantasie      mit    Friedensmarsch,      P 

1.50  Riihle. 

-  „Ich  bin  ein  Preuße",  Volkslied  — 50   Hof- 

meister. 

-  „Ihr  Bild",  Lied  — 75  Hofmeister. 

-  Ja  dorenn  häss  do  räch !  Karnevalslied  — 50 

Rühle. 

-  Lustwandlungs-Polka   — 50   Hofmeister. 

-  „Mein   Herz,   ich   will   dich   fragen,   was   ist 

denn  Liebe,  sag'  ?"  aus  Halms  Drama : 
„Der  Sohn  der  Wildnis",  Duett  — 75  Hof- 
meister. 

Breuer  Bernhard,  op.  1  Variations  sur  l'air 
de   Händel:    „Caro   mio   ben",    VcO    5 — 
Simrock. 
2    Trois    Duos    faciles    et    progressifs    pour 
2Vc,  Liv.   I,  II   3—  Simrock. 

-4  Trio    (Es-dur),  PVVc  4—  Simrock. 

-5   Sonate    (D-dur),  PVc  4 —  Simrock. 

Breuer  J.  G.  Alma  Redemptoris,  3  equai 
voices  — 25  /.  Fischer. 

Breugel  Douglas,  op.  2  Impromptu  et  mödi 
tation,   P   3 —   Poetisch. 

-  Impromptu  on  r^,  b  majeur,  P  2 —  Poetisch. 
Breuning    M.    von,      Zwei    Lieder:      1.    Der 

schwere  Abend :  „Die  dunklen  Wolken  hin- 
gen." 2.  Mit  dir  allein :  „In  dunkler  Ber- 
gesschlucht" — 80  Simrock. 
Breuninger  K.  F.  Herr  deine  Güte  reicht, 
so  weit  der  Himmel  ist,  SATB,  Part  — 25 
Auer. 

-  Zwei   Lieder :    „Das    Röslein"    im   Volkston, 

SATB.  „Kommen  und  Gehen",  Part  — 40, 
St  — 60   Zumsteeg. 


Breuninger  K.  F.  Lobe  d-en  Herrn 
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-Lobe  den  Herrn  meine  Seele  (Psalm  103), 
8ATB,  Part  —30   Auer. 

-  Zwei-  imd  dreistimmige  Weisen  zum  Lieder- 

buche für  evang.  Jungfrauen- Vereine  — 50  n 
Buchhandl.  d.  cvangel.  Gesellschaft-Stutt- 
gart. 

Breunung  Ferd.  op.  6  Sachs  Lieder:  1.  Nun 
ist  der  Tag  geschieden.  2.  Nun  liab'  ich 
alle  Seligkeit.  3.  Sehnsucht  nach  Ruhe: 
Fließ'  hinab,  mein  stilles  Leben.  4.  Ge- 
dankenlust: Und  ich  kann  dein  gedenken. 
5.  Als  blinkte  ein  Stern  durch  Avolkige 
Nacht.  6.  Ihr  lichten  Sterne  habt  gebracht 
1 —  Breitkopf. 

Breuskine  G.  Fr.  Durand:  Brigbton-March. 
Two-Step.  P   1.75  n,   0  2— n. 

-  Danae,   valse  2 — n  Decourcelle,    1.50  Lund- 

quisl,    0    2 — n    Decourcelle. 

-  Hjnnenee,  Valse  lente  1.75  n,  TP  2 — n. 

-  Je  veux  aimer.  Valse  chantee,  sur  les  motifs 

de   Printania    1.75. 
-Printania,  P  2 — n,   0   2 — n. 

-  Sur   les   rives   de   l'Ohio,    Cake-Walk    1.75  n 

0  2— n. 

-  Vertige.   Valse  2 —  n. 

Breval  Jean  Baptiste  (1756 — 1825),  op.  40 
6  Sonates  fac.  (Schröder))  2Yc.  Heft  1 
5V2  Bg-  Heft  2  6  Bg.  Andre. 

-Sonata  1.  in  Cmaj.  (C.  Schröder)  YcP 
1/ —  n  Augener. 

-  Traite   du   Violoncelle   40 —   SulzbacJi. 
Breve    Otto,    op.    2      Fünf   Volkslieder:       1. 

„Liebe  Schwalbe."  2.  ,.Ich  will  ein  Haus 
mir  bauen."  3.  „0  Sonne."  4.  „Und  ob  du 
mich  ließest."  5.  „Am  ersten  Tage"  1.44 
Universal  Edition. 

-  3  23   Toskanische  Lieder   2.40  n  Siegel. 
-Fünf   Lieder   zu   Volksweisen:    1.   Russisch: 

Durch  die  Waldnacht.  2.  Schottisch:  Weit, 
weit,  aus  ferner  Zeit.  3.  Deutsch:  Wenn 
ich  an  dich  gedenke.  4.  Neapolitanisch: 
Du  mit  den  schwarzen  Augen.  S.Deutsch: 
Mag  auch  heiß  das  Scheiden  brennen  1.50 
Bote. 
Breville  Pierre  de  (1861),  L"Anneau  de 
Cankimtala,  soli  et  voix  de  fem.  2.50  n, 
Ch.  s.    1 — n  Baudoux. 

-  Apr&s  la  mort   1.70  n  Baudoux. 

-  Ave    Maria,    T-solo    et    choeur    av.    VHOrg 

3  —  n  Durand. 

-  Ave  verum,  Bar  1 —  n  Durand. 

-  Bernadette    1.70  n  Baudoux. 

-  Dormir    1.70  n    Baudoux. 

-  Elegie    —    Chanson    d'amour    —    Chanson 

triste   6 —  Hamelle. 

-  Extase    1.70   Bornemann. 

-  Fantaisie,  P  4 — n  Baudoux. 
-Les  Fees  2.50  n  Hachelte. 

-  Le   Füret   du  Bois  joli    1.70  n  Baudoux. 
-Harmonie  du  soir  2 —  Bornemann. 

-  Hymne  ä  Venus,  Duo  ou  Choeur  2  voix  de 

femmes,  0,  Part  3 — n,  0  parties  3 — n, 
Chant  P  i.70  n,  parties  des  voix  — 50  n 
Borncniann. 

-  II    ne   pleut   plus,    bergfere    1.70  n   Baudoux. 

-  Laudate    Dominum.    B-solo    et    choeur    ä    4 

voix  av.  Org  (Ha  ou  P)  Kb  2 —  Borne- 
mann. 

-  Los   Louriers    sont    coupes    1.70  n    Baudoux. 
-Messe,  STB,  soli  et  choeur  8 — n  Durand. 

-  Petites  litanies  de  Jesus   1.70  n  Baudoux. 

-  Salut  pour  voix  seules  et  choeur  de  femmes : 


Jubilate,  O  salutaris,  Sancta  Maria.  Tan- 
tum ergo   3 —  n  Durand. 

-  Pierre  de   Suite :    Off ertoire,  Verset,   Sortie, 

Org  5 — n   Mutuelle. 

-  Sur  le  pont  2.50  n  Baudoux. 

-  Sur    les    chansons    populaires    frangaises,    6 

chansons   6 —  n   Baudoux. 
-La  Tour,  prends  garde  2 — n  Baudoux. 
-Variante  sur  l'air  au  clair  2 — n  Baudoux. 
Brewer,  Hai-moniuni  Tutor   1/ —  Pitman. 

-  ]t  is  too  late   4/ —   Williams. 

-  Pianoforte    Tutor    1/ —   Pitman. 
-Shilling  Tutor  for  the  Flute  1/ — n  Gramer. 

-  Singing  Tutor   1/ —  Pitmam. 

-  Violin  Tutor    1/ —  PiPman. 

Brewer  A.  Herbert  (1865),  As  the  eartli 
brjngeth  forth  her  bud.  Harvest  Anthem. 
for  »S'-solo  and  Chorus,  Voc.  score  — /4 
l^orcllo. 

-A  Bailad  when  at  sea,  ATBB  —.'4  l^'ovello. 

-  Bow  down  Thiue  Ear,  Anthem  — /3  Abbott. 

-  By  the  sea  4/ —  Askdown. 

-  Canzonetta    and    Reverie,    Org    1/6    Novello. 
Cherry  ripe.  Mixed  A'oic.  — /2  Novello. 

-  Diaphenia,   Duet   — /3  n   Ashdotcn. 

-  Enunaus,  A  bibiical   sceue,  Vocal   .score   1/6, 

Ist,  2ndF,  Va,  Yc  ä  1/6,  Bass  1/ —  Novello. 
-Hark!  jolly  shcpherds,  ATBB  — /3  Novello. 
-H^mn    Tune,    ..,(3athedral"    (on    Card)    — /l 

Novello. 

■  Hymu  Tune,  „Esther"  — /l  Novello. 

-  Isle  of  beauty,  Duet  — /3  !:■   Ashdown. 

-  It  was  a  lover  and  hislass.  Mixed  voic.  —  ?■ 

Novello. 
Jolly  shepherd  4/ —  Chappell,  2/ —  Novcllu. 

-  Jubilate   in   B  flat   — /IV2   Novello. 
-Jubilate   in   E  flat  — /3   Nor.ello. 

-  The    laverock    loves    the    dewy    liglit      4/ — 

Aslidovn. 

-  Love's  philosophy,  ATTB  — ^/4  Novello. 

-  Love's   revenge   4/ —   Ashdonn. 

-  Magnificat    and    Nunc    dimitti-;    in    A    — /3 

Novello. 

-  Magnificat  and  Nunc  dimittis  in  B  flat  — /4 

A'ovello. 

-  Magnificat   and   Nunc   dimittis   in    C,    Solo, 

Chor,   0   — /6   Novello. 

-  Magnificat    and    Nunc   dimittis    in    F.    — /3 

Novello. 

■  Melody  in   A,  and  Minuet   and   Trio   in   D, 

Org   1/6  Novello. 
-Minuet   and  Trio,   Org   1/6  Abbott. 
-O   death   where   is   thy   sting?    (Easter), 

SATB   —/Y/.   Novello. 

-  0  love  most  wonderful   (E  m  m  a  u  s) ,  SATB 

— /3    Novello. 

-  O  mistress  mine,  duet  — /3  n  A.'<hdouM. 

-  One   vanish'd   eve   4/ —   Chappell,    Williams. 

-  0  praise  the  Lord,  A  Dedication  Ode,  Cho- 

rus  and   0,   vocal   score    1/ — ,    ist,   2nd    Y, 
Ya  ä  1/ — ,  Yc,  Bass  ä  — /6  Novello. 
-O  sing  unto  the  Lord  a  new  song    (Psalm 
98),  SATB   1/6  Novello. 

-  Pack  clouds  away,   duet  — /3  n  Ashdown. 

-  Four  Plantation   Songs,   solo   with  choruses 

and  P:  1.  Some  Folks.  2.  Cheer  up,  Säm. 
3.  Oh!  Boys,  carry  me  'long.  4.  Nelly 
Bley  2 —  u   Wiclcins. 

-  The  power  of  night  4/ —  Ashdown. 
-Prevent   us   O   Lord,   SATB  — 'IV2   Novello. 
'  Prinee   Leon's    song,    duet   — /3  n   Ashdown. 

-  Romance   in   F,    YP   4/ —   Ashdoum. 


Brewer  A.  H.  Sad  hearts 
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-  Sad   hearts.   Mixed   voic.   — /3   Novello. 

-  Salerno,   tarantelle,   ^ms   5/ —  Ashdown. 

-  School  songs  ä  2/ —  Ashdown:   1.  The  milier 

of  the  Dee.  2.  Football  song.  3.  The  three 
ravenä.  4.  Carmen  Tonbridgiense.  5.  The 
song  of  the  poacher.  6.  Waken  lords  and 
ladies  gay.  7.  The  Dutehman's  little  dog. 
8.  Uncle  Ned.  9.  Buffalo  gala.  10.  The 
outlaw.  11.  Paper  chase.  12.  Cricket  song. 
13.  Ring  de  banjo.  14.  In  camp.  (H.  C. 
.  Stewart.) 

-  Shred   and   Patches   4/ —  Doremi. 

-  Song  and  summer.  Mix.  voic.  — /3  Novello. 

-  Te  Deum  in  B  flat  — ,3  Novello. 

-  Te  Deum  in  E  flat  — /4  Novello. 

-  There  be   none   of   beauty's   daughters   (Part 

Songs  for  Male  voices  23),  ATTB  — /4  Ash- 
down. 

-  There  is  a  garden    in   her   face,   A  TTB  — /3 

Novello. 

-  A  Toast,  ATTB  — /2  Novello. 

-  Triumphal  Song,  Org  l/Ö  Novello. 

-  Versicles  and  Responses,  for  boys'  or  ladies' 

voices  — /2  Novello. 
•  Waken  lords  and  ladies  gay,  mixed  voic.  — /3 
Novello. 

-  Watching  alone  4/ —  Aseherberg. 

Brewer  George  J.  Benedicite  in  G  — /3  Novello. 
■  The  Lord  is  King  (Ascensiontide),  SATB  — /3 
Novello. 

in  E  flat,  Magnificat  and  Nunc  dimittis  — /4 
Novello. 
Brewer   John    Hyatt   (1876),   op.  27   6  Songs 
2 —  Schmidt. 

All  through  the  Night  (Men's  Voices)  — 15  n 
Schirmer. 

■  Bashfulness,  S.  MS  ä  — 50  Schirmer. 
Bethlehem  — 06  Ditson. 

■  Bonum  est  (Church  Music)  — 15  n  Schirmer. 

-  Break,   break,   break   (Men's   Voices)   — 20  n 

Schirmer. 

Christmas:  „Angel's  from  the  Realms  of 
Glory"  (Church  Music  856)  — 20  n  Schirmer. 

-  Corde  Natus.  Nativity  Hym  Christmas 
(Church  Music  936)  — 20  n  Schirmer. 

-The  glad  Tidings.  Christmas  Song,  S.  MS 
ä  — 50,  (Church  Music  463)  — 15  n  Schirmer. 

Hark !  The  Herald  Angels  sing.  Christmas 
(Church  Music  1000)  — 20  n  Schirmer. 

The  Holy  Night.  Christmas  Cantata,  for  Soli, 
Quart,  and  Chorus,  with  Org  — 75  n  Schirmer. 

-  The  Nativity.  Christmas  (Church  Music  810) 
— 20  n  Schirmer. 

-Now   God   be   with   us   (Church   Music   623) 

— 10  n  Sehirmer. 
-O  Jesus  we  adore  Thee   (Church  Music  591) 

— 15  n  Schirmer. 
-Over  the  Bridge  they  go  — 50  Schirmer. 
-Ring  out  the  bells  —60  Ditson. 
-Shepherd's  Nativity  Hymn  —10  Ditson. 

-  Watch  and  pray  —35  Ditson. 

•  Winter  Song  (Women's  Voices),  4  parts  — 15  n 

Schirmer. 
Brewer  M.  The   Deep   Blue   Sea,   polka  4/—, 

(Band   Journal   164)    FullO   1/6,    Sept.  1/—, 

Barul  parts  1/ —  Francis. 

-  The  Lark's  Festival  (piccolo  solo)  FullO  2/—, 

piceoloP  2/ — ,  solo  part  — /6  Haivkes. 
■  Shepherds'  song  (Turn  Amarillis)  — /3  Novello. 
Universal-Handbuch  der  Miisikliteratur.  B. 


Brewster  O.  M.  Our  comrade  has  fallen.  War 
Sg.  Chor.  — 25  Brainard. 

-  We  girls  never  mean  half  we  say  — 35  Ditson. 
Brewster   W.    E.    As    Pants    the   Heart  — 12 

Summy. 
Brewster  W.  O.  op.  50   Twin  etudes,   P:    N. 
1.   Etüde    chromatique    — 30,    N.   2.    Etüde. 
The  outcast  — 40  Brainard. 

-  Short  Te  Deum  in  F  (We  praise  Thee,  0  God), 

Solos,  Chor.  — 12  Brainard. 
Brexendorf    Oscar,    Gedenkst    du    noch:    Im 

Frühling  war  es,  als  die  Knospen  sprangen 

1.20  Paul  Fischer. 
Breznay  G.  Kossuth-hymnusz :    „Szivünk  ma- 

gasztos  erzelem  dagasztja".    Ferfikarra  zon- 

gora  kiserettel.  Vezerkönyv  2 — ,    Enekre  !es 

zongorära  2 —  Edxsavölgyi. 
B.  R.  H.  In  a  hörn.  Comic  Darky,    Sg.  Chor. 

— 40  Brainard. 
Briani  F.  La  Desolazione  1 —  Bevilacqua. 

-  Morir  per  te  1.50  Bevilacqua. 

-  Primo  amore  1.50  Bevilacqua. 

-  Zingarella  spagnuola,  ballata  1.50  Bevilacqua. 
Brianny  A.   L'oiseau   de   la   mansarde   1 —  n, 

Gh.  s.  — 35  n  Puigellier. 
ßpflHCKiit  H.   Boace   npaße^HbiÄ.   ÄKTOBaa 
nicHa,  ji,Jiii  Gwbüi.  xopa,  ToJi.  — 40  Jurgenson. 

-  CöopHHK'B  TpexroJiocHbiX'B  niec^B  (^Jia  07i;ho- 

po^Haro  xopa)  IlapT.  C.  A.  — 50. 

-  /IJByxrojiocHwe.  CöopmiK'B  cb  aKK.  *opT.  hs-b 

C01.  pasJi.  KOMno3iiTopoB:B,  IlapT,  1.50,  Toji. 
—50. 

-  XopoBbia  nbscbi  7i;Jia  4  »ly^CKiix-B  ro.iocoBi, 

napT.  —50,  roji.  —40. 
-MHorn  jitia,  IIpaBOCJiaBHbiH  PyccKiÄ  IlJapB! 

^jia  o^Hopo^Haro   hjih  CBiimaHHaro  xopa. 

IlapT.  1.50. 
-Ha  xo^Maxi  TpyslH  — 30. 

-  CÖOpHHKt    O^IHOrOJIOCHHX'B    HaniJBOB-B,     ?^.Tia 

^tTCKaro  ntnia  — 50. 
J.  Jurgenson: 

-  CöopHHK'B  12  poMaiicoB-B  7i;jia  o^noro  rojioca 

CB  aKKOMuan.  *opTeniaHO  1 —  n. 

-  CöopHiiK'B  ntcen^  3;jia  /^iieH,  o^^HoroJiocHbix-B 

II  aByxrojxocHBix-B,   cb   ^opieniaHO   (66  N.) 

1—. 
-Boace    ^paBe?^HBIH.    Thmh'b    npocBtineHiio. 

AKTOBaa    ntcHB    na    cjiy'iaii    mKOJiBHbix-B 

TopacecTB-B,  a-Tia  CMtmanHaro  xopa  — 45. 
-HeTbipe  pyccKiix'B  ntcmi,  7i;.Tia  CMiuiaHiiaro 

xopa:    1."  BeJiiiiaHie.    CjiaBa   na   neö*.    2. 

XopoB07i;Haa.  A  bibi  npoco  cfeaJiii.  3.  Bhhs-b 

uo  MaiyrnK-fe  no  BoJirfe.  4.  KaK-B  no  aiopio, 

Mopio  cimeMy  — 45. 
-Mhofh  :c['bTa,   npaBOCJxaBHBiii  PyccKifi  I^apb, 

^.Tia  CMtm.   II  o7^^.   xopa,   cb  aKK.  ^opxeH. 

napT.  —60,    ro.n.   3;.Tia    CBitui.   xopa  —40, 

Toji.  ^Jia  o^Hop.  xopa  — 40. 

-  CöopHiiK-b  TpexroaocHBix-B   nbec-B,   iipeii.My- 

mecTBCHHo  113-6  pyccKHxi.  ntcGHt,  ;n.ia 
o^Hop.  xopa  (41  N.)  — 50. 

-  XopoBwa  utecbi,  »^.Tia  Mync.  ro.i.  IlapT.  —50, 

ToJi.  —40. 

-  XopoBbia  co^HHCHia,  3;jia  cMtuiaHHbix'b  ro.io- 

coB-B  c-B  *opTen.  üapT.  — 60. 

-  MeTO^-B  oßvieala  xopoBoaiy  iitniio,  cb  upn- 

iioaceHieitti  npaKTii^ecKHxt  ynpaacHeHiH. 
Kaiira  I.  1.50  n.  OT^t.iBHbie  ro.ioca  npaK- 
TimecKiixü    ynpaacHCHiH    Kt    Mexo^y    o6y- 
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Henia  xopoBOMj  ntmio  Bt  4-x'b  leipa^axt. 
Ki  1-H  KHnrt  1.50. 

-  Meio^'B  oGy^enifl  xopoBOMy  niniio.  Kanra  II. 

1 — .  Oi^t-TiHHe  ro.ioca  npaKTßqecKHX'B 
ynpaacHemH  BTopofi  KHnrn  — 50. 

-  MysbiKa.TLHaa    asöjKa.     TeopeTH^ecKoe    n 

npaKinqecKoe  pyKOBO/tCTBO  Kt  Hsy^emio 
ntma  — 50. 

-  ygeöHnns    ntma    a.ia    uikoji-b,    c-b    npnjio- 

aceHieai-B  15  o^Horo.iocHbix-B  n  45  ^Byxro- 
nocHHX'B  nicCHi  — 80. 
BpHHCKiii  H.  n.  Seliicerstow :  PyccKia  ntcHn. 
1.  Eme  BHH3t  To  no  ptK-fe.  2.  KaKt  y  namero 
mnpoK.  ;^Bopa.  3.  Bo  ayaaxt.  4.  Oft,  cano- 
^epKa.  5.  Bce  no  CBtTjmnj'fe-ö'B  a  xo^riaa. 
6.  npa^H  moa  npaxa.  7.  Xo^hji-b  Bana  no 
ßaaapy.  8.  Ä  Be^ept,  Miia;];a,  bo  niipy  ÖH-^a. 

9.  Ax-B,   ^TO^-B   Tbl,   MOH   CH3bIH  TOJiyÖHHK'b. 

10.  3aHHbKa,  nocKa^H.  11.  Ha  öwcTpofi 
ptKt  Kyn.  ßoöep-b.  12.  Axt,  yjmna,  yjffln;a 
mapoKaa.  13.  Axt,  tm  cieiiB  jih,  aioa  cieni». 
14.  Ho  ropasii,  no  rop.,  a  xo^n-ia.  15.  Ah, 
cöopbi,  cöopbi  rpymeaibKHHbi.  16.  Th  ^(■fcTH- 
HymKa,  ciipoinnyiuKa.  17.  Bo  no;!*  ßepeaa 
CToaaa.  18.  Mhmo  pon^nn,«  ^oposKenBaK 
Topaa.  19.  CiaBa  na  aeö-fe  coann,y  acaoaiy. 
20.  Ah  aa  rop-fe  ^yöt.  21.  Hto  noanace 
öbMO  ropo^a  CapaTOBa.  22.  H  namy  nameab- 
Ky.  23.  Akx,  Tbl  no.Te  3ioe.  24.  Th  no;in, 
3ioa  KopoB.  303ion.  25.  Htoh-to  bo  no.ii 
ecTb  sa  TpasyniKa.  26.  A  mh  npoco  cta-iii. 
27.  Co.TOBen  moh,  co.TOBen.  28.  Oft  aa  ropKt 
Ka.THHa.  29.  Baas-b  no  jiaTyniKt  no  Bo.Trt. 
30.  3a  ptqj'mKOH  ap-b  xiitjiB.  31.  Y  aopo^- 
aaro  ^oöparo  Bio.TO^ma.  32.  Bo  /l^oacKax-b, 
BO  .itoaxi.  33.  KaK-b  co  se^epa  nopoma 
Bbina3a.Ta.  34.  Kant  na  y-Tan,*  myaiaTt. 
Bei  35  nican  Bt  o;iBoft  TeTpa;in  — 75. 

- 10  nicea-B :  /^a^ia  B.Tac:b.  CTenB  bochoh. 
KpecibaacKaa  nnpyaiKa,  KapTnaKa.  Mac- 
.T[aaHn,a.  ^to  th  cunm'b.  HTaqKa.  CepeHa7^a, 
IIs-B  OH.  „Painoaiip-b".  OiuiiiKt  — 70. 

-Bo.THbi  H  aH);in.  2  — 30. 

-  5   ntcen-b.   ropo;n3    qy7^HbIH.   Fopana   aep- 

niHHBi.    He    rop;inci>.    ^epKeccKaa    nicaa. 
^eab  BCiaeTb  — 75. 
-BopoMi  Ki  Bopo3iy  .^eiHTi  — 30. 

-  HyameBaa  ;^■feeaa  — 30. 

- 10  aiceat  Jia  3  roaoca  ä  capella  — 50. 
Briant  R.   Come  now,   and   let  us   reason   to- 

gether,   T  with   Chor.   —05   Ditson,    — /IV2 

Novello. 

-  Three   sketches,   P:    1.  Gavotte,   2.  Berceuse, 

3.  Bourree  ä  3/ —  Leonard. 
Briatte,    Uranus,    valse,    Harm,    Part    5 —    n 

Evette. 
Bric-a-Brac,  schottische   (Hart's   Cheap  Music 

760)  — /2  Pitman. 
La  Brie  ä  Brac  auvergnate  1 —  n  Jouhert. 
Briccialdi    Giulio    (1818 — 1881).    Composizioni 

per  Flauto  e  Pimio. 

-  3  Grand  Solo  4—  Liiolff. 

-  9  L'abbandono.  Romanza  e  Polacca  3 —  Cranz, 

3 —  n  Costallat. 
- 10  Concertino  2.50  Cranx. 
- 11  Variazioni  sopra   un   motivo    dell'    opera : 

I  Puritani,  PVc  3 —  Cranz. 
- 12    II    Rimprovero,     Fantasia    3.50,     3 —    n 

Gostallat. 


Ricordi : 
- 14  Fantasia    sopra  Linda  di  Chamounix  5 — , 

3—  Cranz,  FlO  10—  Rieordi. 
-15  Bailabile  di  Concerto  6—,  3.50,  FlO  5.50 

Bachmann. 
- 16    Scherzo.    Morceau     de    Salon    6 — ,     3 — 

Badimann. 
- 17  Fantaisie    sur  Prigioni  d'Edimburgo  7 — , 

5 —  Baehrnami. 
- 18  Hugenotten.  Fantasie  5 —  Idtolff. 
- 19  2.  Concerto  8—,  Fl  con  2VVaVcEbP  12—. 

-  21  II  primo  amore  4.50,  1.30  Breitkopf. 

-  22  Air  final  de  Lucia  di  Lammermoor,  varie 

3 —  Cranx. 

-  23  N.  1.  Studio  di  Concerto  1—.  N.  2.  Studio 

di  Concerto  1.30.  N.  3.  Studio  di  Chopin 
1.30.  N.  4.  Romanza  senza  parole  1.50  Cranx. 

-  24    Fantaisie   sur   Dom   Sebastien    7 — ,   3 — 

Cranx. 

-  25   Fantasia     sopra    una    Canzone    popolare 

valacca  4.50,  2.50  Cranx,. 

-  27  Fantasia    sopra  La  Figlia  del  Reggimento 

7—,  4.25  Schott,  FlO  15—  Ricordi,  4.50  n 
Schott. 

-  28  Capriccio  sopra  l'Aria  del  Basso  nell'Emani 

8—,  4.25  Schott. 

-  29  La  Styrienne.   Morceau    de    Concert   5 — , 

2 —  Cranx. 

-  30  Capriccio    sui   motivi  dei  Lombardi   7 — , 

4.25  Schott. 

-  31  Dieiotto  Studi  o  Soli   per   Flauto   (Bibli- 

oteca  del  Flautista):  Parte  I  1.50  n,  Parte  II 
2 —  n,  estratti  6  solo  di  studio  ä  2.50, 
3  Adagios  con  acc.  di  P  da  A.  Panzini, 
N.  1,  2  ä  2—.  N.  3  3—. 

-32  Notturno  4.80,  2.75  Schott. 

-33  (e  M.  Strakosch)  Duo  concertant  sur 
I   due  Foscari  7 — ,  4.25   Schott. 

-  34  Divertissement,  sur  Giovanna  d'Arco  7 — , 

4.25  Schott. 

-  35    Reminiscenze     della     Maria     di     Rohan. 

Fantasia  romantica  8 — ,  3.50  Cranx. 

-  36  Duetto,  2FI  6—,  3.25  Schott. 

-  37  Pot-pourri  fantastico  sulla  Straniera  7 — , 

4.25  Schott. 

-  38  II  Lago  delle  Sirene.  Capriccio  7.50. 

-  39  Gran  Fantasia    sopra   alcuni  motivi  dell' 

Attila  8—. 

-  40  Divertimento   estratto    dai   Due   Foscari, 

con  ornamenti  svariati  6 — ,  3.50  Schott. 

-  41  La  Serenata.  Solo  di  Concerto  4.50,   FlO 

5.50. 

-  42  Capriccio    sopra   motivi   dell' Attila   5.50. 

-  43  Fantasia  sopra  i  piü  favoriti  motivi  della 

Luisa  Strozzi   di   Sanelli   5.40,   3.50  Schott. 
-44  Divertimento  4.50,  3.25  Schott. 

-  45  Omaggio    a  Fanny  Elssler.   Duetto    sopra 

motivi  del  ballo  Caterina  o  La  Figlia  del 
Bandito  di  Pugni,  2FI  5.70,  3.25  Schott 

-  46  Lucrezia  Borgia  e  Lucia  di  Lammermoor. . 

Pot-pourri  fantastico  6 — ,  3.50  Schott. 

-  47    Macbeth.    Fantasia   6 — ,    2.60   Breitkopf. 

6/ —  Ashdoivti. 

-  48  Reminiscenze  del  Macbeth.  2.    Concertino 

8 — ,  2.60  Breitkopf,  6/ —  Leonard. 

-  49  Soiree    musicale   di   Rossini,   2FIP  3.30, 

3.25  Schott. 

-  50  Divertimento   sopra  motivi  dei  Masnadieri 

5.50,  3.50  Schott,  5/ —  Leonard. 
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-  51    Fantaisie    sur    des    motifs    ecossais    3.50 

Schott. 

-  52  Fantaisie    sur   des   motifs    ecossais   5 — , 

3 —  n  Costallat. 

-  55   I   MonteccM   ed.   I   Capuletti,   Potpourri 

3.25  Sehott. 

-  56  Lucrezia  Borgia,  Fantaisie  3.50  Schott. 

-  57  Norma,  Fantaisie  3.25  Schott. 

-  60  Divertissement  sur  un  theme  de  Donizetti 

3.75,  3 —  n  Costallat. 
-61  Concerto  in  Fa  6—,  4.25  Schott. 

-  62  Andante  e  Polonese  di  Concerto  5 — ,  3.25 

Sehott,  6/ —  Rudall. 
-63  Deux  Fleurs.    Morceaux   de  Salon:   N.    1 
La  Pens6e   2—.   N.  2.   La   Rose   4—.   N.    1. 
1.50,  N.  2  2.75  Sehott. 

-  63bis.    Fantasia   brillante    tratta  da    motivi 

favoriti  della  Sonnambula  6 — . 

-  64  Capriccio  6 — ,  3.25  n  Schott,  3 —  n  Costallat. 

-  65  3.  Concerto  6—,  3.50  Schott. 

-  66  Portafogli  per  i  Dilettanti.    Fantasia  ele- 

gante    suUa    Beatrice    di   Tenda    5 — ,    3.25 
Sehott. 

-  67  Portafogli  per  i  Dilettanti.  N.  2.  Duetto, 

2FIP  7—,  4.75  Sehott. 

-  68  2.  Pot-pourri   fantastico     suUa   Straniera 

6—,  3.25  Schott. 

-  69  Allegro  alla  Spagnuola   6 — ,   3.25  Schott. 

-  70    Cavatina    originale,     senza    parole    6 — , 

2.75  Sehott. 

-  70  Sei  studi,  Fl  6 —  Mariani. 

-  71  Capriccio  originale  6 — . 

-  73  Variazioni   sopra  una    Melodia  Irlandese 

6—. 

-  74  L'Inglesina.  Rondo  brillante  6 — . 
-75  Mosö.    Fantasia  6 — ,  3.25  Schott. 

-  76  La  Muta   di   Portici.    Divertimento    5.50, 

3.25  Schott. 

-  77  Pezzo    originale   a  guisa   di  Scena  melo- 

drammatica  6 — . 

-  78  II  Carnevale  di  Venezia  di  Paganini  5 — , 

3.25  Schott. 

-  79  Le  Carezze.  Solo  6 — . 

-  80  Solo  brillante  6 — . 

-  81    Divertimento    suUa     Favorita    6 — ,    3.25 

Schott. 

-  82  Solo  4.50. 

-  83  Fantasia  su  l'Anna  Bolena  6 — . 

-  84  Fantasia  su  Gli  Ugonotti  6 — ,  3.25  Sehott. 

-  85  Fantasia  suUa  Saffo  5 — ,  3.25  Schott. 

-  86  Aria   di   Berta   nel   Barbiere   di   Siviglia, 

variata  4 — . 

-  86  La  Traviata,  Fantaisie  3.50  Sehott. 

-  87  2.  Notturno  3.50. 

-87  II  Trovatore,  Fantaisie  3.25  Sehott. 

-  88  Mazurka  4.50. 

-  88  I  Vespri  siciliani,  2FI  2 —  Schott. 

-  89  Jone   de   Petrella,   Fantaisie   3.50   Sehott. 

-  100  Primo  Duetto  concertante  5 — ,  2.1b  Schott. 
-101  Fantasia,  sul  Guglielmo  Teil  6 — . 

- 102  Fantasia,  sulla  Favorita  6 — ,  3.25  Sehott. 
- 103  Le  attuali  emozioni  d'Italia.    Pezzo  des- 

crittivo  6 — . 
- 104  Concertino  alla  moderna  7 — ,  3.50  Sehott. 
-105  Capriccio  3.50  Sehott. 
-106  Rigoletto,  Fantaisie  3.50  Sehott 

-  Omaggio    agli   Illustri   Compositori   Italiani. 

6  Fantasie  sopra  favorite    Melodie  teatrali : 
-106  Rigoletto  8—,  3.50  Schott. 
-107  Guglielmo  Teil  7—. 


108  Lucrezia  Borgia  6 — . 

109  II  Bravo  9—,  4.25  Schott. 

110  La  Sonnambula  6 — ,  3.25  Sehott. 

111  Saflfo  7—,  3.25  Sehott. 

112  II  Vento,  Caprice  3.25  Schott. 

113  La  Romanzesca,   Capriccio  3.50  Schott. 

114  Martha,  Fantaisie  3.50  Schott. 

116  Andante  et  Valse  de  Concert  2.75  Schott. 

117  La  Primavera,  Solo  2.75  Sehott. 

118  3me  Duo  concertant,  2  Fl  3.50  Sehott. 

120  Capriccio-Sinfonia  6 —   Venturini. 

121  Fantasia  sul  Don  Carlo  6 — . 

122  2.  Fantasia,  sul  Don  Carlo  7 — . 

124  Quintuor,  Fl  Hautb  Cl  Cor  Basson  4.75 
Schott. 

■  125  Fantasia  sull'  Educande  di  Sorrento  6 — . 
•127  Ruy  Blas,  Fantasia  6—,  3.25  Sehott. 

128  Fantasia  drammatica  sul  Guarany  7 — , 
3.25  Sehott. 

■  129  Lohengrin,  Fantaisie  3.25  Schott. 
■130  Duo  brill,  2FIP  4.25  Schott. 

■132  16  DuettiHi  dialogati,  2 Fl  10—,  2  Libri 

ä  6 —  Venturini,  4.75  Sehott. 
■133  I  Goti  di  Gobatti,  Fantasia  9 — . 

■  134  Fantasia  drammatica  sull'  Aida  6 — ,  2.50 

Schott. 

135  II  Giardinetto  di  Perugia,  Solo  6 — . 

136  L'Ebrea,  Fantasia  6—,  3.25  Sehott. 

138  Danza  delle  Streghe  di  Paganini,  op.  8, 
Trascr.  6—,  3.50  Schott. 

139  Lo  spirito  vagante,  Solo  6 —  Venturini. 

140  3  Romances  sans  paroles :  1.  A  toi  mon 
coeur.  2.  Espoir  de  revoir.  3.  Pensee  fugi- 
tive  ä  1.50  Schott. 

141  Aria  finale  dell'opera  Lucia  di  Lammer- 
moor 6 —  Venturini. 

■  141  postuma.  Suonatine  progressive  per  impa- 

rare  a  suonare  il  Flauto  (Biblioteca  del 
Flautista)  2 —  n. 

-  Capriccio  6 — . 

-  II  Carnevale  di  Venezia  2.50  Lapini. 

-  Secondo  carnevale  di  Venezia,  FIP  4 —  Ma- 

riani. 

-  La  Cerrito,  FIP  4/6  Rudall. 

-  Concerto  4.50. 

-  Concerto  en  fa  4 —  n  Costallat. 

-II  Disimpegno,  Album  10—:  N.  1.  I  Puritani. 
2.  I  Capuleti.  3.  Barcarola  nel  Marino 
Faliero  a  4 —  Mariani. 

-  II  disimpegno,  Album  contenant  6  Fantaisies : 

1.  Ernani.  2.  I  Puritani.  3.  I  Capuletti. 
4.  La  Traviata.  5.  Luisa  Miller.  6.  Marino 
Faliero  ä  2.75  Schott. 

-  Divertimento  5/ —  Leonard. 
■IDueFoscari,  Divertimento  con  ornamenti 

variati  3 —  Lapini. 

■  Elegia  di  Ernst,  ridotta  e  variata  2.70. 

■  Ernani.     Pezzo  fantastico  4 — . 

■  Fantasia  on  2  Scotch  melodies  5/—  Leonard. 

■  Garibaldi  al  Tamigi.  Marcia  militare,  P  2—. 
-Giuramento.  Fantasia  4.50,    2.75  Baehmann 

3 —  n  Costallat. 
-Quattro  grandi  Studi   per  Flaute   (Biblioteca 
del  Flautista)  1.50  n. 

-  L'Indispensabile.      Esercizio    giornaliero    in 

tutti  i  modi  maggiori  e  minori,  proposto 
agli  Artisti  e  Dilettanti  di  Flauto  (Biblio- 
teca del  Flautista)  1—  n,  1.75  Schott,  —75 
Fischer,  2.50  n  Costallat. 
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-  Jone.  Melodie  7 — . 

-Linda  di  Chaniounix.  Souvenirs  3.50 
Sehott. 

-  Lohengrin.     Fantasia  6 — . 

-  Lucia  di  Lammermoor.     Solo  che  precede  la 

cavatina  del  S  con  cadenza  originale  per 
Canto  e  Fl  da  introdursi  nell'aria  dell'atto 
terzo  3 —  Venturini. 

-  Luerezia  Borgia.  Fantasia  4.50,  Nuova  Fanta- 

sia 6 — . 

-  Luisa  Miller.     Pezzo  fantastico  4 — . 

-  Una  niadre.  Romanza  con  PFl  3.50  Venturini. 

-  Melodies  hongroises  3.80  Eözsavölgyi. 

-  Romanza  e  Polonese  4.50. 

-3  Romanze:  N.  1.  Un  fiore  suUa  tomba  di 
mia  figlia  3 — .  N.  2.  Speranza  di  rivederla. 
N.  3.  Visioni  dissolventi  ä  3.50. 

-  Sogno  d'amore.     Pezzo  originale  4 — . 

-  Trenta  Soli   o  Esercizi   per    Flauto     (Biblio- 

teca  del  Flautista)  2.50  n,  2  Fase,  ä  1.50  n, 

8/ —  Leonard. 
-Sonnambula.     Fantasia   4 — ,    3 —    Cranz, 

3 —  n  Costallat. 
-Templario  di  Nicola j.  Fantasia  2 — . 
-Traviata.  Pezzo  fantastico  4 — ,  Trascr.  6.50. 
-Trovatore.  Fantasia  6 — . 
-Vespri  Siciliani.    Bolero  6 — ,  Duetto  4 — . 
Brice    Emmanuel,    op.   7    Grande    valse,    4ms 

7.50  Lemoine. 

-  8  Tarenteile,  P  6 —  Lemoine- 

-  9  Grande  Fantaisie  brillante,  P  7.50  Lemoine. 
- 10  Marche   de  hussards  hongrois,  P  6 —  Le- 
moine. 

-11  Deux  solos,  P:  1.  Allegro  moderato  en  fa. 
2.   Divertissement   en    sol    ä    5 —    Lemoine. 

-  Echos  de  Dublin,  caprice,  P  6 —   Orus. 

-  Guillaume  Teil,  Souvenir,  P  6 —  Orus. 

-  Marche  Orientale,  4ms  9 —   Orus. 

Brice  Laure,  La  fgte  des  champs,  pastorale 
av.  Hautb  1.20  n  Labbe. 

-  Une  fleurette,  melodie  3 —  Noel. 

-  La   jeune  gondolifere,   melodie   3 — ,   (la  gälte 

frangaise  N.  286)   Ch.  s.  1—  Noel. 

-  Le  retour,  2  voix  eg.  1 —  n   Galtet. 

-  Seule   ä    toi  mes   bonheurs   3 —  Bornemann, 

-  Tu  seras  mes  amours  (Liebe  allezeit),  romance 

av.  P  ou  0  —50  Sehott. 
Brich  Ricli.   op.  10   Mary-Walzer   2 —   Wiener 

Mus.- Verl.- E. 
Bricher  J.    To-day  I  am  sixty-two  — 30  Ditson. 
Bricher  T.  Brainard:  Autumn  winds,  P — 40. 

-  Come,  to  the  Forest,  SA  — 50. 

-  Corrila  Waltz  —25. 

-  Hall's  quickstep,  P.  4ms  ä  — 25. 

-  Moonlight  ride  — 50. 

-  Mountain  Echo  waltz  — 25. 

-  Mountain  hom  Avaltz.     Tyrolien  air  — 25. 

-  Ocean  spray,  polka  — 40. 
-Pastorale,  scenes  in  Tyrol,  P  — 50. 

-  Polka  francaise  — 40. 

-  Bienzi  March  — 25. 

-  Running  brook,  schottische  — 30  Ditson. 

-  Ship  at  sea  — 60. 

-  Sleigh  bell,  Avaltz  — 36  Ditson. 

-  Summer  breezes,  Avaltz  — 40  Ditson. 

-  Summer  evening,  Avaltz  — 25. 

-  Sylvan,  polka  — 40. 

Brichieri-Colombi  G.  Bellosguardo,  valzer  2 — 
Venturini. 

-  Feldblumen,  Mazurka  2 —   Venturitii. 


Bricl<dale-Corbett   H.  IVI.  op.  9  Melodie,   VcP 

1.50  Schott. 
- 10  Cavatina,   VP,   VcP  ä  2—  Schott. 

-  Caprice-Impromptu,  P  2 —  Schott. 

-  La  chanson  du  vannier  2.50  n  Loret. 

-  „Dein   Sklave"    (Being    Your    slave).    Sonett 

(deutsch  und  engl.)  1 —  Kahnt. 

-  Dichtertrüume,  poetisches  Tonstück,  VP  1.50 

Kahfit. 
-2  Impromptus,  P  1.50  Schott. 
-Zwei  Lieder.  1.  Liedchen:  Mein  Liebster  hat 

mein  Herz.     2.  Die  Liebe:  Für  edle  Herzen 

ä  —80  Kahnt. 

-  A  Song  of  Night,  MS.  T  ä  2/—  Novello. 
Bricot    C.      Rickline  -  Polka,    Fanf  et    Harm 

1.25  n,  Cond.  —25  n  Thomas. 
Bricout,  Simplette,  pas  red.   Harm  ou   Fanf, 

Part  3 —  n,  p.  sep.  ä  — 10  n  Evette. 
Bricqman,    Le  Bardit,  pas  red.  Harm  ou  Fanf 

1 —  Kessels. 
Bricqueviile   E.  de  Etüde  pour  pedalier,    Org 

1 —  n  Peregally. 

-  Grand  Choeur,  Org  2 —  n  Peregally. 
Brida  G.    Bicordi:    All'  Armiü!    Canzone  di 

Guerra   dei   Bersaglieri   volontari,    per  voci 
all'unisono  1.50. 

-  Amelia,  P  2 — . 
-2  Canzoni:    N.  1.   Non   piango   piü!    S  1.75. 

N.  2.  lo  rido  sempre !  T  2 — . 

-  Carolina,  P  1.50. 

-  Cospargetedifior  illorcammino.  Stomello  1.25. 

-  Cristina,  P  1.50. 

-  La  Femme.     Chansonnette  1.50. 

-  lo  di  te  non  so  che  far.   Valzer,  Canto  P  3.50. 

-  Mazurka  2.50. 
-Niny,  P  1.25. 

-  Pensiero  fantastico,  P  4 — . 

-  Povero  fiore!!  Stornello  1.50. 
-La  ricordi?  Romanza,  S.  MS  ä  2 — . 

-  Rimembranza.  Melodia  2 — . 

-  Sinfonia  religiosa  per  soll  Istrumenti  d'Arco 

SU  frammenti  dello  Stabat  Mater  di  Pergo- 
lesi,   Part   7 — . 
-La  Speranza,  F   1.50. 

-  Virginia,  P   l.öO. 
Bride  iVic.  W.  H.  You  are  not  the  sanie  any- 

more  — 50   Goggun. 

„Bridge"-Album  of  song  with  Gf  (F.  Gia- 
conn),   M^.    C   ä   lyGn   Williams. 

Bridge  Franl<,  Autumn,  mixed  voic.  — ,  IV, 
Novello. 

Bridge   Jos.   Cox.    (1853).    ISiovello: 

-  Awake   the    voice^    SSC   — J4:. 

-  Away    with    grief    — /'S. 

-Be  joyful  in  God,  SATB  — 3.  I 

-  Canadian    Sleigh    Song.    Mixed    voic,    Vocal    f 

Score  — /6. 

-  The    curfew    bell.    Mixed    voic.    with    Hom, 

acc.  — /3. 

-  Daniel.  An  Oratorio,  Vocal  Score  3  6,  Vocal 

Parts   ä  — /9. 

-  Finale  in  the  French   Style   in  A,   Og  3/ — 

Weekes. 

-  Great  Britain's  sons  and  daughters.  Mixed 

voic.  — /3. 
-Greek  war   song,    TTBB   — /4. 

-  It  was  a  lover  and  his  lass.  Mixed  voic.  — '/4. 

-  Magnificat  and  Nunc  Dimittis  in  C.  Vocal 

Score  — /6. 

-  The  Merry  Christmas  Morn  — /3. 


I 


Bridge  J.  C.  Message  by  Schumann 


—  1109  — 


Bridge  J.  F.  The  Morning 


-  Mes&age  by  Schumann,  Org  4/ —  Weclces. 

-  Oetius,     Händel,     Ouvertüre,     Org     3  — 

Weekes. 

-  On  Christmas  night.  4  voices  — /3. 

-  Six  Original  Compositions,   Og  2/6  nWeehes. 

1.  Andante  con  moto,  in  F.  2.  Finale  in  the 
French  Style,  in  A.  3.  Andante^  in  E  flat. 
4.  Quasi  Pastorale,  in  A.  5.  Andante,  in  D. 
6.  Fanfare,  in  D. 

-  Original    Compositions    and    Arrangements : 

Org.  N.  1.  Overture  in  G  major  3/ — .  X.  2. 
•    Concerto  in  D   minor,  by   Stanley  2/6. 

-  Quasi  Pastorale,  in  A,  Og  3/ —  Weekes. 

-  Requiem   für   Soli,   Chor  und   0,   KA    ( lat. ) 

2 — n   Breitkopf,    2/6    Kicordi. 

-  Resurgam.   A   Saered   Cantata.   Vocal    Score 

1/6. 

-  Romance  Atifetuoso   ( J.  B.  Gramer),  fr.  P, 

Concerto  in  G,   Og  4/ —  Weekes. 
.  Eudel.  A  Dramatie  Cantata.  Vocal  Score  4/ — . 

-  Soldier   rest,   ATTB  — /2. 

-  The  steersman's   song  2/ — . 

Bridge  John    Frederick    (1844),  Novello: 
-All   jubilant   with    Psalm    and    Hymn    — /2. 

The    Apostles'     Creed     and    Lord's     Prayer 
(Monotone   ^\äth    Org)    — /V/2. 

Behold    my    servant.    SATB   — /3. 

Benedicite  — jl^-fi. 

-  Berceuse,   VcP  4/ —  Keith. 

-  Blessed  be  the  Lord  thv  God.  Vooal  Score 
— /6. 

-  The  blessing  of  the  Lord.  SATB  — /2. 
Boadicea,  Cantata,  Vocal  Score  2/ 6,  IstF, 

VcKb  ä  2/6,  2nd  T ,  Va  ä  2/—. 
-Bold  Turpin,  ATTB  — /4. 

-  Bourree  and  Gigue,  P  4/ —  Weekes. 

-  Bourree  Handel  ( Ist  Org  Concert,  2nd 
set ) ,   Org   3, —  Weekes. 

-  Brother    thou    art    gone    before    us.    Hymn 

/2. 

-Callirhoe,  A  liegend  of  Calydon,  Can- 
tata, Vocal  Score  2  6,  IstF  3/6,  2ndy,  Va 
ä  3/—,  VcKb  4/—,  Wind  Parts  32  6,  Wind 
Parts  arr.  for  H  5/ — .  Processional  March, 
Org   1/6. 

-  A  caticle  to  Apollo,  Madrigal,  SSATB  —'4. 

-  Child  divine  — /2. 

-  Christ  became  obedient  — 05  Ditson,  SATB 

—IV,. 

-  Christ  is  risen,  SATB  — /3. 

-  Christmas   bells.   Mixed  voic.   — ^/4. 

-  Clampherdown,    Ballad,    Vocal    Score    1/ — , 

string  parts  S/ — . 
-The  cradle  of  Christ  ( Stabat  mater  Speciosa). 
A  canticle  for  Christmas,  S  Bar  Soli,  Cho- 
rus und  O,  Vocal  score  (Engl.-lat.)  16.  Ist, 
2nd  F,  Va  ä  1—,  VcKb  1/6,  Wind  parts 
10/—. 

-  Crossing  the  bar.  2/—  :^ovello,  4/—  Williams. 

SATB  1,6.  ATTB  — /4. 

-  Dance  of  Mummers,  P  4/ —  Weekes. 

-Easter-Day.   Carol   Anthem,   S.^.TB  — '3. 

-Flag  of  England,  the.  Ballad,  S-solo,  Cho- 
rus and  0,  Vocal  score  1/6,  1  st,  2nd  V,  Va 
a  1—,  VcKb  1/6. 

-The  Flirt,  ATBB  — /3. 

-  Flowers.   Mixed   voic.   — /3. 

-  Forget  me  not   1/6. 

-  Foiging  of  the  anchor  the.  Drauiatic  Scene. 

Vocal  Score  1/6,  string  parts  5/ — . 
-Frogs   and  the  ox,  tbs.     A  short  humovous 


cantata  for  children.  Vocal  score.  Stall'  and 
Tonic  Soi-fa  eombined  1/ — . 
-Give    unto    the    Lord     (Harvest),  SATB 
—li. 

-  Tlie  God  of  Heaven,  He  will  prosper  us.   For 

use  at  the  laying  of  a  foundation  stone, 
SATB  — /4. 

-  God  save  the  King.  Vocil  score  — /2,  String 

Parts  (4)  1/—.  Wind  Parts  3,—.  Words 
only  (per  100)  1/ — .  Arr.  Brass,  Drums,  Org 
(John  E.West),  Füll  Score  2/—,  Parts 
— /6. 

-  Tiie  Goose,  ATTB  — /ö. 

-  The  Goslings,  ATTB  — /4. 

-  Great  and  marvellous  are  Thy  works.  (H  a  r- 

vest)    SATB  — /4. 

-  Happy  is  the  man,  SATB  — /3. 

-  He  giveth  His  beloved  sleep.  Meditation  for 

Solo  and  Chorus  — /4. 

-  Holy  Night.  Christmas  — 1/2. 

-  Hope  thou  in  the  Lord      ( Innocents'  Day ) . 

Ver.   B  — /3. 

-  Hosanna-Alleluia !     On  Card.   S.iTB  — ,2. 
-Hurrah!     hurra!    for   England.    Mixed   voic. 

— /2. 

-  Hymn  for  a  ]\üdnight   Ser\ice   on   the   last 

night  of  the  year  — /Vi 2. 

-  Hymn  to  the  ereator  ( The  Song  of  St.  Fran- 

cis, of  Assisi ) .  Motet  for  S-solo,  Chorus  and 
0.   Vocal  Score  1/—.  String  Parts  (4)   2)—. 

-  Inchcape  rock,  the.  Ballad  for  Chorus  and  0. 

Vocal   Score    1/ — .    String  Parts    (4)    4/ — . 

-  In   sorrow   and   in   want    ( Christroas )    — /Z. 

-  It  is    a  good    thing    to  give    thanks,    SATB 

—IQ. 
-I  will  feed  My  flock,  SATB  — /IV2. 

-  Jesus  iying  in  the  Manger.   Caroi  Chor.  — /3. 

-  Jesu  pro  me  perforatus.   5-solo  with   Chor. 

and  0  1/—. 
-John   Barleycorn,  ATTB  — /6. 

-  Joy  ye  peopie  — \2. 

-  ]\.ings  sliall  see  and  arise.  Homage  anthem 

for  the  Coronation  of  King  Edward  VII. 
Vocal  Score  — /6. 

-  Litany    of  the    love  of  God    ( Saered  Music 

Leafl'ets  523)   — i'^n  Curicen. 

-  Loose  the  sail  rest  the  oar.  Mixed  voic.  — /6, 

8vo  —  l^/o. 

-  The  Lord  hath  chosen  Zion.  Verse.  Voc.  score 

16,  Svo  — /4,  Voc.  parts  1/ — . 
-Lord,   I  call   upon    Thee,    SATB    —3,   —06 
Wood. 

-  The  Lord    ordereth    a  good    raan's     goings, 

SATB  — 3  Weekes. 

-  Lord's  Prayers,  The.  Vocal  score  1/ — .  String 

parts    (4)    2;—. 
-Magnificat    and   Nunc     dimittis     in     B  flat. 
Short  Festival   Setting  for  Parish   Choirs. 

—ß- 

-  Magnificat  and  Nunc  dimittis  in  D.  —  4. 
-Magnificat   and   Nimc  dimittis   in  G.   Vocal 

score  — /6. 

-  Meditation,  Org  3/—  Metzler. 

-  Tliß  Morning  and  Evening  Service,  together 

with  the  Office  for  the  Holy  Communion  in 
(^  2/—:  N.  1.  Te  Deum  — /4.  N.  2.  Benedic- 
tus  — /4.  N.  3.  Jubilate  —ß.  N.  4.  Intriot. 
5.  Kyrie.  6.  Gloria  tibi,  7.  Gratias  tibi. 
8.  Credo.  9.  Offertory  Sentences.  10.  Sur- 
sam  corda.  11.  Sanclus  12.  Benedictus.    13. 
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Agnus  Dei.   14.  Gloria  in  excelsis  1/ — .    15. 

Magnificat.    16.   Niuic  dimittis  — /6. 
-Mount    Moriah:       The    trial    of    Abraham'? 

faith.    An  Oratorio,  vocal  score  3/ — ,  A-ocal 

parts  ä  — ^,8. 
-Nato  Christo  in  praesepe    (Carol)    — ß. 

-  Xic«ne   Creed    ( Monotone  with    Org   accom- 

paniment)  — IV- -. 
-Noel,   Noel,   Christmas   Carol,   SATB    (Part 
songs  96)   — ;2  Leonard. 

-  Ode  to  the  Terrestrial  Globe,  ATTB  ^3. 

-  The  Offertory  Sentences  1/ — . 

-  The   Office   for  the   Holy  Commiinion   in  D, 

including  Benedictus  and  Agnus  Dei  (N. 
10,  Short  Settings  for  Parochial  and  Gene- 
ral use,  George  C.  Martin)    1/ — . 

-  O  glorious  city   (Boadicea)   2/ — . 
-An  cid  rat's  tale,  ATTB  — /4. 

-  O  Lord,  thy  Avord  endureth.  Festival  antheni, 

Vocal  score  — ^,6. 

-  O  mistress  mire   (Madrigal)    (from  Morley's 

„Consort  Lessons"),  mixed  voix  — /2. 
-0  most  merciful,  SATB  — /3,(Church  Music 
946)    — 08  n  Schirmer. 

-  On   the  Gross  we   see  Hirn   dying    (Easter) 

— /3. 

-  Organ  Accompaniment  of  the  Choral  Service 

(Xovello's   Primer   27)    2/ — . 

-  0  sing  unto  the  Lord.    ( Select  Sacred  Har- 

mony  77.)    SATB  — /2  Aslidoim. 

-  O  tarrv  thou  the  Lord's  leisure  ( from  Mount 

Moriah),  SATB  — /3. 

-  O  tliat  men  would  praise  the  Lord,   SATB 

— /4. 
-0  ye  that  love  the  Lord,  SATB  — /3,  — OG 

Wood. 
-Peace.  A  fable.  Glee,  ATBB  — /6. 

-  Polonaise   in  B   flat  4/ —  Weekes. 

-  Eepentance    of    Nineveh,    a    Dramatic    Ora- 

torio.  Vocal  score  2/6,  Vocal  parts  ä  1/ — , 
IstF  4/—,  2ndy,   Va   ä  3/6,   VcKb   4  6. 

-  Rock  of  Ages,  the  (Jesu,  pro  me  perforatus) , 

ßar-Solo  and  Chorus,  Vocal  score  1/ — , 
Ist,  2ndF,  Va  ä  — /C,  VcKb  1/—,  Wind 
parts   7/ — . 

-  Seek  yet  he  Lord,  SATB  —13,  ( Church  Music 

912)   — 08  n  Schiriner. 

-  The  SerAäce  for  the  Solemnization  of  Holy 

Matrimony,  as  used  in  Westminster  Abbey 
— /6. 

-  A  singer's  requiem,  mixed  voic.  — /l^/2. 

-  Sing  unto  the  Lord,  SATB  — /6. 

-  Sonata  in  D  min,  Org  2/6. 

-  Songs    from    Shakespeare    2/ — .    O    mistress 

inine.  It  was  a  lover  and  bis  lass.  0  willo, 
willo,  willo.  Where  the  bee  sucks.  Füll  fa- 
thom  five.  Take,  0  take  those  lips  away. 
Where  the  bee  sucks.  A  poor  soul  sat  sig- 
hing.  Füll  fathom  five.  Come  unto  these 
yellow  sands. 

-  Two    Songs.    The    Primrose    and    If    Could 

Choose  4/ —   Keiih. 

-  Tlie  Spider  and  the  Fly,  a  Cantata  for  Junior 

Schools  and  Classes  1/ — . 

-  Stabat  Mater  Speciosa,  for  8  and  Bar  soli, 

chorus  and  0   1/6. 

-  Sweater  than  songs  of  summer  (Christmas), 

4  voices  — ,3. 

-  Tears    1/G. 

-To  Phoebe,  ATTB  — ;3. 

-  The  trumpet  notes  are  sounding,  Hymn  — /l. 


-  Two  snails.  ATTB  — /3.  ' 

-  Two  thousaud  troubled  years,  SATB  — 06  n 

C/i«rc7i. 

-  We  declare  unto  you  clad  tidings,  mix  chor. 

— 05  Ditson,  — /4. 

-  \Veep  no  more,  wof ul  shepherds   ( Madrigal ) , 

five  voices  — /6. 
-The   Well   of   St.    Keyne,   ATTB   — /6. 

-  When  my  soul  fainted  within  me   (Easter), 

SATB   — /1V2- 

-  \^  hen  the  sun  sinks  to  rest,  mixed  voic.  — /6, 

—/P/V 

-  With  thee  sweet  hope.  Glee,  ATTBB  — /6. 
The    Bridge   — /2   Hopwood,    (Hart's    Cheap 

Music  761)    — /2  Pitnian. 
Bridgeford,  The  Last  Kiss  4/ —  Ascherherg. 

-  Loved,   not   lost   4/ —  Ascherberg. 
Bridgeford  Pearson,  Summer,  SATB  with  P 

(Part-Song  Joum.  22)   — 06  Wood. 
Bridges    Dr.    American    Organ    Tutor     5/ — 

Chappcll. 
Bridges  Guy  J.  The  Villagers'  Hymn  to  the 

Scriptures  — ,2  Novello. 
Bridges  J.  F.  Who  shall  ascend  unto  the  hill, 

S  and  mix.  quart.  — 08  Ditson. 
Bridges  Smith,  Grenade,  waltz  4/ — ,   (Orches- 
tral Journ.   124)   FullO  2/— n,  Sept.  1/— n 

Chappcl. 
Bridgewater  T.  Cantate  Domino  in  A.  Voc. 

score   2/ — ,   Voc.    parts    1/ —   Novello,    and 

Dens  Misereatur  — 12   Ditson- 
-Chants.    Voc.    score    1/ — ,    Voc.    parts  — ;6 

Novello. 

-  Dens  misereatur  in  A.  Voc.  score   1/6,  Voe. 

parts  — /6  Novello. 

-  England-Europe's  glory  3/ —  Williams. 

-  God  be  Merciful  — ^^3  Bayley,  S,  SA  and  mix. 

quart.   — 10   Ditson,    and   Deus   Misereatur 
— 08  n  Presser. 

-  Jubilate  in  A  1/ — ,  8vo  — /IV2  Novello. 

-  Jubilate  Deo  N.  2  in  A  — 06  Ditson.  ■ 

-  Kylie  eleison  &  Sanctus  — 05  Ditson. 

-  Morning   and  Evening   Service  in  A  — 15  n 

Ditson. 

-  0    Sing    unto    the    Lord.     Cantata    Domino 

— 10  n  Presser. 

-  Sanctus,   Kyrie  — 05   Ditson. 

-  Sanctus  and  Kyrie  in  A  — /6,  8vo  — /IVs»  Voe. 

parts  — /6  Novello. 

-  Te  Deum  in  A  — 08  Ditson,  Voc.  score  2/3, 

8vo  — /3,  Voc.  parts  1/ —  Novello. 

-  Thomas  in  A  — /9  Novello. 

Bridgman,  Irish  schoolmaster  3/ —  Williams, 
Bridiers  A.  de,  L'Eventail.  Ch.  s.  — 40  n  Bor- 
nemann. 

-  Le  volontaire,  romance  1 —  n,  Ch.  s.  — 35  11 

Labbe. 
Bridou   aux   bains  de   mer,  Ch.  com.   1 — n, 

Ch.  s.  — 30  ji  Ondet. 
Brieger  Ad.  op.  12  Am  Lago  maggiore.  Walzej 

1.50  Haslinger. 

-  13  Morgengruß.  Mazurka   1 —  Haslinger. 
Brieger  u.  Conti,  Paradieses-Klänge.  Walzer 

1.50    Haslinger. 
Brieger   Otto,   op.  1    73  Orgelvorspiele  3 — 
Leuckart. 


-  2  Präludien  -  Album, 

4.50  n  Leuckart. 

-  3  Postludien-Albiun, 

4.50  n  Leuckart. 


100     Vorspiele,      OrQ 
60    Nachspiele,      Org" 


Brieghel-Müller  C.  op.  1 
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Brieghel-Müller  Carl,  op.  1  Gurresange  2 — 
Hansen:  Vald'emar :  Den  blaalige  Daiem- 
ring  nu  daemper.  Tove:  O,  naar  Maanens 
Straaler  milde.  Valdemar:  Ganger,  staar 
du  nu  og  drommer.  Tove:  Stjerner  juble. 
Skovduens  Sang. 

Briel  H.  V.  D.  op.  14  Serenade,  P  1 — 
Wagenaar. 

Briel,  Ginger  Snaps  — 40  Willig. 

Briem  Wunib.  Ave  Maria,  B^MSA,  Part 
— 60,   St  ä  — 15   Coppenrath. 

-  Garina-Marsch  — 75   Gross. 

-  Der  gute  Hirt.  Tableau,   Soli  luid  Chor  m. 

P,  Part  —60,  St  ä  —20  Coppenrath. 

-  Vorarlberger    Schützenmarsch,   F    1 —   Hug. 
Briere  E.  Souvenir  de  Louvigny,  reverie,  VP, 

VcP  ä  6—  Clot  fils. 
Brieriey    Eric,    Crossing   the  Bar  with    Org 
4/ —  Larway. 

-  Hush-a-bye,  my  Dearie  2/ —  Boosey. 
Brieriey  W.  B.  Andante  sostenuto,  PV  2/ — n 

'Novello. 
Briesemeister    F.   Ein   Frtthlingsabend.   Wal- 
zer   1.50,    (Konzerthalle   Ed.  I)    IM   3.50  n, 
KM   2.50  n   Apollo. 

-  Herbstklänge.     Eheinländer    — 80,     Z    — 60 

Apollo. 
Briesen    Fritz    von,     Herzogs-Hymne     — 60, 

2  st.    Schulchor  — 20  n,   TTBB,   Part   u.    St 

— 60  n  Anhaltische  Vei-langsanstalt-'Dessa.u. 
Briesewitz  von,  Fiducit,  P    (D.  Krug,  op. 

219,  Nr.  3)   — 75  Hainauer. 
Briet    A.    9  melodies,   PV   a.  1.75  n    Coutarel. 
Briet   A.  et    Boubert     A.      Barearolle.     PV 

1.75  n    Coutarel. 
Briffaut,  Nocturne,  P  5 —  Benoit. 
Briffaux  J.  B.  Marche  des  Volontaires,  beiges, 

P  — 85,    0    2 —  n,      Harm    u.   Fanf    2 —  n 

iichott  freres. 

-  Pizzicato,  polka   de  J.   Strauß,   Harm  ou 

Fanf  2.50  n  Heugel. 

-  Return    du    Camp.    Qjuick    March    FullBand 

2/8,     Mediumßand    2/ — ,     SmallBand     1/1 
Hawlies. 
•  Royal    Standard    March.     Immense.     Milit. 
Band  — 50   Coleman. 

-  Le  Tambour  major,  pas  red.  Harm  ou  Fanf 

1.25  Kessels. 
Brigadier  Chauz,  Ronde   1 — n  Joubert. 
Brigand  amoureux  1 — n  Jouhert. 
„Brigands",   Laughing  duett,   ST  and   Chor. 

— 65   White. 
Briganti-Mobili   L.  Una  croce  in  camposanto 

2.50   Venturini. 

-  In   riva    al    mare.    Stornello-Barcaro]a   3.50 

Venturini. 

-  Quando   cadran   le   foglie    2.50    Venlurini. 
Brigantine,    Barearolle   — 30  n   Joubert. 
Brigdani,   Rosee    1.50   Romano. 

-  Toujours   2.50   Romano. 

Briggs.   White:    Op.  32   Good-night  — 35. 

-  61"  Tarantelle,   P   —75. 

-  126  N.  1.  Little  bird.  2.  The  merry  lark.   3. 

Summer   twilight.      i.  Underneath   the   sod 
low  lying  ä  — 35. 

-  An  American  in  Berlin.  Waltz  — 75. 
-Forest  birds,  ST  —50. 

-Light  Dragoons.  Quick  March.  FullBand 
2/8,  MediumBand  2/ — ,  SmallBand  14 
Hawkes. 

-Musical   dream   set.      12    easy   compositions. 


P:  1.  Allegretto,  2.  Choral,  3.  Scherzando, 
4.  Tarantelle,  5.  Adagio,  6.  Waltz,  7.  Noc- 
turne, 8.  Andante,  9.  March  militaire,  10. 
Bolero,    11.   Polka,   12.  Galop   ä     —20. 

-  Old  Probabilities.  March  — 00. 

-  Rest  in  the  Lord,  8CT  —35. 

-  Souvenirs.   Valse  de   Coneort  — 90. 

-  The  Train  Boy  or  Happy  Jack  — 40  Natio- 

nal Music. 
•  Twinkle  twinkle  little  star  — 25. 

-  Water-vvitch.    Polka    — 60. 

Briggs    C.  J.    Because    of  You    — 50    Wood. 

-  Ere  the  Sun  Goes  Down,  TTBB  — 12   Wood. 

-  Jubilate  Deo  in  D  — 15   MoUneux. 

-  Jubilate  Deo   in   G.   Choir  with  ß-solo   and 

Duet  MST   (Choir  Journ.  105)   —06  Wood. 

-  Only  Waiting  TTBB  —12  Wood. 

-  So  I  can  wait  — 50,  with   V  — 60  Wood. 

-  Thy  way,  not  mine,  o  Lord,  choir  with    >S'- 

solo  and  Duet  SB  and  C  u  s  t  a  n  c  e,  Savi- 

our,      again     to  Thy     dear     name      (Choir 

Journ.    56)    — 06   Wood. 
Briggs  Julia  P.  Valley  City   mazurka     — 50 

Brainard. 
Briggs  O.  A.  Valedietory  echo.  Duet  and  chor. 

— 35  Ditson. 
Briggs  T.   V.   Soft  be  the  sleep,  SATB  —10 

Ditson. 
Briggs   W.   A.  Ditson:    Bird  eatcher  — 50. 

-  Gast  thy  bürden  on  the  Lord  — 35. 

-  Hayinakers    Schottische   — 35. 

-  Joy  to  the  world.   Quart.  — 08. 

-  My  faith  looks  up  to  Thee  — -10. 

-  Nearer,  my  God  to  Thee  — 08. 

-  Only   wait   — 40. 

-  Sanctus    and   Benedictus    from   Mass    in    D. 

SATB   — 05n   Ghurch. 

-  There  were  shepherds  — 12. 

Brigham    Bishop   T.  I'll  go  dress  up  in  my 
suit   of  blue   — 50    Stern. 

-  l'ni  uncle  Sam  the  Yankee  — 50  Slern. 

-  It  takes  a  man  to  be  a  soldier  — 50  Stern. 

-  Ode  to  tobacco,  T,  Bs,o\o  &  male  quart.  — 12 

Ditson. 

Brigham    C.    B.    Golden   Beils    1/ —   Francis. 

Brigham  G.  B.  African  Patrol,  P  — 60  Natio- 
nal Music. 

-  Another  Day  — 40   National  Music. 

-  Beautiful    Midway    Plaisance   — 40    Thomp- 

son. 
■  Blaine's  Trimnphal  March,  P  — 40  National 
Music. 

-  Boomsky  March  — 50   Thompson. 

-  But  you  Can't  fool  Dad,  MaudG  — 50  Natio- 

nal Music. 

-  The   Dandy   Servants    JMarch,   MandG    — 50 

National   Music. 

-  Diplomat  March  —50   Thompson. 

-  Dreams  of  Paradise  Waltaes  — 50  National 

Music. 

-  The  Glorious  High  Ball  — 50,  song  orchestra- 

tion,  10  parts  — 50  Thompson. 

-  The    golden    Chariot   — 40    National    Music. 

-  Grand  Razzle  Dazzle  Quickstep  —35  Natio- 

nal  Music. 

-  Hobson   and  the  Merriniac  — 50   Thompson. 
-Ho!   Cake!  — 40  National  Music. 

-The  Hock   Shop   — 50   Thompson. 

-Hurrah  for  Company  — 40  National  Music. 

-  In  the  land  of  Nod  — 40  Thompson. 

-  The  Italian's   Grudge  — 40  National  Music. 


Brigham  G.  B.  It's  Proper 
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-  If  s   Proper,     Quite    Proper     — 40    Xational 

Music. 

-  Last   Night,     Male    quart.     — 40     Xational 

M  XI  sie. 

-  Lillian     I  Wait     for    Thee     — 35     National 

Music. 

-  Little    Brown    Eyes    Look    in   Mine     — 35 

Xational  Music. 
■  The  Little  Newsboy's  Death  — 40   Xational 
Music. 

-  Ix)ug    Coon :    or..    The    King    of  the   Eubber, 

necks  — 40   Thompson. 

-  March  Vigilant,  P  — 50  Xational  Music. 

-  Mc.   Kinley   Two   Step   March  — 40   Thomp- 

son. 

-  Merry  Heart  Mazurka  — 40  Xational  Music. 

-  The  ;Mill,  Male  quart.  — 50   Thompson. 
-Monarch,   Sg.    — 50   Brainard. 

-  My    Sweetheart   — 40    Xational    Music. 

-  Xil  De.sperandum.     Xever  Despair.    Gavotte 

— 40  Xational  Music. 

-  Old  Kitclieli  Clock  — 50  Thompson. 

-  On   the   shorcs   of  the   silvery    Susquehanna 

— 50   Thompson. 

-  Pearis.    Descriptio  — 50  Brainard. 
-Picture    of  my    mother    on    the    wall    — 40 

Thompson. 

-  PoU    Parrot    told     it  to    me.     Waltz    Song 

— 40  Brainard. 
-Red   Bandanua    !March.     P     — 40     Xational 
Music. 

-  Eocking   the   Baby    to  sleep    — 40    Xational 

Music. 

-  Serenade    ( While    thou    art    sleeping )    — 40 

Brainard. 

-  Silver     King     Schottische     — 35      Xational 

Music. 

-  Soup.    Comniic    ]Mixed    Quart.    Maie    Quart. 

ä  — 75   Brainard. 

-  Simbeams,    elite    Song     and     Dance      — 40 

Thompson. 

-  Thou  hast  my  love.  G  — 40  Summy. 
-While   thou    art    sleeping    (Serenade)    — 40 

Brainard. 

-  You  are  my  sweetheart  now^  — 40  Thompson. 
Brigham  G.  W.  Hear  dem  silver  chimes,  Sg. 

Chor.    - — 50    Brainard. 

-  I'll  keep  m}'   promise   true,    Sg.   Chor.   — 60 

Brainard. 

Brigham   W.   E.   Mrs.  On  the  Blue  Tennesee 

— 50  Xational  Music. 
Bright  Blossoms,    CoUection  of  sacred  songs 

and   anthems,   N.  1 — 31,   each   X.    per   doz. 

— /C   Pitman. 
Bright,    brillant    Stars    of  Hiberuia     (Irish) 

2/ — n   Sheard. 
Bright   Star  of  Love   2 — n  fiheard. 
Bright,  Reindeer  Schottische  — 35  Ellis. 
Bright    Dora    Estella     (1863),    Berceuse,    P 

3/ —  Aslidown. 

-  Liel>eslied,  P  3 —  Ashdoicn. 

-  Romance   and   Seguidillaj   FlP   4/ —  Eudall. 

-  llomanza    and   scherzetto,  P  4/ —  Ashdown. 
-Two    Sketches,     P:     N.  1    3;—,     X.  2     4/— 

Pitman. 

-  Twelve   Songs  2  6   Xovcllo:    1.  To   blos.soms. 

2.  To  daisies.  3.  The  primrose.  4.  To  music. 
5.  Song.  6.  Hark!  hark  the  lark!  7.  Who 
is  Syhia?  8.  It  was  a  lover  and  bis  lass. 
SJ.  The    maid's    garlaud.      10.  Finland    love 


song.  11.  The  reaper  and  the  flowers.  12. 
When  all  the  world  is  young. 
-Suite  of  five  pieces,  VP:  1.  Prelude  3/ — . 
N.  2.  Scherzino  4/ — .  X.  3.  Scotch  air, 
with  variations  4/ — .  N.  4.  Romance  3/ — . 
X.  5.   Finale    (presto)    4/ —   Ashdown. 

-  Tarantella,   P   4/ —  Ashdoun. 

-  Tliere  sits  a  bird  4/ —  Leonard. 

-  Y'ariations   on  an  original   theme   of  Sir   G. 

A.   M  a  c  f  a  r  r  e  Uj   2P   7/6   Ashdown. 
Bright  de   L.  Clara.  Quick  March,  FullBa/nd 

2/8,     MediumBand     2/ — ,     SmallBand     1''4 

Eaickes. 
Bright  Percy  S.  Magnificat  and  Nimc  dimit- 

tis   in  A  Hat  — /6   Xovello. 
-Vesper   n3'mn    (on   Card)    — Jl   Xovello. 
Bright    W.    W.    Kiegrets    d'Amour.    Romance, 

P  — 30  n,    lOInstr   — 75  n,   Ulnstr    1 — n, 

FullO    1.25  n   Fischer. 
Brightly    gleams    our    bannen,    P(H)    — /2 

Hopioood. 
Brightly  glows  the  morning  star,  4ms  — /2 

Hopicood. 
Brighton    Chas,   Accident'ly   done  — 40   Dit- 

son,  2y—  n  Sheard. 

-  All  you  want's  a  Penn'orth  of  Paint    2, —  n 

Sheard. 
-J   Chanced  it'  2i — n  Üheard. 

-  In   tlie  Morning   on  the   Brain ;    oi-,   ,,Ev'ry- 

thing  they  did  coas  in  the  Morning  2/ — n 
Sheard. 

-  Job   lot  — 40  Ditson,   Gordon,   White. 

-  Ihe  ]\Ian  that  broke  his  Voice  through  shou- 

ting   „Carlo"     (Parody)    — jG   Francis. 

-  Oh,     Sir,     von '11    haAe    to    Marry     me    now 

2 — -n  Sheard. 

-  The  only  Chance  the  Old  Man's  got  2/ —  n 

Sheard. 

-  That's   the  Girl  who  was  given   aAvay  with 

half-a-pound  of  Tea   2/ — n  Sheard. 

-  When  Enoch,  he  knocked  she  knocked  Enoch 

2' — n    Sheard. 
Briglio   Frank,  Centralize,  Lanciers,  10  Instr 

— 60  n,    li  Instr   — 80  n,    FullO    1— n,    VP 

Cornet   — 30  n    Standard. 
Brignola  sac.  Alfonso,  Tantum  Ergo,  T  con 

Org{E)    — 60   Eerenbeemt. 
Brignole    E.  Dancing  in  the  barn.  Bailabile, 

P  3 — n  Maddaloni. 

-  Fior  di  prato,  mazurka    1 —  n  Perrone. 
La    Brigue-don-don    1 — n   Jouhert. 

La  Briguetiti,  Chante  dans  Le  mauvais  sujet 

— 30  n  Jouhert. 
Briketts- Walzer!      Wer      kauft      Briketts? 

Braunkohrnbriketts,     Streich-    u.  blM    1.25, 

P   1 —  Eofmami. 
Brill,   ]\Ia  Lady  Lou  — 50   Mc.   Kinley,   4/ — - 

Williams. 
Brill    W.    E.    Wreath    of  Roses    Polka    Qua- 
drille,  10    pts    —60,    U  Pts  —80,    FullO 

1 —    Volenian. 
Brillant   A.   Jean    Gilles,   l'enfant   de   choeur 

3—   Xoel. 
Brillouet   l'Abbe,  Mois  de  Marie.  Recueil  de 

quarante  Cantiques  fac.  et  chant  ä  l'unis- 

son   5 — n    Cartereau. 
Brimmer,     Sailor's     life     for     me,    TB    — 50 

White. 
Brin  d'amour   le  trompette  — 30  n  Jouhert. 
Brin    d'amourette    1 — Uj   Ch.   s.   — 35  n   Bil- 

laudot. 


Brin  de  vie 
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Brin    de   vie,    Ch.   s.   — 30  n   Debert. 

Le  brin  d'lierbe,  T.  Bar  1— n,  Ch.  s.  — 35  n 

Eveillard. 
Brind    John,    God    bless    the    King    (Unison 

Sgs.    72)    — /l    Curiüen. 

-  Hi-ching-ting-a-]ing.     Action     Sg.     f.     Boys 

ly —   Curwen. 

-  Teachers  of  Biitain.  Action  Sg.  f.  Boys  and 

Girls    1/ —   Curwen. 
Brindezingue    et    Bouledeson,    Duo    1.70  n, 

Ch.    s.   — 35  n   Eveillard. 
Brind  is  de  Sa  las,  Ave  Maria,  Friere  av.  PV 

(lat. )    5 —  Ixicordi. 

-  Consolation,    PY    2.50  n    Grefth. 
-Un   reve,   romance.    VP  5 —  VoeZ. 

Bring    op.    19    Der    neapolitanische    Scliifler. 

(Ave  Maria),  TTBB,  Part  u.  St  1—  Kneer. 
-20  Der   Einsiedler.   Komm,   Trost  der   Welt 

TTBB,  Part  u.   St    1—  Kncer. 

-  21   Rondino.  P  — 80  Knocr. 

•  22  Andante   religiosa,   PVOgH    1 —  Kneer. 

Bring  G.  op.  18  Zwei  Lieder:  1.  Im  Leide: 
„Wenn  jäli  dein  Himmel  sich  umdüstert". 
2.  HofJe  nur:  „Wenn  d.  Wolken  ausge- 
weint",   a   — 60    Tonger. 

-  1 9    In   der    Waldschenke :    „Mag    das    letzte 

Scheit    vergllih'n"    —60,    TTBB     (Kirch- 
.    hof),  Part  u.   St   1—  Tonger. 
-Der  Schwalben  Heimkehr.  Salonwalzer  — 20 

Kühle. 
Bring    the    good    old    Temperance    pledge 

(Temperanee     Music     L«iaflets     64)      — /"., 

Curtven. 
.Bringhurst,    ISTettie    P.    Houston.    The    Flag 

with   the    Single    Star     — 50    Goggan. 
Brini   C.  A.    IVi.  Ricordi:    Op.   1   Griselda 

di    F.    Ricci,    Fantaisie   brill.     P   5 — . 

-  3   Souvenier   del   Congresso   degli    Scienziati 

in  Venezia,  12  Pezzi  12 — :  N.  1.  II  prinio 
amore.  2.  Mezzanotte.  3.  La  Sposa.  4.  So- 
netto.  5.  El  baso.  6.  Glicera.  7.  Ad  una 
bella.  8.  L'üragano.  9.  Chi  ga  rason  ga 
torto.  10.  L'amour  falso.  11.  11  Sogno.  12. 
,    La  Festa,  a   1.50. 

-  5  Andante  nelle  Prigioni  di  Edimburgo,  va- 
..   riato,   P    1.80. 

-  9  Fantasia  brillante  sopra  la  Canzone  favo- 
.    rita  nel  Crispino  e  la  Comare,  P  3 — ,  1.50 

Cranz. 
-12   Kimembranze   di    Venezia.    Capriccio    ro- 

mantico,  P  3 — . 
Brini    F.    Offertorio    pel    Santo    Natale,    Org 

-  3 —   Ricordi. 

-  Pastorale,    Org    1.75    Ricordi. 

Brinis  G.  Album  da  ballo  8 — :  N.  1.  Eppur 
si  muove.  Valzer  3 — .  N.  2.  Chi  lo  sa ! 
Polka  1.50.  X.  3.  A  piccola  velocitä.  Ma- 
zurka. 4.  Pare  impossibile!  Polka.  5.  Ben 
tornata!    Mazurka,    ä    2 —   Ycnturini. 

-Mille  auguri!  Mazurka  brillante  2 —  Ycn- 
turini. 

Brinita,  Minuetto,  P  6 —  Hamelle,  — 40 
Lambertini. 

-  Romanza,  P  6 —  Hamelle,  — 60  Lambertini. 
•Valse  6—  Hamelle. 

Brink   F.  A.  Old   Ben's   Golden  Jubilee.   Rag 
.    Time    Two-Step      (American    Star    Journal 
Brink  Gustav,  Bailad,  P   1 —  Gehrman. 
'    571),    MiM.Band    — 50  n    Fischer. 
■  Barca rolle,   P    1 —   Johnn. 

-  Elegie,   P  — 75    Hirsch. 


-  Gavotte,    P   — 75   Elkan. 

-  Mazurka   de   salon.  P   —  75   Elkan. 

-  Melodiska    Minnen,    P    1.50   Elkan. 

-  Deux    Morceaux,    P    1 —    Elkan. 

-  2  Nocturnes,  P   1 —  Elkan. 

-Ny    Sonatin-Samling,    P    hilft    1,    2.    Elkan 

-  Polonaise,  P   1 —  Hirsch. 

-50  Progressiva   Etuder,  P,   häft   1,   2   a    1— 
Gehrman. 

-  Romans,  P  — 75   Gehrman. 

-  Sonatine-Album,    P,    2    Bände    ä    2—    Gehr- 

man. 
■  Suomis    Sang,   Paraphras-e,   P    1—  Elkan. 

-  Svenska   Toner.   P    1 —  Elkan. 

-  Vals-Arabesk,   P    1—   Elkan. 
Brink-Sjögren,  „I  drömmen  du  är  mig  nära. 

Transkr.    P  — 50    Gehrman. 
Brinkmann,  Eyes  of  Fire  Polonaise  (J.  Theo- 
phil Sunflowers  4)    — 35   Ellis. 

-  Fjerran   fran   dig,  P  — 50   Elkan. 

-  Romance  elegante,  P  1/6  n  Morley. 
Brinkmann   Carl,    2    Lieder    mit    PFc:      1. 

„Wenn  der  Frühling  auf  die  Berge  steigt"'. 
2.  „Nur  wer  die  Sehnsucht  kennt!"  2 — 
W.   Sulzbach. 

Brinkmann  Friedrich,  Trost  in  Tränen. 
Lied  ohne  Worte,  P   1 —  Hoffarth. 

Brinkmann  H.  Du  bist  wie  eine  Blume, 
TTBB,  Part  —20   0.   Dietrich. 

Brinkmann  Minna  (1831),  Op.  1  In  die 
Ferne  (Far  away  —  Remeniber  me),  Lied 
ohne  Worte,  P:  1 —  Brauer,  — 25  Hansen, 
3/ —  Ashdoicn,  1/ —  A.ugener,  — 40  Brai- 
nard,  Century  Mus.  PubL,  2/ —  Chappell, 
— 30  Church,  1/ —  Cocks,  3/ —  Cramer,  — 30 
Ditson,  3/ —  Donajotcski,  ( J.  T  h  e  o  p  h  i  1, 
Clover  Blossons  2)  — 35  Ellis,  — 30 
Fischer,  Gordon,  — 35  National  Music, 
1/ — n  Kovello,  3/ —  Orpheus,  Weekes, 
—30  White,  3/—  ^Villiams,  B.  Williams, 
— 50  Aisbach,  — 60  Rahr,  (En  lontananza) 
— 25    Wagner  y  Levien. 

4ms  1.50  Brauer,  — 75  Mc.  Kinley;  Z 
— 80  Brauer,  Matid  — 30,  2Mand  — 40, 
2MandG  —50  Willig,  PV,  PVc  :\  1  — 
Brauer,  PY  — 40  Mc.  Kinley,  — 35  Willig, 
h.  t.  m.  P  k  1 —  Brauer,  — 40  Mc.  Kinley. 

-2  Nach  der  Heimat.  Melodie,  P   1 —  Siegel. 

-  3    Bächleins   Rauschen.    Impromptu,   P    1.25 

Siegel. 

-  4   In  der   Sennerhütte.   Melodisches  Klavioi- 

btück   1.25  Siegel. 

-  8    Mutterseelenallein.      Nocturne,     P      1.50 

Siegel. 

-  9    Kriegers    Heimkehr.     Charakterstück,    P 

1.25   Siegel. 

-  10   Wenns   Abendglöckledn   klingt.   Idylle,   P 

1.25,  Z  — 60  Siegel. 

-  11    Spanische  Serenade,  P   1.25   Siegel. 

-  12  Nach  der  Heimat.  Gebet,  P  1 —  Brauer. 

-  13    Silberwellen.    Etüde,    P    1 —    Brauer. 

-  14    Die    AVindsbraut.      Galopp    brillant,    P 

1 —  Brauer. 
-15  Im  Tale.  Lied  ohne  Worte,  P  1 —  Brauer. 

-  16   Frühlingslied,    P    1 —   Brauer. 

-  17   Nocturne,   P    1 —  Brauer. 

-  18   Trauermarsch,   P    1 —   Brauer. 

-19   In    stiller    Nacht.    Lied    ohne    Worte,    P 

1.50  Brauer. 
-20    Lebewohl.     Lied    ohne     Worte,    P     1.20 

Brauer,  — 25  Schmidt,  J/ms  1.20  Brauer. 
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-  21    Auf   Wiedersehen.   Lied    ohne   Worte,   P 

1 —  Brauer. 

-  26  O  f ra^e  nicht  Tvarum  ?  Lied  ohne  Worte, 

P    1.25   Bauer. 

-  27   Der  letzte   Traum.   Lied  ohne   Worte,   P 

1.25  Bauer. 

-  28     Frühlingstraum.     Salonstück,     P     1.25 

Bauer. 

■  29    Gondelfahrt.    Salonstück,    P    1 —   BoAier. 

-  35    Undinens    Klage.    Lied    ohne    Worte,    P 

1 —  Peinecke. 

-  36     Schwanenlied.     Lyrisches     Tonstück,     P 

1.30   Beinecke. 

-  38   Frühlingstraum,   P    1.20   Brauer. 

-102  X.  1.  Indra  (Flotow),  P  — iO  Brai- 
nard. 

-  Komanee    sans    paroles,    P    5 —    Hamelle. 

Brinkmann  O.  Defilier-Marsch  über  das  nea- 
politanische Lied:  ,,0  sole  mio!"  (Meine 
Sonne)  von  E.  die  Capua  1 — ,  0  1.50  n, 
und  J.  M  ö  1 1  e  n  d  o  r  f .  Parade-Marsch 
Xr.  1.  IM  St  2— n,  KM  St  1.50  n  Bote. 

Brinkmann   Wilhelmine,    op.  17   Ballklänge, 

Salon-Walzer   1.80  Andre. 
-18  Alma's  Sehnsucht,  Melodie,  P  1.30  Andre. 

-  24  Scheiden,  P  — 75  Litolif. 

-  24  Traum  der  Liebe,  ]Melodie^  P  1 —  Andre. 
-25     Heimatselocken,  P  — 75  Litolff. 

-  30  Pi&re    d'une    fiancee,     Melodie,     P    — 80 

Andre. 
-32    Mein    Tirol,    Melodie,    P    — 60  n    Bchul- 
buchhandlung. 

-  51   Geständnis.    Melodie,    P    1 —    Heinricfis- 

hofen. 
-54  Träumende    Blumen,     P:      Nr.   1.     Rote 

Eose,    2.  Vergißmeinnicht,    3.  Amaranth    ä 

— 80    Heinrichshof en. 
-58    Drei    Melodien:     1.    Mairöschen.    2.    Ic;i 

denke   dein.    3.    Vögleins    Traum,    ä  — 50  n 

Schulbuchhandlung . 

-  68  Im  Xachtigallenhain.    Walzer  1 —  Beyer. 

-  69  So     geht's     im   grünen    Walde,     P    — 75 

Beyer. 

-  70  Alpenklänge,    P    1 —   Beyer. 

■  71   Blaue  Husaren,  Galopp  — 75  Beyer. 

-  72  Abschied   von    der    Alm,    P   — 75    Beyer. 

-  73  Ich   denke   dein !    P  — 75   Beyer. 

-  74  Lachtäubchen.    Polka  — CO  Beyer. 
-75  0   komm!    P  — 75   Litolff. 

-  87  Alpners   Abendlied,   P   — 75   Litolff. 

-  90  1.  Kirmes-Klänge,    2.  Träumerei    in    stil- 

ler Xacht,  P  ä     — 75   Litolff. 

-  100   Nr.    1.   Jäger-   und   Schüfermädchen,   P 

— 75    Lilolff,    Xr.    2 — 5    vide    Musikalische 
Welt. 

-  103  Xr.   1.  Feueraugen,  Polonaise,  P,  Xr.  3 

bis   11   vide  Musikalische  Welt. 
Brinkworth    W.   A.   Birds   of  spring.    Waltz 
song.   Fem.   Quart.   — 75,   8vo  — 08   Ditson. 

-  Come  to  the  inerry   ( Chor,  for  Equal  Voices 

93),   SSCC  —3   Curtcen. 
Brinley    J.     Faust   march    — 30,    .'{ms    — 35 
Church. 

-  Kiss  waltz,  .ims  — 35  Clmrch. 
Brinley-Richards    vide    Richards    Brin- 
ley. 

Brintet  J.  Valse  des  lis  6—  Clot  fils. 
Briochet,    L'apprenti    pätissier.    Scfene    feuil- 

letee   av.   parle  — 50   Bornemann. 
Briois  A.  Evette:  Le  Camp  d'Avor.  Pas  red. 

Harm  .3 — n. 


-  Le  Coeur  et  la  Main     (Leeocq  C).  Fant. 

Harm,   Part   12 — n. 

-  L'Enfant  de  troupe.   Pas   red.   Harm  3 —  n. 

-  I/Etape.  Pas  red.  Harm  ou  Fa^f,  Part  3 — n, 

p.    sep.    ä  — 10  n. 

-  Le   Fanfaron,    pas    red.    Harm    3 —  n,    Fanf 

2 —  n,  Cond.  — 25  n  Millereau. 

-  Gilette  de  Xarbonne   (Audran  Ed.)    Fant. 

Harm,   Part   10 — n. 

-  La      Jolie      Parfumeuse       (Offenbach), 

Fant.    Harm,    Part    12 — n. 

-  Le   Jour   et  la   Nuit    (Leeocq   C),    Fant. 

Harm,   Part   12 — n. 

-  Madame  Favart    (Offenbach   J. ),   Fant. 

Harm,   Part    12 —  n. 

-  Paul  et  Virginie  ( M  a  s  s  e  V. ) ,  Fant.  Harm, 

Part   10 —  n,   p.  s6p.   ä  — 25  n  Heugel. 

-  La  Petite  Mademoiselle  ( L  e  c  o  c  q  C. ) ,  Fant. 

Harm,  Part   12 — n. 

-  Saint- Vinoent,   pas    red.    Harm    3 — n,    Fünf 

2 — n,    Cond.   — 25  n   Millereau. 

-  Le  Troyen.  Pas  red.  Harm  3 — n 

Briol  R.  Comte  de,  Avec  eile!  Mazurka  — 40 
Jurgei'son. 

-  Mars,   Polka   — 40   Jurgenson. 

-  Xaoobe,   Quadri-ic-   — 60   Jurgenson. 

-  Suppe,    Quadrille   — 00   Jurgenson. 

Briol let,    Le    Melon     et     l'Amour.      Editions 

Musicales- Paris. 
•  Le  Xez  de  mon  oncle  1 —  Rueff. 
Brioliet  et  Bunel    G.    Dans    c'metier    lä  4 — ■ 

Societe  Anonyme. 

-  J'profite   des   fetes.     PasoaZ-aris. 

Brioliet  &  Gerny,   Les  defauts  de  l'Epicier, 
scfene  ä  2  personnages  1—  Chavat-Girier. 

-  Le  Droit   de   punir.   Repertoires   Reunis. 

-  I->es    ephemerides.    Av.    parle    3 —    fiuUbach. 
Brioliet  et  Mortreuil,  Pol^on!    Ch.  s.  — 30 n 

Rouart. 
Briollet-Trebitsch-Hobret,     La    Civilisation, 

Ch.  s  — 30  n  Rouart. 
Brietet    A.      Les    Petites    Princesses,     polka, 

mazurka,    valse    ä  1 —  n    Laurens. 
Le  brique  Titi,  Vilanelle,  Acc07-(Zeo?i  ( Musique 

instrumentale   X.  61)    — 30   Debert. 
Brisac    Elodie,  Polka  de  Concert  7.50   Car- 

bonel. 
BriscFike  Julius,  Abschied:   „Und  war  es  nur 

ein  einziger  Gruß"   1 —  Tonger. 
Briscoe  Arthur,   Beils  of  Dee  4 —  Duff. 

-  Chancel   Echoes,   book  XXXI,  X.  1—9,   Org 

or  H  or  Americ-Org   1/ —  Hopioood. 

-  Praise  the  Lord  0  my  Soul.   ( Chor.  Journal 

2)   — y3  Hopicood. 

-  Treasured    memories    4/ —    Williams. 

-  Whispered  in  the  T\vilight  4/ —  Duff. 

-  Wrecked   2; —  n  Hopicood,   4/ —  Willia.ms. 
Briscoe  F.  On  Midway  Plaisanoe  — 40  Xa-tio- 

nal  Music. 
Brisebois   A.   T.   Johnny  Reilly  's  girl   — 50 

Brainard. 
Brise    d'amour,    Reverie   — 30  n   Joubert. 
Brise    d'automne,    1 — n  Joubert. 
La    Brise   de    France     1 — n,    Ch.  s.    — 40  n 

Bornemann. 
Brise   de   mer     (Le    Bai    du  Casino    X.  2), 

Polka  — 85  n  Eveillard. 
Brise  de  Nice   (Carnet  de  Bai  de  petite  Mfere 

X.  5),    Schottisch    — 85  n   Eveillard. 
Brise    des    nuits,   Rom.   — 30  n   Joubert. 
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La    Brise    du    matin,    Romance   — 30  n   Jou- 

hert,  Ch.  s.  — 20  n  Bornemann. 
La  Brise  du  soir  — ^30  n  Jouhert. 
Brise  et  Papiiion,  T.Bar  1 — n,  Ch.  s.  — 35  n 

Eveillard. 
Les    Brises   6 —  Delormel. 
Brises   d'amour,  Valse   1 — n  Jouhert. 
Brise-tout,   Galop    1.35,   Gh.  s.  — 30  n   Ondet. 
Brissac  Jules.  Augencr:   Op.  27  Les  Hugue- 

nots,  Fant.   P  4/ — . 

-  28  Lucia   di  Lammeriooor.    Fant.    P   4/ — . 

-  29  II   Trovatoie.    1  st     Fant.   P   3'/—. 

-  30  Tempo  di  Minuet    ( From  Pianoforte  and 

Violin    Sonata),   P    1/6  n   Jeffery. 

-  32  La   Traviata.    1  st    Fant.   P   4/ — . 

-  33  La  Traviata.  2  nd  Fant.  P  4/—. 

-  34  La  Traviata.   Fant,  //ms  5; — . 

-  35  Robert  le  Diable,  P  4/—. 

-  36  Le  Prophfete,  P  4/—. 

-  37  Les  Diamans   de  la   Coui'onne,  P  4/ — . 
-38  Fra  Diavolo,  P  4/—. 

-  39  Don  Pasquale,  P  4/—. 

-  42  Catarina.  second  F''ant.  on  „Les  Diamans 

de  la    Couronne'S    P    3/6    Williams. 
-44  Gustave  IIL  P  3/—. 
-45  II  Trovatore.  2nd  Fant.  P  4/—. 

-  48  I  Martiri.      II  suon    del    arpe    angeliche. 

P   3/—. 

-  54  Luisa  Miller.    1  st.   Fant.   P   3/ — . 

-  55  Luisa  Miller,   2nd  Fant.  P  3/—. 

-58  The    Bbhemian    Girl     (La    Zingara),    P 
4/—. 

-  59  La   Zingara    ( Bohemian   Girl ) ,   Fant,   de 

Saloji,   Jfms    4/ — . 

-  64  Martha,  P  4/—. 

-  67  Macbeth,   P    3/—. 

-71   Israel   in  Egypt.   P  4/—. 

-  81   Santa   Lucia.    BarcaroHe   Napolitaine,   P 

4/—. 

-  99  Danish    Airs,   P    3/ — . 

-  107  Babbling  brook.    Le  murmure   de   ruis- 

seau.  Caprice  Etüde,  P  — 75  BrainOrd,  1.50 
Schott. 
-112  Fantaisie    sur    une    melodie    ^cossaise: 
„Ye  Banks  and  Braes",  P   1.50  Schott. 

-  132  Spinning     Sg.     from     Wagner's     Flying 

Dutchman,  P  4/ — . 

-  Allemande.    Sarabande    and    Gavotte    in    F. 

(Corelli),  /-•   1/6  n  Novello. 

-  A  te  o  caia    (I  Puritana),  P  3/ —  Ash- 

-  Un   ballo   in   Maschera.    Fantaisie   brillante, 

P    4/ —    Chappell. 

-  Bella  Adorata,  P  4'/ —  Ascherberg. 
-Bella      figlia        (Rigoletto),       P      4/— 

Ascherberg. 
-La  blanchisseuse  1 — n,  Ch.  s.  — 30  n  Bigot. 

-  Blue    Beils     of  Scotland,      transcr.    P    3/ — 

Williams. 

-  Bonnie  Scotland.  Brill.  capr.  on  Scotch  airs, 

P   4/ —   Aahdown. 

-  The   ßusv   Bee.   /'   2/ —  Ascherher g. 

-  The  Butterfly.  Caprice-etude,  P  3/6  Chanpell. 

-  La  Chasse  merveilleuse  ( Lili-Concert  le  s6rie 

N.  9),    P    1 —    Weiller. 

-  Comin  thro  the  rye,  /•*  3/ —  Ashdown. 

-  The  Cruiskeen  lawn,   P   3/ —  Ashdown. 

-  Cujus  animam   (Stabat  Mater),  P  3/ — 

Ashdoivn. 

-  Le    desir     (Beethoven),    valse,    P    3/ — 

Ashdoivn. 

-  Dou   Giovanni.   Menuetto,   P  3/ —  Ashdoivn. 


-  Don  Juan.    La  ci  darem,  P   3/ —  Ashdown. 

-  Drinking      Song      from      Macfarreu's      „She 

Stoops  to   Conquer",   P    1/6  n   Novello. 

-  „E  Scherzo  od  e  follia,"   the  admired  Quin- 

tet    in    un    Ballo     in    Maschera,     P    3/ — 
Chappell. 

-  Gavotte    in    A.     (Corelli),    P    3/ —    Ash- 

doivn. 

-  Two  gavottes  in  A  min.  and  G  (Corelli), 

P   3/ —  Ashdown. 
-Gigue  inA.    (Corelli),  P  3/ —  Ashdown. 
-Gigue  in  C.    (Corelli),  P  3/ —  Ashdown. 

-  La  Glissante.    Polka  2/ —  Ascherberg. 

-  The   harp   that    once   thro'    Tara's   halls,   P 

3/ —  AshdovM. 

-  luome  sweet  home,  P  3/ —  Ashdoivn. 

- 1  dreamt     that   I  dwelt     in     marble     halls. 
Transcr.    (B  a  1  f  e) ,  P  4/ —  Ashdown. 

-  Jerusalem  the  golden.    The  celebrated  hym 

arr.   P   3/ —  Ashdoiv^i. 
-Last    waltz     (Weber)     3/ —    Ashdown. 

-  Lucrezia     Borgia.      Di     pescatore      ignobile 

(Donizetti),  P   3/ —   Ashdown. 

-  May-dew.     Transcr.      (B'ennett),    P    3/ — 

-  Memories    of  Erin.    Capr.    on    Irish   airs,   P 

4/ —  Ashdoivn. 

-  Menuette    capriccioso     ( from   Violin    Sonata 

in  F    (Mozart),  P   1/6  n  Jefferys. 

-  Merrie  England.  Fant.  br.  on  national  Engl. 

airs,  P  5/ —  Ashdown. 

-  Mirella,   P    1/6   Boosey. 

-  Tlie    musie    of  the    sea.    Capr.-nocturne,     P 

4/ —  Ashdoivn. 

-  Xora  Creina.    Irish  melody  arr.  P  3/ —  Ash- 

doivn. 

-  Noi'ma.    Casta  diva,  P  4/ —  Ashdown. 

-  Une  nuit  de  Venise,  P  3/ —  Chappell. 

-  Oberon.     Fantasia,   P   3/6    Chappell. 

-  Old    Ireland.    Fant.    br.    on    Irish    melodies, 

P   5/ —   Ashdoivn. 

-  Olenka.  Mazurka  de  Salon,  P  1/6  n  Novello. 

-  Pagenlied.  Savoyard's  Song,  P  1/6  n  Novello. 

-  Le     passe     et  le     present.      Rgverie,    P    3 — 

Ashdown. 

-  Pauline.    Nocturne,   P   1/6  n   Novello. 

-Les  Petits  Hussards.    Marche    (Lili-Concert 

le  Serie   N.  8 ) ,  P   1 —   Weiller. 
-Les    Petits    Moutons    blancs     (Lili-Concert, 

le  Serie   N.   10),  P   1—  Weiller. 

-  Quando  le  sere,  and  Ah!    fu  gTiisto,  P  4/ — 

Ascherberg. 

-  The   Rhine   and   Fatherland.   War   Soncs   of 

Germany,   P   3/6   Chappell. 

-  Sarabande  and  Gigue  in  E  min.   (Corelli), 

Chappell. 

-  Sarabande  and  Gigue  in  E  min.   ( C  o  r  e  1 1  i ) 

P   1/6  n  Novello. 

-  Sarabande  and  Gigue  in  F    ( C  o  r  e  1 1  i ) ,  P 

3/ —  Ashdown. 

-  Scotia.     Fant.   br.   on   Seottish   airs,  P  5/ — 

Ashdoivn. 

-  La   Sirfene    du  Rhin.    Legende    National,   P 

2/6    Chappell. 

-  La    Sonnambula.    Amina.    Finale   3/ —   Ash- 

down. 

-  Spirto   gentil.    Air   de  la   Favorita,   P   3/ — 

Chappell. 

-  Then  you'll  remember  nie.  Transcr.   (Balfe), 

P  4/ —  Ashdoiai. 

-  Tramp   tramp   tramp.    American   melody,  P 

3/ —   Ashdown. 
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-  II  tremolo,  P  2/ —  Aschei'ierg. 

-  Trio  in  G.  Presto  animato   (Beethoven), 

P  4/ —  Ashdoicm. 
■  11  Trovatore.    Si  la  stanchezza^  P  3/ —  Ash- 
do  wn. 

-  Valse     Xeapolitaine      (Mozart),     P     3/6 

Chappell. 

-  V'a  pensieio    (Xino),  P  3/ —  Ashdoun. 

-  La   vie  et  le   r§ve.    Nocturne,   P   3/ —  Ash- 

doivn. 
-The   Village   Bell.   Pastoral   Melody,   P    3/ — 
Chaj^pell. 

-  Wales.     Fant,   briil.    on   Welsh   melodies.   P 

5/ —  Ashdoivn. 

-  The  young  may  moon.    Transer.  P  3/ —  Ash- 

doivn. 
Brisset  L.  L'air  1.75  n  Hachette. 

-  Allegretto    cherzando,    TP    3 — n    Demets. 

-  Desirs    d'hiver    2 — n    Demets. 

-  Doux  frimas  1 —  n  Eachetle. 

-  Le  J  ardin  d'Amour,  duo  pour  voix  de  f em- 

mes   7.50   Demets. 

-  Les  Matelot^  G —  Demets. 

-  Noel    1.75  n    Hachette. 

-  Serenade   italienne    1.70  n   Demets. 
Brisseville,  Le  Corsaire.  Pas  red.  av.  Tr  (ad 

lib.)  Harm  1.50  n,  Fanf  1.25  n,  Cond.  —25  n 
Poniier. 
Brissler  Friedr.  Ferdinand  (1818—1893), 
op.  3  Sechs  leichte  Rondinos  über  Melo- 
dien aus  Mozarts  Opern,  P,  2  Hefte  ä 
1.50  Bote. 

-  4  Die  Jagd,  Introduktion  und  Rondo,  nach 

Melodien     aus     Offenbachs     Orpheus, 
J,ms  2.30  Bote. 
-12   Momento   eapriccioso,   4ms    (Weber   C. 
M.   V.)    —60   Haslinger. 

-  SI    Les   Adieux,   J/ms    (Weber    C.    M.    v. ) 

— 80  Haslinger. 
-Die    Afrikanerin,    Potpourri,    P    3 — 
Heinrichshofen. 


4ms   t  — 
P    7— , 


Ricordi. 


4ms    8 — 


6- 


4ms   8 —   Pi- 


(Select.   30)    4/—, 
Ascherberg. 


A  i  d  a,  Potpourri,  P  6 — 

■  Amor,   Ballo,    Potpourri, 

Ricordi. 

■  Asrael   di   Franchetti,   P 

cordi. 

■  Cavalleria   Rusticana,  P 

4  ms    (Select.    28)    5/- 
Excelsior,  Ballo,  Potp.  P  7 — ,  4fns  8 — 

Ricordi. 
F  a  1  s  t  a  f  f,   Potpourri,   P,   N.  I    7—,   N.  II 

5—,  4ms,  P  8—,  N.  II  6 —  Ricordi. 
Giaconda,    Potp.    P    6 — ,    .'/ws    7 —    Ri- 

cordi. 
Das   goldene   Kreuz,    Potpourri,   P,    I   — 40, 

II   — 50   jBoZie-Rotterdam. 
Hamlet     (Thomas),    pot-pourri,    P    7.50 

Heugel. 
Das  hübsche  Mädchen  von  Gent;  Les  Torea- 

dores.     Spanische     National-Melodie     — 24 

Bote. 
Ich  bin  ein  Preiiße,  Transer.  P  — 75  Hein- 
richshofen. 
Der   König   hat's   gesagt,    Potpourri, 

P  -^0  Bolle. 
Der   Landfriede,   v.   Brüll,    Potp.    P 

— 84    Nordisk    Musikforlag. 
M  a  r  g  a  r  e  t  h  e,    Potpourri,    P    2.25    Hein- 
richshofen. 
Maurer    und    Schlosser,    Ouvertüre, 

P  — 50,   4nis  — 60   Simrock. 


-Mefistofele,  Potp.  P  6 —  Ricordi,   1.80 
Hals,  4^s   7 —  Ricordi. 

-  Mignon,   2  potpourris,  P  ä  7.50  Heugel. 

-  0  r  p  h  eus       (Offenbach),      Polka-Ma- 

zurka Sum-Sum  — SO,  und  H.  Mendel, 
Glöckehen-Polka,  0  6 — ,  Walzer  1.30  Bote, 
grande  valse   5 —  Heugel. 

-  O  t  e  1 1  o,  Potp.  P  6 — ,  4ms  8—  Ricordi. 
-Le   petit   Faust    (Herve),   potpourri, 

P   7.50   Heugel. 

-  Les  quatre  soeurs,   quadrille   1 —  Bote. 
-Simon    Boccanegra,     potp.     P     6 — ', 

4ms   8 —  Ricordi. 
-Die    Stumme   von   Portici,    Potp.    P 

— 50,   4^ns   — 60    Bimrock. 
-Theblomst    (Lecocq),  Potp.  3 — ,  ned- 

sat  Pris   1.50  Hals. 
Brisson    Fred.    op.    3    Premier    et    deuxifeme 

Nocturne,   P   6 —  Leduc. 

-  3  Ronde  de  nuit,  H  2 —  n  Mustel. 

-  4   La    Kermesse,    rondo    ä  la    valse,    P    5 — 

Leduc. 

-  4   Souvenance,    pensee   fugitive,     OrgH     5— 

Lemoine. 
-8   Soiree  d'Hiver,   H  2 — n  Mustel. 

-  9    L'Heroine,    A^alse    brill.    5 —    Leduc,     2  '6 

Ashdoivn,  4ms  6 —  Leduc. 

-  9    Methode    d'Harmonium     12 —   Cartereau, 

8.35  n  Joubert,  G — n  Ricordi,  extr.  petite 
Methode    5 —    Cartereau. 

-  11   Sc&ne  pour  H  seul,  executee  dans  Dalila 

2 —  n   Jouhert. 

-  1 1   Lucie  de  Lammermoor,  fantaisie,  P  9 — 

Grus. 

-  1 1    1er   Trio   en   si   bemol,   de   F  e  s  c  a,    HP 

6 —  n    Mustel. 

-  12  2e   Trio  en  mi  mineur,   de  F  e  s  c  a,   HP 

5 —  n    Mustel. 

-13  Mosaique  sur  l'Ombre,  H  2.50  n  Joubert. 

-  13    L'Ondine,    barcarolle,    P    7.50    Leduc. 

-  1 6    Gibby    la    Cornemuse     (Clapisson), 

fantaisie,  P  7.50  1^'oel. 

-  1 6   Grand   quintette   en   mi   bemol   de   Bee- 

thoven,   HP    5 —  n    Mustel. 

-  17  Reverie,  etude  de  concert,  P  1.50  Schott. 

-  18   Le   Couvre-feu,   marche   de   nuit,   P   6 — 

Leduc. 

-  19  L'Aral>esque,  caprice-etude,  P  8 —  Leduc, 

1.50   Schott,   3 —  Ricordi,   4^s   9 —  Leduc. 

■  20  Sur  le  balcon,  nocturne,  P  6 —  Leduc. 

-  21    Norma,    fantaisie    brill.    P    7.50    Leduc, 

2—    Schott. 

-  22   Sans   amour,   fantaisie,   P  9 — ,  .Jms   9 — 

Leduc. 

-  23   3e  Trio  en  sol  majeur,  de  F  e  s  c  a,   HP 

6 —  n    Mustel. 

-  24  La  Cloche,  etude  de  salon,  P  6 —  Leduc. 

■  25    La    Pluie    d'or,     caprice-etude,     P    7.50 

Leduc,    1.50   Schott,   4»is   9 —  Leduc. 

-  27   Andante   et   Tarenteile,    sur   une   pensee 

de    Beethoven,    P    3 —  n    Lesigne,    2 — 
Schott. 

-  30      L'americaine,      caprice-etude,      P      2 — 

A^chott. 

-  32    L'Espagnol,    bolero    de    concert,    P    7.50 

Leduc,    1.50   Schott. 

■  33    La    romantique,    2e    etude    de    salon,    P 

1.75  n    Fromont,    1.25    Schott. 

-  34  Les  Porcherons,  fantaisie,  P  2 —  Schott. 

-  34  Ire  Trio  en  si  bgraol  de  M  a  y  s  e  d  e  r,  HP 

5 —  n   Mustel. 

-  35    Le    chant     du     rossignol,     souvenir     du 
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Bearn,    P    5 —    Heugel,    l.£0    Schott,     1— 
Hirsch,  — 40   Sasetti. 
36    Galop     de     concert     7.50    Heugel,     1.75 
Schott. 

■  37   Fantaisie   sur   Stella    ou   les    contreban- 

diers,  ballet  de  Pugni,  P  3 —  n  Lesigne. 

38  Etudes  de  Style  et  de  Mecanisme,  P 
15 —  Leduc. 

39  Choeur  dvi  songe  d'une  nuit  d'et6  (Tho- 
mas), fantaisie,  P  7.50  Hexigel,  1.75 
Schott. 

40  Fantaisie  sur  Giralda,  P  7.50  Joubert, 
2—  Schott. 

■  41     Hymne    triumphale,    fantaisie,    P    2 — , 

2P  4.25   Schott. 

42  Makonba,    danse    arabe,    P    2 —    Schott. 

43  Jadis  et  Aujourd'hui,  fantaisie,  P  2 — 
Schott. 

44  Caprice-Noeturne,   P    1.50   Schott. 

45  Impromptu  sur  Top.  Bonsoir  M'  Panta- 
lon,   P    1.25. 

46  3  Morceaux,  P:  N.  1.  Les  Rfeves  du 
coeur,  2  Nocturnes  1.25.  N.  2.  Rondo  ä  la 
valse    1.25.    N.    3.    Cabaletta    1.50    Schott. 

47  2  Morceaux,  P:  N.  1.  Hommage  ä  Cho- 
pin, Impromptu  1.50.  N.  2.  La  Chasse 
frangaise   2 —   Schott,    N.    2    2.50  n    Gregh. 

48  Jerusalem  (Verdi),  choeur  des  p6le- 
rins,   P  7.50   Heugel,    1.75   Schott. 

49  Deuxi&me   arabesque,   P   2.50  n    Gregh. 

50  Elisabeth  (Donizetti),  prifere  tran- 
scrite,   P   5 —   Heugel. 

50  La  source  enchantee,  rev.  fantast.  P 
2.50  n    Gre^f^,    1.50   Schott. 

51  Marche  Pompadour,  caprice,  P  1.50 
Schott. 

52  2e  Trio  en  la  bßmol,  de  M  a  y  s  e  d  e  r, 
HP   6.65  n   Mustel. 

53  La  volifere,  6tude  imitative,  P  2 —  n 
Gregh. 

54  Crescendo,  morceau  de  concert,  P  2 —  )i 
Gregh. 

55  Les  abeilles,  caprice,  P   1.50  Schott. 

■  57    II     Trovatore,     reminiscences,     P     1.75 

•58    Norma,    trio,    PV(Vc)Org    3.25    Schott. 

■  59   Valse   de    concert,     P    7.50    Leduc,    1.75 

iSfc/io**. 
•  65  Nedoimia,   caprice  sur  la  chanson  arabe 
de  H  i  g  n  a  r  d,   P    1.75   Schott. 

■  66  Martha,  trio,  PVOrg  4 —  n  Joubert,  3.25 

Schott. 
■67  Guillaume  Teil,  PVOrg   10—  Grus,   3.50 

Schott. 
-68    Invitation    ä  la    valse,    Org    (Weber), 

Org   3 —  n    Gregh. 

■  69  Robert  le  Diable,  grand  duo  caract^rist. 

HP  6/ —  Novello. 

-  70  Le  Pardon  de  Ploermel,  duo  de  concert, 

OrgHP,   PVOrg    ä    7.50   Benoit. 

-  71    Choeur    religieux   du    Pardon    de    Ploer- 

mel,    de    G.    Meyer  beer,     PV{Vc)Org 
2.50  Bote. 

-  72  Villanelle,   Idylle,  P   6 —   Cartereau. 

-  73    Au    cloitre,    melodie,    P    G —    Cartereau. 
-74  La  Folie,   fant.  P    (Grisar)    9—  Car- 

-  76  Victoire  marche   7.50   Cartereau. 

-  77   Valse    des    Reves    9 —    Cartereau. 

-82    Saltarella,    caprice,    P    7.50    Cartereau. 
-84  Un  ballo  in  maschera    (Verdi),  remi- 
niscences, P   7.50   Heugcl. 


Schott,  —50 
PipeOrg  — (»5 
,  VcP  (Tour- 
(A.    R.    Wat- 

6 —  n    Heu  gel. 


-  85   Reverie-creole,   P   7.50   Cartereau. 

-  86    Notre-Dame    des    Flots,    pri&re,    P    7.50 

Cartereau. 

-  87   Dernieu   adieu    (mel.    de    Chopin),   P 

7.50  Cartereau. 

-  88    Rose    des    Alpes,    melodie,    P    9—    Caj- 

tereau. 

-  90    Dans    les    foug&res,    fant.    P    7.50    Car- 

tereau. 

-  91   Don  Carlo,  fantaisie,  P  5 —  Ricordi,  2 — 

Röszavölgyi. 

-  92   Belle   de  nuit   et   Belle   de   jour,   P   7.50 

(7ar#erea«. 

-  93  L'Angelus,  P  7.50  Cartereau. 

-  100  Pavane  favorite  de  Louis  XIV.  P  5 — , 

simpl.  4.50  Heugel,  (Tavan,  Pages  en- 
fantines  N.  13)  2.50  Heugel,  1.25  Schott, 
—  60  Schinner,  3/ —  Williams,  — 37  Ge- 
hethner,  1.50  Bevilacqua,  Napoleäo,  — tO 
Neuparth ; 

4ms  7.50  Heugel,  1.50 
Presser,  4/ —  Williams, 
Schirm,er,  VP  ( H  e  r  m  a  n ) 
ville)  ä  3,1—,  BanjoP 
son)  4/ —  Williams;  0 
Harm,  Part  3 — n  Evette,  (Universal  Band 
Journal  98)  Milit.  Band  1 — n  Fischer. 
-101  Adagios  de  Beethoven,  arr.  in 
trios,  HPV,  Joubert:  N.  1.  Largo  de  la 
Sonate  op.  7  2.50  n.  N.  2.  Largo  de  la 
Sonate  op.  10  N.  3  3.35  n.  N.  3.  Adagio 
de  la  Sonate  pathethique  op.  13  2.50  n. 
N.  4.  Andante  avec  variations  de  la  so- 
nate  op.  26  3.35  n.  N.  5.  Adagio  de  la  so- 
nate  op.  27  N.  2  2.50  n,  HP  1.75  n.  N.  G. 
Adagio   de   la   sonate   op.    31   N.    1     3.35  n. 

-  102    Meditation     sur     la    Messe     solennelle 

(Rossini),  trio,  HPV  (Vc)  4 — n  Jou- 
bert,  4.75   Schott,   8 —  Ricordi. 

-  103    Chant    de     guerre     hongrois,     P    7.50 

Heugel. 

-  104   La   Gondole,   reverie,   P   G —   Heugel. 

-  105  Musette,  du  XVIIIe  sifecle,  P  5—  Heu- 

gel,   1.25    Schott. 

-  106    Le    Rouet,    romance    sans    paroles, 

5 —  Heugel. 

-  107   Aida,   illustrations,  P   7.50   Leduc. 

-  107  Brise  de  printemps,  P  G —  Heugel. 

-  108  Le  Chant  des  AdieiLX,  P   1—  Litolff. 
-109    Souvenir   de  Voyage:    Espagne,   P    1.50 

Litolff. 
-110   Le  Roi   l'a   dit    (L.   Delibes),   chan- 
son et  trio  transcrits,  P  7.50  Heugel,  2 — 
Fürstner. 

-  1 1 1    Le    Lac    de    Cöme, 

Heugel. 
-112  5e  Nocturne,  P  5 —  Heugel. 
-113   Le   Astuzie   femminili    (Cimarosa), 

fantaisie,  P  7.50  ^'oel. 
-114  Mazarinade,  souv.  de  la  Fronde,  P  5  — 

rieugel. 
-115    Illustration    de    Girofl^-Girofla,   P    7.50 

Joubert. 
-119  Mosaique  sur  Le  Roi   de  Labore  de  J. 

M  a  s  s  e  n  e  t,  POrg  4 —  Fürstner. 
-119  Caprice  intime,  P  6 —  Hcugel. 
-120    Chansons    populaires    (G.    Nadaud), 

P  7.50  Hcugel. 

-  121    Menuet     favor^    du    Dauphin,     P    5 — 

Heugel. 

-  122  Rondo  fantastique,  P  7.50  Heugcl. 

-  123   Souvenir,  pofeme,  P   6—  Heugel. 


P 


barcarolle,     P    6 — 
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■  125  Fantaisie-Ballet,   cap.   de  genre,  P  7.50 

Beugel. 
-126    Promenade   ä   deux,   P    1.75  n   Durand. 
-127  Passacaüle,  P  2 — n  Durand. 

■  1,'Africaiue,   trio,   PVOrg    12 —   Benoit,    4 — 

Bote,  6.50  Ricordi,  marche  relig.  et  prior». 
OrgB  5 —  Benoit,  1.50  Bote,  melodies,  H 
Heft   1     1.80,  Heft  2,  3  ä  2—  Bote. 

■  Allegro      (BeethoTen),     transcr.     POrg 

9 —   Lemoine. 

-  Amaryllis,     air     par     le    Roi    Louis    XIIT. 

transcr.  P  — 40  Schirmer. 

-  Andante  varie,  P   1 —  Schott. 

-  Bonsoir   Monsieur   Pantalon,   impromptu,   P 

2 —  n   Gregh. 

-  Canzone  et   rondo   espagnol,    YP  2.50  n   Co- 

stallat. 

-  Caquetage,    6tude   brill.    P    6 —   Enoch. 

-  Casta   Diva,   cav.   de  Norma,   transcr.   HPV 

2 — n  Jouhert. 
Celebrons    nos    amours    1 — ,      Ch.    s.    — 30 
Bigot. 

-  Le  chant  des  adieux,  P  5 —  Enoch. 

-  La   Charit^,   choeur   de  Rossini,   transcr. 

HPV  2.50  n  Jouhert. 

-  Confidence,   caprice,   Org  5 —  Heugel. 

-  Coquette,   polka   3 — ,   simpl.   2.50,   Jfms   4.50 

Leduc. 

-  Les  Delassements   de  l'etude.   Quarante-huit 

melodies  ou  airs  favoris  tires  des  opäras 
d'A  dam,  A  u  b  e  r,  F  1  o  t  o  w,  M  a  i  1  - 
lart,  ^Meyerbeer,  ilozart,  Ros- 
sini, Weber  etc.  4  suites  ä  2.50  n 
Jouhert. 

-  Le  Docteur  Rose    (Ricci),  P  7.50  Heugel. 

-  Duc   de   Reichstadt,   yalse   3 —   Cartereau. 

-  L'Etoile  de  France,  polka  4 — ,   simpl.   2.50, 

J/ms  5 —  Leduc. 
-6  Etudes  melodiques,  HP,  Mustel:  Nr.  1. 
Romance  2 — n.  N.  2.  Les  Echos  religieux 
2— n.  N.  3.  La  Plainte  2.50  n.  N.  4.  Caba- 
letta  1.65  n.  N.  5.  Chant  du  Barde  2 — n. 
N.    6.   La   Bohemienne   3 — n. 

-  LExile,   rom.   POrg   9 —  Lemoine. 

-  Fete  aux  Porcherons,  H  2.50  n  Mustel. 

-  La  Fille  de  Madame  Angot  (Ch.  Lecocq), 

fantaisie,  P  6 —  Jouhert,  4 —  Mariani. 

-  Libellules  2.50  Demets. 

-  Laetitia,  valse  4 —  Jouhert,  — 75   Schott. 
-Martha,   TPOrg.  H  4 —  n   Choudens. 

-  Les  Matelots,  MS.  T.  Bar  ä  2 —  Demets. 

-  Trente    melodies    de    Schubert,    transcr. 

pour  P  seul  (Stephen  Heller),  arr. 
pour  Ha  seul,  2  series  ä  1.75  n  Jouhert. 

-  Musette     du     XVIIIe    siöcle     (Schultz), 

fant.  Harm,  Part  3 — n  Evette. 

-  Les   Oiseaux  et   les  Fleurs   3 — ,   Ch.   s.    1 — 

Cartereau. 

-  Organistes    des    salons :       120    Morceaux    et 

Transcriptions  tires  des  OeuATes  classiqucs 
des  Graiid  Maltres,  2  volumes  ä  10 —  n, 
24   cahiers   ä    1.50  n   Cartereau: 

ler  Cah.  B  e  1 1  i  n  i :  Capuletti,  cavatine. 
Brisson:  Prelude  et  Verset.  F  i  e  1  d : 
öe  Nocturne.  H  a  y  d  n :  Andante.  Ros- 
sini:   Pri&re   de  Moise. 

2e  Cah.  Beethoven:  Sonate  pathe- 
tique.  B  e  1 1  i  n  i :  Somnambula,  choeur. 
Couperin:  S""  ^lonique,  rondeau.  Schu- 
bert: L'Echo,  melodie.  Weber:  Der- 
nifere  Pensee. 


3e  Cah.  Adam:  Le  Diable  ä  Quatre. 
Beethoven:  Minuette.  F  1  o  t  o  w :  Me- 
lodie irlandaise.  Pergolöse:  Siciliana. 
4e  Cah.  B  e  1 1  i  n  i :  Norma,  terzetto. 
Brisson:  Verset.  Meyerbeer:  II 
Crociato,  coro.  Mozart:  Andante.  R  a  - 
m  e  a  u :    Le   Tambourin,   rondeau. 

5e  Cah.  B  e  1 1  i  n  i :  Somnambula,  prifere. 
Couperin:  Les  Abeilles,  rondeau.  G  r  e- 
t  r  y :  Riehard  Coeur-de-Lyon.  Rossini: 
Otello,  romance  du  Säule.  Schubert: 
La  Jeune  fille  et  la  Mort,  melodie. 

6e  Cah.  M  6  h  u  1 :  L'Irato,  couplets. 
Mozart:  Andante.  Paisiello:  Nina, 
air  et  choeur.  Schubert:  L'Attente, 
mglodie.  La  Romanesca,  air  du  XVIe  siöcle. 

7e  Cah.  Bellini:  II  Parata,  eome 
marcia.  Brisson:  Prälude.  Mendels- 
sohn: Romance  sans  paroles.  Mozart: 
Don  Juan,  air.  Rossini:  Semiramidc, 
duo. 

8e  Cah.  Beethoven:  Andante,  op.  33. 
Händel:  Adeste  Fid&s.  Mozart:  Cosi 
f an  tutte.  Rossini:  Le  Barbier  de 
Seville. 

9e  Cah.  Adam:  Le  Diable  ä  Quatre. 
H  ö  1  z  e  1 :  Rose  des  Alpes,  tyrole.  M  o  n- 
s  i  g  n  y :  Rose  et  Colas.  Rossini:  La 
Gazza  Ladra,  marche.  R  a  m  e  a  u,  Musette. 

lOe  Cah.  Beethoven:  Allegretto,  op. 
33.  Brisson:  Canzone.  D  e  z  e  d  e :  Blaize 
et  Babet.  Mendelssohn:  Romance  sans 
paroles.   R  a  m  e  a  u :    Castor   et  Pollux. 

lle  Cah.  B  e  1 1  i  n  i :  Les  Puritains, 
quatuor.  Couperin:  Le  Berceau.  Bris- 
son: Prelude  et  Verset.  Donizetti: 
L'Elisire  d'Amore. 

12e  Cah.  Beethoven:  Andante,  op. 
47.  Donizetti:  II  Furioso,  romance. 
G  r  6 1  r  y,  Les  Deux  Avares.  Händel: 
Rinaldo,  aria.  ■  Rossini:  Semiramide, 
pri&re.      Bourree   de   Saintonge. 

13e  Cah.  B  e  1 1  i  n  i :  Norma.  Sieg: 
O  Salutaris.  Mozart:  Les  Noces  de  Fi- 
garo.   Rossini:    Otello. 

14e  Cah.  Rossini:  Le  Barbier  de  S6- 
ville.  H  a  y  d  n :  Thöme  et  Variations. 
Couperin:  Les  Calotins,  les  Calotines. 
Sieg:   Tantum  ergo. 

15e  Cah.  Dalayrac:  Azemia,  ou  les 
Sauvages.  Chopin:  Dernier  Adieu.  M  o- 
zart:  L'Enlfevement  au  Serail.  Rossini: 
Tancred. 

16e  Cah.  Chant  national  lithuanien. 
Brisson:  Serenade.  Mendelssohn: 
Duetto.  S  p  o  h  r :  Le  Chant  du  Papillon. 
Le  Carnaval  de  Venise. 

17e  Cah.  Couperin:  Les  Gräces  Na- 
turelles. Sieg:  Adoration  du  St.-Sacre- 
ment.  Rossini:  Le  Barbier  de  Seville, 
choeur.   A  r  b  o  t :    Virelai. 

18e  Cah.  Rule  Britania.  Dittersdorf: 
Le  Pharmacien  et  le  Docteur.  Mozart: 
La  Flute  enchantee  et  Magique.  W  e  i  g  1 : 
La  famille  Suisse.  Weber:  Euriaute. 
Le  Nid  d'Aigle.  Winter:  Le  Sacrifiee 
interrompu. 

19e  Cah.  Clementi:  Allegretto.  Cho- 
pin: Mazurka.  G  1  u  ck :  Alceste.  H  a  y  d  n : 
Menuet.  Schubert:  Le  Joueur  de  Vielle. 

20e  Cah.  Couperin:  La  lutte. 
Gluck:       Armide,    air.      G  r  6  t  r  y :      La 
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Fausse    Magie.    Mozart:    La    Flute    Ma- 
gique,    choeur.    Steibelt:    Andante. 

21e  Cah.  Clßmenti:  Allegro.  D  a  1  a  y- 
r  a  c :  Azemia,  air.  Sieg:  Adoro  te. 
P  r  o  c  h :    Le   Cor   des   Alpes. 

22e  Cah.  Boieldieu:  La  Fete  du  vil- 
lage  voisin.  Brisson:  Verset.  Meyer- 
beer:  II  Crociato,  duetto.  Rossini: 
Moise. 

23«  Cah.  Couperin:  Les  Vielleux. 
Donizetti:  Elisire  d'Amore,  choeur. 
Weber:    Euryante,   choeur. 

24e  Cah.  Brisson:  Rondeau-Valse. 
Dalayrac:  Les  Petits  Savoyards.  G  r  e- 
t  r  y :  Le  Tableau  parlant.  Händel: 
God  save  the  Q,ueen.  Monsigny:  Le 
Secret. 
-Pardon  de  Ploermel,  meditation, 
POrgV  —90,   VFIP  —60  Ellis. 

-  Pastorale   sur   un  thöme  de  M  e  y  e  r  b  e  e  r, 

P  3 — n  Lesigne. 
-Polka  des  chasseurs  4.50,  simpl.  2.50  Leduc, 
1 —  Schott,   Jfms   6 —  Leduc. 

-  Peine  de   Prusse,  valse   3 —   Cartereau. 
-La   retraite  militaire,   P    (Les   virtuoses   de 

l'avenir  N.  5)    2.50,  P,  Mand,  Fl,  Gl,  GäP 

(Les    succös    populaires    N.    17)     ä    — 20  n 

Enoch. 
•  Un   rgve,   caprice,    Org   5 —   Heugel. 
-Robert   le   Diable,   gr.    duo,    Org(E)P    12— 

Bcnoit. 

-  Robin   des   Bois,  valse   3 —  Cartereau. 

-  Le  Roi  de  Labore    (J.  Massenet),  OrgP 

9 —  Heugel. 

-  Ronde     de     nuit     (Jacque),    YP     2.50  n, 

quintette,    Part   2.50  n,    p.    s6p.    2.50  n    Co- 
stallat. 

-  La   rose    et   le   papillon    et   un   andante,   P 

2.50  n   Gregh,    1.25   Schott,    1 —  Hirsch. 

■  Sonnambula,   trio,   HPV   2.50  n  Jouhert. 

-Souvenir  de  voyage  (espagne),  P  5 — 
Enoch. 

-Souvenirs  des  Concerts  populaires,  HP:  1. 
Le  Songe  d'une  Nuit  d'Ete,  marche  nup- 
tiale,  de  Mendelssohn.  2.  Dardannus, 
Rigodon,  de  R  a  m  e  a  u.  3.  Final  de  la 
Symphonie  en  sol  majeur,  de  H  a  y  d  n.  4. 
Allegro,  Scherzo,  de  Beethoven.  '). 
Adagio,  de  Beethoven.  6.  Adagio,  de 
Mozart,    ä  3 —  n   Mustel. 

-  1er  Trio  en  ut  mineur.   2e  Trio  en   sol  ma- 

jeur.  3e  Trio  en  mi  bemol.   4e   Trio  en   si 
bemol,   de   Mozart,   HP   ä  5 —  n   Mustel. 

-  II    Trovatore,     polka-mazur     4 — ,     rgminis- 

cence,  P  7.50  Benoit,  2.50   Napoleao. 

Brisson  P.  Elegie  (Segouin  P.),  Sax'" 
phone  alto  P    7.50   Evette. 

Brissot  A.  Georgina,  ballet  symphoniquo, 
Vincent:  N.  2.  Parfüm  de  jeunesse,  ga- 
votte.  3.  Violettes  et  Marguerites,  air  de 
ballet.  4.  Neige  de  mai,  suite  de  valses. 
5.  Rires  et  Sourires,  Intermezzo.  6.  Coeur 
morose,  berceuse.  7.  Songe  d'automne, 
mazurka  et  finale. 

-  Parfüm  de  jeunesse,  gavotte.     Rires  et  sou- 

rires,  Intermezzo,   0.      Vincent. 
Bristol    Tune    Book    5/ — ,     small    Edit.    3/6 

TSiovello. 
Bristol   Use  of  the   Preces  and    Responses 

(E.   H.   Fellowes)    — /2   Novello. 
Bristow    Arthur,     My    mother's     bible    — 50 

Thompson. 


Bristow    Frank    L.    Ain    't    I  glad,    song    & 
chor.   — 35   Ditson. 

-  Alphabet  of  Mottoes,  solo  or  class  song  with 

chor.  — 60   Ghurch. 

-  Be  good  — 50  Jennings. 

-  The    Birds    Singing    School    — 50    Jennings. 

-  Bonnie   little   Brownies   — 50  Jennings. 

-  Bravo,  male  or  mix.  chorus  with  solos  — 12 

Ditson. 
-A  Capital   Song  — 50   Ghurch. 

-  Chicky-my-Crainy-Crow,  or,  the  Days  of  ou 

Youth,   charact.    duet   — 35    Ghurch. 

-  Two  Christmas  Sketches  for  the  little  folk 

— 10   Ditson. 
-Four  compositions.  The  Cat;   the  Dog;   the 
Coat;   the  Hen,  ä  — 40  Ghurch. 

-  Cricket     on    the    hearth,     transcr.    P    — 60 

Ditson. 

-  Ding  Dong,  waltz  — 60  Ditson. 

-Doctor  Bills  or  little  Sick  Dolly  —50  Jen- 
nings. 

-  Don't   count   your   chickens   before   they    're 

hatched  — 50  Jennings. 

-  Fair   Fatima,   or     Bluebard,   operetta    — 75 

Ditson. 

-  Fat  and  lean,   TTBB  —10  n   Ghurch. 
-Funny  litle  Folks  from  Fairyland;   or,  The 

BrowTiies  at   School  — 75   Ghurch. 

-  Git   Chee   Goo,   child's   song  — 50   Jennings. 

-  Goin   'to   Meetin'   — 40   Ghurch. 

-  Grandmother's   dream,  action  sg.  girls   1/ — 

Gurwen. 

-  Grandniothers  dream   1/ —  n  Williams. 

-  Grin   and  b'ar   de   load,   song  &   chor.   — 40 

Ditson. 

-  Happy  f armers,  song  and  chor.  — 40  Ditso.i. 

-  Heigh-ho  — 40  Ditson. 

-  Heroes,     marching     song     for     boys     — 75 

Ghurch. 

-  Home,   sweet   home,   P  — 75    Ghurch. 
-The  House  that  Jack  Built,  musical  sketch 

— 75    Ghurch. 

-  In  Kentucky  — 50  Jennings. 

- 1    were    a  Boy !     I    were    a    Girl !     ä    — 40 

Ghurch. 
-Jerusalem    the    golden,    sacred    quart.    — 40 

Ditson. 
■  Johnstown  — 50  Jennings. 

-  The  Jolly  little  waiters  —60  Ghurch. 

-  Land  of  *  our  Children  — 50   Jennings. 

-  Leave  your  bürden  at  de  bottom  od  de  hill, 

song  &  chor.  — 40  Ditson. 
-Little    cadet,    song   and    chor.    — 35    Ditson. 
-Little  Cat,  song  or  recit.  —50  Jennings. 

-  Little   Dancing   Leaves   — 50   Jennings. 
-Little  dimpled  chin  — 35  Jennings. 

-  Little   milkmaid  — 30   Ditson. 

-  Little  shaking  Quakers    { Quaker  trill )   — 30 

Ditson. 

-  The  Little  Turkee-Turks  —50  Ghurch,   1/— 

Curwen. 

-  Man  in  the  moon  — 40  Ditson. 

-  March  around  Jericho,  song  and  chor.  — 40 

Ditson. 

-  Marche  calisthßnique  — 35   Ditson. 

-  Memories   — 40   Jennings. 

-  Merry   Little   Gypsies,    duet    or    chor.    — 50 

Ghurch. 

-  ]Musical   Novelette,   P   — 03   Jennings. 
-My  little  baby  boy  — 40  Ditson. 

-  A  Natural  Spell,  quart.  men's  or  wom.  voic. 

— 50,   SATB   —50    Ghurch. 
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-Ninita   Carita,   spanish   serenade  — 50 
Jennings. 

-  Oh !     Sallie,    Children's     song,     chor.     — 50 

Jennings. 
-The    old    ehurch    bell,    BATB    —60    Church. 

-  Old  grapevine   swing,   song  or   duet   ad   lib. 

and   Avaltz-refrain  — 40   Ditson. 

-  Our    Flag;      or    Columbia's    Flowers     — 30 

Church. 

-  Our  noble  land,  SATB  —08  Ditson. 

-  Our   Presidents  — 50  Jennings. 

-  Piller  Fites,  Children's  song  — 50  Jennings. 

-  Pinkity-Winkity-Wee,     solo     or    clior.    — 40 

Church. 

-  Rainbow,    fem.    voie.   — 50  n    Church. 

-  Remember,   sacred   duet  — 50  Jennings. 

-  Rose  leaves  — 35  Ditson. 

-  Sallie,  or  Little  Sobbers  — 50  Jennings. 

-  Seven    Sisters,    or,    The    Pleiades,    cantata 

— 35  n   Church,  — /6    Curicen. 

-  Shaking    Quakers    Pedigree    — 50    Jennings. 

-  Singing  Birds  Lesson  — 50  Jennings. 

-  Sleep  lil  chile  go  sleep  — 50  Jennings. 

-  Song   Bird's   Lesson  — 50  Jennings. 

-  Song  of  beauty,   male  or  mix.   chorus  with 

soloa  — 12   Ditson. 

-  Song  of  the  Peter-Bird  — 50   Church. 

-  Song  of  the  sea  — 40  Ditson. 

-  So    sweet   — 40   Ditson. 

-  Sunshine  — 40  Jennings. 

-  The     Ten     Little     Sunflowers,     chor.     — SO 

Church. 

-  That's  the  Way  — 50  Jennings. 

-  There's  a  green  grave  in  Ireland,  song  and 

chor.   — 35   Ditson. 

-  Thine,  for  ever  thine  — 35  Ditson. 

-  Today ;     or    Grandpa's    Reverie    Disturbed 

— 40'  Church. 
-To-morrow;    or,   The   ]\lusic   of   the    Future 
— 50   Church. 

-  To  my  Mother  — 40  Jennings. 

-  Two  little  Playmates  — 50  Jennings. 

-  Two  little  sisters,  waltz,  -Jwis — 50  Jennings. 

-  Two  Very  Similar  Twins  Are  We,  duet  — 50 

Jennings. 

-  Victory  — 40,  3  part  fem.  chor.  — 10  Ditson. 

-  Viva,    chor.    for    male     and    female     voices 

— 40,    fem.    trio     with    solos    &    PFlCornet 
— 10   Ditson. 

-  When    Nancy    was     kneading     the     dough 

(Heigh  ho)    — 40  Ditson. 

-  Yesterday ;      or,     Grandina's      dream     — 50 

Church. 

-  Yo'  Mammy's   Satisfied  — 50  Jennings. 
Bristow    George    F.     (1825 — 1898),    op.    18 

Andante   et   polonaise,  P   2.75   Schott. 

-  45    6  Organ    Pieees    1.25    Schirmer. 

-  51    Marche    caprice,    P   — 85    Schirmer. 

-  80  Xearer  my  God  to  Thee,  transcr.  P  — 75 

Ditson. 

- 1  lay  my  sins  on  Jesus  — 50  Ditson. 

-I  will  arise  (Sacred  Quart.  Vol.  II  N.  36), 
S  and  quart.  with  P.  Org  acc.  —/l'^U  Cur- 
icen. 

-  Light    Flashing     into     the    Darkness     — /'3 

Bayley,    (Svo    Church    Music    251)    — 25  n 
Schirmer. 
-List  to  the  chiming    (Sacred  Music  Leaflets 
68)    —n^  Curwen. 

-  Not  unto  US,  o  Lord,  quart.  and  Howe  Ir. 

E.  Lord  is  in  His  holy  temple,  quart.  — 06 
Ditson. 


chor. 


to 


-  Of    such    shall     heaven    be,     sg. 

Ellis. 
-Praise  to  god,  Oratorio  1.13  n  Ditson: 
We  praise  Thee,  O  God  (chorus)  — 10. 
To  the  Cherubim  and  Seraphim  (chorus) 
— 08.  Holy  Church  (A,  T,  B,  solos  and 
chorus)  — 08.  Thou  sittest  at  the  right 
band  {S,  T,  solos  and  chor.)  — 08.  Day 
by  day  Ave  magnify  AT  — 08.  Vouchsafe, 
O  Lord  (quart.  and  chorus)  — 15.  Bles- 
sed  be  the  Lord  (chorus)  — 10.  Gloria 
Patri    (chorus)    — 15. 

-  School  for  Piano  — 40  Ditson. 

-  The  twilight  hour,  from  „Rip  van  Winkle"' 

1/ — n   Augen  er. 
Bristow    Geo    &    Oyden,     I    will    arise,    .S'. 

quart.  &  Evening  song,  quart.  — 08  Ditson. 
Bristow    and    Fogg,      Sweet     songs     — 08  }i 

Ditson. 
Bristow-Newcomb,    My    mother's    kiss    from 

the   window,   song   and   chor.   — 35   Ditson. 
Britain's    little    Alabaster    Coon     (Parody) 

2/ —  n  Sheard. 
Britannia,  Choice  of  the  most  favorite  Eng- 

lish    Romances     and    Songs,    with    german 

translation.  Bote:    X.    1.  Hodson,  The  Wi- 

dow   — 16.   N.    2.    S  e  V  e  r  n   T.   H.,   Jamie. 

3.  B  a  1  f  e  M.  W.,  The  light  of  other  days. 

4.  L  i  n  1  e  y    G.,    The    Corsair's    farewell. 

5.  P  a  r  r  y  J.,  Jeni  Jones.  A  favourite 
Welsh  Bailad.  6.  Street  H.,  When  waf- 
ted  by  the  cooling  breeze.  7.  Kathleeu 
Mavurneen.  8.  Rule  Britannia,  ä  — 24. 
X.  9.  Robin  Adair.  10.  God  save  the  Queen. 
11.  Long  long  ago,  ä  — 16.  N.  12.  Home 
Sweet  Home  —24.  X.  13.  The  blue  bells  of 
Scotland  — 16.  X.  14.  The  last  rose  (Des 
Sommers  letzte  Rose)  ä  — 16.  X.  15.  Meet 
me  by  moonlight  (Komm  im  Mondschein 
allein)  1'/,  Bog.  16.  O!  the  Oak  and  the 
Ash  ( 0 !  du  Eich',  o  du  Esch' )  :  A  north- 
country  maid  (Vom  nordischen  Land) 
1  Bog.'  17.  All  trough  the  night  (In  stiller 
Nacht)  :  Love  fear  not  if  sad  thy  drea- 
ming  (Liebehen  schlummre  sonder  Ban- 
gen) 1  Bog.  18.  The  Ash  grove  (Der 
Eschenhain)  :  The  Ash  grove  how  grace- 
ful  how  plainly  'tis  speaking  (Im  Eschen- 
hain flüstert  und  rauscht  es  leise)  IV2  Bog. 
19.  Smile  again,  my  bonnie  lassie  (Lächle 
mir  o  süße  Maid)  :  The  moon  is  blinking 
o'er  the  lea  (Wie  herrlich  glänzt  auf  wei- 
ter Flur)  1  Bog.  20.  Auld  Langsyne  (Die 
gute  alte  Zeit)  :  Should  auld  acquaintance 
be  forgot    (Vergessen  sollten  sie  dir  sein) 

1    Bog.      21.    Go   where   glory    waits    thee 

(Wenn  mit  Ruhm  gekrönet)    IV2  Bog.     22. 
The    harp    that     once    thro'    Tara 's     hall  3 

(Verstummt    sind    Saitenspiel    und    Sang) 

1  Bog. 

Britannia's    Boys   in    Blue   2/ — n  Sheard. 
Britannia's   got  the    needle  — ,/2   Hoptcood. 
Britannia's   Handy   Man   2/ — n  Sheard. 
Britannia    still    fresh      (Temperance     Music 

Leaflets  6)    — /^/^  Curicen. 
British    Grenadiers     (Hart's     Cheap    Music 

251)     — ß,    march     (Hart's    Cheap.    Music 

161)    — /2  Pitman. 
British    National    Song    Album    (V.    M.    B. 

16)    1/—  Sheard. 
The    British    Organist,   N.  7    2/6  n    Weekes: 

1.    Postlude,    in    C     (E.    H.    Smith).      2. 
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L'Angelus  (W.  W.  St  arm  er).  3.  An- 
dante Grazioso  (E.  H.  Smith).  4.  Andan- 
tino,  Pastorale  and  Litany  (E.  H. 
Smith).  5.  Marche  Triomphale  (E.  H. 
Smith).  6.  Romance,  in  G  (0.  J.  H  o- 
g  a  r  t  h ) . 
The    British   Organist,   N.   8   2/6  n   Weekes: 

1.  Fugue,   in   F  major    (J.   W.   Hinton). 

2.  Soft  Introductory  Voluntary,  in  F  (A. 
Carnall,  Mus.  B.).  3.  Posthide  (M.  A. 
B  a  r  r  o  n ) .  4.  Three  Andahtes,  in  F,  A, 
and  Aflat  (J.  W.  H  i  n  t  o  n,  Mus.  D.). 
5.  Allegretto  (Rev.  H.  C.  Bonavia 
Hunt).  6.  Minuet  (A.  Carnall, 
Mus.  B.). 

The  British  Organist,  N.  9  2/6  n  Weekes: 
7.  Andante  (J.  W.  Jennings).  8.  Pe- 
tite  Offertoire  (Cesar  Franck).  9. 
Pastorale  (Walter  Spinney).  10.  Funeral 
March  (J.  W.  Hin  ton).  11.  Lied  ohne 
Worte  (J.  W.  Hin  ton).  12.  Intro- 
ductory Voluntary,  in  E  flat  (A.  C  a  r- 
näll,"Mus.  B.).  13.  Soft  Voluntary,  in 
Bflat    (A.   Carnall). 

British  Valor  IVIarch  (Hart's  Cheap  Music 
1034)    — /2  Pitman. 

British  volunteer's  album  of  marches, 
British  volunteers  (G.  Asch),  Queen's 
Guards  ( M.  W  a  t  s  o  n ) ,  Les  troupiers 
{ A.  T  r  e  n  k  1  e  r ) ,  Aux  armes !  ( G.  F  e  r- 
raris),  MandP,  VP,  VcP,  FIP,  CIP, 
üornetP   ä  1/ — n,    TenorP    1/6    Leonard. 

British  War  Songs,  Concertino,  Melodion 
ä  — /6  Francis. 

Britisk-Album  (50  0rs  Bibl.  46)  —50  Han- 
sen: It  was  a  for  our  rightfu'  king.  My 
lodging  is  ou  the  cold  ground.  From  Os- 
sians  Carhonn.  The  last  rose.  Muirland 
Willie.  My  daddy  is  gone  to  his  grave. 
O,  Charlie  is  my  darling.  Annie  Laurie. 
Auld  Robin  Gray.  John  Anderson.  Scotish 
Reel.  English  Jig.  The  song  of  Fionnula. 
Mary  Anne.  Awa,  Whigs,  awa!  The  min- 
strel.  Home,  sweet  home.  Waes  me  for 
Prince  Charlie.  The  three  ravens.  The 
Douglas  Thagedy.  Scotish  Reel.  Kathleen 
Mavourneen.  The  cruel  mother.  Chevy- 
Chase.  Digan  y  Pibydd  Coch.  Tlie  red 
riper's  melody. 

Brito  Jorgeanna,  Pense  a  moi  comme  je 
pense   ä  toi,  melodia,  P   1 —   Guimaraes. 

-  Sinhä,  mamäe  näo  quer,   polka,  Banda   1 — 

1 —  Guimaraes. 

■  Souvenir  d'une  Eleve,  valse  brill.  2 —  Gui- 
maraes. 

Brito  IVIaria,  Moraesina,  valsa,  Banda  1 — 
Guimaraes. 

-  Ti  iste  Lamento    1 —  Guimaraes. 
Britons,    Rally    Round    your    Flag     (Hart's 

Cheap   Music   877)    — /2   Pitman. 
Britt    Ernest,    Berceuse,   P    1.35  n,    Quatuors 

ä  Cordes   1 — n  Jullien. 
-Les  Lfevres  et  le  Coeur   1.35  n  Durand,  — 35 

Schirmer. 

-  6  liederen  uit  het  Antwerps  volksleven  3 —  n 

Faes. 

-  Polka  ä  Capriccio,  P  3/ —  Ashdoicn. 

-  Le  premier  diamant   1.35  n  Durand. 

-  Le  Tournoi,  fant.  brill.  P  6 —  Sulzbach. 
Britta  G.  Hachette:  Amour  qui  passe  1.75  n. 

-  Armes  de  femme  6 — . 

-  Baccarat,   grande   valse   6 —  Joubert. 

ÜHiversal-Haudbuch  der  Musiklitaratur.  B. 


-  Caresses,  valse  2 —  n,  0  2 —  n. 

-  La   chemise   1.75  n. 

-Chimferes,  valse  2 — n,  (Ed.  T  h  u  i  1 1  i  e  v, 
Les   Pet.   Virtuoses   Irp   serie  N.   9)    1 — n, 

0  2 — n  Hachette,  (Orchestral  Journ.  409) 
FullO  2/ —  n,  Septet  1/ —  n  Chappell,  valse 
chantee  2 —  n,   Gh.  s.  — 35  n. 

-  Joie    d'aimer,    valse    2 — n,     (Ed.    Thuil- 

1  i  e  r,   Les  pet.   Virtuoses   2e   sörie  N.    17) 

1 —  n  Hachette,  1.50  Lundquist,  4ms  2.50  n, 
V  —35  n,  MandP  2.50  n,  0  2—  n,  Chant  P 

2 —  n,   Ch.   s.   — 35  n. 

-Les  joyeux,   marche    1.75  n,   0   2 — n. 

-  Kouskoussou,   quadr.   5 —  Heugel. 

■  Reves  Heureux  (Happy  Dreams),  waltz  4/ — 
Chappell. 

-  La   vie   en   rose,   valse    1.75  n. 

Brittain    Geo,    Hivondelle,    polka    4/ —    Ash- 

down. 
Britton    Sidney,      Omdurman,     march      4/  - 

AshdoKH. 
Britzke    R.    op.    9    Worte    der    Liebe:    „Der 

harte   Winter"    1 —  Scheithauer. 
Brixi   Francesco,  Fuge:   Scapulis  suis  obum- 

brabit  tibi,  SATB    (Musica  sacra  Band   14 

N.    11),   St  —20   Bote. 

-  Missa    in  C,    SATB    mit    2V,    2Tr,    Pauken, 

Bass  u.  Org  od.  mit  Org  allein,  KA  2.50, 
Chorst    2.40,    0-St    3—   Fürstner. 

Brixi  M.  Das  Katzengeschrei  für  4  Männer- 
stimmen — 50  Böhm. 

Brixio,  Le  songe  de  bebe  3 —  Sulzbach. 

Brizio  C.  Ai  Sovrani  d'Italia  ä  2  voci  sen-^a 
accomp.  — 50  Perosino. 

-  La  Patria  Italiana  — 80  n  Perosino. 

-  Le  Speranze  ä  2  voci    1 —  n  Perosino. 
Brizzi   A.  Ricordi:   Adelina,  P  2.50. 

-  Caduta   delle  Marmore,   P   3 — . 

-  Carmela,  P  2.50. 

-  11    Coreofilo.    Album    Carnevalesco    P    15 — : 

N.  1.  II  Traforo  del  Cenisio,  valzer  4 — . 
N.  2.  Emma,  polka,  3.  Corinna,  mazurka, 
4.  Marietta,  mazurka,  5.  Adelina,  mazurka, 
(».  Carmela,  schottisch  ä  2.50.  N.  7.  Caduta 
delle  Marmore,  galop  3 — .  N.  8.  La  Coron.'i 
della   Baccante,   quadriglia   2.50. 

-  Corinna,   P  2.50. 

-  La  Corona  della  Baccante,  P  2.50. 

-  Emma,   P   2.50. 

La  Festa  dei  fiori.  Rebagli:  P  — 40  n,  Mand 
—20  n,  MandP  —70  n,  MandChit-  —50  r.. 
2MandP  1.50  n,  2MandChit  — 70  n,  Jßland 
Chit  1.50  n,  FIVP,  3VP,  SVChit,  FlVMand 
Chit,  2FlMandChii,  JfMandP,  JfVP,  JfVChit, 
2Fl2MandP,  2MandFiyP,  SMandFlChit  ä 
2— n. 

-  Fiocchi   di   neve,    Mand   — 20  n,      MandChit 

— 50  n   Rebagli. 

-  Gavotta    di    Luigi    XIII.    Trascrizione,    J/ms 

3 —  Bratti. 

-  Marietta,  P  2.50. 

-  La    Puritä,    Coro    ad    1  e  2    voci    2 —    Mar- 

lincnghi. 

-  Ricordo  di  Genova,  P  4 — . 

-  Ringraziamento  a  Dio,   Coro   ad    1  e  2   voci 

2 —  Martinenghi. 

-  II  Traforo  del  Cenisio,  P  4 — . 

-  L'ultimo    bacio.    Rebagli:    P    — 40  n,    Mand 

— 20n,    MandP   — 70  n,    MandChit    — 50  n, 
2MandP    1.50  n,   2MandChit   — 70  n. 
Brizzi  Adelfo,  op.  4  Ore  solitarie.  Notturno, 
P  2.50   Tenturini. 
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-  Alba  d'amore,  mazurka  2.50  Venturini. 

-  La  bella  Ciociara,  mazurka  2.50  Bratti. 

-  Guelfi     e    Ghibellini,    gran   valzer    brillante 

4 —    Venturini. 

-  Madamigella  de  la  Valliere  ovvero  Un  amoie 

di  Luigi  XIV,  P,  Ricordi:  1.  Tempesta. 
Sortita  della  prima  ballerina.  Ballabile 
della  Tempesta,  Passo  a  otto  -  Sbareo  della 
Corte,  marcia  5 — .  II.  Passo  a  otto  2.50. 
III.  Gran  festa  in  una  piazza  di  Parigi  - 
Danza  popolare.  -  Polka  dei  bicchieri  3 — . 
VII.  Baccanale,  gran  marcia  ballabile  4 — . 

-  Mesto  ricordo,  marcia  f unebre,  P  2.50  Ven  - 

turini. 

-  Una    notte    d'estate    all'Ardenza,    nottumo, 

P   2.50    yeniurini. 

-  Principe  Tommaso  Duea  di  Genova,  marcia 

milit.   Banda,   Part   5 — n   Bratti. 

-  Rimembranze  di  Sorrento,  mazurka  elegante, 

P  2.50  Ricordi. 

-  Un  Saluto,  marcia  milit.  Banda,  Part  2 — n 

Bratti. 

-  Serenata   3.50   Ricordi. 

-  Stella   d'oro,   polka   2.50    Venturini. 

-  Stringimi    forte,    polka    brillante    2 —    Ven- 

iurini. 

-  Sul  Tamigi,  valzer  sentimentale  2 —  Bratti. 

-  Teresita,   mazur.    Part    p.    Banda   5 —    Ven- 

turini. 

-  Vezzo  d'amore,  notturno,  P  3.50   Venturini. 

-  Vita   Piorentina,    polka    brillante   2 —    Ven- 

turini. 

-  Voce  del  cuore,  mazurka  2 —  Venturini. 
Brizzi  Carlo,  Dixit  Dominus,  mix.  voic.  — 40 

/.  Fischer. 

-  Domine  ad   adjuvandum   from   Solemn   Ves- 

pers,  mix.   Aoic.   — 20  J.  Fischer. 

-  Laudate    Dominum,    Solemn    Vespers    — 20 

J.  Fischer. 

-  ]\Iagnificat  — 40  J.  Fischer. 

-  Preghiera    di    Margherita    di    Savoia    1.50  ii 

Mariuni. 
-Progressive  Vocalises  for  jS'/'.  Book  I   1 — n. 
II    1.50  n   tSchirnier. 

-  Solemn  Ves2)ers.  HATB   1 —  •/.  Fischer. 
Brizzi     Enea,      üoncerto    sopra    motivi    dfl- 

l'opera  Beatrice  di  Tenda,  TrombaP  ü — 
Venturini. 

-  Giä-giä,  P    1.50   Ricordi. 

-Isabella,  marcia  milit.  Banda,  Part  2 — n 
Bratti. 

-  Kimembranze  di  Caravaggio,  P  l.öO  Ricordi. 

-  Yole,  mazurka   2 —    Venturini. 

Brizzi  G.  Ricordi:  Ah  di  padre  ho  Talma 
in  petto  (Torquato  Tasso),  2Corn /' 
2 . 

-  Com'ö  hello    (Lucrezia   Borgia),  Com 

(Flicorno)P   2.25. 

-  12  Esercizi,  Tromba  in  re  3 — . 

-  (iuai    se   ti    sfugge   un   moto    (Lucrezia 

Borgia),   SCometP   2.25. 

-  Obbedisti  al  genitore   (Reggente),  2Corn 

P  2.50. 

-  Pezzi    scelti    d'opere    moderne    per    Troniba 

achiavi:  Fase.  1.  II  Pirata,  2.  Bianca  e  Fer- 
nando, 3.  Bianca  e  Faliero,  4.  L'Assedio  di 
CJorinto,  5.  Donna  Caritea  ä  1.50,  2  suites 
ä  5 —  Lemoine. 
■  Pria  che  mi  chiuda  il  gelido  (Reggente). 
^CornetP  2.50. 

-  Vieni  di  gloria    (M  o  r  o  s  i  n  a   di  Petrella ) . 

<'ornet{Flicorno)P    1.75. 


Brizzi    P.      Sul    Lago,    valzer,    Mand    — 50  n 

Ranzini. 
■  Sul  Lago,  valzer,  MandChit  — 75  n  Ranzini. 

-  Tri !    Ti  i !    Mazurka,   Mand    1 —  Ricordi. 
Brizzi   S.  L'Arno,  notturno  a  due  Voci:    „In 

Aal  d'Arno  all"  ora"  — 75  Kistner. 
-La    restituzione    3' —    Ashdoivn. 
Brizzolari  Josye,  Southem  Carnival,  march. 

two-step   — 50    Goggan. 
Brcad  J.  Astor,  David  and  Saul.  Cantata  1 — 

White. 

-  Dreams   happy   dreams   — 35    White. 

-  Echoes  from  Palestine  — 50   White. 

-  Gently  I  glide  love  — 40  White. 

-  Golden    Hair    and    the    Three    Bears      2  — 

Bayley.  Curicen,  — 75   White. 

-  Guide   me,   anthem  — 40   White. 

-  Joseph,   cantata  — 75   White. 

-  The  Moabitess   2/ —   Curioen. 

-  Red   Riding   Hood's   Rescue   or   the   Dangei- 

of    Disobedience.      Juvenile    Operetta      IC 
Bayley,   1 —  Curiven,  — 50   White. 

-  Restless  my  spirit  yearns  — 35  White. 

-  Roll  Mighty  Ocean    1/ —  Curwen. 

-  Ruth    the    Moabitess,    cantata    — 75    White. 

-  Tender   thoughts   of   one   dear   heart.   walt/. 

sg.   with    V.   Fl  oblig.   — 60   White. 
Broadbent    James,      Gardenia,    waltz      4/ — 

Francis. 
-Mona,    opera.    Ascherberg:    Jolly   Douglas 

4/ — ,   When   love    is   true   4/ — ,    When    the 

angry  storm  4/ — ,  Entr'acte  Gavotte  4/ — . 
Broadberry    G.    R.      I    love    thee    so      — 75 

Church. 

-  Once   and  now  — 60   Church. 

-  Only   waiting  — 50   Church. 

-  Remembrance  — 75   Church. 

-  The  roscate  hue  of  carly  dawTi  — 60  Church. 

-  What  a  daisy  told  —40  Church. 

-  What    should    a    young    maiden    do?    — 50 

Church. 
Broadberry  T.   R.  Rose's  story  — 50  Ditson. 
Broadbery    Walter,    Four    our    valiant    sol- 

dicrs.    Iiymn  — 2   Xovello. 
Broadhouse    J.    Offertoire,    Og    2; —    Dona- 

jowski. 

-  Prelude,   Org   1  —  Donajoicski. 
Brcadley  Arthur,  Minuet  al  Antico,   ]'  4  — 

Ccciliu. 
Broadwood    Lucy    E.   As    1    «ent    forth   2/ — 
Boosey. 

-  Golden   vanity  4/^   Williams. 

-  In   loyalty  4/ —  Leonard. 

-  Jess      Maepharlane      2/ —      Boosey,        4, — 

Williams. 

-  Jolly   Comber   2/ —  Boosey. 

-  Oh.  Yarmouth  is  a  pretty  tov\'n  2/ —  Boosey, 

4, —   WilliamJ. 

-  Some  rival  has  stolen  2, —  Boosey. 

-  Two  songs:   1.  The  Wood  lark,  2.  What  does  i 

little  birdie  say  4/ —  Cramer.  1 

-  Travel  the  country  roimd  2/ —  Boosey.  1 

-  Wlien   trees   dM   bud   2/ —   Boosey.  J 

-  Young  Colin  2 —  Boosey. 

-  Y'oimg  Herchard   4/ —  Williams. 

-  and     Füller    M  a  i  1 1  a  n  d  ,      Old     worhl 

Songs    1 — 8    ä    4/ —    Chappell. 
Broan    C.   Four   Sketches,   P   2/ — n    Vincent. 
Le  broc  de  Grande  pere  1 — n,  Ch.  s.  — 30  n 

Oridet. 
Brocä.   Dotesio:    Un    adios,    andante,    G    2 — 

Ayne,  — SO  n. 
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Ayne, 
Ayne, 
V  An- 


-  Allegretto,   G  2—  Ayne,  — 50  n. 

-La    amistad,    faiit.    G    5—    Ayne,    1.25  ii. 

-  Andante  sentimental,   G   3 —  Ayne,  — 50  ii. 

-  El  ay,  vals,   G  2—  Ayn6,  —50  n. 

-  El  catalän,  vals,  G  — 75  n. 

-El  cortesano,  schottiscli,   G  2— Ayne,— 50  n. 

-  El   destino,   fant.   G   7.50   Ayne,    1.75  n. 
-El  elegante,  vala,   G  4 —  Ayne,   1 — n. 

-  Fantasia  en  do,   G  4/—  Ayne,   1 —  n. 

-  Fantasia  en  sol,   G  5 —  Ayne,    1.25  n. 

-  Una  flor,  maz.  G  2 —  Ayne,  —50  n. 

-  El    patinador,     scliottisch,     G     2 — 

— 50n. 

-  Pensiamento    espanol,    fant.     (/    4 — 

1— n. 
-3   piezas  fäciles    (Minueto,  Schotisch 

dante),  G  3 —  Ayne. 
■  Recuerdo   triste,   and.    G   3 —   Ayne,   — 75  n. 

-  El  veloz,  vals,   G  3 —  Ayne. 

Brocca  D.  Air  ä  la  Bourröe  in  G  (Hän- 
del), P  3/ —  Ashdoxon,  — 35  Ditson,  — 50 
Alsbacli. 

-Air  ä  la  gavotte  de  H  ä  n  d  e  1  (en  Fa),  P 
3/ —  Leonard. 

-Amßlie  (Melodie),  P  1/6  Hopwood,  1.50 
Bevilacqua,  Napoleao,  jws  (Juven.  Treas. 
13)  _/9^  VP  1/6,  (H.  Terriss,  Chandos 
Ser.  2)  — /9,  VP  (Silvani,  Clarendon 
Ser.  12)  1/—,  Mand{V)P  — /9  n,  VVcP 
1/0  Mopwood. 

-  La  Angellino  nel  Rosajo,  P  3/ —  Hopwood. 

-  Bagpipe   minuet    (Haydn),    P    3/ —   Ash- 

down. 
-Barbier    de    S  e  v  i  1 1  e,    P    3/ —    Dona- 
jcwaki. 

-  Bourröe    (J.    S.   Bach),   P   3/ —   Hopwood. 

-  Brocca  Valses   4/ —  Ashdown. 

-Canto  Del  Ruscelletto  (Song  of  the  Brook), 
P  3/—,  VP,  VcP  ä  41—,  MandP  with  O 
ad  lib.  4/ —  Pitman. 

-  Canzoncina     della    filatrice     (Song 

spinning-girl ) ,  P  3/ —  Ashdown. 

-  Danse  Indienne,  P  2/ —  Hopwood. 
-Don    Juan,    paraphrase,     P     3/— 

jowski. 

-  Favourite    fragments    from    Bach's    Celebra- 

ted,  chaconne,  P  4/^—,  VP  4/ —  Chanot. 
-Gavotte    (Gluck)    3/ —  Sioan. 
-Gavotte    en    re     (J.    S.    Bach) 

doicn,    Hammond. 
-Gavotte   Mignonne    (Gossec) 

jowski. 
-Giga   in  C    (Corelli),   P   3/- 

Hammond. 

-  Deux  Gigues  de  Corelli,  P  ä  — 50  Alshach. 

-  Holyrood,    danse   de   la    cour    du    temps    de 

Marie    Stuart,    P    4 —    Ashdown. 

-  Home  sweet  home,  paraphrase,  P  4/—  Ash- 

down. 

-  Deux    marches    Hongroise    2/ — ,     4ms    3/-  - 

Cecilia. 

-  Les    Moutons,    gavotte     de    Padre    Martini 

—80   Aisbach. 

-  Les  Moutons,  transcr.  P  2/ —  Hopwood. 
-Ninnarella,    P    2/—    Swan,    VP     (Tours) 

3/ — ,     VcP     (Berthold     Tours'  Mor- 
ceaux  5)    3/ —   Williams. 

-  Prece    della    sera,    pezzo    religiöse,    P    3/ — , 

Org    (Edwin   M.   L  o  1 1.    Populär   Pieces 
22)    3/ —   Ashdoicn. 

-  Romanca     alla     Pastorale    (Händel),     /' 

3/ —  Hammond. 


of    th^ 


Dona- 


3/—    Ash- 

3/ —   Dona- 

-   Ashdown . 


-Rondo    Giocoso     (Haydn),    P    4/ —    Sican. 

-  Sarabanda    and   Giga    (Corelli),    P    3/ — 

Ashdown. 
-Sketch    in    D  flat     (Schumann),    P     1/C 
H  ammond. 

-  Sunrise    adagio,    P     (Haydn)     3/ —    Ash- 

doion. 

-  Sursum  Corda,   P   3/ —  Donajowski. 

-  Les  Uhlans,  galop  brill.  4/ —  Ashdou-n,  2 — 

Napoleao,  Jfms  4/ —  Ashdoicn. 
-Waldesrauschen     (Rustling    of    the    woods), 
P    (J.   Egghard)    4/ —   Ashdoivn. 

-  Zcphyrine,    petitc    valse    3/ —    Donajowski. 
Brocchi     F.    Una    lagrima    a    mio     fratello, 

mazur   2.50    Mariani. 
Brocchi    G.    B.     Adenia,   mazurka,     J/ms    4 — 

Peroslno. 
Broccoli    Pater,    Kainebalsminder,   div.   over 

melodier     fra    Kuntnerkarnevalet,   P     — 70 

Hansen. 
Broch   M.  op.   1   Polka  brillante,  morceau  do 

salon,   P    1.30   Cranz. 

-  2   Impromptu-polka   de   Salon    1 —   Cranz. 
Broch    Ph.    op.    3    Konzert -Variationen    über 

ein  Thema  aus  der  Oper:   Norma,  PV  2.50 
Cranz. 

-  4    Tremolo,    Ricoches,    Arpeges.      3    Etudes, 

V    1.20   Cranz. 

-  5   Nocturne,   PV    1.50   Cranz. 

-  6  Quatre  Etudes,  V  1.20  Cranz. 

-  7  Cinque  Etudes,  V  1.50  Cranz.' 

-  Lied  mit  Variationen,  D-raoll,  VP  1.30,  VO 

1 —  n    Breitkopf. 

Breche  C.  R.  Dietrich:  Op.  9  Vier  Lieder: 
1.  Wie  weit.  2.  Ich  liebe  dich.  3.  Lebens- 
lust. 4.  Thüringen,   1.80. 

-10    Waldesruh!     1 — . 

-  14   Belehnung   des   Burggrafen   Friedrich    I. 

Ballade    2.50. 

-  15   Gartengespräch,   Duett,   SBar   1.80. 

-18  Zwei  Lieder:  Ewige  Liebe.  Verzweiflung, 
1.20. 
26  Minnelied  —60. 
Breche   L.  L'aube  nait  5 —  Hciigcl. 
-Avant  et  apr&s,  SBar  3 — n   liouart. 
-Ave  Maria  avec  P    ( T  ad  lib.)    5—  Heugcl. 

-  Les  baisers  voyageurs  5 —  Heugel. 

-  Chanson    du    pays    5 —    Heugel. 

-  Chäteaux  en  Espagne  5—  Heugel. 

-  Lilas   blancs   4 — ■  Heugel. 

Brochner  Milberg,  op.  4  Fem  Digte  af  V. 
Bergs0e  1 —  Hansen:  Hvid  Anemone.  Blaa 
Anemone.    Nuphar.    El.    En    B0n. 

-  Tre   Sänge   1 —  Hansen:    Dulgt   Kaerlighed. 

Over  de  h0je  Fjelde.  Du  kommer,  saa  er 
Alting  godt. 

-  Wie  kannst  du  ruhig  schlafen  —  H\or  kan 

du   rolig   sovc   — 50   Hansen. 
Brock,  the  — /2  Hopioood. 
Brock    Cameron,     Benedicite    (Chant)     with 

Quadruple   Chants   for   the   Te   Deuui   — rl 

Novello. 

-  Brightly    gleams    our    banner,    hynm    — ,  1  n 

Vincent. 
Brock  C.  H.  G.  The  grace  of  our  Lord  Jesus 
Christ,   hymn  — /l    Novello. 

-  The  Story  of  tlie  Gross,  hymn  — /3  i\'oveUo. 
Brock    Mrs.    Carey   and    IVliss    IVI.   A.    Side- 

botham,  A  Collection  of  Twelve  Christ- 
mas Carols  1/ — ,  words  only  — ;2  Novello. 
Part-sg.   for  Treble  voic.  Specially  adapted 
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for    high 
vellos 

Part    I 
of    eve. 
grot.     J. 
Smart 


schools,    Part    1 — 6    a  1/ —    A'o- 


R.  Spofforth:  Hau!  star 
Mornington;  Here  in  cool 
M  a  z  z  i  n  g  h  i :  The  wreath.  H. 
Evening.  B.  Tours:  To  stay 
at  home  is  best.  M.  A.  S  i  d  e  b  o  t  h  a  tu : 
There  is  a  spirit  singing  aye  in  air. 

II:  Henry  Bishop:  Blow,  gentle 
gales.  Henry  Smart:  The  bird  at  sea. 
Mozart:  Elves  of  the  forest.  B.  W. 
Homer:  Bird  of  the  wildei'ness.  M.  A. 
Sidebotham:  Boscobel.  E.  S  t  i  r- 
1  i  n  g :    All  among  the  barley. 

III :  Müller:  May  Day.  Samuel 
W  e  b  b  e :  Glorious  Apollo.  Henry 
Smart:  The  Corall'd  Caves  of  Ocean. 
Richard  Hol:  In  sleep  the  world  re- 
poses.  F.  S  o  r :  Fair  Summer  Morning. 
M.  A.  Sidebotham:  If  she  be  made  of 
white  and  red. 

IV :  R.  J.  S.  Stevens:  From  Oberon 
in  f airyland.  S  t  o  r  a  e  e :  The  Lullaby. 
W.  H  o  r  s  1  e  y :  See  the  chariot  at  hand. 
Mozart:  Now  golden  day  again  is  daw- 
ning.  H.  Smart:  Oh,  skylark,  for  thy 
vring.  M.  A.  S  i  d  e  b  ot  h  a  m :  Sweet  con- 
tent. 

V:  M.  A.  Sidebotham:  Let  the  raf- 
ters  ring.  H.  Rogers:  Homeward.  H. 
Smart:  .  Water  nymphs.  H.  R.  Bis- 
hop: Sleep,  gentle  lady.  F.  S  o  r :  While 
now  the  moon. 

VI :  M.  A.  Sidebotham:  Queen 
Margaret  of  Anjou.  Love  wakes  and  weeps. 
Anne  Bishop:  Under  the  greenwood 
tree.  J.  VV  h  i  1 1  a  k  e  r :  Winds  gently 
whisper.  E.  Stirling:  Red  leares.  H. 
Smart:  The  wood  nymphs. 
Brockay,  Little  Sweetheart  3/ —  Chappell. 
Brockbank  Harrison,  The  Baronet  Bold 
2/ — n  Sheard. 

-  Here' 8    a  Health     unto     bis    Majesty     — ,0 

Francis. 

-  Sabre  and  Gun  4 —  Francis. 

-  Tlie  Song  of  Mercury  4/ —  Chappell. 
-The    Troopship    1, —    Hopwood. 
Brockdorff    Ludvig,    Hilsen    til   Maria     var 

Zandt,  galop  — 35   Hansen. 

-  Madsalune-galop  — 35  Hansen. 

-  Paa    Gudenaaen,     polka-maz.    — 25    Xordiik 

Musikforlag. 

-  Tycho     Brahes     Farvel :      Solen     sank     bag 

gr0nne  Lund  — 17   Hansen. 
Brockenshire  J.  O.  Adjutant  Sickle"s  March, 
ililit.   Band   — 50  n   Fischer. 

-  Berkeley   club,   march  — 50   Church. 

-  Capt.    Linch    two-step    — 40    Church. 

-  Capt.  Mc  Cornicks  March  — 50,  Milit.  Band 

— 50    Coleman. 

-  Floras  de  Cuba,  bolero,   Milit.  Band  — 50  n 

Fischer. 

-  Gallant  first,  march  — 40,  Milit.  Band  — 50 

church. 

-  Tlie   Gallant     Seventh    ^March,    Milit.    Band 

— 50   Coleman. 

-  Gen.    Chaffee's    March    — 50,    Milit.    Band 

— 50    Coleman. 

-  Little  Sweetheart,  polka  caprice,  Piccolo  or 

C'Z  solo    1.50  n   Fischer. 

-  The  ^leadow  Lark,  polka  caprice.  Coleman : 

CornetP   — 60  n,    Fl  (Piccolo)  P   — 60n,    Cl, 


Cornet,   Piccolo   with   Milit.   Band   ä  — 50, 
Milit.  Band  — 50. 
Brockett   F.   The  Captive   Bird,   p.   FIP  2/— 
Haukes. 

-  Dusky    Dinah,    Barn    dance,    FullBand    2/8, 

MediumBand   2/ — ,   HmallBand   1/4,  P  2/ — 
Hau-kes. 

-  The   Linnet,   polka    4/ — ,   Piccolo    solo   with 

0,    (Band   Journal    120)    FullO    1/6,    Sept. 
1 — ,  Band  parts    1, —  Francis. 

-  Picador,   spanish  valse.  FtdlO  2/ — ,  P   2/ — 

Haickes. 
■  Ping,   Pong,   barn   dance,   FullO    1—,   Small 
0  — 75,  P  acc.  — 40  Hawkes. 
Shepherd's    Evening     Song,    reverv,     FullO 
1.40,  HmallO   1—,  P  acc.  —40  Hawkes. 

-  Will  0'  the  Wisp,  with  Piccolo  solo,  FullO 

1 — ,  t^mallO  — -75,  P  acc.  — 50  Haickes. 
Brock lebank    S.     In    Blackberry    Time     2/— 

Boosey,  4/ —  Williams. 
Brockman     Louisa,     The     leafy     dell     4/- — 

Weekes. 
Brockmann,   Au  revoir,  P  — 20  Kunz. 

-  Moment  musical,  P  — 10  Kunz. 
Brocksch    Richard,  op.  20   1870/71   in  Wort 

und  Lied.   Sammlung  patriotischer   Lieder, 
1-,  2-   und   3stimm.  — 75  n  Heinrichshof cn. 

-  21   u.  22  Zwei  geistliche  Lieder  für  3stimm. 

Gesang.  Gott  ist  nahe:  „Sieh'  die  Lande'' 
und  Zur  Entlassungsfeier:  „Jauchzend  er- 
höhe den  Herrn""  — 50  Heinrichshof en. 
-23  Geistliche  Arien  mit  Org(H):  1.  Der 
Herr  hilft  meiner  Seele.  2.  Gott  ist  mein 
Heil    1.50   Heinrichshof  en. 

-  25  Hier  und  dort :   .,0  Seele,  du  verlangst", 

für   2  St  mit  P{H)    1 —  Heinrichshofen. 
Brockström   H.  Ponny-Marsch   1 —  Jonasson. 
Brockway    Howard,    op.    7     Variationen,    P 

2 —  Haslinger. 

-  8    Sechs    Klavierstücke :    Albumblatt,    Kano- 

nisches  Lied.    Scherzino.   Elfenspiel.   Elfen- 
Ständchen.    Marsch    3 —   Haslinger. 

-  9  Sonate,  G-moll,   VP  6 —  Haslinger. 

-  10  Ballade,  P  2 —  Haslinger. 

-13    Cavatina,    VP    1.50,    V   m.    kl.    O,    Part 
2— n,   St  2—  Haslinger. 

-  14   Xocturne,   P    1.50   Haslinger. 

-  15    Paganini,    Charakterstück,   P    1.50   Has- 

linger. 

-  16  Moment  musical,  YP  2 —  Haslinger. 

-  17   Fantasiestück,   P   2.50   Haslinger. 

-  18    Romanze,    TP    3 —    Haslinger. 

-  19   Sylvan   Suite.    (I.   At  Midday.   II.   Will 

o'    the    Wisps.    111.    Dance    of   the    Svlphs. 

IV.    At    Midnight.     V.    At    Daybreak),     0 

score   5 — n,   N.  3.   0   — 50   iichirmer. 
-21    Four   Pieces,   P:    1.   Andante   tranquillo 

— 35.    X.    2,    Scherzino.      3.    Romance.      4. 

'S'alse-caprice,    ä  — 50    Schirnier. 
-22   Two   Songs:    1.   Would   thy   Faith   were 

mine.      2.    Lend     me     thy    Fillet,    Love,    .1 

— 50   Schirmer. 
25    Two   Pieces,   P:    X.    1.    Capriccio,    in    F 

— 60.  X.  2.  March,  in  G  — 75  Schirmer. 
-26  Suite  of  small  Pieces,  P:   X".   1.  Idyl,  in 

G  —50.     X.   2.   Etüde,   in  D  —40.     N.   3. 

Scherzo,  in  A-m.  — 60.  X.  4.  Evening  Song, 

in  E  b  — 40.  N.  5.  Humoresque,  in  A  — 40. 

X.  6.  March,  in  C  — 75  Schirmer. 

-  27   The   Minstrel's    Curse,   bailad    for    chor. 

of    raixed    voic.     Eight    parts    a    cappella 
— 50  u  Schirmer. 
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'  Iloy  Nonino    (Chor,    for   Mix.   Voices   611), 

y   voices  — 15  n  Schirmer. 
Bröckway    W.    E.     O    Lord    oiir    Govemour, 

HATB  — /4   Novello. 
Bröckway   W.    H.   Forgive   and   forget,   song 

and   chor.   — 35   Ditson. 

-  Hogan's  flat    (Push  the  growler  out),  Irish 

sg.   eher.  — 50  Brainard. 

-  If  I  only  knew  her  name,  song  &  duet  — 40 

Ditson. 

-  Jockey   hat  and  feather,  song  &  chor.  — 40 

Ditson. 

-  Little    dark    eyes    always     love     nie     — 40 

Ditson. 

Ashdoion,  — /2   Broome,   3/ —   Williams. 

-  Little  sweetheart  come  and  kiss  me  2/ — . 

-  My    heart's    best     love    — /2    Broome,    3/ — 

Francis,   song  nad   chor.   — 35   Ditson. 

-  Nellie   Ray,    sg.   chor.   — 40   Brainard. 

-  0    peacef ul     home    ( The   Temperance    Voca- 

list  22)    — /3   Curicen. 

-  There   is   no   härm   in   kissing  — 40   Ditson. 

-  True   as  the   stars  that  are   3/ —   Williams. 

-  Twilight  in  the  park  — 40  Ditson. 

-  Young    Eph's    jubilee.    Comic    Darky    War 

Sg.-Dance    ^50    Brainard. 

Brockwell  Julia,  The  two  voices  2/ —  No- 
vello. 

Brod  Henry  (1801—1839),  op.  2  Deux  quin- 
tetti,  HantbFlCWorbassoii  ä  12 —  Lemoine. 

-4  Air  varie,  Hauth(Cl)  av.  P  ou  quatuov 
7.50  Lemoine. 

-5  Fantaisie  espagnole,  Hautb  (Cl)bas'sonl' 
9—    Lemoine. 

-  5   1er  trio  en  si  bemol,  PUautbbasson  5 —  n 

Costallat. 

-  7  La  Savoyarde  folie,  Hautb  av.  P  7.50,   0 

sep.   7.50  Lemoine. 

-  9    Bolero   et   adagio,    Hautb    av.    P    7.50,    O 

sep.   7.50   Lemoine. 

-  10  La  ßearnaise,  HautbP  7.50,   O  sep.   7.50 

Lemoine. 

-  1 1  Deuxi&me  Trio,  th&me  autrich  12 —  Lc- 
.  moine. 

-  15  Trio,  PYFl,  PV Hautb  ä  20—  Noel. 
-16    Nocturne    (Mot.    „Siege    de    Corinthe"), 

PV,  POb  a  1.50,  ObHa  2—  AndrS. 

-  17   Trio,   PVFl,    PVHautb    ä  15—    'Nuel. 

-  18  Premier  villageois,  HautbP  7.50,   0   sep. 

7.50   Lemoine. 

-  19   Deuxi&me     rondoletto    villageois,    Hautb 

av.  P  7.50  Lemoine. 
-20    2  Nocturnes,    VP,    HautbP    ä  3— n    Co- 
stallat. 

-  22    Rondo    brillant,     HautbP     2.50     Debert, 

9 — ,  0  sep.  7.50  Lemoine. 
-23    Trio,   PVFl,   PVHauth    a  15—   Noel. 

-  24  Cinquifeme  trio,  PHautbbasson   12 —  Le- 

moine. 

-  26    Les     deux    Nuits,     fant.     HautbP     3 — 

Borne^nann. 

-  27    Souvenir    du    Mont-Dore.    HautbP    3 —  ii 

Costallat. 

■  30  Souvenir  musical,  2  Hautb,  Quaranto- 
deux  airs  varies,  fantaisies  et  rondos  sur 
des  thfemes  d'A  dam,  de  B  e  1 1  i  n  i,  M  e  r- 
cadante,  Meyer  beer,  Rossini,  4 
liv.   7.50  Lemoine. 

-32  Sur  le  Retour  du  petit  Savoyard,  P 
\      Hautb,   HaHautb   ä  6 —  Lemoine. 

-  33  Les  Souvenirs,  HautbP  9 —  "Noel. 


-  35    Grande    fant.    sur   le   Chalet,    avec   R  o- 

seilen,   PHautb    9 —   Lemoine. 
-38    Fantaisies     et    Variations,     Cor    anglais 
av.  P  ou  quatuor  12 —  Lemoine. 

-  39   2e  valse,   HautbP  2.50  n   Costallat. 

-  42    Melodie     suisse,    morceau     de     concert, 

Hautb    av.    P    7.50,    0    s6p.    7.50    Lemoine. 

-  44   Fantaisie   espagnole,   Hautb   av.   P   7.50, 

0   sep.    7.50   Lemoine. 

-  45    Fant.    HautbbassonVcP    9 —    Lemoine. 

-  49    Souvenir     d'Elisa     et    Claudio,    HautbP 

7.50    Lemoine. 

-  50    Six     duos,     nocturnes     (B  o  c  h  s  a) ,     P 

Hautb   a  7.50   Lemoine. 

-  51   Th&me  de  Mercadante,  PHautb   7.50  Le- 

moine. 

-  52    Th&me    de    B  e  1  i  s  a  r  i  o,    PHautb    7.50 

Lemoine,   3 —   Kicordi. 

-  52   Le   Retour   du   petit   Savoyard,   PV    6 — 

Lemoine. 

-  53   Deux  grands   duos   tir^s   des   oeuvres   de 

M  a  y  s  e  d  e  r,    2Hautb    12 —   Lemoine. 

-  54  Morceau  de   salon,  PHautb,   HaHautb   ä 

7.50,   Hautb    avec   0    10—   Lemoine. 

-  55  Lucie  de  Lammennoor,  HautbP,  Basson 

P  ä  9 —  Grus. 

-  56    Septiöme    trio,    HautbPbasson    12 —   Le- 

moine. 

-  57  Lucie  de  Lammermoor,  air  vari4,  Hautb 

P,  HautbHa  ä  9 —  Orus. 
-58  Six  duos,  noct.  de  B  o  c  h  s  a,  HautbP  A 
7.50   Lemoine. 

-  58    Petite    soiree    dramatique.      Six    petites 

fantaisies  faciles,  Hautb  av.  P:  1.  Meyer- 
beer, 2.  H.  Herz,  3.  Herold,  4.  ß  e  1- 
1  i  n  i,  5.  Ada  m,  6.  H.  He  r  z  ä  6— 
Lemoine. 

-  68  Morceau  de  concert,  Hautb   av.   0    12 — 

Lemoine. 

-  Choix  d'airs  des  meilleurs  auteurs,  Cl-basson 

7.50  Lemoine. 

-  Vingt  6tudes  caracteristiques,   Cl  av.   basse 

7.50,  Hautb  av.  basse  ad  lib.  12 —  Lemoine. 

-  Fantaisie  sur  un  air  b^arnais,  HautbP  2-- 

Debert. 

-  Fantaisie  sur   un  air  tyrolien,  HautbP  3.40 

Debert. 

-  L  u  c  i  a    d  i    Ij  a  m  m  e  r  m  o  o  r.      Lucia    ed 

Edgardo,  Hautb  (Cl)  Basson  {Vc)P  4.50, 
Spargi  d'amore  pianto,  fant.  HautbP  3 — 
Ricordi. 
-Methode  complfete  de  Hautbois:  20 — n, 
partie  1—3  ä  12— n  Lemoine,  20 — ,  (Gil- 
let)  12 —  Margueritat,  20 —  Millereau, 
18— n  Pomier,  (Gillet)  12—  Sudre, 
Petite  m6thode  extraite   9—  Lemoine. 

-  Paul  et  Jean,  rom.  av.  Hautb  4.50  Lemoine. 

-  40    petits    duos    fac.    et    progress.    Cl-basson 

7.50  Lemoine. 

-  6  sonates,  Hautb  av.  basse  en  6  livres  8 — n, 

ä  2 — n  Lemoine. 

-  20    Studi    caratteristici,    ClBasso    4.50    Ri- 

cordi. 

-  La   Sylphide,   2e   fant.   HautbP,   BassonP   ä 

2.50  n  Lemoine. 
-Trio     de    Beethoven,     2Hautb     et    Cor 
anglais   7.50   Lemoine. 

-  2e  Trio  espaguol    (Oeuvre  posth.),  PHautb 

Basson  3 — n  Costallat. 
Broda    E.   American   Liner   St.   Louis,    waltz 
— 40   Gordon. 
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Brode  A.  ..Aus  den  Tönen  spricht  die  Seele", 
.'?^  u.  Disk-Z  (A.  Schöberl)  —60  Ka- 
batek. 

Brode  H.  op.  3  Frühlingsstimmen,  Idylle,  P 
1—  Bote. 

-  4  Albumblatt.   17*   1.50  Bote. 

-5  'Zwei  Lieder:  1.  Über  Xacht  und  Tag: 
tjbcr  Xacht  kommt  stilles  Leid.  2.  Früh- 
lingsglaube:    Die   linden   Lüfte   — 80   Bote. 

Broden  Henö,  Rozsabimbo  4  evdeti  magyardal. 

Heinadvire  foljik  tova.  Barna  srejskei  läny. 

A  Hajda-i   csärda   mellett.   Be  sromoru  lett 

mo  Staren  eletem  2 —  Nddor. 
Broderip,      Awake    up    my    Glory      (Empire 

Anthem  Book  51)    — /l  Pitman. 
Brodersen    V.    op.    1    Symphonisk    Suite,    /* 

.3 —  Breitkopf. 
Brodie     Herman,      Ben    Bolt,      Paraphrase. 

F)ülO  1.25  n,  14  pts.  1— n,  10  pts.  — 75  n, 

F  acc.  — 30  n  Standard  Music  Co. 
Brodie    James,    Hark!    the    shout    resounds, 

,^ATB  —,'2  Köhler. 
-La    Serenata    Waltz     (Jaxone),    2MandG 

—60  Partee. 
Brodier  Mathilde,  Marche  des  chasseurs  4 — 

Katto. 

-  üne  perle,   polka-mazurka   4 —  Katto. 

-  Premifere     Pensee,      valse     1.30,      0     3.60  n 

Bertram. 
Brodrick    Hubert,      9    Compositions.      Negro 
Dance,  Banjo   1/6  n  Turner. 

-  King's  Lieutenant,  quickstep,  Banjo    (Banjo 

Budget  606)    2—  Turner. 

-  Rustic   Dance,   Banjo    (Banjo   Budget   624) 

2/ —  Turner. 

-  Sylvana,  reverie,  Banjo   (Banjo  Budget  641) 

1/4   Turner. 
Brodsky  A.  „Elektrische  Wirkungen",  Polka- 
]\Iazur    1.20  Rose. 

-  „Schwingungen",   Walzer   1.80  Rose. 

Brodsky    M.  J.   Feuilles   d'automne   (OceHHifl 

.iiiCTLa),  valse  — 40  Idmkowsky. 
Brody    Alexander.    Fromont:    Op.    43    Terre 

d'Helvetie,  TBarB  2—,  Ch.  s.  —50  Poetisch. 
-44    Sonnet    ä  la    foret,    TBarB    3—,    Ch.    s. 

— 50  Poetisch. 

-  Le  barde  des  vosges,   chanson   1 —  n,   Ch.  s. 

— 35  n   Lahbe. 

-  Bonjour  papa,  bonjour  maman,  petite  valse 

1— n. 

-  Bon  petit  coeur,  valse  facile   1.50  n. 

-  Le  chant  du  devoir,  hymne  patriotique  1 — u. 

Ch.  s.  — 40  n. 

-  Couin-Couin,   polka    1.75  n. 

-  Depart,   melodie    1 —  n. 

-  Devoirs    de    iMusique    ä    l'usage    des    Cours 

moyens  et  superieurs,  P.  Un  volume  — 75  n. 

-  Falka,  melodie  arabe   1.75  n,   Ch.  s.  — 40  n. 

-  Familie     et    patrie,     choeur,     TTBB.    Part 

1.50  n,    p.    sep.    ä  — 25  n. 

-  (Tamnies    et    arpeges     dans     tous    les     tons. 

doigt^s    et    classes    nar    ordre    methodique. 
P  4— n. 

-  Hymne   ä   la    Suisse,   choeur.    TTBB   — 25  n. 

-  La  liberte  eclairant  le  raonde   1 —  n,   Ch.  f. 

— 40n. 
-Louise,   valse  brillante  2 — n. 

-  Marche  triomphale   1.75  n. 

-  ^Marche  triomphale   du   Dahomey,    Harm    ou 

Fanf   (arr.  Chabas)    1.50n.  Cond. — 25  n 
Marqueritat. 


-Mathilde,    valse    2 — n    Fromont,      0    1— n 
Margueritat. 

-  Mazurka  Helvetia  1.75  n. 

-  Meditation,  PV  2.50  n^ 

-  La  mouche,   polka   1.75  n. 

-Ode   ä   la   Fraternite,   TTBB,   Part    1.50,   p. 
sep.    — 25   Margueritat. 

-  Patrie,    choeur    suisse    ä    4    voix    d'hommes 

—25  n.  TA-  1.  n 

-  Petits   Devoirs    de    musique    et  Dictees,    P 

—40  n. 

-  110   Petits   Devoirs   de   solffege  theorique   et 

pratique,  P  — 30  n. 

-  Deux    pi&ces,    PY:      1.    Andantino,    2.    Alla 

polacca   3 —  n,  L' andantino   s.    1.25  n. 

-  Polka  de  la  Mouche,  0   1 —  Margueritat. 

-  Quatre-vingt-neuf  1 —  n,  Ch.  s.  — 40  n. 

-  Resignation,   andante  maestoso,  P   1.75  n. 

-  Reveil    d'amour,    grande    valse,    MS    2 — n, 

Ch.   s.   — 40n. 

-  Roses    de   Xice    polka    joyeuse    1.75  n. 

-  Salut   ä   la   France,    choeur,   TTBB,  —30  n. 

-  Salut    au    drapeau    federal    choeur,    3    voix 

egales  — 50  n. 

-  Solf&ge  des  Commencants,  cours  elementaire 

et  moyen,  P  2.50  n:  I.  Partie:  Contenant 
800  lecons  et  exercices  1.50  n.  II.  Partie: 
Contenant  300  Icgons  et  exercices   1 — n. 

-  Solffege  pratique,  cours  superieur    ( 12e  6d.). 

Methode  de  lecture  musicale  basee  sur 
l'etude  approfondie  des  intervalles  dans 
tous  les  tons,  P  2.50  n :  I.  Partie :  Consid§- 
rablement  augmentee  — 75  n.  II.  Partie: 
Consid^rablcment   augmentee   2.75  n. 

-  Sonnet  ä  la  foret,  TBarB  avec  acc.  P  ou  0. 

-  Souvenir    de    Fontainebleau,    grande    valse 

2— n. 

-  Les   Souvenirs   de   pays,   TTBB  — 50  n,   ä   3 

voix  4g.  — 50  n  Fromont,  Ch.  s.  (L'Orph^on 
des  Ecoles   89)    — 50  Poetisch. 

-  Sur   le  lac   d'Enghien,   barcaroUe,   P    1.75  n. 

PT    1.75  n. 

-  Terre  d'Helvetie,   TBarB  avec  acc.   P  ou  0 

2— n. 
Brody    M.   op.   3    Virag   6nekek.    Endrodi  Ö., 

kurucz    dalaibol,    enekre    es    zongorära.     1. 

Liliomszäl,  2.  Ördög  adta,  3.  Fekete  feihöbe, 

4.  Odafenn  csillagos,  5.  Letepik  a  vad  szelek, 

6.  Pitypalaty  1.50  Roxsavölgyi. 
Broe,  Alma,  Quart.  — 06  Ditson. 
Broeck,  Morning  sun  awakes,  tyrolienne  sg. 

or   duett  — 40   White. 
Bröcking    B.   op.   21    Am   Feenteich,   Walzer 

1.50  n  Leichssenring. 
Broeckmeyer  G.  Dat  het  toch  altijd  avond 

was   1 —  Beyer. 

-  De   Kus    1 —  n   Faes. 

Broedelet  H.  J.  Hulde  aan  het  Roode  Kruis, 

P  —70  Fahr. 
-Jubelblanken,  P  —60  Rahr. 

-  Marche  Funöbre  — 30  Schalekamp. 

-  Marche   triomphale  — 60  Eck. 

-  Victoria  marsch,   P  — 50  Rahr. 

-  li  a    V  i  e    P  a  r  i  s  i  e  n  n  e,    schottisch    — 30 

Schalekarnp. 
Bröer  Ernst  (1809—1886),  op.  2  Drei  öra- 
dualien,  8ATB  (Nr.  3  mit  S-solo)  :  1.  Ego 
sum  panis  vivus,  2.  Notam  fae  mihi,  3. 
Illumina  oculos  meos,  Part  u.  St  1.80 
Leuckart. 


Bröer  E.  Easy  Mass  in  C 
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Broghiera  O.  La  Venderigola 


-  P^asy    Mass    in    C.    SATB    1 — .    voice    parts 

—60  J.  Fischer. 

-Vier  Gradualien  od.  Hymnen,  l^ATB,  Nr.  11 
ilcr  Kirchensachen :  1.  In  te  domine  spe- 
ravi,  2.  Lucis  creator  optime,  3.  Lauda 
Sion  Salvatorem,  4.  Jesus  ad  patvem  rediit 
1 —  Leuckart. 

-Zwei  Messen,  SATB  u.  Org  (mit  kl.  0 
ad  Hb.),  Nr.  18  u.  19  der  Kirchensachen. 
Stimmen:  6.  Messe  (C-dur)  in  honorem 
Sanctae  Hedwigis  7 — .  7.  Messe  (G-dur) 
in  honorem  Sanctae  Dorothea  7 —  Leuckart. 

-  Missa    (F-dur)    Nr.    8.    in    honorem    Saneti 

Francisci  Xaverii,  SATB,  2V,  Va,  Kb,  20h. 
2Hörn,  Pauken    (u.  Org) ,  St  6 —  Leuckart. 

-  Zwei  Offertorien,  SATB  mit  Org  nebst  2T\ 
.  .  Va,  Kb,  20b,  2Hörn  od.  Tr.  u.  Pauken.  Nr. 

16  der  Kirchensachen:  1.  ,, Felix  namqiie  e^ 
Sacra  Virgo  Maria."  2.  ,,Deux  tuorum 
militum",    St    3 —   Leuckart. 

-  Sex  Antiphonae  B.  Virginis  Mariae,  enthal- 

tend: 1  Alma,  1  Ave,  1  Regina  coeli,  3 
Salve,  SATB,  2V  n.  Org  (20b  u.  2nörn 
ad  lib. ).  Nr.  7  der  Kirchensachen,  St  6^ 
Leuckart. 

-  &    Zimmers,      Salve    Regina,    Quartet : 

Salve  Regina,  Quartet  — 10  Ditson. 
Broek    van,    Matinee    de    printemps,    P    6 — 

Noel. 
Broek   P.   op.  4  Morceau  de  Salon,   VP   1 — 

Eck. 

-  5  Twee  adagios,  Str. -Quart.  — 90  Eck. 
Broekhoven    J.    A.    Meditation    with    P    ( T' 

oblig. )    — 75   Church. 

-  Song  of   Freedom  — 10  Jennings. 

-  Veni   Creator  — 40  Ditson. 
Broekhuyzen  G.  H.  Aisbach:    (1818— 1849  i, 

op.  1  Drei  Lieder:  1.  Wehmut,  2.  Das  ver- 
steckte Veilchen,  3.  Die  Heimat  1.20 
Cohen. 

-  2   Drei    Lieder :     1 .    In    der    Sterne    sanftem 

Scheine,  2.  Nichts  ohne  Liebe,  3.  Wiegen- 
lied   1 —   Cohen. 

-  Cavallerie-Galop  — 50. 

-  Inhuldigingswals,  P,  opgedragen  aan   Z.  M. 

Koning  Willem  II  —75. 

-  24   Liederen,   vertaald   en   oorspr.   toegepast 

op  melodien  van  onderscheidene  Compo- 
nisten :  Deel  I.  R  e  i  c  h  a  r  d  t,  Aan  de 
lente.  S  p  o  h  r,  Lied  der  vreugde.  v.  W  e- 
b  e  r  Schijn  bedriegt.  Girschner,  Aan 
de  geliefde.  Keller,  Troost  der  muziek. 
Otto,   Levenslust    1.25. 

IL  A  b  e  i  1 1  e,  Avondlied.  S  k  r  a  u  p.  De 
Spelevaart.  R  i  g  h  i  n  i,  Neemt  U  in  acht. 
Ehlers,  Levenswijsheid.  S  k  r  a  u  p.  De 
droom  der  jeugd.  Mozart,  An  Chloe  1.50. 

III.  Werner,  Gebed.  M  u  1 1  e  r,  Het 
meisje  aan  den  beek.  Gabrielle,  Het 
schouwtooneel.  R  o  m  a  g  n  e  s  i.  De  storm 
op  zee.  L  a  c  h  n  e  r,  De  tevredene   1.50. 

IV.  P  r  e  y  e  r,  't  Geschal  van  den  Post- 
hoorn.  N  e  u  k  o  m  m,  Aan  mijn  hulkje. 
L  a  c  h  n  e  r,  Af-en-bijzijn.  B  e  1 1  i  n  i,  Min- 
neklacht.  Lindpaintner,  De  balling. 
Otto,   Bemoediging   in    tegensjjoed    1.70. 

-  Festal    Liederen:     1.    Gebed,    2.    Het    meisje 

aan  de  beek,  3.  Gabrielle,  4.  Het  schouw- 
tooneel, 5.  De  storm  op  zee,  6.  De  Tevre- 
dene  1.50  Eck. 

-  Postgalop   — 50. 

-  Sophiawals    1 — . 


-  Sta    pal    mijn    dierbaar    Vaderland,    TTBB, 

Part  —40,  St  —20  Cohen. 

-  Taptoe-Galop  — 50. 

-  Vrede-Bee  — 50   München. 

Brömme  Adolf  (1826),  Gesangsübungen,  zu- 
gleich Leitfaden  für  den  Unterricht,  S.  A, 
2  Teile  ä  2 —  Brauer. 

Broes  W.   Rondeau,   PVc  2—   Schott. 

Brösicke  Reinhold,  op.  31  Bella  espagnola. 
Walzer  1.20,  sO  (Haus-Konzert-  und 
Tanzmusik  Nr.  108)  Par.  Bes.  1.20,  Amer. 
Bes.   1.70   Scheithauer,  0  2.75  n   Carisch. 

-32  Du  sollst  mein  eigen  sein:  „Als  ich  dich 
zuerst  gesehn",  Walzerlied  1 — ,  sO  (Haus- 
Konzert-  und  Tanzmusik  Nr.  140)  Par. 
Bes.  — 60  Scheithauer. 

-  33  Fein  und  pikant.  Gavotte,  P   1 — ,  kl.   0 

1.50  n,  sO    (Haus-Konzert-  und  Tanzmusik 
Nr.    130)    Par.   Bes.    1 — ,   Amer.   Bes.    1.50, 
Berl.    Bes.     2 —     Scheithauer,      sO     2.50  u 
Carisch. 
Broesicke   R.  „Millöcker-Gavotte"   1.20  Glas. 

-  Secessionisten -Marsch    1 — ,    sO     (Haus-Kon- 

zert- und  Tanzmusik  Nr.  2039)  Par.  Bes. 
1—,  Amer.  Bes.  1.50,  Berl.  Bes.  2 —  Scheit- 
hauer. 

Brofferio  A.  Canzoni  piemontesi  con  P  o 
Chit,  II  volumi  3.50  n,  N.  1,  2  ä  2— n, 
ciascun  pezzo  ä  — 50  n  Blanchi:  Crudd 
destino.  I  buratin.  La  prima  volta.  El 
povero  esiliö.  Sonr  barun.  La  barchelta. 
Me  at  d'  fede.  L'  spirit  foulet.  L'  arengh. 
I  vicari  d'  Modena.  II  bosehet  d'  Vignole. 
L'  apuntament.  La  ca  granda.  La  ciarla- 
taneria.  L'  oscurantism.  Gioan  ch'a  rid. 
La  marmota.  Dopio  festa.  Rosalia.  Sere- 
nata  a  na  famusa  balarina.  El  congress 
d'  Napoli.  Me  riturn.  Me  cantun.  I  funerai 
de  S.  Arno.  El  cusin6  del  cont  Cavour. 
I  done  cont.  Luisin  o  Nicolo?  Abolission 
di  eonvent.  I  bombon  d'sour  cont.  Un  nuovo 
monument.  Una  scapada  del  vapor.  Cavour 
e  r  colera.  Pomada  d'  protocol.  Crimea. 
Supplica  chineisa.  Ratoirar  La  coupa  e  la 
gamela.  Prim  emigni.  Second  emigrä. 
I  bougianen. 

Broggi   C.  Maria,  mazur.  2 —  Mariani. 

Broghiera  Oddo.  Ricordi:  La  Baba  de  Rena. 
Canzonetta:  Sfadigo  e  troto  corae  un  brun 
de   piaza  — 75  n,   Mand  — 25  n. 

-La  cioghi  l'ojo.  Canzonetta:  In  mia  con- 
ti ada  sta  una  sartorela  1 — n,  Mand.  Fl 
ä  — 25  n. 

-  Cossa    ti    vol    de    piü?    Canzonetta:    Per    li 

beleza,  mi  daria  la  vita  — 75  n,  P  — 75  n. 

-  Disi   de   si !    Canzonetta :    Vien   qua,   che   la 

mama  no  senti   1 —  n,   Mand.  Fl  h  — 25  n. 

-  I/a    metamorfosi    de    Rosina.      Canzonetta : 

Rosina  ti  xe  nata  in  un  casoto  1 — n, 
Mand.  Fl  ä  — 25  n. 

-  La  Moretina.  Canzonetta :  Chi  te  vedi,  more- 

tina   — 75  n,   Mand.   Fl   a   — 25  n. 

-  La  Sessolata.  Canzonetta :   De  Rena,  de  via 

Giulia  o  via  Remota  — 75  n,  Mand  — 25  n. 

-  Sior  Bortolo.  Canzonetta :  Qua  soto  el  nostro 

ziel  1—  n,  P  l—  n,  Mand.  Fl  ä  —25  ii, 
Mand(V)P    1— n. 

-  La  Tabachina.  Canzonetta :   Averto,  al  alba, 

el  casotiri  ristreto  1 — n,  P  1 — n,  Mand 
—25  n. 

La  Venderigola.  Canzonetta.  Parole  di  0. 
Broghiera    1 — n.   Die   Sandl    vom    Standl! 


Broghiera  O.  tct   Vetuferigola 
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Triestiner  Volkslied  1.20  Eberle,  Mund.  Fl 
ä  — 25n,   Mand(V)P   1— n. 
Brogi    O.    Polka    brillante    1.50    Jakiibowski. 

Brcgi  Renate,  op.  34  Deiix  morceaux,  PV : 
1.  Andante  lirico.  2.  Arietta  all'  antica, 
ä    1.50   Rahtcr. 

-Adieu  Esperances!  Nocturne,  /-•  3 —  Ten- 
turini. 

-  A  Madonnina  bruna  1.50  Bratti. 

-  Aubade   1.50  n  (lallet. 

-  Barcarola,   P    1.50    Ricordi. 

-  Caligine,    romanza    4 —    Yenturini. 

-  Clara,  O  1.50  Lapini. 

-  Dimmelo  tu  til   perehfe  ? !    Melodia :    Quando 

ti   vedo    sento     battermi     il    cor,    MS    2.50 
Ricordi. 

-  Elegia  3 —  Bratti. 

-  Fammi    beato!    Romanza    3.50    Tenturini. 

-  lo  non  lo   so,  melodia :    Da   l'istante   che   il 

guardo  in  te  posai  1.50  n  Ricordi. 

-  1.  Mazurka   2 — n  Ricordi. 

-6  Melodie.  S.  M8  6 — n:  In  riva  al  mare 
2.50.  Qui  fra  le  braccia  mie  3 — .  Amore 
assiderato  3.50.  Desio  3 — .  Ne  l'attesa 
d'amore  2.50.     Tardi   2.50  Bratti. 

-  Non  mi  obliar,  melodia  3 —  Veiiturini. 

-  Xotte   bianca,   <S'.  MS   ä  2.50   Bratti. 

-  Notturno,  P   1.25  Ricordi. 

-  Presentimento,   melodia :    Si,   mi   ha   sorriso 

1.50  n  Ricordi. 

-  Romanza   appassionata,   P    1.50   Ricordi. 

-  Scherzo,  P   1.75   Ricordi. 

-  Tarantella,  P  2.50  Ricordi. 

-  Les  trois  oiseaux   1.50  n  Galtet. 

-  Tutti  al  buio!    polka  2.50  Venturini. 

-  Valse  2 —  Ricordi. 

-  Visione    Veneziana,     melodia :      Grandi    cu- 

muli  di  rose   1.50  n  Ricordi. 

-  Zampognata,  P   1.50  Ricordi. 

Brogialdi  Tito,  Composizioni  per  Violino  e 
Piano:  Op.  5  II  Trovatore,  fantasia  bril- 
lante  6 —  Ricordi. 

-  6   Rimembranza   suUa  Norma,   fantasia   6 — 

Ricordi. 

-  7   Lucia    di    Lammermoor,     la    fantasia    di 

concerto  8 —  Mariani. 

-  8    Fantasia,    con    Pianoforte,    sopra    motivi 

delle  Educande  di  Sorrento  7 —  Ricordi. 

-  9    Fantasia     elegante     sopra.     La    Contessa 

d'Amalfi  di  E.  Petrella  6 —  Venturini. 

-  15    Ruy    Blas,     fantasia     elegante    6 —    Ri- 

cordi. 

-  16   Lohengrin,   transcr.   elegante   de   concert 

10 —   Ricordi. 

-  19    ün    incontro    dallo    Svizzero    5 —    Ven- 

turini. 
-20   L'elemosina   del   soldo.    (Souvenir   de   la 

rue  Albizi)    5 —   Venturini. 
-21    Acerbo   duol!    Elegia   4 —   Venturini. 

-  22   La   danza   delle   fate,   seherzo   fantastico 

(3.50   Venturini. 

-  23   I  Goti   di   Gobatti,   trascrizione  elegante 

di    Concerto    9 —   Ricordi. 

-  26  Marta,  trascrizione  elegante  6 —  Ricordi. 

-  Fantasia    di    Concerto    per    Quartuor    6 —  n 

Lapini. 

-  Fantasia  elegante.   CIP   7.50  Ricordi. 

- 1]  Giovane  Violinista,  Cinque  riereazioni 
ä  5 —  Venturini:  1.  La  Xorma.  2.  Lucia 
di  Lammermoor.  3.  Barbiere  di  Siviglia. 
4.   Beatrice  di  Tenda.   5.   Lucrezia   Borgia. 

-  S.   Cecilia,  Banda   1.50  n  Lapini. 


-  Valdinievole,    gran    valzer    variato,    C'l    con 

Banda  2.50  Lapini. 
Brogniez,    Deutes   et    Plaisir    2/ — n   Ascher- 

berg. 
Broich    Antonie,    op.    1     Mädchens    Wunsch 

— 80   Hoffheinz. 

-  2  Volkslied :  „Mei  Mutter  mag  mi  nit'*  — 80 

Hoffheinz. 

-  3  Du  bist  mein  Frühling  — 80  Hoffheinz. 

-  4    Wo   wird    einst    des    VVandermüden    — 80 

Hoffheinz. 
-6  Fünf  Lieder:  1.  Widmung:  „Die  Nach- 
tigall hat  mich  mit  ihrem  Gesang"  1 — . 
Nr.  2.  Wenn  ich  ein  Vöglein  war  — 80. 
Nr.  3.  Im  Garten:  „Tritt  mein  Liebchoi 
in  den  Garten"  1 — .  Nr.  4.  Erinnerung: 
„Lindes  Rauschen  in  den  Wipfeln".  5. 
Andenken:  „Dein  Bildnis  wunder  sei  ig",  ä 
—80  Hoffheinz. 

-  9  Nr.  1.  Was  du  mir  bist.  2.  Mit  einem  ge- 

malten Bande,   1.20  Ries  t£-  Erler. 

-  10  Nr.   1.  Im  Rosenbusch  die  Liebe  schlief. 

2.   Frühlingsfeier,   1.20  Ries  &  Erler. 

-  12   Nr.    1.    Die    Zeit   geht   schnell.      2.    Das 

höchste  Glück  hat  keine  Lieder,   1.20  Ries 
&   Erler. 

-  15  Der  Tag  neigt  sich  zu  Ende  1 —  Ries  de 

Erler. 

-  17   Alte   Heimat    1 —   Hoff  Heinz. 

-  21  Fantasiestück,  VP  2.50  Ries  d  Erler. 
Broich  Max,  op.  1  Frieden  — 80  Hoffheins. 
Broken-hearted     Bachelor      (Hart's     Cheap 

Music  649)    — /2  Pitrnan. 
Broken    Ring,   Mill    in   the    Valley    (Germ.) 

—30   Church. 
Brolen,     Vackra    sky     för    mansröster    — 15 

( Kvartett-Bibliotek  N.    17)    Gehrman. 
Brcmack    J.    Leonie-Quadrille,    d'apr&s    des 

chansons    favorites    frangaises    — 60    Blos- 

feld. 
Bromberger    D.    op.    3    Fantasie-Ballade,    P 

2 —  Praeger. 

-  Lebewohl :    „Seit   ich   dein   Auge   feucht   ge- 

sehn"   1 —  Ende. 
Bromby   Geo,   Haydn,  Pull   together   boys 

— 50   Bloom. 
Bromer   Tanz-Album    f.    6 — 12st.   Harmonie- 
musik,  f.   Blechmusik  ä  2 —  Fischer. 
Bromet    P.    Mathilde,    mazur    2/ —    Pitman. 

1.70  n,   0    1.50  n  Raux. 
Bron   C.  Nuovo  metodo   di   canto   fermo   8- - 

Mariani. 
Bron    Edouard,    op.    8     Romance,     VP    2 — 

Kistner. 
-10  Trois  morceaux,  P:   1.  Intermezzo  1.50  n. 

2.    Capriccio    1.70  n.    3.    Impromptu    2.50  n 

Janin. 
-12   Berceuse,   VP  2 — n  Janin. 

-  Elegie,    VcP,    VcO   ä  2—  n   Demets. 

-  Ici-bas,   S.  MS   ä  1.50  n   Demets. 

-Zwei  Lieder:  1.  Du  bist  so  still,  so  sanft, 
so  innig.  2.  Vöglein  wohin  so  schnell,  1 — 
Ries   &   Erler. 

-  La  Nuit  2 —  n   Demets. 

-Serenade,    VcP,    VcO    ä  2 — n    Demets. 

BpoHCBCKiH.  3Bt3sa  — 50  Johansen. 

-  H  ac^aJiB  — 50  Johansen. 

Bronewsky    N.   Doumka,   air   russe,   P  — 20 

J  urgenson. 
Broniec    Ewelina,     Slowik  -Wale    — 55    Ge- 

bethneir. 


Bronikowska  Ch.  op.  2 
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Bronson  J.  H.  The  Breakers 


Bronikowska  Charl.  von,  op.  2  Drei  Lieder 
].25  Schott:  1.  Abendständclien,  von 
Eichender  ff.  2.  Valencias  Eose,  von 
G.  B  r  a  n  d  t.  3.  Träume,  von  W.  O  s  t  e  r- 
w  a  1  d,  ä  — 50. 

-  Mein   Herz   — 60   Andre. 

BpOMHU'B.  Jurgßnson:  Ko:iH6eJibHaa  iiicHa 
—30. 

-T^'h  ona  —20. 

Bronner  E.  Kurze  u.  einfache  Messe  zu 
Ehren  der  sei.  Jungfrau  Maria,  2  gl.  St 
Org,  Part  —80  n,  St  I,  II  —10  n  Le  Roux. 

-  Sacris  solemniis,   TTBB  v.   C  a  e  c  i  1  i  a  28. 

-  Se  nascens,   TTBB  vide  Caecilia   28. 
Bronner  F.  X.  Coeur  d'Or,  polka  3 —  Eurn- 

blot. 

-  Fanciulla,   maz.    3 —   HumMot. 

-  Fleurs  d'Ete,  polka  3 —  Humblot. 

-  France  Ch^rie,  valse  3 —  Humblot. 

-  Stella,  valse  3 —  Humblot. 

Bronnicoff  P.  Les  colombes  postillons  de  la 
guerre  1871.   Valse  brillante  4 —  Venturini. 

-  Methode  de  chant  2.50  Jurgenson. 

-  Le  mouvement,  valse  3.50  Rieordi,  — 60  Jur- 

genson. 
Brons   Simon    (1838),    op.  15   De  ^fachtegaal: 
„Zijt  mij  gegroet  met  blej  gemoed"  — 60  Eck. 

-  56  Kuriose  Geschichte  — 60  Aisbach. 

-  Mooi  Micke  mit  de  Taveerne,  gavotte  — 50 

Aisbach. 

-  St.  Thomas.     Een  schertsliedeken  van  Polde 

Mont.  „Marian  zat  opgesloten"  — 70  Wey- 
gand. 

-Träumerei:  „Ich  träume  so  gern  bei  er- 
loschenen Lichtem",  m.  PV  — 90  Weygand. 

Bronsart  Hans  von  (1830),  op.  1  Trio  in  G-moll, 
PVVc  12 —  Universal  Edition. 

-  2  Nachklänge  aus  der  Jugendzeit.    Tonbilder, 

P.  2  Hefte  7.50  Breitkopf:  Heft  I.  Feen- 
reigen, Siciliano,  Polonaise,  Trauermarsch 
3 — .  Nr.  1.  Feenreigen.  Es-dur.  Nr.  2. 
Siciliano.  A-moll  ä  — 30.  Nr.  3.  Polonaise. 
D-moU.  Nr.  4.  Trauermarsch.  C-moU  ä  1 — . 
Heft  II.  Elegie,  Bergesquell,  Feldblumen- 
strauß, Vision  3 — ,  Nr.  I  3/ —  Ashdoiini, 
Heft  II.  Nr.  3.  3/ —  Ashdown,  — 25  Schirmer. 

-  4  Drei  Mazurkas  3 —  Universal  Edition. 
'  5  Ballade,  Es-dur,  P  3 —  Breitkopf. 

-  6  Phantasie,  Fis-moU,  P  2 —  Breitkopf. 

-  9  Melusine,  Märchen,  P  3 —  Breitkopf. 

- 10  Concert  (Fis-moll),  P  mit  0,  Part  9—  n, 
Prinzipalst  5 — ,  0-St  12 —  n  Siegel. 

- 11  Frühlings-Phantasie,  0  Part  12 —  n  Breit- 
kopf. 

-  AUa    memoria    di  Vincenzo   Bellini.    Album. 

N.  2.  Mazurka  3 —  Rieordi. 
Bronsart  Ingeborg   von   (1840),    op.   8    Sech.s 
Lieder:      1.   Zuleika.     „Nicht   mit   Engeln". 

2.  Im  Garten  klagt  die  Nachtigall.  3.  Wenn 
der  Frühling  auf  die  Berge  steigt.  4.  Gelb 
rollt  mir  zu  Füßen.  5.  Die  helle  Somit- 
leuchtet.  6.  Ich  fühle  deinen  Odem  3 —  Kahnt. 

-9  „Hafisa".  Drei  Lieder:  1.  Wenn  zum  Tanz 
die  jungen  Schönen.    2.  Neig'  schöne  Knospe. 

3.  O,  wie  mir  schweren  Dranges  2 —  Kahnt. 
-10  Sechs  Gedichte:    1.  Mir  träumte  einst  ein 

schöner  Traum.  2.  Abschied  vom  Kaukasus : 
„Die  Gletscher  leuchten".  3.  Wie  lächeln 
die  Augen.  4.  Nachtigall,  o  Nachtigall.  5. 
Das  Vöglein:    „Glücklich   lebt,  vor  Not   ge- 


borgen". 6.  Sing',  mit  Sonnenaufgang  singe 
(Russisch)  3 —  Kahtit. 

- 13  Notturno,  VeP  1.30  Breitkopf 

-14  Elegie,  VcP  1.30  Breitkopf. 

-15  Romanze,  VcP  1.30  Breitkopf 

-16  Fünf  Gedichte  :"^1.  Abendlied  (Wie  ist  der 
Abend  stille).  2.  Ständchen  (Rosen  und 
duftende  Veilchen).  3.  Zwei  Sträuße  (Hiev 
von  Frühlingsblumen  bring'  ich  einen  Strauß). 

4.  Der  Blumenstrauß  (Stellt  mir  den  Blumen- 
strauß in  das  Glas).  5.  Letzte  Bitte  (Wenn 
du  mich  einstmals  verlassen  wirst)  3.25  Hai- 
nauer. 

-18  Phantasie   in   Gis-moU,   P  2—   Breitkopf. 

-20  Sechs  Gedichte:  1.  Liebesglück:  „Wenn 
deine  Stimme".  2.  Der  Kosakin  Wiegenlied: 
„Schlaf  mein  Kindchen.  3.  Das  gelbe  Blatt: 
„Weht  das  gelbe  Blatt  vom  Stengel".  4.  Der 
Stern:  „In  hoher  Fern  glänzt  hell  ein  Stern". 

5.  Dein  blaues  Auge:  „Dein  blaues  Auge 
strahlt".  6.  Gebet:  „In  Stunden  der  Ent- 
mutigung" 2.50  Kahnt. 

-  21  Phantasie,  VP  2.50  Kahnt. 

-  22  Drei  Gedichte:  1.  Könnt'  ich  die  schönsten 

Sträuße  winden.  2.  Bitte:  „Weil'  auf  mir 
du  dunkles  Auge".  3.  Ich  möcht'  ein  Lied 
dir  weihen  1.50  Kahnt. 
-23  Drei  Lieder.  1.  Nähe  des  Geliebten:  Ich 
denke  dein.  2.  An  die  Entfernte:  So  hab 
ich  wirklich  dich  verloren?  3.  Aufschub  der 
Trauer :  Wie  dich  die  warme  Luft  umscherzt 
1.50  Bote. 

-  24  Rapelle-toi !  (Gedenke  mein !)  2 —  Breitkopf. 

-  25  Drei   Lieder   für   eine  Singst  mit  P  2 — 

Breitkopf:  1.  Sang  wohl  sang  das  Vögelein. 
2.  Heidenröslein.  Sah  ein  Knab'  ein  Röslein 
stehn.     3.   Ich   stand    in   dunkeln   Träumen. 

-  26  Abschied  1 —  Breitkopf. 

-27  Osterlied:  „Die  Engel  spielen  noch  ums 
Grab",  SATB,  Part  —80,  St  u  1—  Schuberth. 

-  Hurra    Germania    — 75,    mehrst.    Ges.    — 75 

Bachmann. 

-  Jery  undBätely.    Oper  in  einem  Akt  (1873 

Weimar),  0  Part  60—  n,  KA  7.50  n, 
Regiebuch  1 — n,  Textbuch — 30  n.  1.  Lied: 
(Bätely-Sopran)  „Singe  Vogel,  singe".  5.  Lied  : 
(Thomas-Baß)  „Ein  Mädchen  u.  ein  Gläschen 
Wein".  6.  Lied:  (Thomas-Baß)  „Es  war 
ein  fauler  Schäfer".  11.  Lied:  (Jeiy-Tenor) 
„Endlich  darf  ich  hoffen"  ä  —80.  12.  Duett : 
(ST). 
„Ich  bin  lang'  geblieben"  1.50  Kahnt. 

-  Kaiser- Wilhelm-Marsch  — 80  Bote. 

-  Klavierstücke,  2  Hefte.    Heft  1.  Valse  Caprice, 

Impromptu.  2.  Zwei  Wiegenlieder  ä  1.50 
Schott. 
-Drei  Lieder:  Nr.  1.  Frisch  auf  zum  letzten 
Kampf,  von  Zeise  1 — .  Nr.  2.  Den  Trauern- 
den, von  Dunker.  3.  Eil'  hin  mein  Roß, 
von  Neubauer  ä  — 75  Schott. 

-  Die  Loreley  1 —  Schott. 

-  PoMaacH.  Johanscn : 

1.  Cjibimy-Jin  rciocB  tboh  — 40. 

2.  2Ke:!iTi>iH  aiicTt  — 60. 

3.  B-B  Bepxy  o;^Ha  ropiiTü  sßtc^a  — 40. 

4.  KaK-B  aeöeca  tboh  Baop-B  — 60. 

5.  ^eaaaie  — 75. 

6.  MojiHTBa  — 40. 

Bronson  John  H.    The  Breakers,  march  and 


Bronson  J.  H.  Thfi  Breakerg 
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Brooke  T.  P.  St.  Louis  Exposition 


two-step.   VCometP  —30,  10  p.  —60,  14  p. 

—80,  FullO  1—,  P  acc.  —15  Jacobs. 
Bronstedt   Ed.   op.  55   Dream   after   tlie    ball, 

P  —35  Ditsoii. 
Bronzini  Alb.     „Vieni"  (Vieni,  alta  6  la  notte 

placida),  aria,  S.  MS  3.50  Pisano,  Schmidl. 
Brook  F.  W.    The  Grosvenor,  waltz  4/ —  Dona- 

jowski. 
Brook  John,  Te  Deum  (Charit  form)  — i2Novello. 

-  Vesper  Hymn  and  Threefold  Amen  (on  Card) 

— /2  Novello. 
Brook    Mabel,    My   heart   but   longs   for   thee 

4/ —  Turner  (k  Phillips. 
Brooke  H.  P.  G.     St.  James'   Festive   March, 

Org  3/ —  Donajotrski. 
Brooke  Harold  L.     What   shall   I   give   theeV 

2; —  Novello. 
Brooke  Marie,  Lover's  Dream  4 —   Willeocks. 

-  Love's  Answer  2/' —  n  Lloyds. 

-  The  Mechänical  Sailor  4/ —  Hopivood. 

-  A  monkey  on  a  stick  4/ —  Ascherberg. 

-  The  Nativity  2/ —  n  Morley. 

Brooke  S.  O  consider  mine  Adversity.  (The 
Sabbath  Garland  80),  duet  Ist  and  2nd 
Trehle  TB  chor  —1  Pitman. 

-0  Lord  Thou  art  my  God  (The  Sabbath 
Garland  85),  S.  T-s.  and  chor.  — /l  Pitman. 

-  The    Works     of    the    Lord    are    great    (The 

Sabbath  Gai'land  55),    solo   Treble  er   T  and 
chor.  — /l  Pitman. 
Brooke  T.  P.   American  Excelsior,  march  — 50, 
Milit.  Band  — 50  Coleman. 

-  Ataiva,  gavotte,   Milit.  Band  — 50  Coleman. 

-  Bach's  March,  Milit.  Band  — 50  Coleman. 

-  BufFalo,  march  — 50,  Milit.  Band  — 50,  and 

Dr.  OttoJeuttner.    A  JoUy,  FullO  1—, 
14  parts  — 80,  10  parts  — 60  Ghurch. 

-  Capitano,   overt.   Milit.  Band   1.50  Coleman. 

-  Caprice  Oddette,   Milit.  Band   1.50  Coleman. 

-  Caprice    Trixie,    gavotte,    Milit.  Band   — 50 

Coleman. 
-Chicago  two-step   — 50.    — 15,  MandP — 40, 
2Mand—2ö,  MandG—AO,  2MandP,2MamW 
ä  — 50  Brainard. 

-  The   Coach   Whip,   galop,   Milit.  Band  — 50 

Colemati. 

-  Cokoco  Polka.  Concert  Polka,  Milit.  Band — 50 

Coleman. 

-  Columbian    Guards'     March    — 50    Coleman, 

75 —  Oehrman,  4ms  — 75,  CornetP  — 50  n, 
Milit. Band  — 50,  and  V  o  e  1  k  e  r,  Phonograph 
March,  10 parts  —60,  14  parts  —80,  FnllO 
1 —  Coleman. 
-The  Crack  Liner  March  —40,  Milit.  Band 
— 50  Coleman. 

-  Cyclequeen  two-step  — 50,  Milit. Band — 50,  and 

Godfrey  D.  S.  Slide  Along,  galop,    FullO 
1—,  14  parts  —80,   10  parts  —60  Church. 

-  Dance   of  the   rag  doli,   polka   — 50  Church. 

-  Fascination,  gavotte  — 40,  and  Dance  of  the 

Rag  Dolls,  FullO  1—,  14 parts— Sü,  10 parts 
—60  Church. 

-  First  Regiment  N.  G.  S.  M.  March,  Milit.  Band 

— 50  Church. 

-  Flight  of  the  Fairies,  galop,  0  14  parts  — 60, 

10  parts  — 40  Church. 

-  From  Oeean   to   Ocean,   March,   Milit.  Band 

— 50  Coleman. 

-  Füll  Swing,  march  2' —  n  Sh^ard. 


■  Gilmore's  Triumphal  March.  (American  Star 

Journal   174)    Milit.  Band  —50  n  Fischer. 

■  In  Ole  Virginny,  two-step  — 50,  Milit.  Band 

— 50  Church. 

■  Kayuga  March,  (N.  Y.  Music  Publishing  Co.'s 

Edition  2026)  Milit.  Batul  —50  n  Fischer. 

■  King  of  Diamonds,  march,  Milit.  Band  —50 

Coleman. 
-King   of   Spades,    march, %  Milit.    Band   — oO 

Coleman. 
■Knave    of    Clubs,    galop,    Miltt.  Band    — oO 

Coleman. 

■  Light  Horse   Squadron,   march,   Milit.  Band 

— 50  Coleman. 

■  Louisiana    Bück    Dance    —50,    Milit.   Band 

—50,  and  Zitterbart,  March  of  the  Zulus, 
FullO  1—,  14  parts  —80,  10  parts  —60, 
P  part  —15  Church. 

-  Love's  Vision,  waltz  — 60  Ghwrch. 

■  Manisot   March   —50,   Füll  0   1—,    14  parts 

—80, 10  parts  —60,  P  acc.  —15  Vandersloot. 

■  March  of  the  Marines  —40,  3Iilit.  Band  —50, 

and  American  Excelsior  March,  10  parts 
—60,  14  parts  —80,  FullO  1—  Coleman. 

■  Matchi   March,   Milit.    Band  —50  Coleman. 

-  Minneapolis   Exposition,    March,    (American 

Star  Journal  171)  Milit.  Band  —50  n  Fischer. 

-  Minnie  Gavotte.    Concert  piece,  Milit.  Band 

— 50  Coletnan. 

-  Nautilus  March,  3{ilit.  Band  —50  Coleman. 

-  New    Century    two-step    — 50,    Füll  0    — 80, 

14  parts  —60,  10  parts  —40,  Milit.  Band 
— 50  Church. 

-  The  New   Liberty   Bell,   March  —40,   Füll  0 

l—^  14 parts  —80,  10 parts  —60,  Müit.Band 
— 50  Coleman. 

-  New  York  Herald's  Prize  Baby,  waltz  —50, 

FullC  1—,  14  parts  —80,  10  parts  —60, 
Milit.  Band  1.50  Coleman. 

-  Our  little  Blonde,  gavotte,  Milit.  Band  —.50 

Coleman. 

-  Our  Nation's  Guard,  march,  Milit.  Band  — 50, 

and  Zitterbart,  Locomotive  Galop,  FullO 
l—,   14  parts  —80,   10  parts  —60  Church. 

-  Pansy   dance    (with   song  part   ad  lib.)   — 50 

Brainard. 

-Park   Point   Galop,   Milit.   Band  —50   Cole- 
man. 

-  Peoria  March,   splendid   2 — 4   march,   Milit. 

Band    — 50    Coleman. 

■  Pitter  Pattei-  Polka.  Milit.  Baiid  -50  Cole- 

man. 

-  J'opular   Swing  march,   two-step-dance  — 50, 

JfMs  — 75,  Mand  — 15  MandP  — 40.  2Ma/nd 
—25,  MandG  — 40.  2MandP.  2MandG  h 
— 50  Brainard. 

Port  Henry  March.  Milit.  Band  — 50  Cole- 
man. 

The  Prize  Winner  March  — 50,  Milit.  Band 
— 50,  and  The  Coach  Whip,  10  pts.  — 60, 
14pts.  —SO,  FullO  1—  Coleman. 

-  Rupsy  Goop  Galop,  Milit.  Band  — 50  Cole- 

man. 

-  Salute   to   Mexico   March.    Milt.  Band  — 50 

Coleman. 

-  So  So  Polka,   Milit.  Band  — 50   Coleman. 

■  Spanishe    Fort    March.     Milit.   Band   — 50 

Coleman. 

-  St.  Louis  Exposition  March,  Milit.  Band  — 50 

Coleman. 


Brooke  T.  P.  Sweet  rememhrancp 
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Brooks  E.  The  Message, 


-  Sweet  remeinbrance,  waltz  — 75  Church. 

-  Tak'e  This  Galop,  Milit.  Band  — 50  Coleman. 

-  Tampico  March,  Milit.  Band  — 50  Colerruin. 
i-Transitory  March,  Milit.  Band  — 50  Cole- 
'  '    man. 

-  Venitza  Serenade  Milit.  Band  — 50  Coleman. 

-  Wide    Awake,     quickstep     (American     Star 

Journal  209).  Milit.  Band  — 50  n  Fischer. 

-  Zanti  March.  Milit.  Band  — 50   Coleman. 
Brooke  T.   R.  Gala,  Polka   1/3  n  Allan. 
Brooke    W.    M.    Six  Hymn   Times   — /6    ISlo- 

vello. 

-  Two  Hymn  Times  — ,2   Novello. 
Brookes    Chumleigh,    „Straight"    4/ —    Rey- 
nolds. 

Brookes  Harry,  Menuet  in  G,  P  3/ —  Green. 

-  Kondino  in  G,  P  2/ —  Oreen. 

-  Sing    praises    unto    the    Lord,    ^ATB    — i'3 

Weekes. 
Brookes    H.    J.    Allegretto,    Og    2/ —    Dona- 
jowski. 

-  Andante  in  C,  Og  2/ —  Donajotcski. 
■  Festal   March.   Og   2/ —  Donajowski. 

-  Oflfertoire   in   G,   Og   3/ —  Donajowski. 
Brookes  T.  P.  March  of  the  First.  Anstead. 

-  Rialto  march   Anstead. 

Brookfield  Chas.  Here's  to  th'e  Slavey  4/ — 
Reeder. 

-  Sun  of  my  soul,  chor  — /6  Ascherherg. 
Brooking   W.   D.  Georgia,  waltz,  Banjo — 30 

Ditson. 

-  Midyear,   schottisch,    Bau  o  — 35   Ditson. 
Brooklyns-Marsch      — 50     Nordisk      Musik- 

forlag. 
Brooks,   American   gavotte   — 35    White. 

-  As  old  Wisconsin  scenes  come  back  to  me, 

song    orchestration    — 50    Thompsoti    Mvs. 

iCo. 
-Blue-Eyed  Bonnie  Bell  —40  White. 
-The    Campaign,    quick    march,      Füll    Band 
2/8,    Med.    BoAid    2/ — ,    Small    Band     1'4 
Hawkes. 

-  Challenge,  waltz  — 30  National  Music. 

-  Chip    Hunter's     Q.     S.     Brass    Band    — 50 
[       Cvmdy. 

'    -  Choose    your    roses    4/ —    Ascherherg. 

-  The   Cobbler   and   the   croAV  — 35   White. 
-Defiance,  march  —50.   1  &  2nd  MandQ(P). 

acc.   — 50  Evans. 
■  Happy   am   I.  — 30   White. 

-  Ireland's   message    4/ —   Ascherherg. 
•  Irelands    welcome    4/ —    Ascherherg. 

'  The  Mastodon  Minstrels,  quick-march,  Fhill 
Band  2/8,  Med.  Band  2/—,  f^m^ll  Band  1/4 
Hawkes. 

-  Now  the  Cradle's  Empty  Xellie's  Gone,  sg. 

an  chor.  — 40    White. 
-Pomponetto,   P    3/—   Duff. 

-  Roman   Dance,    BanjoP  — 30   Pond. 

-  Slumber,   softly   sleep  — 50   Thompson   Mus. 

Co. 

-  Surprise,   waltz   — 30   National   Music. 

-  Thou,  my  love.   art  all   to  me    (Chopin) 

—40  Ellis. 

-  Twilight,  waltz  — 30   National   Music. 
-Westward   Bound,   quadr.     O,    ///   pts.   —75, 

10  pis.  — 50   Church. 
-&  Danton,  Swim  out  O'Grady.  Banjo  — 30 

Church. 
Brooks  A.  W.  The  casoade,  Charact^r.  piece, 

P  4/ —  Ashdoion. 


-  Helena,   danse   de  ballet,   P   3/ —   Moore. 
-The     Merry     Haymakers      (Vocal),     polka 

2/ — n   Sheard. 

-  Six  Studies.  P  4/ —  Moore. 

Brooks  Alice,  Rieh  and  Poor  2/ — n  Sheard. 
Brooks    Ellis.    Fischer:    Adlalre   twp-step,    P 

— 40    Brainard,     (American    Star    Journal 

469)    Milit.  Band — 50  n,  and  Chicago   Post 

march,  FullO  1— n,  U  pts.  — 80  n.  10  pts. 

— 60  n,   P  acc.   — 15  n. 
Alcazar,     lancers,     FullO     1 —  n,     t'f     Instr 

— 80  n,  10  Instr  — 60  n,   P  acc.  — 15  n. 
-Alicia,  march    (American  Star  Journal  306) 

Milit.  Band  — 50  n,  and  Col.  Foote's  march, 

FullO  1—  n,  14  Instr  —80  n,  10  Instr  —60  n, 

P    acc.   — 15  n. 
The     American     Guard     March      (American 

Star   Journal   226),   Milit.   Band  — 50  n. 
-American  Medley  March  X.  3 — 9   (American 

Star    Journal    229-235),    Milit.    Ba/nd    ä 

—50  n. 

-  Boom     Zing-     Boom,     medley     overt.     FullO 

1.50  n,  1/f  Instr  1.25  n,  10  Instr  1 — n, 
P    acc.   — 30  n.   Milit.   Band   2 — n. 

-  A  Boston  Bake,  medley  overt,  FullO  1.25  n, 

IJ/  Instr  1 — n,  10  Instr  — 75  n,  P  acc. 
— 30  n,  Milit.  Band  2 — n. 

-  Chicago    Post    March,    two-step    — 40    Brai- 

nard,  Mint.   Band  — 50  n. 
Christmas  Echoes.   A   descriptive  Chrifltmas 
Fant.    FullO    1.50  n,    ?^    Instr     1.25  n,    10 
Instr     1 —  n,   P    acc.   — 30  n. 

-  Chromatic    March,    Milit.    Ba/nd    — ."»O  n. 
-Col.    Foote's    March,    Milit.   Band   — 50  n. 

-  Col.    Moulton's   March   — 50    Church.   Milit. 

Band  — ^50  n,  and  Oscar  Hamm.er- 
stein.  Shenandoah  (Batle)  March,  FullO 
1 — n,  Iff  Instr  — 80  n,  10  Instr  — 60  n, 
P    acc.  — 15  n. 

-  Columbia    March     ( Quickstep )    — -40,    Milit. 

Band   — 50  n. 

-  Dance  of  Dwarf  and  Giant.  Charact.    Milit. 

Band  — 75  n. 

-  Dancing     in     the     Barn,     schottische     and 

Parlow  A.  Thft  Anvil,  polka,  FullO 
1— n,  1/f  Instr  — 75  n,  10  Instr  — 50ti.  P, 
acc.  — 15  n. 

-  Darling,  speak  to  me  again  — 35  Ditson. 

-  Dixie  Queen  March  — 50,  Milit.  Band  — 50  n, 

and  Columbian  March,  FullO  1 — n.  f) 
Instr  — 80  n,  10  Instr  — 60  n,  P  acc.  — 15  n. 

-  Escort  March  —40.   Milit.  Band  —50  n. 

-  Fagan's  March,  Milit.  Band  — 50  n. 

-  Florida  cracker.  Rag-two-step,  P  — 50  BrO'i- 

nard,   Milit.  Band  — 50  n. 

-  llie    Harmonv    of   Love,    romance,    P    — 50. 

Mand  —^0,'^MandP  —50,  2Mand,  MandG 
ä  — 40,  2Ma^idP  — 65,  2MandQ-  — 50,  FullO 
1.25  n,  ///  Instr  1 — n,  10  Instr  — 75  n,  P. 
acc.    ^30  n,    Milit.    Band    1 — n. 

-  Love's    Captive.    romance    and    L  a  b  i  t  z  k  y 

Aug.  Traum  der  Sennerin,  idyl  for  1  or 
2V  or  Fl,  10  Instr  — 75  n,  H  Instr  — 90  n, 
FullO    1.10  n.   P   acc.   — 30  n. 

-  Menlo   Park   Grand   March   —35    Thompson 

Mus.    Co. 

-  The      Message.      Concertino.      Cornet  ( Tro ) 

2_n,  CornetP,  TroP  i\  —90,  FullO  1.25  n, 
]Jf  Instr  1— n.  10  Instr  — 80n,  P  acc. 
— 30n. 


Brooks  E.  My  Gale  is  a  Riihher 
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-  ily  Gale  is  a   Rubber  Neck,  two-step  — 40, 

Milit.  Band  — 50  n.  and  John  C.  W  a  1- 
I  i  n  g.  The  Rose  Festival,  caprice.  FuJlO 
1—11,  U  Iiisir  — 80n,  10  Insir  — 60  n,  P 
acc.  — 15  n. 

-  The   Jolly   Minstrel,    medley     oveit,     FullO 

1.25  n,  i-i  Insir  1 — n,  JO' Insir  — 75  n  P 
acc.    — 30  n,    Milii.    Band    2 — n. 

-  A  Night  in  Xew-York,  medley  overt.  FulU> 

1.25  n,  1Jf  Insir  1 —  n,  10  Imtr  — 75  ii,  P 
acc.  — 30  n,   Milit.  Band  2 — n. 

-  Kazzle  Dazzle.  quadr.    FullO   1— n.  11^  Instr 

— 80n.  10  Insir  — GO  n,  P  acc.   — 15  n. 

-  Rye  and   Rock,  medley  ovevt,  FullO   1.25  n. 

/-}  Instr  1 — n.  10  Insir  — 75  n.  P  acc. 
—.30  n. 
-Salute  to  ^lobile,  mavch,  ^lilii.  Band — 50  n. 
and  Fred  C.  Voss.  Ideali.stic  Mareh. 
FullO  1— n.  J.'f  Insir  — 80n.  10  Insir 
— 60  n,  P   acc.   — 15  n. 

-  The  Vision,  CorneiP  — 50  n.  Standard,  Bari- 

tone {Tro)P  —50  Cundy,  TroP  — 60  n  Stan- 
dard, Cornet  with  0  FullO  1—.  10  jiis. 
— 75,  P  acc.  — 35  Cundy,  Cornet  ( Tro )  with 
0,  IJf  pts.  1 —  n,  10  pts.  — 75  n,  P  acc.  —30  n 
Standard,  Baritone  {Tro)  0  FullO  1—,  10 
pts.  — 75,  P  acc.  — 35,  Cornet,  Baritone  witli 
Milit.  Band  ä  1.50  Cundy,  FullO  1.25  n. 
Ilf  pts.  1 —  u.  10  pts.  — 75  n,  P  acc.  — 30  n 
Standard. 

Brooks  Fred.  C.  Good  old  Time.-,  savottn 
—60,  FullO  ]— .  l-i  pts.  —75,  10  pts.— 60 
Coleman. 

Brooks  George,  Don't  touch  nie  theie  2, —  ii 
Sheard. 

-  l've  turned  against  it  now  4, —  Francis. 
-Oh,  it's  homely!   very  homely  4, —  Francis. 

-  The  Runaway  ^Mounted  Foot  2/ —  n  Francis. 
-The   Sage   and   the  Oiiion   2  —  n  Francis. 

-  The  Story — Teller's  club :   or  that's  anothei 

2/ — n   Sheard. 

-  Testinionials  2'— n  Sheard. 

-  When      Father's      done      with      'eni      2  —  ii 

Francis. 
-Yams!    or    Captain    told    the    Mata    2  —  n 

Fj-ancis. 
Brooks  Hattie,  Base  Bali,  waltz  — 30  yatio- 

nal   Music. 
Brooks     J.     Dimpled     pleasme     (Chor,     foi 

Equal   Voices    372),    SC  — /2    Curicen. 

-  Young  Damou  was    (School   Music  Leaflets 
•294),   SSC  — 'V2   Curicen. 

Brooks    L.    De    G,   Prince   Imperial    or    qua- 

drille  de  daiues  — 50  Ditson. 
Brooks    Sydney,    Reverie,    PV    2  —  n,    PT'c 

4 —  Woolhouse. 
Brooks  Walter,  op.  14  2  Morceaiix  pour  YP: 

1.  Melodie  en  Ut   (C)    1.50.    2.  Berceuse  en 

Mi-b    (Es)    1.25   Schott. 
-42  Gavotte  1.25  Schott. 
-48  Album  lyrique.   YP  2, —  n  Auyencr. 
-50  3  Chan.sonnettes,  1 7^    1.  Un  Aveu,  Chan- 

.?onnette.   2.  Chansonnette   militaire   ä  1.50. 

N.  3.  A  la  Russe,  Chansonnette  1.25  Schoti. 

-  Ariane.    Gavotte   Moderne,  P  3 —  Du  ff. 
-Blov,'   gentie    wind     (The    Grosvenor    Series 

36),   SATB   —4   Ashdoan. 

-  Kritons,     strike     home.     Introduction.     air. 

variations  and  march.  P   4/ —  Äshdoicn. 

-  l^aylight  is  fading.     Two  treble  voices  —  4 

Ashdown. 


-  Galopada,  P  3/—  Duff. 

-  Gather   ye    rosebuds,    SATB   — /4    Ashdous'n. 
-La  Harpe  Eolienne.    Etüde  de  Salon    (Oeu- 
vres 6).  P  4/ —  Augener. 

-  Heigh  ho!      for    merry  May,   SCTTB     — /3 

Curicen. 

-Holidays.   P   3—  Duff. 

-The  Hunt    (Descriptive  piece),  PS,—  Phil- 
lips. 

-  Idylle,  P  3/—  Duff. 

-  Un  jour  de  Fete,  P  3/ —  Duff. 
-:Maytide.  P  3—  Duff. 

-One  day  as  I   in   merry  mood,  SCTTB   — 3 
Curicen. 

-  On  the  River.  P  3—  Duff. 

-  Oeuvres.  P:  1.  Feu  Follet.  Air  de  danse  3/ — . 

2.  Le  Moulin  (The  Mill)  4/—.  3.  2  Minia- 
tures  4/ — .  4.  Marche  Feerique  3/ — .  5. 
Petit  Prelude  en  La  mineur  3 — .  7.  Melo- 
die 3/—.  8.  2Feuilles  d'Album  4  — .  9.  Pre- 
lude and  Fugue  in  D  min  4/ —  Augener. 

-  La  Rosiere,  P  31—  Duff. 

-  Sc&ne  de  Chasse.  P  3/ —  Duff. 

-  Sir&ne.    Air  de  Ballet.  P  3/-  Duff. 
-Wedding   March    (March   nuptiale),   P  3/ — 

Duff. 

Brooks  W.  W.  O  swallow  fly  not  yet.    Mixed 
voic.  — r/2  Xovello. 

-  When  ioicles  hang  by  the  wall.    Mixed  voic. 

—  P',  Noiello. 
Brooksbank   Oliver   O.    Benedicifce   — ,2   No- 

vello. 
Brookton  C.  Sultana's  waltz  — 50  Brainard. 


Broom,   I  love   thee   so   4 


Williams. 


Brooman   Hanna,  Norr  lanningens  Hemläng- 
tau  — 50  Elkan. 

-  Tre    sänger :    Till    Loura    „Se    vissnande    de 

nnga  rosor  luta".  Den  ensamma  makan: 
Vill.  du  fran  din  vän".  Tanke  och  känsla: 
..Tanken  är  en  örn,  pä  spända  vingar"  1 — 
Hirsch. 
Broome  Edward,  At  Close  of  Day  (Chor, 
for    ]\rixed    Voices    62 1 )    — 10  n    Schirmer. 

-  The  Beautiful  Citv  —60,  with  Y  —75  Wood- 

-  Beyond  the  Sky  —50  Wood. 

-  Crossing  the  bar,   S.  MS  — 50   Boston    Mu- 

sic Co.,  3  —  n  Woolhouse. 

-  Cupid's    iMistake    — 50    Boston  Music   Co., 

(Med.  voice)    2/ — n  Woolhouse. 

-  The    Haven    Beautiful    — 60,    with    Y    — 75 

Wood. 

-  He  is  not  Here;   For  He  is  Risen,  S.  MS.  A 

ä  — 60    Boston    Music    Co. 

-  The  land  of  rest  — 60  Church. 

Lead,     kindly    Light,     Choir     (Choir-Journ. 
X.  110)    —06,  SATB  —12   Wood. 

-  \^  the  Temb  is  Empty(  Church  Music  4404  1 

— 15  n  Schirmer. 

-  Six   Opening    Sentences    1—5    Set    ä  — 25  n. 

-  Out  of  the  darkness,  S.  MS.  A  — 60  Boston 

Music  Co.,  2/6  n  Woolhouse. 
The  Roll-Call   (Chor,  for  Men's  Voices  443) 
— 20  n  Schirmer. 
Broome  G.  PI.  Hofmeister:  Op.  2  6  Melodien 
in  Lietlerform,  Z   1.25. 

-  3  Fantasie.   Z   —50. 

-  4  Marsch,    Z   — 50. 

-  5  Galop  11.   Polka.  Z  —50. 

-  6  Potpourri     aus :       ßeatrice     ui    Tenda.     Z 

— 75. 
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-7  Spanische  NalioiiallieJer  .(El  Jagne.  La 
Calesara ) ,   Z    1—. 

-  Hoffnungstiaviin.   Konzertstück.   Z   i..2o. 

Broomfield's  National  Songs.  SATB,  1—12 
ä  — /4,  or  in  1  vol.  5/ —  Bayley. 

Bros  Howard,  Administration,  march  — 50 
Stern. 

Bi'os  Mallory,  Don't.  Wake  My  Piekaning 
— 50   National  Music. 

Bros  Robinson,  Della  Lee,  yoii're  fooling  mc 
— 50  Stern. 

Brosboll,  Tonne  gaar  i  Krigen.  Karens 
Sang  Din  lille  Bror,  soni  drev  med  Faav 
— 25   UoAisen. 

Brose  Maximilian,  Zehn  Lieder  (Arabische 
Volkslieder  auf  Mesopotamien).  1.  Ent- 
schwundenes Glück.  2.  Liebeslust  und 
Lästerzungen.  3.  Vergebliches  Hoffen.  4. 
Trennungsschmerz.  5.  Treue  Liebe.  6.  Lie- 
besglück. 7.  Der  Vogelsteller.  8.  Vorbei. 
9.  Liebesketten.  10.  Hangen  und  Bangen 
2—   Ries  &  Erler. 

Brosee  H.  abbe,  Six  litanies  A.  une  voix  acc. 
Org  (repertoire  des  paroisses  iST.  117)  1.25 
Katto. 

Brosende    Friedrich,   Warnung:    ,,Ich  denke 
zurück   und   werde   zum   Kind"    — 80   Bro- 
sende. 
Brosenius    H.   20  Variat.    über   ein   russisch. 

Thema   (A-moll),  P  1 — n  Breitkopf. 
Brosig      Moritz      (1815—1887)      Leuckart: 
Op.  1  Drei  Präludien  und  Fugen,  Org    (in 
Ermoll,  C-dur,  Fis-nioU)    2 — . 
-2  Requiem,  SATB  mit  /S'^reici'iquart.  u.  Org 
od.  Org  u.  Kh  in  St  6 — ,   Singst  2.40. 

-  3  Fünf    Orgelstücke     zum    Gebrauch     beim 

Gottesdienste  (vier  Präludien  in  F-moll, 
G-dur,  ß-moll,  G-dur;  Präludiinn  und 
Fuge  in  G-moll)  — 80  n. 
-4  Fünf  Choraivorspiele  zu  den  Liedern: 
.,Nun  sich  der  Tag  geendet  hat"  (G-moll)  ; 
„Auf  meinen  lieben  Gott"  (F-moll)  ;  „Lieb- 
ster  Jesus,  wir  sind  hier"    (G-dur)  ;    ,,Aus 

-  tiefer  Not  schrei  ich  zu  dir"  (phrygisch)  ; 
„O  Haupt  voll  Blut  und  Wunden"  (phry- 
gisch)   — 80  n. 

■  6  Christ  ist  erstanden.  Fantasie  in  D-moll 
(dorisch),   Org    1.30. 

•7  Messe   (E-moll),  SATB  mit  O:   Singst  m. 
Direktionsst    10 — ,  Direktionsst    einz.  2 — . 
Singst  2.40. 
8  b   Einundzwanzig  kurze  Vorspiele  zu  Pre- 
digtliedern,  Org   1 — n. 

11  Drei  Präludien  (in  F-dur,  C-dur,  Es- 
dur)  und  zwei  Postludien  (in  F-moll,  C- 
dur),   Org    1.50. 

12  Vier  Orgelstücke  (Präludium  in  G-dur: 
Vorspiel  zu  dem  Liede:  ,,0  Traurigkeit" 
in  F-moll ;  Präludium  und  Fuge  in  A-moll ; 
Präluidum  in  As-dur)  2 — . 

13  Postludien,  2  Präludien  u.  Fantasie,  Orr/ 
1.80  Andre. 

14  Zwei  Präludien,  zwei  Postludien,  zw^i 
Trios  und  Fantasie,  Org  2 —  And7~e. 

15  Moderato,  Fantaisie  &  Pr^lude,  Org  1.50 
Andr^. 

16  Deutsche  Choralmesse  nach  alten  Cho- 
ralmelodien, vier-  od.  einst.  GenungiSATB) 
mit  Org    (4  Pos  ad  libit.),  Part  u.  St  2.80. 

17- Fünf  Lieder  (N.  1—5)  1.80  Andre:  1. 
Im   wunder«ichön»n   Monat   Mai.    2.  Ab'önd- 


lied.  3.  Der  Hidalgo.  4.  Wanderlied.  :>. 
Sternhelle   Nacht   ä  — 60. 

-  18  2  Nocturnes,    PV,    PVc    ä  2—    Andrö. 

-  19  6  Morceaux,  Org  1.80  Andre. 

-20  Fünf  Gradualien,  SATB  (Org  ad  libit.)  : 
1.  In  omnem  terram  exivit.  2.  Gloria  et 
honore  coronasti  eum.  3.  Justorum  animae 
in  manu  dei.  4.  Diffusa  est  gratia.  5. 
Kxaudi  nos  domine,  Part  u.  St  (fi — 30) 
2.20. 

-21  Präludien,  Org,  Heft  I:  '2—,  II:  1.80 
Haslinger. 

-  22  Serenades,  PV,  PVc   ä  2.60  Andre. 

-23  Kurze  Vespern  (D-dur,  de  Confessore), 
SATB,  2VVaVc,  20b,  2Horn  (abwechselnd 
mit  Tr  u.  Pauken),  Kh  u.  Org,  Stimmen 
mit  Direktionsst  6 —  Singst  2.40. 

-  24  4  Andantes,   U,   Org   ä  1.50   Haslinger. 

-  27  Pieces  faciles,  PV,  PVc  ä  2—  Andre. 
-29  Dritte     Messe     (C-dur        und     C-moU). 

SATB,  2VVaVcKb,  2Cl,  2Horn  u.  Org  (2Fa 
2Tr  u.  Pauken  ad  libit. ) ,  St  mit  Direktions- 
st. 9—,  Singst  2.40  Leuckart,  SATB  —60, 
0  3.15  J.  Fischer. 

-  30  Melodien    zu   dem    katholischen    Gesang- 

buche, Org  (Choralbuchs  op.  8).  Mit  An- 
hang, qu.  4"  2.75  n. 
-31  Vierte  Messe  (F-moll),  SATB,  Strquart. 
2Cl,  2Horn  u.  Org  (2Ventil-Tr  u.  Pauken 
ad  libit.).  St  mit  Direktionsst  8 — ,  Singst 
2.40. 

-  32  Orgelbuch,    Org    ou    H    5.50    Breitkopf. 

In  8  Lieferungen  ä  — 60  n.  Dasselbe:  Neue 
Ausgabe  unter  Zugrundelegung  der  hinter- 
lassenen  Aufzeichnungen  des  Autors  ver- 
mehrt und  verbessert  von  T  h.  F  o  r  c  h- 
h  a  m  m  e  r.  Pedal-Tonleitern,  100  drei-,  vier 
und  mehrstimmige  Orgelstücke  nebst  Mo- 
dulationstheorie mit  Beispielen  4.50  n. 
33  Zwei  lateinische  Motetten  für  zwei 
Chöre,  SATB-.  1.  Graduale:  „Gloria  et 
lionore  coronasti  eum".  2.  Offertorium: 
„Salvum  fac  regem",  Part  u.  St  (a — ^^30) 
2—. 

-  34  Neun     Vesperpsalmen      und     Magnifieal, 

SATB,  ,S'/rquart.  20b,  2Horn  (abwechselnd 
mit    2VentiUr    u.  Pauken)    u.  Org: 

I:  Dixit,  Confitebor  Beatus  vir,  Laudat«- 
pueri,  Laudate  Dominum,  Magnificat.  St 
mit  Direktionsst  8 — ,  Singst  2.40. 

II:  Laetatus  sum,  Nisi  Dominus,  Lauda 
Jerusalem,  In  exitu.  St  mit  Direktionsst 
6.50,    Singst   2.40. 

35  Vier  Gradualien  (1.  Benedicta.  et  vene- 
rabilis.  2.  Justorum  animae.  3.  Domine 
deus.  4.  Dirigatur  oratio  mea)  und  vier 
Offertorien  (5.  O  salutaris  hostia.  6.  Ltui- 
da  anima,  mea.  7.  Alleluja  resurrexit.  S. 
Ave  Maria),  SATB  (Nr.  1,  mit  oblig. 
Org  u.  Kb),  Part  u.  St  4— n.  Singst  2.40. 

36  Festmesse  (D-moll  und  D-dur)  (Messe 
Nr.  5),  SATB,  Äfrquart.  201,  2Fa,  2Horii, 
2Tr  u.  Pauken,  3Pos  u.  Org,  St  mit  Direk- 
tionsst 9 — ,  Direktionsst  einzeln  2.70,  Sing- 
st 2.40. 

38  Zwei  Offertorien,  SATB  u.  Org  ad  libit. 
8".  1.  Difusa  est  gratia.  2.  Lautate  domi- 
num, Part  u.  St  1.20. 

39  Messe  Nr.  6  (B-dur),  SATB  u.  klO 
7— n,  0-St  3.30  n,  Oj-»;- (Direktion8')'St 
1.80  n,   Singst   2 — n  Riev  d  Erler. 
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■40Missa  solemnis  Nr.  7  (C-moU),  SATB 
u.  klO  10.80  n,  0-St  6.80  n,  Ory- ( Direk- 
tions- )  St  2 —  n,  Singst  2 —  n  Ries  <£  Erler. 

•41  Zwei  Offertorieii  (Ave  Maria,  Kecor- 
dare),  SATß.  Sireichqunvi.  2Cl,  2Hörner 
u.  Org.    St  2.50,   Singst  — «0. 

■42  Messe  Nr.  8  (D-iuoll  und  dur),  SAT2B, 
Org  u.  KbiVc  ad  lib.)  5 — ,  Or(/-( Direk- 
tions-) St  2 — n.  Singst  2.50  n  Ries  <t- 
Erlcr. 

■  43  Neun  Orgelstücke  verschiedenen  Charak- 

ters   1.80  n   Ries  d-  Erler. 
-44  Missa  solenuiis  Nr.  9    (H-moU  imd  dm-). 
/S'AJ.ß  u.  klO  11— n,  Ö-St  6.50  n.  Orfif- (Di- 
rektions-) St    2.50  n,    Singst    2 — n    Ries  d 
Erler. 

■  45  Sechs  lateinische  Kirchengesänge,  SATB, 

mit  und  ohne  Org,  Part  1.60,  St  2.40  Ries 
d  Erler. 

-  46  Acht    Orgelstücke    (Präludien    in   D-dur, 

F-moll,  G-dur,  C-dur,  C-moll,  D-dur;  Fest- 
vorspiel in  Es-dur;  Präludium  in  G-moll) 
2—. 
-47  Fünf  Orgelstücke  (3  Andante  in  B-dur, 
A-dur,  As-dur;  Präludium  in  A-dur;  Post- 
ludium  in  D-dur)    2 — . 

-  48  Vier  lateinische  Gesänge  für    ( vier-   und 

fünfst.)  ;sATß,  Part  1.30,  St  ä  —30  Ries 
d  Erler. 

-  49  Fünf   Orgelstücke:    Fantasie   in   C-moll; 

3  Andante  in  A-moll,  E-dur,  F-dur;  Adagio 
in  As-dur   2 — . 
-50  Zwei  Offertorien:   Nr.    1.   Bonimi  est,   2. 
Veritas   mea,   für   SATB   mit    Org    (Cbass 
ad  lib.)    1.50  Böhm. 

-  51  Drei  Gradualien    (Benedicta  et  venerabi- 

lis-Sederunt  principes-Specie  tua)  und  ein 
Offertorium  (Beata  es)  für  4  Singst,  S/.- 
quartett,  2Cl  (wechselnd  m.  20b),  2Hönier 
u.  Org  6 —  Böhm. 

-  52  Zehn   Orgelstücke   verschiedenen   Charak- 

tei  s   u.    zwei   Choralvorspiele    2 —  u. 

-  53  Fantasie  Nr.  1   in   F-moll,   Org    1.50. 

-  54  Fantasie  Nr.  2  in  Es-dur,  Org   1.50. 

-  55  Fantasie  Nr.  3  in  D-moll,  Org   2—. 
-56  Zwei    Hymnen,    SATB   nut   klO:    1.  Coe- 

lestis  urbs  Jerusalem  (Kirchweihfe.st),  2. 
Ad  regias  agni  dapes  (Weißer  Sonntag) 
1.50,  Singst  apart  — 50  Goerlich. 
-57a  Zwei  Gradualien  (Ecce  sacerdos  mag- 
nus- Domine  praevenisti  eum  Domine)  für 
SATB  mit  Org  [Conlrab  ad  lib.)  1 — 
Böhm. 

-  57b  Zwei  Offertorien    ( Laetamini  in  Domino 

Tui  sunt  coeli)  für  SATB  mit  Orq  [Cb  ad 
lib.)    1—  Böhm. 

-58  Acht  Orgelstücke:  Präludien  in  E-nioll, 
C-dur;  Postludien  in  F-moll,  D-moll;  Vor- 
spiele zu:  „Straf  mich  nicht  in  deinem 
Zorn",  Es-dur,  u.  „Konmi  Gott,  Schöpfer"  ; 
Trios  in  E-dur,  Gdur  2.50. 

-59  Fünf  Hymnen  (Pange  lingua,  Salutis 
humanae  sator,  Jesu  corona  Virginum.  Te 
Joseph  eelebrent.  Dens  tuorum  militum) 
für  SATB  mit  Org  3—  Böhm. 

-  60  Sechs  Präludien    und   Fugen,    Org :    Heft 

I:  in  Es-dur  C-moll,  E-dur.  II:  in  A-moll, 
D-dur,   Cis-moll   ä  2 — . 

-  61   Fünf    Tonstücke    verschiedenen    Charak- 

ters  nebst  drei    Postludien,    Org   2.50. 

-  62  Vier  Prähidien,   Org    1,50. 


-  Ausgew.    Orgel- Kompositionen,   Bd.    I — V   i 

3— n. 

-  Cristo  e  risorto.  Offertorio,  Org    (Armonio) 

— 75  n  Bertarelli. 
Ecce     sacerdos     und     Domine     praevenisti, 

SATB  mit  Org    (Kb  ad  lib.)    1—  Böhm. 
-Fantasie    in    A    flat     (Best),    Org    1/ — n 
Augener. 

-  Gesangbuch    für    den    katholischen    Gottes- 

dienst — 80. 
-Gesangbuch  für  katholische  Gymnasien — 60. 

-  Laetamini    in     Domine.     Mix.     quart.   — Oü 

Dilso/i. 

-  Offertorium    in    ascensione    Domini,    SATB, 

Part  — 60,   St  — 20   Coppenrath. 

-  Pange  Lingua,  Tantum  Ergo  — 20  J.  FiscJier. 

-  Präludium,    Org     (Album    für    Orgelspieler 

Nr.  6)   —50  Rieter. 
-&Witska,  Asperges  me   1,  2.  Quart.  — 10 

Ditson. 
Brosolo  A.  Josephine,  inazur  2 —  Mariani. 
Brosovich    C.   G.   Angiolina,   P  4 —   Ricordi. 

-  Inghilterra,    P    1.50    Ricordi. 

-  Marcellina,  P  1.25  Ricordi. 

-  La  Pettegola,   P   1.75   Ricordi. 

-  II   Pungolo,    P    1.75    Ricordi. 

Bross,  Queen  of  Beauty,  polka  — 50  Groene. 
Brossa,   Faust,    Fantaisie,    VP   7.50  n    Mu- 

raille. 
Brossel    M.   La   Brise   du   soir,   polka    1.50  n 

Fromont. 

-  Fauvette,    polka-mazurka    1.50  n    Fromont. 

-  Tatania,   mazuika    1.50  n   Fromont. 
Brosset     Jules,     Chanson     de     Henry     IV. 

(Grognet     E.),    gavotte,     Harm,     Part 
3 — n  Evetie. 

-  Madrigal,    VP  4/—  Schott. 

-  Le  Moulin  de  Milly  3 —  Cartereau. 

-  Nuit  d-'Ete.   valse   chantee    1.30   Bertram. 

-  Pavane    de    Marguerite     de    Valois    (XVle 

.sifecle),  P  5 —  Leduc. 

-  Recueillement,    VP  4 —   Schott. 
■  Souvenance,    1  P  4, —   Schott. 

Brosseur   du    capitaine    (Le),   Chansonnette 

— 30  n  Joubcrt. 
Brossla,     Alpenröslein :      „Von     der     steilen 

Alpenliüh",  TTBB^  Part  u.  St  —30  Kaun. 
Broström  Hildur,  Con  amore,  vals  1 —  Elkan. 

-  Grazieila,   pas   de   quatre  — 75   Elkan. 

-  Innocence,  vals  — 75  Elkan. 
-Jcunesse,  vals  1 —  Gehrman. 
-.Journalistmarsch    — 75    Gehrman. 

-  J"]n  liten  skälmimge,  polka  — 50,  0    (Orkea- 

t/er-Bibliotek    14)     1 —    Gehrman. 

-  Klappadt   och    klai-t,   polka    — 50,    Messing- 

Sextett    — 60     (Vald    Sämling    Dansmusik 
och  Marscher  arr.  af  Ringvall  N.  7 )  Elkan. 

-  Lilia  Blaöga,   pas   de   quatre    1 —  Elkan. 

-  ^led  lif  och  lust.  hambo-polska  — öO  Elkan. 

-  Öländings-Marsch  — 50  Elkan,  Xordisk  Mu- 

sikforlag,  Jyms  ■ — 75  Elkan. 

-  Pa    lyckans    hjul,    polka    — 75    Elkan. 

-  Ponny-Marsch   1 —  Eckermann. 

-  Tattersall-Marsch   — 75    Elkan. 

-  Tzigane-Polka,   4ms    1—   Elkan. 

-  Upsala-minnen,   2   Schottisch  — 50,   PV(Fl) 

(Marscher    37)     — 50,    Messing-Sextett 
— 60    (Vald   samling   Dansmusik   och   Mar- 
seher  arr.  af.  Ringvall  N.  2)   Elkwn. 
Broström    Nanna,   1   traf,   polka   — 50   Gehr- 
man. 
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Brotan    Ant.    „Hoj    vzlmru,    pestr^    Sokole", 

pochod,  TTBB,  na  slova  J.  V.,  1.40,  Hlasy 

po  — 30  Springer. 
Brotero   M.  Gratas  recorclacoes,  polka,  Banda 

1 —  Guimaraes. 
Brother    Cheney's    Old     Folk's    Collection 

—35   White. 
Brother's    lullaby    (I^na    my   darling)    — ,2 

Hopioood. 
Brotherton  J.  H.  op.  7  Te  Deum  in  F  — ,3 

Duff. 

-  Autrefoi's,  Intermezzo,  P  3/ —  Hopwood. 
Behold  I  bring    (The  Church  Choralist  75) 

— /3   Curwen. 

The   Gates    Between   4/—   Duff. 
Incentives    to    Practice.    A    Series    of    duets 

1 — 6    TiioV.    P    ä    3/ —    Eopwood. 
Queen  of  the  Flowers   2/ — n  Hopuood. 
Suflfer  little  children   (The  Church  Choralist 

111)    — ß    Curwen. 
Brotter    Sohn,     Grisaille     1.35  n     Robert     a 

Beziers. 
Brou   L.  Les  amis  du  progrfes,  marche — 25  n. 

polka    1.70  n   Cairanne,    1 — n   Gheluice,  gr. 

0    1 —  n,    pet.    0    — 75  n,    P    cond.    — 35  n 

Cairaume,  0  1 —  n  Ghelutce. 
-Le  Bluet,  mazurka  1.70  n,  gr.  0   1 — n,  pei. 

0  — 75  n.  P  cond.  — 35  n  CairOnne,  0  1 —  n 

Gheluwe. 
-Clemence,  maz.    1.70  n,   gr.   0    1 — n,   pet.    0 

— 75  n,  P  cond.  — 35  n   Cairanne. 
Echo   de  la   Butte,   schottisch    1.70  n,   gr.    0 

1 — n,   pet.   0   — 75  n,   P  cond.   — 35  n   Cai- 
ranne. 
Emma,    berline,    polka    1.70  n,   gr.    0    1 — n. 

pet.    0    — 75  n,    P    cond.    — 35  n    Cairanm'. 

0   1 — n  Ghcluwe. 

-  Joyeuse  gaiete,  quadr.  — 25  n,  0   1 —  n  Ghi- 

luioe. 

-  Les   Lanciers    fleuris,    quadr ille    1.70  n    Coi- 

ramie,  1 — n  Ghelutce,  gr.  0  1  n,  pet.  0 
— 75  n,  P  cond.  — 35  n  Cairanne,  0  1 — n 
Gheluwe. 

■  Polka  des  clairons,   1.70  n  Cairanne,  — 25  n. 

Ghiluwe,  gr.  0  1 — n,  pet.  0  — 75  n,  P 
cond.    — 35  n,    0    1 —  n    Gheluice. 

-  Rgverie,   schottisch    1.70  n    Cairanne,   — 25  n 

Gheluwe,  gr.  O  1 — n,  pet.  0  — 75  n,  P 
cond.   — 35  n    Cairanne,    0    1 —  n    Gheluwe. 

-  Sagantina-Nanceede,  danse   1.75  n  Bouart... 
-Solitude,  valse   1.70  n,   gr.   0    1— n,  pet.   0 

— 75  n,   P   cond.   — 35  n    Cairanne. 

■  Souvenier   de   Bondy,   marche    1.70  n,    gr.    0 

1 — n,  pet.  0  — 75  n,  P  cond.  — 35  n  Cai- 
ranne,   O    1 —  n    Gheluwe. 

-  Talisman,   quadrille   1.70  n   Cairanne,  — 25  n 

GMlwwe,  gr.  0  1 — n,  pet.  0  — 75  n,  P 
cond.    — 35  n    Co/irantie,    0    1 —  n    Gheluwe. 

■  Union  et   Fraternite,   schottisch   1.70  n   Cai- 

ranne, 1 — n  Gheluwe,  gr.  0  1 — n,  pet.  0 
— 75  n,  P  cond.  — 35  n  Cairanne,  0  1 —  n 
Gheluwe. 

-  &  M.   Faguet,   Paralienne,   polka,   0   avw 

P  cond.   Esper. 
Brough   A.   J.   Benedieite   — /IV2   ^'ovello. 
Brough    Lionel,    The   rnuddle    puddle   porter 

4/ —  Eopwood. 

■  Pool,  Comic.  — 40  Brainard. 

-That's  the  sort  of  man  I  am,  sg.  darky  — 40 
Brainard. 

■  Ve  Baron  of  the  Rhine  4/ —  Franci.*. 


Brough   Oldbury,    The    ßisley    Post,    march 
4, —  Feeder. 

-  Britishers  Together  4/ —  Reeder. 

-  The  Coon's  Lullaby  4/ —  Reeder. 

-  Dusky   Dinah   Barn   Dance   4/ —  Reeder. 

-  Kitty    2/ —  n    Francis. 

-March  of  the  Fighting  Fifth.  Banjo   (Banjo 
Budget   ii21)    2/ —   Turner. 

-  Puzzlers  4/ —  Reynolds. 

Brough    Robert,  Never  mind!    4/ —  Francis. 
Brougham  J.  Fine  ould  Irish  gintleman  — 50 

Brainard. 
Broughton   John,    Tlie    better    land,    SATB 

(Coli,  of  Part  music  ü)   — /6  n  Leonard. 

-  Bird  of  the  wilderness,  8ATB  — /6  Weekes. 

-  Festal  Sonata.  A  Silver  Wedding,  4ms  4/ —  n 

Ilovello :    Allegro    1/6  n^      Andantino    1/6  n, 
Minuet  — /9  n.   Finale   1/6  n. 

-  From  Greenland's  icy  mountains,  trio,  fem. 

or  boy's  voic.  — /6  Novello. 

-  In    memoriam,     marche    funebre,    P    2/ —  n 

Novello. 

-  Kitty,   dear   3/ —  Francis. 

-  &  J.  F.  Downes,  A  Simple  Sweep.  Operetta 

4/ — ,   Libretto   — ^/4    Williams. 

-  &  F.  Pascai,  Lady  Laura's  land.    Operetta 

2/6,  Libretto  — /6  Williams. 
Brou  ha,   Bai  de   la   renommöe,   schottisch,   F 

4—  Eatto. 
ßrouillet,  La  loupiote  1 — n  Ealet. 
BpoYH'B  n.  PoManCbi  H  ntcHH,  Johansen: 

1.  Ha  e^HHi  ch  6e3MO."iBHoft  Hoqtio  — 50. 

2.  Mh*  rpycTHO.  PoMancs  — 50. 

3.  OcwnaiOTCH  ötj^nhia  po3H.  PoBiancB  — 50. 

4.  Bbi6op:&  aceHbi.  KoMniecKaH  ntcna  — 60. 

5.  CepeHa/^a.  PoMancb  — 60. 

-  ntCHH  jih)6bh  n  nenajiH,  Jurgenson : 

1.  Moa  ne^ajiB  — 60. 

2.  3Tpfl  aaiKMaca,  nxHqKH  jrbmi,  ^Jia  Tenopa 
HjiH  conpaHO  — 50. 

2a.  To-ace,  3.  öapHTOna  ii.iii  M.-conp.  — 50. 

3.  JIroß.iio  a  ffliipb  CTeriii  — 40. 

4.  Ko^/^a  b^  jiyiax'B  noc.TitAHiiX'B  ^aa  — 40. 

5.  nOJIHO^HblH   HaC5B.   HOKTEOpHt   — 50. 

-  PoMaacBi,  Lyre : 

1.  ^epKeccKaa  ntcaa:  „Maoro  ^-bBt  aacb" 
—45. 

2.  Bi  Moea  ^yui'fe  hioöobi.  BOCxo;^HTI.  — 45. 

3.  ^aBopoHOK^b:   „MejK^y  Heöoai'B  a  aeai- 
jiea"  — 45. 

4.  Beceaaifi  aeiept.  PyjiaioT'b  Tyqa  aojio- 
Tbia.  /^yaT-b  — 45. 

5.  Ha      C-feBCpt     ^BKOM-B      CTOHT-b     O^HBOKO. 

Tpio  — 45. 

-  Poaiaacbi,  Rose : 

1.  Oaa  uoeT-b  a  3BiiKa  TaioTi.  — 6(). 

2.  Beceaaaa  ho^b  — 60. 

3.  H  xoqy  yiviepeTb  — 60. 

4.  H  a^tcB  HaucaKta.  Cepeaa^a  —30. 

-  PoMaacM,  Selitcerstow : 

1.  Ho  ptK*.  ntcBb  roHflOJibepa.  Ho  aacKy- 
Bmea  p'tKt  a  n.ibiBy  b-b  ^eJiBOKt  — 40. 

2.  HoHbK)        3B'b33BOH.        HoibK)        38*3,18011 

BKpyr-b  CMOTpK)  a  — 40. 

3.  rpe3bi.  Be3;^■fe  acBByr-b  öo.ibMwa  rpe3bi 
—40. 

4.  Hoqb  aa  /^a-fenp-fe.    /^orop'fe.Tb,   noMepKT. 

3eBb  3B0HBbIB  — 40. 

ö.  H  s^tcb  nBe3ajiba.  CepeBa;ia  — 40. 
H.  BocnoBHBaaie.  S.ierie.  B-b  BOiBofiTBmHH't 
jiyHa  CBixHJia  — 40. 
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Brounoff  Piaton,  Automn  Song  — 40  Cornet, 

4ms  — 30   Xational   Music. 
-Ave  Maria   (God  the  Father)  —40  National 

ilnsic. 
-Barcarolle   (Moon  is  bviarbtly  jjrleaming  — 60 

Brainai-d. 
-Cradle    song    (Russian),   P   — 40    Bro^mard. 

-  Danse  Af ricaine  — 75    Xational   Music. 
-Funeral   jMarcli   — 40   Sational   Music. 

-  Indian   Lullaby  —50   Xational   Music. 
-Drei  Liebslieder:    1.  ..^Meiu  Lieb,  wenn  m«in 

Herz  eine  Harfe  war'",  deutsch  u.  engl.  1 — . 
2.  I  love  thee:  ..Souie  may  praise  thy  won- 
drous  tresses"  1 — .  3.  ,,Were  I  a  bird.  I 
would   not   pipe"    ä  1 —   Luckhardi. 

-  Love    Serenade   — 35    Ditson. 

-  Moon  is  brightly  gleaiuing.  BarcaroUe  — 60 

Brainard. 

-  On    the    Wings    of  Love.     Waltz    Serenade 

— 50  Xalional  Music. 
-Oriental   Dance  — 50   Xational   Music. 

-  Oriental     Song     withoiit     Words,     P     — 50 

Xational  Music. 

-  Pamell's     Funeral     March      — 40     Xational 

Music. 

-  Romance  de  concert,  TP  — 75  Chiirch. 

-  Russian  Story,  P  — 60  Xational  Music. 

-  Spanish    Serenade  — 50   Xational  Music. 

Brousek,  Staroceskj'  kvapik  — 80  Stary. 
Broussac  E.  op.  4  Pr&s  de  toi,  P  1.30  Rühle. 
-7  Styrienne  originale,  P  1.50  Rühle. 

-  9  J'attends.     Rererie    sur    une    Melodie  de 

M  e  y  e  r  b  e  e  r,  P  3 —  Ricordi. 

-  10  Les  mystöres  du  cour,  P  1.50  Riihlc. 

-  13  Suis-moi,  P  3.50  Ricordi. 

-  14  Loin   de   toi.     Caprice    do    Salon^    P    6 — 

Ricordi. 

-  15  Huit  ans  de  reves.    Romance  sans  paro- 

les,  P  3 —  Ricordi. 

-  19  La  Favorite.    Caprice  de  bravoure,  P  8 — 

Ricordi. 
Broussan    L.   Les   Illusions    1.75    DnrdiUy. 

-  Serenite   2 —  Durdillij. 

Brousse  M.  0  salutaris  n"  1  en  re  beniol, 
Bar,   2  en    nii    beraol,    T   ä  1.35  n    Grcgh. 

Broustet  Edouard  (1836),  op.  31  Souvenir 
de  Pologne,  2  mazurkas  2 —  Bo(r^  L2.") 
Schott. 

-  33  Madaletta,   souveirs   des   Pyrenees,  valse 

(J —   Joubert,    0    1.50  n    Gheluice,    Joubert. 
41  La   Reine  des   Pyrenees,  valse   7.50   Joii- 
heit,   0    1.50  n    Gheluice,  Joubert. 

-  42  Deuxi&rae  grand  trio,  PWc  8.35  n   Jou- 

bert. 

-  46  Introduction  et   Gavotte,    0    instrnmenis 

(I  cordes,    Part  et  p.   sep.    3 — n    Hamelle. 

-  47  Marie-Louise,   suite   de   valses   7.50   Jou- 

bert,   1.50  n    Ghcluwc.    Joubert. 

-  48  Les   Guides   niontagnards,   galopposte.   F 

6 —  Joulcrt. 

-  50  L'AA'alanche,     valse     7.50     Joubert,      0 

1.50  n   Gheluice,  Joubert. 

-  65  Scfenes  fantaisistes.  Suite,  0,  Part  15 —  n, 

p.  5 — n  Ricordi:  N.  1.  Habanera,  Part 
4— n,  p.  1.50  n.  N.  2.  Noel,  Part  5— n, 
p.  1.50  n.  X.  3.  Chanson  Bohemienne,  Part 
2.50  n,  p.  1 — n.  N.  4.  Saltarella.  Part 
7 — n,  p.  3 — n,  P  comp].  10 — .  N.  1  4 — , 
X.  2,  4  ä  5—.  K.  3  2—  Ricordi,  X.  1  O 
1.50  n,  P  G —  Joubert,  X.  3  per  canto  3 — 
Ricordi. 


105  Berceuse,  P  1.35  n  Durand. 
107  Souvenir  d'Ischia,   tarentelle,  P  6 — ,   0 
2 —  n  Joubert. 

111  Sorrentina,  chanson  napolitaine,  P  6 — , 
0  5 — n  Heugel. 

112  Legende  languedocienne,  P  6 — ,  0  5 —  n 
Heugel. 

-113  Pres  de  toi,  valse  6 — ,  0  p.  s§p.  1.50  n 
Heugel. 

114  ]x)in  de  toi,  valse  6 — ,  0  p.  s^p.   1.50  n 
He^igel. 

-  115  Toujours  toi!  valse  6 — ,  0  p.  s6p.  1.50  u 

Hcugel. 
-Airs  de  Danse  style  ancien,  P:  1.  Koyale 
Gavotte.  2.  Pavane  florentine.  3.  Menuet 
du  Cardinal.  4.  Joyeux  Rigaudon.  5.  Tri- 
cotets.  6.  Tambourin  et  Musette  ä  5 — 
Heugel. 

-  Airs  pyreneens,  P  7.50  Leduc. 
Annette,    suite   de   valses   2 — n   Fromont. 
Aurelie,  maz.  5 —  Joubert,  0  1 —  n  Ghcluwe, 

Joubert. 

-  Avant,   pendant  et   aprfes,   fantaisie   episodi- 

que,  IfUis  3 — n  Fromont. 
Aveux,  valse  3 —  n,  0  2 —    Coutarel. 

-  Badinerie,  PFl  2—  n,  0  2—  n  Durand. 

-  Ballatella.    Valse  lente    (Leopold  Kess- 

ler)   — 40  Ditson. 

Bataille  de  Fleurs,  valse  6 — ,  J/nis  6 —  Le- 
gouix,    0    2 —  n   Pinatel. 

-  Berceuse,   PT    1.75  n,    Y   et  quatuor   p.  s6p. 

1.75  n   Durand. 

-  Biribi,  polka    1.70  n,   sinipl.    1 — n.   O   2 — n, 

P  cond.   — 50  n  Fouquet. 
Blue   White.     Polka-Mazur     1.7>      0     3— n 

tichott  Frdres. 
Bonheur   perdii.   Polka-Mazur   3—   Bcaoit. 

-  Bonita.    V\nlse    espagnole    2 —  n   Decourcclle. 

— 4:0  'Idzikousld,  IfUis  3 — n,   McrJ,  — 25  n, 
0  avec  choeur  hom.  2 — n  Decov reelle. 

-  Bresilienne,  P  5 — ,  0  p.  ;^^p.  1.50  n  Joubert. 

Budapest,     marche      O    1 .50,     P   roiid.    — 40 
Gaudet. 

-  Cantilena  amorosa,   \  P  2  50  n,   V  acc.  0  o\i 

quatuor    ä  cordes    b —  o,    Partition     3 —  n 
Costallat. 

-  Casconnette.  Polka  5 —  Hamelle. 

-Chansons  polonaises,  P  2 — n,   0,  Pari  8 — 
Durdilly. 

-  Chiffonnette,     polka    5 — ,     0    p.  sep.     1 —  n 

Heugel. 

-  Ccquelicots,    polka    1.75  n    Gallet. 
C'riquette.  Polka  5 —  Legouix,  0  1 —  Pinaiel. 
Danse  marocaine,  P  2.50,  O  Part  10 —  Dur- 

dilly. 

Dernier  Souvenir,  vals   1 —  Xordisk  Musik- 
forlag. 

-  Les  Echos  du  parc.  valse  2 —  Gaudet. 

■  Les   Enchanteresse.s,   valse    2 —  n,     O    4 —  n 

Schott  Freres. 
Enelume  et  Marteau,   polka    1.35  n,   0   3 — n 

Schott  Freres. 
En  matinee,  scherzo,  P  5 — ,  0  1.50  n  Leduc. 

-  Etigny,  valse  6 —    Joubert,  0   1.50  n  GhSlu- 

ice,  Joubert. 

■  l'antaisie  sur  des  airs  espagnols,  VP  2.50  n, 

0   2— n  Joubert. 

-  Folles  m&ches,   polka   5 —  Joubert,   0    1 — n 

Gheluice,  Joubert. 
Frivolette,  polka,  0   1.50  n,6'oit*ar«L 
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Gabrielle,  maz.  5 —  Joubert,  0  1 —  n  Ghe- 
luwe,   Joubert. 

Gavotte  en  la  majeur,  P  5 — ,  0  1.50  n  Leduc. 

lila,,  polka,  0  1.50  n,  P  cond.  — 40  n  GcHtdet. 

Ivone,  polka-mazur  5 —  Legouix. 

Juge  et  partie  (Missa),  polka  5 — ,  0  mo- 
derne  1.25  n  Lcduc. 

Kitra,  maz.   russe,  P  2 —  n,   Cl.   Cornet.  Fl. 

V.  Mand  ( Gerbe  de  Succ&s,  N.  14 )  ä  — 20  n, 
0    2 —  n    Societe  nouvelle. 

•  Koukaril,  polka  5 —  Joubert,  0   1 — n   Ghc- 

luwe. 
Madrigal-Gavotte    1.75  n   Fromont. 
•Madrigal   Louis   XV..  /'  5—.   0   1.50  n  Pou- 

lalion. 

■  Marche  de  Arehers   1.75  n,  0,  P  cond   1.75  n 

Durand. 

■  Margarita,  maz.  5 —  Joubert,  0   1 —  n  Ohe- 

luice,  Joubert. 

■  Margot,  maz.  5 —  Joubert,  O  1 —  n  Gheluwe, 

Joubert. 

■  Marpha,    maz.    russe    — -85    Nordisk    Musik- 

forlag,  1.50,  0  2.40  n  Bertram. 

■  Marthe,   suite   de  valses   7.50   Joubert. 

-  Dix  melodies   6 — n  Fromoyit. 

■  TjCs  mirabelles,  polka  — 75   Nordisk   Musik- 

forlag,   1.30,  0  2.40  n  Bertram. 

-  Moisson  de  Roses,  valse  2 —  n,  simpl.    1 —  n 

Fouquet,  O  ä  cordes  1.50  n  Debert,  0  2 — n 
P  cond.  — 50  n  Fouquet. 

-  Oui,  ma  belle,  suite  de  valses,   0  3 —  n  Ha- 

melle. 

-  L'Ouragan,  suite  de  valses  2 — n  Fromont. 

-  Parisis-Polka  5 —  Joubert,  0  1 — n  Ghelwwe, 

Joubert. 

-  Passepied,  P  1.70  n,  0,  Part  5 —  n  Baudoux. 

-  Passionata,  valse  2 — n   Gallet. 

-  La    Pavane   — 50    Gordon. 

-  Pavane  Medicis,  P  2.50  n,  0  2—  n  Gallet. 

-  Les   pupilles   de   la   garde  marche   2 —  n,   0, 

Mus.   milit.  ä  3 —  n  Durdilhj. 

-  Rally-paper,    polka-marche    5 — ,    0,    p.  sep. 

1 —  n  Joubert. 

-  Remember,   .suite  de  valses   7.50  Joubert,   0 

1.50  n  Giiclutce,  Joubert. 

-  Reve  aprös  le  bal.   Scherzo,  P,   4/ —  haudy, 

— 30  Pre.Hser,  4/ —  Schott,  — 50  Schirmer, 
—40  /.  H.  Schroeder,  — 35  White,  1.50  n 
Debert,  5 —  Leduc,  1.50  Bevilaoqua,  Guima- 
raes,  Na^poleao.   Z  — 25  Fischer,  Mond,   V, 

VI,  Cornet,  Fl  ä  —20  n  Leduc,  VcP,  FIP  ä 
4—  Breitkopf,  VcP,  FlP  ä  5—  Leduc,  0, 
Part  u.  St  4.80  n  Breitkopf,  pet.  0,  Part 
1.50  n  Leduc,  and  W.  Popp,  Herzensdieb 
(Cupid),  FullO  1— n,  Ulnstr  — 80  n,  10 
Instr  — CO  n,  P  acc.  — 20  n  Fischer,  and 
X.  Schar  w  en  k  a,  Polish  National 
Dance,  FullO  1— n,  U  Instr  — 90  n,  10 
Instr  — 75  n,  P  acc.  — 30  n  Fischer. 

-  Les  reves,  suite  de  valses  2.50,  0  3 — ,  valse 

ehantee  2 —  Durdilly. 

-  Rondo  turc,   extrait  du   trio  en  la  maj.  op. 

22,  de  H  u  ra  m  e  1,  transcription  0  2 —  n, 
P  cond.  — 50  n  Gaudet. 

-  La  salamandre,  polka  1.75  n  Fromont. 

-  Saltareile,   P   2.50  n   Societc   nouvelle,    — 60 

Idzikowski,  2P  4 — ,  PO  1 — n  Soci4t4  nou- 
velle. 

-  Serenade,  PVVc  3 —  Durdilly. 

-  Sonate,  PV,  PVc  ä  8—  Durdilly. 
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-  Suzel,  Souvenir  de  l'ami  Fritz,  suite  de  valses 

2 — n  Fromont. 

-  Valse  de  Concert.     Souvenir  de  Lugano  2 — 

Bertram. 

-  Valse   des   baisers   2 —  n   Pisa,    6 —   Kouget, 

2 —  Napoleao,  MandP  2.25  n,  MondG  1.75  n, 
2MandP  2.50  n,  2MandG  2— n,  2MandPG 
2.75  n,  Mand  s.  — 75  n,  2MavdMandoleP 
2.75  n,  2MandMandoleG  2.25  n,  2MandMan- 
dolePG   .3— n,  P  s.  2— n  Pisa. 

-  Valse  espagnole  — 40  Gottheit. 

-  Valse  lente,  air  de  ballet,  P  1.75  n,  OP  cond. 

1.75  n  Durand. 

-  Venasque,  valse  6 —  Rouget. 

-  Vieilles  chansons  et  vieux  airs  Francais,  /' 

7.50,    0  p.  sep.  5 —  n  Joubert. 

-  Yaya.    Danse  creole  1.70  n^  0   1 — n  Decour- 

celle. 

-  Yolande,  souvenir  de  B.  suite  de  valses  2 —  n 

Fromont. 
Broutin   Cl.   op.  5   Danse    israelite,     P    5 — , 
4to-s  7.50,    0  symph.    Part    5 —  n  Lemoine, 
Harm  6 —  n  Evette. 

-  6  Dix  pieces  famili&res,  P  12 — ,  format  Le- 

moine 4 —  Lemoine:  N.  1.  Joyeux  reveil.  2. 
Minauderie.  3.  Senerit6.  4.  Expansion.  5. 
Duettino.  6.  Intermezzo.  7.  Promenade.  8. 
Petite  fugue.  9.  Inquietude.  10.  Douce  re- 
union. 

-  13  Ouvertüre   triomphale,  P  8 — ,   J^ms   10 — 

Lemoine. 

-  A  l'angelus  3 —  Heugel. 

-  Barcarolle,   2  tons   5 —  Led^ic. 

-  Berceuse  5 —  Lemoine. 

-  Cantabile,  V  uv.  P.  0  7.50  Lemoine. 

-  Chanson  du  Printemps  6 —  Lemoine. 

-  Choeur  des  Buveurs  ä  4  voix  1 —  n  Lemoine. 
-Choral   de  J.  S.   Bach.   Fant.   Harm,   Part 

3 —  n  Evette. 

-  Connais-tu    Fheure    enchanteresse,     melodie, 

2  tons  3 — ,  Gh.  s.   1 —  Leduc. 

-  Duo  de  Marie  et  Aaron  2.50  n  Lemoine. 

-  Expansion,  P  5 —  Lemoine. 

-  le  Fantaisie   militaire,    Tr   2 —  n,   Harm  ou 

Fanf  av.  Tr  natur  (ad  Hb.),  Part  6 — n 
Evette. 
-La  Fille  de  Jephte,  Part  6— :  N.  1. 
Introduction,  rec.  et  air  8  7.50.  N.  2.  Sefene 
et  duo,  -ST  6 — .  N.  4.  Recit.  et  air.  ß  5 — . 
N.  5.  Arioso  pour  -S.  M8  k  3 —  Lemoine. 

-  Habanera,  mcModie,  2  tons  5 —  Leduc. 

-  ]  nquietude,  P  5 —  Lemoine. 

-  Intermezzo,   P  5 —  Lemoine. 

-  Joyeux  r6veil,  P  5 —  Lemoine. 

-  Mazurka  lente  6 —  Heugel. 

-  M  o  i  s  e  a  u  m  o  n  t  S  i  n  a  i',  P  et  Ch.  12 —  n, 

0   symph.   Part  20 — n  Lemoine. 
-Ouvertüre    triomphale,    2P    9—,    0   symph. 
Part  10 —  Lemoine. 

-  Po&me  du  Page,  en  4  chants  3 —  n  Lemoine : 

N.   1.  Renouveau,  T.  Bar  ä  5 — .   N.  2.  Dans 
la   foret,   T.  MS   ä  ü— ,   N.  3.   Serenade,   T. 
Bar   ä  6 — ,   N.  4.   Chanson   ü.  boire,   T.  Bar 
ä  5 — . 
Premier  soupir,  melodie  5 —  Noel. 

-  Promenade,  P  5—  Lemoine. 

-  Revenez,  douces  hirondelles  4 —  Beugel. 

-  Le  rossignol  et  la  rose  avec  P,  acc.    Fl    ad 

libit.  G —  Heugel. 

-  le  Suite  d'Orchestre,  Part  15 — n,  Ifms  3 — u 

Lemoine:  N.   1.  Pastorale.  2.  Scherzo- Valse. 
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3.  Cantabile.    4.  Final-  Polonaise.     N.   1,  2. 
Harm,  Part   10— n  EveHe. 

-  Tarentelle,  Y  av.  P.  0  9—  Lemoine. 

-  Vision !  melodie  2  tons  4 — ,  Ch.  s.  1 —  Leduc 
Broutin  H.  Ecole  du  tambourj  ou  Methode  de 

caisse,  P  2 — n  Gauvin. 
Brovellio  H.  op.  16  1er  motet  pour  l'elevation, 

Org  Cor  1 —  Coatallai. 
-19  2e  motet  pour  l'elevation,  Org  Cor   l^n 

Costallat. 
Brovo   Brave    ßoys  well  donc  4; —  Dean. 
Brown,  Abide  with  me  — 08  White. 

-  Ave  Maria  ( 0  Lamb  of  God )  — 60  Etlis. 

-  A    bright     suuuner    moming,     C.  Bar     ^35 

White. 

-  Bungaloo,  P  — 50  Kvnley. 

-  Bye  O  Baby  Bunting.  Sg.  Chor.  —40  ElUs. 

-  Clouds   of  night.     Nocturne,   P   — 60   White. 

-  Cuckoo,  fem.  quart.  -^06  Ditson. 

-  Darkto\\Ti  Exeitement,  Cake  Walk  — 50,  0 

Imports  u.  P  — 75  Willig.  /_    ...:.. --^ 

-  Dear  Evelina.     Sg.    with    Ba^ijo    acc.    -—25 

White. 

-  Elijah  Waltz  and  My  Brother's  Waltz  —15 

Ellis. 
-Twenty    Easy    and    Progressive    Duets,    2V 
2 —  n  Turner. 

-  Ecce   Panis    (Let   us   with   a  joyful   mind), 

duet,  quartet  ^75  Ellis. 

-  Evening  Shadows.    Rcverie,  P  — 75  Ellis. 

-  rienrs  de  Lys,  P.  üostmherg. 

-  The  Good-bye  parting  — 50  Ellis. 
-Hazel  — 40   White. 

-  Hon  är  min !   Polka  — 50  Gehfmah. 
-Hosanna  we  sing,  unison    (St.  Paul's  Music 

Leaflets   11)    — yl   Curuen. 

-  Intervals,    Chords    and    Ear    Training,     P 

— 80  n  Diisoa. 

-  1  will    love    you,     always    love    yoü    — 50 

tiicisher. 

-  Kitty  Aiint  Gin's  gröwing  old  — 40  Hunviny. 

-  Maids  are  simple  — 35  White. 

-  Margot's  Answer  -^-50  White. 

-  The  Merry  Cricket,  waltz   song  — 40  Ellis. 

]\Ierry  laugh  galop  — 35  White. 

•  Mobile  Prance  March  — 50  Kinley. 

-  Murmuring  Saone.  Sg.  and  Chor.  — 35  White. 

-  M'y   darling  is    dead.    Sg.    Chor.    — ^35   Ellis. 

-  Ocean  Telegraph  March,  P  2/ —  Chappell. 

-  0   Eyes   that   are   weary,    choir    with    Asolo 

and  duet  AT  and  Hear  Thou  from  Heaven 
(Choir  Joum.   36)    —06   Tl'ood. 

-  On  the  deep  blue  sea  — 75  Ellis. 

-0   sing  praises  to  our   God    (Salve  B^n), 
chor.   quartet  — 75  Ellis. 

-  Princess   Alice,   waltz   4/ — ,   4ms   4, — Chap- 

pell. 

-  Queen   of  the   Meadow.    TPolka   roudo    — 75 

Ellis. 

-  Rock-a-bybaby,  on  the  tree  top,  fem.  quart. 

—06  Ditson. 

-  Hose  leaf  polka  — 35  White. 

-  Sadly  sweet  — 35   White. 

■  Sing,  sweet  bird  — 50  Ellis. 
-A    Simmier's    Uream     (Nocturne)^    P    — 50 
Ellis. 

•  Sweet  memoiy  polka  — 35  White. 

-  Te  Deum.    Quartet.  Chor.  —25  Ellis. 
-Telling  the  Storv  — 12  Echo  Music  Co. 
-Thought  — 60  EUis. 

-  Tyrolese,  fem.  quart.  — 06  Ditson. 


-  Vespers  in  E  flat.    Quartet.  Chor.   1 — .  Ellis. 

-  Water  XjTuphs  Waltz  — 75  Ellis. 

-  Will     you     eome    to    my     mountain  ?     3/^ 

Williatns. 

-  Windsor.    Waltz  4/ —  Chappell. 

-  and  Alien,  Every  Darkey  Had  a  Raglan  on. 

P/-tce. 

-  &  Clark,  Honeg;s%  give  me  one  more  chance 

— 50  Stern. 
-&  Davis,   Jonly   want  to  see  my   boy   -^50 

Ster7i. 
Brown   A.    The  Black  Moguls    Parade    — 50 

Mills. 
A  Jtme  Love  Song,   M8.T  ä  2^n  Ricordi. 

-  Pleasant  memories  Waltz  — ^35  Ditson. 
Brown  AI.  Babe,  What  More  Shall  I  do?  —50 

Mills. 

-  Dat  black  girl  dressed  in  red  — 50  Stern. 

-  Hogan"s  Social  Clab  — 50  Mills. 

-  I  Don't   Like  a    Coon    That's    Under    Cover 

— 50  Mills. 

-  TVi  See  You  Some  More  — 50  Mills. 

-  I'm  Done  Dealing  in  Coal  — 50  Mills. 

-  Keep  your  hammers  down  — 50  Biern. 

-  Miss  Angelina  Bro^vn  — 50  Mills.       ' 

-  There's  a  Screw  Loose  Somewhere  — 50  Mills. 
Brown   Andrew,    Lady    Spring.    Fem.    voii;. 

— ,4  n  Augtner. 
Brown  Arthur   Henry,  Adeste  fideies.    Fant 
P  4/ —  Ashdcivn. 

-  Allemande,  minuetto  and  gigue,  P  4/— ^A  >•/'?- 

dovcrn. 
-All   glory    laud    and   honour.    Hymu. — fVu 
Novello.  •■ 

-  All    the    earth    rejoices,    unison    and    E.    C. 

^V  i  n  c  h  e  s  t  e  r,  \\' hen  the  morning  paints 
— /l   Curicen.  ,.-..:._ 

-  Andante  in  E  b,  Org  ly — :  Novello 'y._-..^\.  ■ 

-  The    Angel    said     unto    them     ( Christmas ) , 

SB  — /2  Xovello. 

-  Beauties  of  sacred  inelody,  P:    L  The  mor- 

ning hymn.  2.  The  evening  hyrim.  3,  With 
verdure  clad.  (Haydu).  4.  Oh!  had  I 
Jubal's  )yre  (Händel).  5.  The  heavens 
are  telling  (H  a  y  d  n) .  6.  W^hat  tho'  I  trace 
(Händel).  7.  Sieilian  mariners'  hynm. 
8.  Cujus  animam  (Rossini).  9.  Dal  tuo 
stellato  (Rossini).  10.  The  old  hund- 
redth  psalm.  11.  Sun  of  my  soul  (Hymn) 
ä  2j —  Ashdoun. 

-  Benedictus   in  A.   — /3   Novello. 

-  Bormie  Scotland.  Quadiülle  ( for  small  hands) 

3/ — ,  Jfms,  6ms  ä  3y —  Ashdown. 

-  Bianle  des  sabots.    Danse  de   1588,  P  4/ — , 

■ims  4/ — ,   Org   3/ —  Ashdoicn. 

-  The   brightest   day  of   all    the   year.     Mixed 

voic.  — ylVi  Novello. 
-Britsh  Isles    (Calcet  t),  P  4/— ,  ncc.  Jt'l. 
y.  Vc  ä  1/ — n  jl/oo?e. 

-  Cavatina,  Org  vide  Raff,  op.  85. 

-  Chant  du  Peuples,  P  3/ —  Moore. 

-  Christians,     awake,     wiht    Variat.    P  3/ — 

Orpheus. 

-  Christnias    morning    ( The    union   Choralist 

12),  SATB  — /2  Ashdown. 

-  Come  Koly  Ghost  eternal   God,  SATB  —jo 

Novello. 

-  Le  cortege  de  noces.    Marche  4/— ,  Org  3/ — 

Ashdown. 

-  The  court  of  Queen  Mab.   Fairy  sketch,    P 

4y —  Ashdown. 
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Seleet  compositions  from  the  gieat  masters, 
arranged  with  pedal  obligato,  Org.  N.  1 — 
1 14  ä  3/ —  Ashdoivn  :  1.  Mendelssohn- 
Wedding  marob.  2.  Wagner:  March, 
from  „Tannhäuser".  S.Händel:  Marches, 
from  „Scipio"  and  Occasional  overture.  4. 
Meyerbeer:  Coronation  march  from 
„Prophete" .  5.  Händel:  Dead  march  in 
„Saul"  and  See  the  conquering.  6.  H  a  y  d  n: 
Andantino  from  1  Ith  grand  symphony ; 
Händel:  Wart  her,  angel,  from  „Jephtha". 
7.  Spohr :  As  pants  the  hart,  from  the  „Cru- 
cifixion"  ;  Händel:  Where'er  you  walk, 
from  jjSemele".  8.  Bach:  My  heart  ever 
faithful  (Mein  gläubiges  Herz  frohlocket). 
9.  P  1  e  y  e  1 :  Andantino,  from  5th,  and  An- 
dante, from  4th,  sonatas.  10.  Mendels- 
sohn: The  liero's  march.  11.  Rossini: 
Quis  est  horao,  from  j,Stabat  Mater".  12. 
Boieldieu:  Air  et  choeur,  from  „La 
dame  blanche".  13.  F.  Schubert:  Grande 
marche  heroique,  in  C.  14.  F.  Schubert: 
Grande  marche  heroi'que  in  D.  15.  H  ä  n- 
d  e  1 :  Overture,  „Berenice".  16.  Händel: 
Overture,  „Sosarmes".  17.  Händel:  Over- 
ture, „Alcina".  18.  Händel:  Gavotte, 
from  overture  „Otho" .  19.  Rossini;  La 
caritä.  2t).  Händel;  Angels  ever  bright 
and  Pious  orgies.  21.  Schubert:  Ave 
Maria.  22.  An  t  o  n  i  o  L  o  1 1  i :  Aria  { Cir- 
ca a.  d.  1700).  23.  M  en  d  el  3  s  oh  n:  My 
soul  thirsteth  for  God.  Aria  from  42nd 
Psalm.  24.  Weber:  Gloria  in  cxcelsi»  from 
Mass  in  G.  25.  Rossini:  Fac  ut  portem, 
from  „Stabat  Mater" .  26.  S  t  r  a  d  e  1 1  a : 
Pietä  signor,  from  oratorio  „San  Giovanni 
Battista".  27.  Händel:  Overture  to  „Ju- 
lius Caesar".  28.  F.  S  c  h  u  b  e  r  t :  Serenade. 
29.  Gluck:  Aria  (1765).  30.  Händel: 
Aria,  from  „Alcina".  31.  Leonardo 
da  Vinci:  Aria,  from  „Artaserse".  32. 
Allesandro  Scarlatti:  Canata.  33. 
Gluck;  Aria  (1769).  34.  Domenico 
Cimarosa:  Aria  (1784).  35.  Händel: 
Diedi  il  coro,  Aria.  36.  Long:  Siciliana. 
37.  Long:  Andante.  38.  P  a  d  r  e  Mar- 
tini: Aria  (1763).  39.  Schubert: 
Kyrie  eleison^  from  Mass  in  G.  40.  Gluck: 
Aria  (1767).  41.  Andre:  „Sanctus"  and 
„Hosanna",  from  Mass,  op.  43.  42.  Bee- 
thoven: Last  Chorus,  from  „Mount  of 
Olives".  43.  Händel:  He  shall  feed  His 
flock,  from  „Messiah".  44-  Vincenzo 
Righini:  Quoniam  tu  solus  (1788).  45. 
Händel:  Hallelujah  chorus,  from  „Mes- 
siah" .  46.  J.  W  e  1  d  o  n :  „Turn  thy  face" , 
„Then  shall  I  touch" ,  „1  will  magnify  Thee" , 
H  a  y  d  n :  from  Anthems.  47.  Händel: 
The  heavens  are  telling,  from  „Creation".  48. 
H  a  y  d  n :  Andante  and  allegretto,  from 
violin  Sonata  in  A  major.  49.  Louis 
Spohr:  Slow  movement,  from  symphony 
(36).  50.  C.  M.  von  W^eber:  Andante 
von  variazioni,  from  the  Notturno,  op.  34. 
51.  C  o  m  t  e  de  St.  G  e  r  nx  a  i  n :  Wie 
nahte  mir  der  Schlummer.  F.  Schubert: 
Aria.  52.  Ti  o  u  i  s  Spohr:  Marche  solen- 
neile, op.  40.  N.  53.  C  h  e  r  u  b  i  n  i :  Adagio, 
from  Notturno,  op.  34.  N.  54.  Händel: 
Ave  Maria,  from  „The  Evening  Service", 
Book     7.     N.    55.    Ilaydn:     Overture     to 


„Samspn",  and  minuet  (1742).  N.  56. 
GiovanniBuononcini:  The  arm  of 
the  Lord.  57.  Schubert:  Deh  lascia  o 
eore,  from  „Astianatte" .  58.  Haydn: 
Gloria  in  excelsis,  from  Mass  N.  2,  in  G. 
59.  Mozart:  H  pensier  sta  negli  oggetti. 
Aria.  60.  Mendelssohn:  Gloria  in  ex- 
celsis, from  Twelfth  Mass.  61.  F.  Kalk- 
brenner: How  lovely  are  the  messengers. 
62.  Gluck:  Notturno.  63.  Louis 
Spohr:  Che  faro  senza  Euridice.  64. 
Rossini:  Aria,  in  A  fiat.  65.  J.  S.  B  a  c  h : 
Cujus  animam.  66.  AntonioSacchini: 
Air  and  gavotte,  from  Orchestral  suite.  67. 
L.  Spohr:  Aria.  68.  Marco  da  G  a  g- 
1  i  a  n  o :  Aria,  in  B  flat,  and  Adagio,  in  B 
minor.  69.  GiuseppeSarti:  Valli  pro- 
fonde.  70.  Baidassero  Galuppi: 
Mia  speranza.  71.  Mendelssohn:  Aria. 
72.  Ad  o  1  f  o  Hasse:  Duetto.  J.  B.  C  r  a- 
m  e  r :  Padre  perdona,  Aria.  73.  L.  Spohr: 
Adagio  patetico.  Haydn:  Cavatina,  in  G 
minor.  74.  Marcantonio  Cesti: 
Gloria  in  excelsis  (First  Mass).  75.  Mo- 
zart: Aria.  76.  Mozart:  Agnus  Dei 
(First  Mass).  77.  Haydn:  Kyrie  eleison 
( Twelfth  Mass ) .  78.  Händel:  Vivace, 
symphony,  in  B  flat.  79.  Händel:  He  was 
despised  and  Comfort  ye  My  people.  80. 
Antonio  Sacchini:  I  know  that  my 
Redeemer.  81.  Author  unknown:  Aria.  82. 
Händel:  Neapolitan  air.  83.  Gl  e- 
menti:  Mi  restano  le  lagrime  (Alcina). 
84.  Händel:  Andante,  from  sonatina. 
Haydn:  Piangero  la  sorte  ( Giulio  Ce- 
sarc).  85.  HaydnvW'ith  verdure  clad. 
86.  Händel:  The  marvellous  work.  87. 
A.  Leprevost:  O  loveh'^  peace.  88.  A. 
Leprevost:  Rentree  de  la  procession. 
89.  A.  Leprevost:  Offertoire,  in  C.  90. 
A.  Leprevost:  Larghetto,  in  A  flat.  91. 
A.  L  e  p  r  6  V  o  s  t :  Communion,  in  B  flat. 
92.  John  Stanley:  Offertoire  or  sortie, 
in  E  flat.  93.  J  o  h  n  S  t  a  n  1  e  y :  Voluntary, 
in  G  major.  94.  J  o  h  n  S  t  a  n  1  e  y :  Volun- 
tary, in  G  minor.  95.  L.  Spohr:  Volun- 
tary, in  D  minor.  96.  J.  N.  Hummel:  O 
Lord,  remember  (Last  Judgment).  97. 
^Mendelssohn:    Andante,   from   septett.- 

98.  L.   Spohr:   On  song's  bright  pinions. 

99.  L.  Spohr:  Ja,  es  soll  mir  Wonne 
Schäften.  100.  F.  Chopin:  Lang  mögen 
die  Teuren  leben.  101.  Mendelssohn: 
Marche  funfebre,  from  Sonata,  op.  35.  N.  102. 
F.  S  c  h  u  b  e  r  t :  0  rest  in  the  Lord  and 
For  the  mountains.  103.  Händel:  Adagio, 
from  quartett,  op.  125  N.  1.  N.  104.  Louis 
Spohr:  Thou  shalt  bring  them  in 
( Israel ) .  105.  Louis  S  p  o  h  r :  Ja  hoffe 
( Faust) .  lOG.  Händel:  Stille  noch  dies 
Wutverlangen  ( Faust ) .  107.  Händel; 
March,  in  Samson.  108.  Louis  Spohr: 
Barcarolle,  op.  135.  109.  Mendelssohn: 
I  waited  for  the  Lord  (Hymn  of  Praise). 
110.  G.  0  n  s  1  o  w :  Romanza  from  Sonata, 
op.  7.  N.  111.  F.  Schubert:  Andante 
from  Sonata,  op.  147.  N.  112.  Rossi:  Ah! 
rendimi  quel  core.  113.  Rossi;  Laudate 
pueri  dominum.  114.  F.  Curschmanni: 
Ti  prego  o  madre. 
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L'^cho  de  la  cascade.  Impromptu  ä  la  Suisse, 

P  4/ —  Ashdoicti. 
The   Emjcrald    Isle,    quadrille    on    Iri&h    airs 

3/ — ,    ^ms   4/ —   Ashdoicn. 
Eucharistie  Hymns  for  the  Church   Seasons 

2/ — ,    Words    only   — /3    Novello. 
T'airy  of  the  wildwood  — 35  Ditson. 
Die    Feenlust     (Pairy    pleasures),    P    3/ — 

Ashdoicri. 
Gavotte  4/ —  Angener. 

Gavotte  and  minuet,  in  J),  P  3/ —  Ashdown. 
Gavotte  favorite  de  Marie  Antoinette   ( Neu- 
st edt),  Org  3/ —  Ashdown. 
Gavotte,  sarabande  and  gigue.  P  4/ — ,  J^ms 

'k/ —  Ashdown. 
Gird  thy  Sword  upon  thy  Thigh,   (The  Sab- 

bath  Garland  158,  159)   — /2  Pitman. 
Gavotte  — 60  Mills. 
Give  the  King  Thy  judgments,  verse,  AAB, 

vocal    score    1/9,    vocal    parts    1/ — ,    SATB 

— IV2   ^ovello. 

Great   and   Marvellous     (The   Sabbath   Gar- 
land  170,    171)    — 2  Pitmwn. 
Hark,   the  vesper   hymn.   Metamorphosis,   P 

4/ —  Ashdown. 
The  Harvest  is  the  End  of  the  World   ( The 

Sabbath   Garland    166,    167)    — /2   Pitman. 
The  haymakers.  Sketch,  P  3 —  Ashdown. 
The  Highlands,  P  4/ —  Üwan. 
Home,    sweet    home.    Transcription,    P    3  — 

Ashdown. 
How  beautiful   are  the  Feet     ( The  Sabbath 

Garland    187,    188)    — /2   Pitman. 
Tlie  iee-king,  quadrille  on  populär  airs  4/ — , 

J/vis  4, —  Ashdown. 

■  I'd    rather    be    an    Englishman,    transcr.    P 

2/ —   Williams. 

■  12  Improvi&ations  orig.  d'un  style  varie,   H 

1.25  n   Miistel. 

■  L'Irresistible,    tarantelle,    P    4/ —    Whitting- 

Imm. 

■  I  wall  hearken  what  the  Lord  ( The  Sabbath 

Garland  150,  157)   — /2  Pitman. 

-  The  King's  ^lessengers,  hjTnn  — j\   Novello. 

■  Larghetto    (Leprevost),  Pipe   Org  —bQ 

Ditson. 
Tlie  last  rose  of  sunimer.   Easily  arranged, 
P  1/ —  Ashdown. 

-  Love's  young  dream,  P  3/ —  Donajawski. 

■  Little  Jack  Frost  Quadrille  4/ — ,  4ms  4/ — 

Metzler. 

-  Little     Jack     Homer,     quadrille    3/ — ,    4ms 

3/ — ,  6m8  4/ —  Metzler. 

■  Long  long  ago,  mixed  voic.  — /3  Novello. 

-  Lucy  Locket  Quadrille  2/ — ,  4ms  3, — .  6'»!.s- 

4/ —  Metzlcr. 

-  Magniücat    and   Nunc    dimittis    in   A  — /3 

Novello. 

-  Magnificat  and   Nunc   dimittis   in   E   — JVU 

Novello. 

-  The   Marseilles   hymn,   ^ms    3 f— Ashdown. 
-Memory,  song  and   chor.   — 35   Ditson. 

-  Midshipman's  polka   3/ —  Ashdown. 

■  Midsummer  Fairies,  /'  4/ —  Whittingham. 

-  The   Minstrel    Boy,   P    3 —   Donajowski. 

-  Missa  Coelestis  in  F.  The  Office  for  the  Holy 

Communiou:  Introits,  Kyrie,  Gloria  Tibi, 
Credo,  Sanctus,  Benedictus  qui  venit,  Agnus 
Dei,  Gloria  ir   Excelsis   1/ —  Novello. 

-  Missa   Gloriosa  in   A.    The    Office    for    the 

Holy  Communion,  containing:  Introit,  Kyrie 


Eleison,  Gloria  Tibi,  Credo,  Sanctus,  Bene- 
dictus, Agnus  Dei,  Gloria  in  Excelsis  1/ — 
Novello. 

-  Missa  quinti  toni.  Piain  Chant   Service  for 

the  Holy  Communion  2/ — ,  voice  part  — /3 
Novello. 

-]\jissa  Seraphica.  The  Office  for  the  Holy 
Communion,  containing  Introit.  Kyrie, 
Gloria  Tibi,  Credo,  Sanctus,  Benedictus,  O 
Salutaris,  Agnus  Dei,  Domine  non  sum, 
Gloria   in   Excelsis    1/ —   Novello. 

-Nigtingale  Dell  (Percival).  P  1/— n  Will- 
cocks. 

-  O.  all  ye  works  of  the  Lord    (The  Sabbath 

Garland   1S2,   183)    — ,'2  Pitman. 
-0  Clap  your  Hands    (The  Sabbath  Garland 
162,   163)    — /2  Pitman. 

-  Off  ertoire    (Leprevost),  Pipe   Org  — 60 

Ditson. 

-  0  lovely  peaee    ( „Judas  Maccabeus"  ) ,  Pipe 

Org  — 50  Ditson. 

-  Twenty-five    original    pieces     ( quarto ) ,    Org 

3/ —  Ashdoiiyfi. 

-  Twenty  original  Voluntaries,  Org    (H)    1/ — 

Novello. 

-  Sixteen   original   voluntaries    (quarto).   Org 

1/ — n  Ashdown. 

-  12   Original   Voluntaries,   in   various   styles, 

Og  1/ —  n  Weekes. 

-  Select    Overtures    by    the    great    composeis, 

arranged  wilh  pedal  obligato  (oblong)  Org, 
N.  1 — 6  ä  4/ —  Ashdoicn. 

-  The  peasant's   dance,   rustic   sketch,  P   3/ — 

Ashdown. 
-The  Pixies  on  the  Water   (Graduated  Series 
E  8),  P  2/—  Doremi. 

-  Populär     melodies      arranged,     P:      1.      T. 

^I  o  o  r  e :  Those  evening  bells.  2.  F. 
ß#rat:  Ma  Normandie.  3.  Verdi:  La 
donna  e  mobile  (Rigoletto).  4.  Britannia, 
the  pride  of  the  ocean  (National  air).  5. 
C.  E.  Hörn:  After  many  roving  years 
(The  happy  valley).  6.  The  hundred  pipers 
(Jacobit«  nitlody).  7.  C.  E.  Hörn:  I've 
been  roaming.  8.  Flotow:  M'appari  tutt' 
amor  (Martha.  9.  T.  Moore:  My  heart 
and  lute.  10.  Verdi:  La  mia  letizia  (I 
Lombardi ).  11.  T.  Cottrau:  Santa  Lucia. 
12.  C.  E.  Hörn:  Through  the  wood.  13. 
^A^len  Johnny  comes  marching  home  (Ame- 
rican air)  ä  2/ —  AsMown. 
■  Queen  Anne  Gigue,  P  4/ —  Weekes. 

-  Ranelagh  gardens,   Gigue,  P  3/ —  Ashdown. 

-  Requiem    Hymn    for    celebration    of    Holy 

Communion  at  Funeral  Services  Memorial 
celebration.  Masses  for  the  Dead  and  all 
Soul's   Day   — 1    Novello. 

-  Ride  on   in   majesty,   Hymn   — r/2  Novello. 

-  Robin  Redbreast,  quadrille  on  nursery  rhy- 

mes   3/ —  Ashdoicn. 

-  Sacred  gems  trom  the  great   composers,  P: 

I.Mozart:     Agnus    Dei     ( First    Mass ) 

1/—. 

2.  Mozart:    Gloria   in  excelsis    (Twelfth 
Mass )    2/ — . 

3.  M  o  z  a  r  t:  Kvrie  Eleison   (MS.  Litany ) 

1/— • 

4.  Mozart:  Jesu  Domine  Salvator   (MS. 
Litany )   2/ — . 

S.Mozart:    Jesu  Christe  Domine    (MS. 
Litany)   2/—. 
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6.  Haydn:  Gloria  in  excelsis  (Second 
Mass)    2/—. 

7.  Bach-Händel:  Chorale,  and  Aria 
21—. 

8.  Graun:  Et  rege  eos   (Te  Deiim)   2/ — . 

9.  Hasse:   Inspira  0  Dens    (St.  Austin) 

1/— • 
10.  n  a  y  d  n  -  W  e  1  d  o  n :    Et  incarnatus  est 

(First  Mass),  and  Movement  from  An- 

them   1/ — . 
ll.Kent:      Four     movements     from     An- 

thems     (Ist    Selection)     2/ — . 

12.  Ken  t:  Four  movements  from  Anthems 
(2nd  Selection)    2/—. 

13.  Ken  t:  Four  movements  from  Anthems 
(Srd  Selection  2/ — . 

14.  L  o  1 1  i :  Gloria  in  excelsis   (MS.  Mass ) 

1/—. 

15.  M  o  z  a  r  t :  Hymn.  Humphreys: 
Short  voluntary.  Haydn:  Kyrie  Elei- 
son ( Fourth  Mass ) .  Mozart:  Ave 
verum.  Hasse:  Movement  from  „I 
Pellegrini" .  Pergolesi:  Quoniam  tu 
solus.  S  i  r  o  1  i :  Movement  from  A  Mi- 
serere 3/ — . 

16.  Händel-Boceherini:  Lord,  re- 
member  Da\ad,  and  Fac  ut  portem  1/ — . 

17.Haydn-Busby:  Sanctus  ( Second 
Mass ) ,  and  For  thy  loving  kindness  2/ — . 

18.  Humm  el  -  C  o  r  el  1  i:  Aria,  and  Soft 
movement  1/ — . 

19.  Haydn:  Gloria  in  excelsis  (Fourth 
Mass)   2/ — . 

20.  H  ä  n  d  e  1 :  Wise  men  flattering  (Judas 
Maccabaeus )    1/ — . 

21.  Graun:  Duetto,  from  the  Passione 
1/ —  Ashdoion. 

Sacred  gems  from  the  works  of  Mozart, 
4ms :  1.  Agnus  Dei  (First  Mass).  2.  Gloria 
in  excelsis  (Twelfth  Mass).  3.  Kyrie  eleison 
(MS.  Litany).  4.  Jesu  Domine  Salvator 
(MS.  Litany).  5.  Jesu  Christe  Domine 
(MS.  Litany)    ä  2/ —  Ashdown. 

Scaramauch.    Caprice,  P  4/ —  Weekcs. 

S€lections  from  the  great  masters,  seventeen 
Short  pieces    (quarto),  Org  4/ —  Ashdown. 

Souvenir  de  Weber.  Petite  fantaisie,  P  3/ — 
Ashdoiiiyn,. 

■  St.  George  of  England.   Quadrille  on  English 

melodies  3/ — .  jms  4/ —  Ashdown. 
Strephon  and   Phyllis.    Pastoral  gavotte,   P 
3/ —  Ashdoicn. 

■  Summer  Pv,ambles,  Three  Sonatinas,    P:      1. 

Evening  Star.  2.  Nosegay.  3.  Moonbeams  ä 
3/ —  Williams. 

■  Te  Deum.  in  A   — /3  Novello. 

■Teil   it  out   among   the   Heathen    (The   Sab- 
bath  Garland  184,   185)   —-/2  Pitman. 

-  Ten  little  Niggers  — /2  Broome. 

-  This  is  the  birthday  of  my  love.  Mixed  voic. 

— /4  Novello. 

■  Three  little  kittens,  lancers,  quadrille  ä  4/ — 

Crdmer. 

■  To  Thee  O  Lord   (The  Church  Choralist  94; 

— /4   Curiven. 

-  La  vie  militaire,  pas  redoubl^,  P  4/ —  Ash- 

dotvn. 

-  Why  are  you  wandering  here  I  pray,  P  3/ — 

Donajouski. 
-Whj  do  the  Heathen   (The  Sabbath  Garland 
152,   153)    — /2  Pitman. 


Brown  Arthur  L.  op.  5  Mazurka  Caprice.  P 
— 40  Presser. 

-  6  N.   1.   Consolation,    P    1.60.     N.  2.   Inter- 

mezzo, P  1 —  Breitkopf. 

-  7  N.   1.  Valse  noble  1 — .  N.  2.  Petit  Air  do 

ballet,   P   1.60  Breitkopf. 

-  8  N.   1.     Arabesque.      2.  Gavotte,    P     il  2 — 

Breitkopf. 

-  9  Fleur  de  Lis.  P  — 40  Wood. 

-  10  Tarantelle,  P  4—  Breitkopf. 

-  1 1  Valsette,  P  —50  Wood. 

-  16  Musical   Scenes  from  Pixie  Land,  P  1 — 

Wood:  1.  Pixies'  Drill  (March  — 40  N.  2. 
Song  of  the  Bold  Pixie  —25.  N.  3.  Naughty 
Pixie  Mocking  His  Mether  — 25.  N.  4. 
Pixies  Out  Hunting  — 25.  N.  5.  Pixies  Sli- 
ding Down  Hill  —25.  N.  6.  Pixies  Wal- 
tzing  - — 40.  N.  7.  Pixies  Fading  Jlorseback 
—25.  N.  8.  Pixies  on  the  Water  — 40.  N.  9. 
Pixies  Spinning  — 25.  10.  Pixies  Asleep 
—40. 

-  20  Dance  of  the  Elves.  P  —50  Presser. 

-  20  N.  1.  Valse  Fantaisie,  P  — 50  Diison. 
-31   Souvenirs  du  Voyage,  P  1 —  Wood:   1.  On 

Loch  Lomond  — 50.  N.  2.  Menuet  de  la 
Reine.  3.  Tarantelle.  4.  Song  of  the  E.hine, 
Maidens.  5.  Tlie  Tambourine  Girl.  6.  Anita 
(Spanish  Dance)  ä  — 40.  IST.  7.  A  Night  in 
"Venice  — 50.  8.  Ziska  (Polish  Dance)  — 40. 
N.  9.  Berceuse  (Cradle  Song)  —40.  N.  10. 
The  Cossacks'  Ride  — 50. 

-  24  1  caimot  help   loving  thee  — 30  Presser. 

-  40  Nr.  2.  Gavotte,  P  — 50  Ditson. 

-  Dance  of  the  Nile  Maiden,  P  — 25  Presser. 

-  Egyptian  Parade,  P  ■ — 25  Presser. 

-  Flirtation  Dance  — 50  Wood. 

-  Happy  -  go  -  luckj',   P   — 30   Ditson. 

-  Hyacinthe.  Valse  Melodie,  P  — 30  Presser. 

-  Impromptu,  P  — 30  Presser. 

-  Lullaby  Song  (Orest  thee,  innocent  darling) 

— 40  Brainard. 

-  The  May   Festival,    march     1.20    Bosworth, 

—50  Wood. 

-  Melodie,  P  —40  Wood. 

-  Petite  Valse  romantique  — 30  Presser. 
-Pieces,  P:    1.  Pierrot.  2.  An  Odd  Dance.    3. 

Little  Hunting  Song.  4.  Nocturne.  5.  Dra- 
gon  Flies.  6.  Dainty  Dorothy.  7.  The  Happy 
(loblins  ä  — 30   Thompson. 

-  Phyllis  Waltz  —30  Ditson. 

-  A  quiet  Moment,  P  — 25  Presser. 

-  Simplette.    Valse  lyrique  —25  Presser. 

-  Thine  Forever.    Waltzes  —60  Presser. 

-  Valsette,  P.  Morley. 

Browne  A.  O.  Blue  and  gray.  FOeunion  Song. 

&  Chor.  — 60  Brai/nurd. 
Brown  A.  W.  Dorcmi:  Anita,  spanish  dance, 

P  2—. 

-  Berceuse  (Cradle  Song),  P  3/ — . 

-  The  Cossack's  Ride,  P  3/ — . 

-  J^ve  is  an  ocean  — 35  Ditson. 

-  Love's  Answer  — 40  Pond. 

-  Menuet  de  la  Reine,  P  3/ — . 

-  The  Naughty  Pixie,  P  1/6. 

-  A  Night  in  Venice,  P  3/—. 

-  On  Loch  Lomond,  P  3/ — . 

-  The  Pixies  Asleep,  P  2/ — . 

-  The  Pixies  Drill  March.  P  3/—. 

-  The  Pixies  out  Hunting,  P  1/6. 

-  Tlie  Pixies  riding  Horseback,  P  1/6. 

-  The  Pixies  sliding  down  hill.  P  2/ — . 
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-  The  Pixies  Spinning,  P  1/6. 

-  The  Pixies  Waltzing.  F  2!—. 

-  The  Song  of  the  Bold  Pixie,  P  1/6. 

-  Song  of  the  Rhine  Maidens.  P  2/ — . 
-The  Tambourine  Girl,  P  2'—. 

-  Tarantelle,  P  2,—. 

-  Ziska.    Polish  Dance   P  2/—. 

Brown  Ben,  I  oouldn't  help  but  laugh.  Banjo 

Song  2/ — -n  Shenrd. 
Brown   Charles,   Coontown   Vacation.     Two- 

step  and  Cakewalk  — 50  National  Mtisic. 

-  Cake-Walk  1.50  Bärd. 

-  Evers  so  far  away  2/ —  n  Cramer. 

-  Popping  corn  — 40  Thompson  Mus.  Co. 

■  Three  songs  of  the  heather  3 — n  Cramer: 
1.  Heatherbud.  2.  Ever  so  far  away.  3. 
Sing  a  song  of  purple  heathei-  ä     4/ — . 

Brown  C.  A.  Elizabethan  Lyrics  2/6  n  Sheard. 

Brown  C.  B.  Gunner's  Mate  — 50  National 
Music. 

-  Happy  Houra  in  Coontown,  Mills:    P  — 40, 

Man'd,  G,  Banjo  ä  — 25,  Ba-njoP  — 50,  Batijo 
a,  MandG  ä  — 40.  2  Hand,  2Da,ijo  h  — 10,. 
2MandP,  2BanjoP  ä  —06,  VMandP  —50, 
MandBanjoP,  MandGP  h  —60,  BanjoGP 
— 60,  2MandG,  MandBanjoG  ä  — 50,  2Ban)0 
a  _50,  2MandGP.  2MandBanjoP,  2Baujo 
MandP,  2BanjoGP  ä  —75,  2BayijoMandG 
— 60,  2Banjo2MandP  —85,  2Ban}o2MandG 
—75,    2Ban}0  2MamdGP    1—. 

-  The  resiirrection  — 50  Flammer. 

-  Why  Smith  Left  Home  jNIarch  and  Two-step 

—50,    Mand   —25,    MandG    —40.    2MandG 

— 50  National  Music. 
Brown  C.  G.  I'm  waiting,  Essie  dear.  Song& 

Chor.  — 40  Üitson. 
Brown  D.  The  Singing  Voice  2/ —  Bayley. 
Brown    Elise,    To   Sänge   uden   Ord,   P   — 75 

Warmuth. 
Brown   Fred,    Gaze  üpon    My   Diamond    Pin 

— 50  Mills. 

-  Gipsy  waltz,  VP  — SO  Church. 

Brown  F.  A.  Louis  XVI.  Gavotte  — 35  White. 

-  ^yill  you  come  to  my  Mountain  Home   (The 

Part-Singer  67),  SATB  with  P.E  acc.  — /l 
Pitman,. 
Brown  F.  H.  Babble  brook.    Polka  — 25  Dit- 
son. 

-  The   Battle.     Descriptive    Fantasie,   P   — -30 

Ditson. 

-  Barnums   baby   show.    Polka  — 35    Gordon. 

-  Blue    bells    of  Scotland.     Variat.    P    — 40 

Ditson. 

-  Boat  Song    (0   come,  maidens  come),  MiiA 

— 50  Brainard. 

■  Brigand's  March  — 25  BrainOrd. 

-  Dream  life.    Schottisch  — 35  Ditson. 

■  Dream   Song.    Eeverie,   P  — 60   Ditson. 

-  Fairies'   Galop  — 50  Brainard. 

-  Gazelle  Polka  — 50  Brainard. 

-  Gleaming  eye  polka  — 35  Ditson. 

-  The  happy  birdl'et.    Capriccio,  P  3/ — 

down. 

■  Lament   of   the   Alpine    shepherd   boy 

Ditson. 

-  The    Land    of    Washington,    SATB    with    ,S 

solo  — 06  Ditson. 

-  Lass  o'  Gowrie  — 30   Ditson. 

-  Linden    waltz   — 25    Brainard. 

-  Ix)ve  not   quickstep  — 25   Brainard,  Ditson. 
•  Magic  spell,   romance,  P  — 60  Ditson. 


Ash- 
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-  Marche    patriotique    2/ —   Ashdoum. 

-  Mariner's  march  — 50  Brainard. 

-  Merry  sunshire,  galop  — 25  Ditson. 

-  Merry   Zingara,   polka   — 40   Brainard. 

-  Minnehaha    ( Laughing   water ) ,   polka   — 50 

Ditson. 

-  INIoonbeam,    schottische    — 50    Gordon. 

-  Nel   cor   piü    (Paisiello),   variat  ions,   P 

1 — -  Brainard. 

-  Ocean  bird,   schottische  — 25   Ditson. 
-0  Come  let  us  sing   (Venite)   — 50  Brai- 
nard. 

-  0  come,  maidens,  come,  MSA  with  G  — 25 

Brainard. 

-  O    Susanna,    quickstep,    Introdueing,    0    Su- 

sanna and  stop  dat  knocking  at  the  door, 
P  — 40  Brainard. 

-  Plume   Polka  — 60    Gordon. 
-Pride  Polka  — 60  Ditson. 

-  Pupil's   first   primer,   P  — 40  n   Ditson. 

-  Queen  Victoria's  band  march  —50  Brainard. 

-  Rippling   stream   waltz  — 25   Ditson. 

-  Sno\vfiake   polka  — 50  Brainard. 

-  Soldier's   dream  march  — 40   Brainard. 

-  Sultan's   band   march  — 40   Brainard,    — 40 

Ditson,   — 30   Mc   Kinley,   National  Music, 
CabinetOrg  — 30  Mc  Kinley. 
-Trovatore,  Anvil  chorus,  P— 35  Ditson. 

-  Will  you  come  to  my  mountain  home  — 50 

Ditson. 

-  Wrecker's    daughter,    quickstep    — 25    Brai- 

nard. 

-  Young   pupils'   third   galop   — 20    Gordon. 

-  Young   soldier's   march   — 25   Ditson. 

-  Zarina  galop  — 25   Brainard. 
Brown   Geo,   Doddo's  polka  4/ —  Moore. 
■  March   in   G  3/ —  Moore. 

-  Xautilus  polka  3/ —  Moore. 
Brown    Geo    &    Coleman,     Whenever     You 

Xeed  a  Friend  — 50  National  Music. 
Brown     G.    A.      Mayflowers      (Maiblumen), 

waltz    4/ —    Sican. 
Brown  G.  H.  Prisoner's  hope   (Tramp,  tramp 

tramp!)     (Root)    War   sg.    chor.   with    G 

— 40,   Transcr.   brill.   P  — 60  Brainard. 
Brown  Grace  Lee,  I  am  a  little  flower  girl 

— 35    Ditson. 

-  Ocean  spray,  nocturne,  P  — 50  Ditson. 

-  A  Primrose  — 25  Presser. 
Brown    G.   T.   Dancing   on   the   levee,   schot- 
tische,  2 — SMand.    G  — 40   Ditson. 

-  Edith  waltz  — 75  J.  H.  Schroeder. 

-  Two   Songs   Without   Words,  P.  N.    1  — 25, 

N.  2  -40  ./.  H.  Schroeder. 
Brown    G.    W.     Barry     schottische      (Ste- 
vens), G  — 40  Brainard. 

-  General    Grant's     grand     march,     G     — 40 

Ditson. 

-  I'ask   no   more    (Root),   sg.   chor.   with    G 

— 40  Brainard. 

-  Mabel     (Root),     sg.    chor.     with    G    — 40 

Brainard. 
-Octoroon     schottische      (Root),     G     — 25 

Brainard. 
-Oh  My  —50  Mills. 

-  Yes,  we  will  be  true  to  each  other  (Root), 

sg.  chor.  with   G  — 50  Brainard. 
Brown    H.    Pianofore.     Josephine    waltz 

— CO   Brainard. 
Brown    Herbert,   Admiral  Togo-Marsch    1.50, 

O(Harm)    2.50  n,  sO   1.50  n  Lexcy. 


Brown  H.  E.  Gherry  Diamond 
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Brown  W.  E.   Quide  Me  0  Thou 


Brown  Harriet  Estelle,  Cherry  Diamond, 
gavotte  — 40  Schirmer. 

-  Columbo    Prize   march,    Milit.    Band   — 50  n 

Fischer. 
Brown     H.     H.     Boulanger's    march,     Banjo 

— 25   National  Music. 
Brown    J.   Allemande,    VP   3/ — -   Gary. 
-And   God   said:    „Let  the  earth  bring  forth 

grass",  Anthem  — /3  n  Vincent. 

-  Choric  dance,  VP  3/ —  Gary. 
-Continental    Guard    march,    Banjo     (Banjo 

Budget   528)    2/—   Turner. 

-  Crondall-Gavotte,   VP    (Young   Violinist   5) 

3/ —  Gary,  2VVaVc   1.50   Germann. 

-  Dreamland  mazurka,  Banjo    (Banjo  Budget 

526)    2/ —  Turner. 

-  Frou-Frou,     Pizzicato,     2VVaVc     1.50    Ger- 

mann. 

-  Marching  Song,  VP  3/ —  Gary. 

-  Melody   ( Young  Violinist  3) ,  VP  3/—  Gary. 

-  Merry    Minstrel's    march     (Young    Violinist 

6),   VP  3/—   Gary. 
-Minuet     (Young     Violinist     4),      VP    3/— 
Gary. 

-  Primavera,   VP  3/ —  Gary. 

-  Romance     ( Young    Violinist    2 ) ,    VP    3/ — 

Gary. 
-The    Villagers      (Young    Violinist    1),     VP 

3/—  Gary. 
Brown    James,     Minnelied,    VP    3/ — ,     2VP 

3/ —  Gary. 

-  Delphin  gavotte  3/—,  VP  2VP  ä  3/—  Gary. 
Brown   Jessie,  The  Children's  Crusade  —05 

Lorenz. 
Brown  John,  Let  us  now  go  even  unto  Beth- 
lehem     (Christmas),    8ATB    — /3    Novelle. 

-  Te  Deum  in  A  flat  — /3  Novello. 

Brown  J.  A.  Andrienne  Lecouvrer,  ObP  2/ — 

Hauches. 
Brown   J.   C.   Sweet  blossoms   dimple    (Chor. 

for   Equal  Voices    113),   solo   and   SG  — /3 

Gurwen,  — 20   J.   Fischer. 
Brown    J.    Lewis,     O    Salutaris,    mix.    voic. 

— /8    Gary. 

-  Tantum  Ergo,   mix.   voic.  — /lO   Gary. 
Brown  J.  S.  Te  Deum,  8ATB  — 50  n  Ghurch. 
Brown    Kate    L.     and      Eliz.    U.    Emerson, 

Tables  Turned,  or,  A  Christmas  for  Santa 
Claus.  — 25  n  Ditson. 

Brown  M.  Caresses,  Valse  lente  2 — ,  0  2 — - 
Ricordi. 

Brown  Mules,  To  plead  my  faith  4/ —  Wil- 
liams. 

Brown  M.  C.  Brownies'  Ball  — 30  Thompson. 

Brown  Nick.  The  Baguille  Brigade  1.80 
Hauer,  — 50  Stern,  0  3 — n,  sO  2.50  n, 
IM,  EM  ä  3— n  Hatier,  FullBand  —50, 
P  with  FullO  —95,  U  Instr  —75,  10  Instr 
— 55   Stern. 

Country  dance  ( W.  Jacobs),  Mand  ( T') 
—30,  2dMand(V)  —10,  SdMand.  Ma  ä 
— 15,  Fl,  Vc  obl.  ä  — 15,  Banjo  acc.  — 15, 
G  acc.  — 10,  P  acc.  — 20,  Banjo  solo  — 40, 
G  solo  —30,   2G  —40,  Band  —50  Jacobs. 

-  W.  B.  C.  March,  Milit.  Band  — 50  Goleman. 
Brown    O.    B.    Ditson:    All   glory,   laud   and 

honor  (St.  Theodulph),  O  worship  the 
King  (Lyon),  male  quart.  God  is  my 
life    (Truro)    — 06. 

-  Alone   in   Crowds  — 40   Brainard. 

-  As  Joseph  was  a  Walking  — 05. 


-  Barcarole,  trio  f ,  fem.  voices  and  Weber, 

Song  of  the  Mountaineer  —06. 

-  Beware,   quart.   f.   m.   voices   — 06. 

-  Blessed   angels   sing,   mix.   quart.   — 06. 

-  Christmas   Anthem   — 10. 

-  Easter  Larks  are  singing,  quart.  fem.  voic. 

—08. 

-  Fair  summer  in  her  beauty,  SSA  — 02. 

-  God   rest,  ye  merry  gentlemen  — 05. 

-  Good-night  to  thee,  dearest,   (Serenade),   (F. 

W.   Smith),   quart.  — 40  Brainard. 

-  It  came  upon  the  midnight  clear  — 06. 
■  Lady  bird,  male   quart.  — 10. 

-Lord  of  all  Being,  SSA  —02. 

-  Merry   spinning   wheel,    trio    f.    fem.    voices 

and  G  e  i  s  1  e  r.  Water  party,  trio  f.  fem. 
voices  — 06. 
-Ode  to  the  Brave,  TTBB  —10,  SSAB  and 
G.  F.  Wilson,  Set  the  Flag  on  their 
Graves,  SSA  and  Old  Air:  America,  SATB 
—02. 

-  Remembrance,   mazurka   — 40   Brainard. 

-  Sanctus  — 06. 

-Softly   now   the   light   of   day,   quart.   — 35. 

-  Stars    trembling    o'er    us,    ß-solo    and    trio 

f.  fem.  voices  and  Volkslied:   Angel  of  pa- 
tience,  trio  f.  fem.  voices  — 06. 

-  Summer  sunshine,  fem.  quart.  — 12. 

-  Thou  art,  O  God,  trio,   fem.  voices  — 08. 
Brown   R.  A.  Take  me  back  to  the  old  Vir- 
ginia shore  — 50  Flammer. 

Brown    R.   Thorley,   Toccatina,  P  3/—  Asli- 

down. 
Brown    Sidney,   Adieu    (A   Birthday   N.   6), 

P  —30  Ditson. 

-  Dancing   ( A  Birthday  N.  5 ) ,  P  — 30  Ditson,. 

-  Expectations    (A   Birthday   N.    3),   P   —30 

Ditson. 
-Frolic    (A  Birthday  K   4),  P  —50  Ditson. 

-  Happy  greetings    ( A   Birthday   2 ) ,   P  — 30 

Ditson. 
-Lullaby   (A  Birthday  N.  7),  P  —30  Ditson. 
-Morning  (A  Birthday  N.  1),  P  —30  Ditson. 

-  What  saith  the  voice  of  the  night?  with  P 

{V Gornet  oblig.)    — Ol   Ghurch. 

Brown  T.  Eider sholt  (New  March  Book  7) 
— /6  n  Hawkes. 

Brown  Tlicmas  Conway,  Military  Churoh 
Parade  Service  Book.  For  the  use  of  Mili- 
tary Bands  and  Chaplains  at  Parade  Ser- 
\ices  in  Camp  and  Church,  consisting  of 
Morning  Prayer,  Litany  and  Holy  Com- 
munion,  with  a  selection  of  Hymns  for 
Open-air   Services    1/ —  Novello. 

-  Te   Deum   in   D   — /6   Novello. 

Brown  T.  J.  Missa  de  Notre  Dame,  2  St  m. 

Org,  Part  2 —  Germann. 
Brown  T.  IVI.  Extravaganza,  introducing  Old 

Hundred,    Yankee    Doodle    and    Jordan,    P 

— 50  Ditson. 

-  Good-night,  my  dearest  — 60  Ditson. 

-  Kitty    of    Coleraine,      song    &    chor.      — 35 

Ditson. 
Brown    W.    C.    Hail    the    bright    stars    —50 
Thompson  Music  Go. 

-  Moonbeams,    male    quart.      — 60    Thompson 

Mus.   Go. 
Brown    W.    E.   The   Earth   is   the   Lord's,   S. 

mix.  chor.  — 12  Ditson. 
-Guide    Me    0    Thou    Great    Jehovah      —35 

Presser. 


Brown  W.  E.  Eotc  Sweet  the  Name 
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Browne  R.  A.  I  tvish  I  was 


-  How  Sweet  the  Xame  of  Jesus  Sounds,  SA 

—50  Wood. 
-I    love    the    eaiiy    primrose    (Saered    Musio 

Leaflets  589)    — /^/.   Curwen. 
-0  God,  who  is  like  unto  Thee!    Mix.  Chov. 

— 12  Ditson. 

-  Sweet    Saviour,    bless    us    ere    we    go,    mix. 

chor.  — 10  Ditson. 
Brown    W.    L.   Mary   Vanee  — 50   Thompson. 
Brown    W.    M.    S.    Ave   maris    Stella    (Must 

Jesus    bear    the    cross),    fem.    voic.      — 60 

Church. 

-  C'ome,  0  come  where  fancy  bids,  SATB  1 — 

Church. 

-  I'he  Great  White  Tlirone,   Cornet.  Tro.  Bar 

— 75,  FullO  — 70,  14  parts  — 80,  10  parfs 

— 60,  P  — 15    Vandersloot. 
- 1  heard  the  voice  of  Jesus  — 40  Church. 
■  In  olden  times  minuet  — 50   Church. 

-  Marjorie,   gavotte   — 50   Church. 

-  O  God  Thou  art  my  God  alone  — 50  Church. 

-  Spring  morning,  waltz  — 35   Gordon. 

-  Sweetheart   of  yore  — 35   Gordon. 

Brown-Borthwick  R.  AUeluia!  fairest  mor- 
ning (Saered  Music  Leaflets  353)  — f'-U 
Curicen. 

-All  my  heart  this  night  rejoices  — 3 
Novello. 

-  Five    Amens     (to    be    sung    after    the    final 

Benediction)    — /4   'Novello. 

-  Blessed   are   the   dead,   SATB  — /3    Novello. 

-  Children    of    the    heavenly     ( Saered    Musie 

Leaflets   352)    — /V2   Curwen,  — /6   Novello. 

-  Seven  Hymns  in  various  metres  — /6  Novello. 

-  Hymns  w  ith  Tunes :    E.  J.  Hopkins:    Sa- 

viour,  again  to  Thy  dear  name,  R.  B  r  o  w  n- 
B  o  r  t  h  w  i  c  k :  Alleluia,  fairest  morning 
— ;4.  J.  B.  C  a  1  k  i  n :  Old  Hundredth  (Uni- 
son),  R.  Brown-Borthwick:  0  ren- 
der  thanks  — /4.  Sir  John  Goss:  Sa- 
viour,  breathe,  R.  B  r  o  w  n-B  o  r  t  h  w  i  c  k : 
Come,  0  Jesu  — /4.  Sir  John  Goss: 
Praise,  my  soul,  R.  Brown-Borth- 
wick:  Jesu  most  pitiful  — /4  Novello. 

-  Twenty-three    Kyries,    with    Two    Sanctuses 

and  Motet,  cloth  2/ —  Novello. 

-  Twelve  Single  and  One  Double  Chant,  with 

a  setting  of  the  Benedicite,  omnia  Opera, 
and  Three  Responsive  Amens  to  the  Dres- 
den Amen  — 2  Novello. 

-  Sweet  it  is  for  a  child  like  me,  and  Behold 

a  little  child.  Two  Christmas  Carols  — 3 
Novello. 

-  There  came  a  little  Child  to  earth.  Christ- 

mas  Carol  — /3  Novello. 

-  Welcome    happy    morning       ( Saered    Music 

Leaflets  354)    —/^/.  Curicen. 
Brown-Ehmant,      Savoyard's    Song,      second 

waltz    (Synth.   Meth.   5),  P  — 25   Silver. 
Browne,   Alice  Waltz    (Hiles  J.   petit   Re- 

pert.  6)    1/ —  Moore. 

-  Evening  Song  to  the  Virgin,  duet,  fem.  voic. 

— 06  Ditson. 

-  Golden  Spray,  waltz  4/ —  Ascherberg. 

-  I'm   waiting   at   the    gate   4/ —   Ascherberg. 
-Meaning  of  U.  S.  A.  — 50  Mc.  Kinley. 
-La  Napolitaine  (Tarantella),  P  4/ —  Ascher- 
berg. 

-  Oriental,   galop    4/ —   Ascherberg. 

-  Queen's   own   quickstep   — 25   Brainard. 

-  Rustic   Quadrille   4/ —  Ascherberg. 


-  A  Summer's  Night's,  polka  4/ —  Ascherberg. 

-  Sweet  bird,  come  sing  4/ —  Ascherberg. 

-  Village,   schottische  4/ —  Ascherberg. 
Browne  A.  O.  Dews  from  heaven,  SSA  — 35 

Church. 
Browne   A.   W.  Rosebud  town  — 40   Church. 
Browne  Sir  H.  I  heard  a  voicc  from  heaveii 

2/—  Chappell. 
-Oh!    Jerusalem  2/ —   Chappell. 
Browne     H.     E.     op.    41       Grande     Marche 

Heroique  — 60   Gordon. 

-  47    As    you    like    it,    valse    de    salon    — 50 

Gordon. 
Browne  James  Albert,  The  Dragoons,  TTBB 
— /3  n    Vincent. 

-  If  All   the   World   were   Mine  To-Day  —50 

Gordon. 

-  Merry  Rataplan,  march  — 50   Gordon. 

-  My  bonnie  wee   fovget-me-not   2/ —   Novello. 

-  Water   Nymph,   P  —50   Gordon. 

Browne  J.  Lewis.  Church:  Dark  days  my 
dearie  — 50. 

-  The  Eternal   Stars  — 30  Presscr. 

-  Evermore  and  evermore!  with  P   (Wc  obl.) 

— 75. 

-  Far  from  my  Heavenly  home,  SATB  — 10  n. 

-  Golden  harps  are  sounding,  with  PVTcOrg 

—75. 

-  Her   birthday  — 40. 

-  In    classic    form.     ( Graded    recreations )  :     1 . 

Melody,  2.  ]\larch,  3.  Waltz,  4.  Gavotte, 
5.  Country  dance,  6.  Minuet,  7.  In  church, 
8.  Scherzo,  9.  Serenade,  10.  Canon,  11. 
Fugue,  P  ä  — 30. 

-  Third  mazurka  — 50. 

-  Mors  et  A'ita    ( Death  and  life )    — 50. 

-  The    myrthe    and    steel    — 60. 

-  The   old   kirk   yard   — 50. 

-0  Paradise!    0  Paradise!   — 60. 

-  O  Salutaris  N.   2  — 10  J.  Fischer. 

-0  Salutaris  (0  Saving  Victim),  SATB 
— lOn. 

-  O  Salutaris  Hostia,  quart.  and  chor.  — 10  n. 

-  O  Saving  Victim,  chor.  — 10  /.  Fischer. 

-  Ten   Processionals,   SATB  — 20  n. 

-  Sleeping!   why  now  sleeping,  SATB  — 12  n. 

-  Smile   my   lady,    serenade   — 30. 

-Three  Songs:  N.  1.  Serenade  —40.  N.  2. 
Betrothai  — 40.  N.  3.  Out  from  the  North 
an  iceberg  came  — 30. 

-  Tantum  Ergo  N.  2  — 12  J.  Fischer. 

-  Tantuni    ergo    (Such    a    sacrament),    SATB 

— lOn. 
Browne   J.   S.   Keystone   March,   Ba7ijo   — 25 

Ster)i. 
Browne    L.    C.   California   Carols,   trio,   feu\. 

or  boy's  voic.  2/6  Novello. 
Browne    M.   Pilgrim   fathers  — 50   Brainard, 

— 40   Ditson,   — 50   Ellis,  — 40   Willig. 
Browne    M.    E.  &  C.    Deffel,     The  Man 

in  the  Moon  %6   Curicen. 
Browne  Raymond  A.  Bloom:  A  once  I  loved, 

I  hate  you  now  — 50. 

-  Don't    teil    your    trouble    to    me   — 50. 

-  Forever  — 50. 

-  The   Gayest  girl   in   Xew   York   Town   — 50 

Gordon. 

-  I'm  lonesome  for  you,   honey  — 50. 
- 1   Need  the   money  — 50. 

-  Iieland,  I  love  you,  Acushla  Machree  — 50. 
- 1  want  a  man  to  love  me  all  the  [ime  — f^O. 

-  I   wish   I  was   in  dixie   land  to  night   — cO. 


Browne  R.  A.  More  than  Queen  —  1145 
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-More   than   Queen   2/ — n   Sheard. 

■  Mother  doesn't  know  I'm  coming  home  — 50. 
-A    pork    chop    is    the    sweetest    flower    that 

grows  — 50. 

-  There's    one    rose    that    will    never    Bloom 

again  — 50. 

■  Topsy  2/ —  n  Sheard. 

■  'Twas   only  a   simple  Ballade  — 50   Gordon. 

-  When  mother  used  to  sing  that  song  2/ —  n 

Sheard. 

■  &    T  h.    F.    Morse,    A    little    boy    in    blue 

2/ — n  Sheard. 
Browne  Tom,  Brünette,  waltz  3/—  Williams. 

■  The   hole   in   the   garden   wall   4/ —  Ascher- 

her g. 

■  Jog  Trot,  galop  3/ —  Williams. 

■  Juliette,   polka   3/ —   Williams. 

■  Silver  Herring,  polka,   sept.   1/4  n,  0  2/ —  n 

Williams. 

■  The  Surrender,  galop   3/ —  Williams. 

■  Tripping   down  the  lane   4/ —   Williams. 

■  The   Venice,    schottische    2/6    Williams. 

■  Waiting   at   the   gate,   sg.   chor.   — 40   Brai- 

nard. 
Browne    T.    B.    Non   nobis    Domine,    81TBB 

1/6   Novello. 
•Wrong   train     ( Temper ance ) ,    SATB    — 05  n 

Church. 
Browne    and    Adams,    My    girl    from    dixio 

— 50  Bloom. 

■  and    Friedman,      If    I    have    you      — 50 

Bloom. 

and  M  a  n  f  r  i  e  d.  In  his  Steps  — 50  Bloom. 
and  Mors  e,  It's  the  man  behind  the  Gun 
Who  Does  the  Work  — 50  Bloom. 

With  you   beside  me  — 50   Bloom. 

Brownell  Leila  M.  Four-leaf  clover  2/ — n 
Sheard. 

Brownell  R.  L.  Rapid  transit  march  — 40 
Ditson. 

Brownfield  H.  Rattenfänger-Weise,  Z  (B- 
Schi.)    — 90  Domkoiosky. 

Browning,  I  can  never  love  another  — 50 
Thompson. 

Melodiös  of  Scotland.  A  selection  of  the 
most    populär    airs,    P    ä    2/ —    Ashdown: 

<  1.  The  flowers  of  the  forest;  Within  a 
mile  of  Edinburgh ;  For  the  sake  of  gold 
she  left  me.  0!  2.  Birks  of  Invermay;  Saw 
ye  Johnnie  comin';  Tweed  side.  3.  Caller 
herrin';  O  poortith  cauld.  4.  Lord  Moira's 
welcome    to    Scotland;    Auld    Robin    Gray. 

5.  Loch  Erroch  side;    Craigie  Burn  Wood. 

6.  My  Nannie  0 !  ;  Argyle  is  my  name ; 
Duncan  Davidson.  7.  Old  kirk  yaVd;  Saw 
ye  my  father;  Gin  a  body.  8.  Kelvin  grove; 
Corn  rigs.  9.  Lochaber  no  more;  Gilderoy; 
Here  awa';  Mary's  dream.  10.  Braes  of 
Balquidder;  Bonnie  briar  bush;  Boatie 
rows.  11.  The  bush  aboon;  There's  nae 
luck;  Thou  art  gane  awa'.  12.  Shepherds, 
I  have  lost  my  love;  He's  aye  teazing  me. 
13.  Low  down  in  the  broom;  Yellow 
hair'd  laddie.  14.  Cauld  kail  in  Aberdeen; 
Ye  banks  and  braes;  Kinloch  of  Kinloch. 
15.  Draw  the  sword,  Scotland;  Here's  to 
the  year  that's  awa';  Blue  bells  of  Scot- 
land. 16.  Bonnie  house  o'  Airly;  The  ewie 
wi  the  crooket  hörn;  John  Anderson,  my 
Jo';  Auld  lang  syne.  17.  My  ain  kind 
dearie;  Weary  pund  o'  tow;  A  man's  a 
man.    18.    Bonnie    Dundee;    Annie    Laurie; 


Maggie  Länder.  19.  Bonnie  Prince  Charlie; 
The  hundred  pipers;  He's  comin'  again. 
20.  Pibroch  of  Donuil  Dhu;  Lewie  Gordon; 
He's  ower  the  hüls;  The  Campbell's  are 
comin'.  21.  Charlie  is  my  darling;  Flora 
Macdonald's  lament;  Rebel  war  song.  22. 
Welcome,  royal  Charlie;  Wha'U  be  king 
but  Charlie;  Wae's  me  for  Prince  Charlie. 
23.  Scots  wha  hae;  The  land  o'  the  leal, 
The  Highland  laddie.  24.  Miss  Forbes' 
farewell;  Of  a'  the  airts;  Soldier's  return. 
25.  Roy's  wife;  Nid,  nid,  noddin;  The 
waefu'  heart.  26.  The  auld  house;  I  wish 
I  were  where  Gadie  rins;  Somebody. 
Browning  J.  The  Mill,  Mill,  0,  and  There's 
nae  Luck  about  the  House,  Jfms  4/— 
Paterson. 

-  Thou    art    gane    awa'    frae    me    Mary,    and 

Maggie  Lander,  J,m.s  5/ —  Paterson. 
Browning    L.    Silver    crescent   two-step   — 50 

(Jhurch. 
Browning    &    Camp,     Since     I'm     Working 

Every   Day  — 50   Mills. 
Browning  &   Long,  She  Was  Once  My  Wife 

—50    Mills. 
Brownoff  P.  Remembrance  of  Russia,  minia- 

ture,  VP  — 60  Ditson. 
Brownold    Max.  Ellis:    Op.   15  Bereaveraent, 

P  —50  J.  R.  Schroeder. 

-  Bagatelle,    polka    caprice,    P    — 60. 

-Bella    Bocca     (Waldteufel),    polka    sextette, 
2P   1.50. 

-  Buena  Vista  Waltzes  — 75. 

-  Debütant   Waltzes   — 60. 

-  Eventide,  nocturne,  P  — 60. 

-  Fairy  Echoes  Waltzes,  P,  J^ms   a  — 75. 

-  Farmer's  Alliance  March  — 50. 

-  Gratitude,    nocturne,    P   — 50. 

-  Moods,    caprice,   P   — 60. 

-  Nymphes   Waltzes   — 60. 

-  Resignation,    nocturne,    P   — 40. 

-  Les    Sylphes     (Bach  mann),    valse     sex- 

tette, 2P  2—. 

-  Valse    Pensee,   P   — 75. 

Brtnik  Ant.  st.  op.  154    Närodni  ctverylka  ze 

starocnskych   pisni.    (Album,  Ceske,  tanecni 

eis.  54)  1.20   Urbdmk. 
- 158  Vystavnl  pochod.  (Album,  Ceske,  tanecni 

eis.  55)  — 60   Urbänek. 
- 161  Vystavni  kvapik.   (Album,  Ceske,  tanecni 

eis.  71)  —60   Urbdnek.\  •■■.:■. 

- 164  Rolnicky  pochod.  (Album,  Öesk^,  tanecni 

eis.  72)  —60  Urbänek. 
Bru    J.     L'Aigle    imperial,     pas     red.    Harm 

3 —  n  Eiiette. 

-  Black    Eagle,    quick    march,    FullBand    2/8, 

MediumBand    2/ — ,    SmallBand    1/4,    extra 
parts  — /2  Haukes. 

-  Le  Cadi,   pas  red.  Harm  3 —  Evette. 

-  Chante  encore,  nocturne,  P  1.75  n  Hachette. 

-  Le    lOle  polka-Type,   P  2 — n  Hachette. 

-  Paroles    du    Christ,    mölodie    1 —  n,    Ch.    s. 

— 35  n  Hachette. 

-  La   Proscrite,   romance   1—  Üurdilly. 

-  Le  rgve  d'Emnia,  caprice,  P  1.75  n  Hachette. 

-  Rgverie    des    oiseaux,    mazurka     1.75  n    Ha- 

chette. 

-  Rose,   vieille   chanson    du   jeune   temps    1 — 

Durdilly. 

-  Les    Titans,    pas    red.    Fanf   av.    saxophones 

1.25    Sudre,     2 — n    Thomas,     Cond.    — 25 
Sudre,   — 25  n   Thomas. 
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-  Titus,  pas  red.  Harm  3 —  Evette. 

-  Vercingetori    1 —  n   Hachette. 

Bruant  A.  Avec  leur  peze!   J'suis  dans  l'bot- 

tin,  chaque   1 —  Bruant. 
Bruce,   Laddie's  birthday  4/ —   Williams. 

-  Lord's   Praver,   quart.    — 06   Ditson. 

-  Offertoire,  PipeOrg  — 30    White. 
-To  a  rose,  8.   C.  Bar  —35   White. 

-  When   fiist   yoii   shone   2/ —  Ascherierg. 

-  When   I  was   young   2/6   Ascherberg. 
Bruce    &    Leach,    Come,    said    Jesus    sacred 

voice,   quait.    &    Fly   as    a  bird,    Ä.    quart. 
—08   Ditson. 
Bruce    Arnold,   At   Duty's   Call   2/ — n   Hop- 
wood. 

-  Down    in    the    Mine,     BBar    4/ —    Orpheus, 

Williams. 

-  Farmer's  Boy  4/ —  Orpheus. 

-  Gipsy    Life,    B.  Bar.  Bar.    Low    T    4/ —    Or- 

pheus,   Williams. 

-  Ihe   Roamer   4/ —   Orpheus,    Williams. 

-  A    Smuggler    Bold,    B.    Bar    4/ —    Orpheus, 

Williams. 

-  Toilers    of   the    Deep,    BBar    4/ —    Orpheus, 

Williams. 

-  Volume    III.    4/ —    Orpheus,    Williams. 

-  Waggoner    Will,    BBar   4/ —    Orpheus,    Wil- 

liams. 
Bruce   Cassie,   Not   at'ome   4/ —  Reynolds. 
Bruce  E.  0  rest  in  the  Lord,  S.  quart.  — 06 

Ditson. 

-  Our  Father  in  Heaven,  quart.  — 06  Ditson. 
Bruce    E.   &    Everett    Dr.   Heavenly   Father, 

S.SA,  quart.  How  kind  He  is  — 08  Ditson. 
Bruce    Edwin,     Forty-Five     Opera    Choruses 

1.75  Ditson. 
Bruce   Emily   G.   Six  Songs.  Engl.-Lat.    —75 

Brainard. 
Bruce    Geoffrey,     The    Abandoned    or    iJrift 

on!    Drift   on!    in    D    and   F   4/—,    Ch.    s. 

Weehes. 

-  Audacity,  polka  4/ —  Whittingham. 

-  The    Fairies'    Dance    at    Daybreak,    P    4/— • 

Weekes. 
Bruce  G.  F.  Almighty  God  our  Father,  hymn 
— /2  Novello. 

-  Vesper   Hymn   — /l  n    Vincent. 

Bruce    Geo    L.     Twilight    fancies,     mazurka 

brillant   — 50    Ditson. 
Bruce  Irwin,  By  the  Brookside  4/ —  Larway. 
Bruce  O.   S.   Signal  Service,  march  two-step 

— 40  Goggan. 
Bruce     Robert,      Six     Bagatelles,     P     4/ — 

Weekes. 
Bruce    W.    A.   Near   Babylon's   river,    SATB 

— 15  n    Church. 
Bruce   W.    H.    Royal   Windsor,  gavotte   4/ — 

Sheard. 
Bruch    Max    (1838),   op.    1    Scherz,   List 

u.   Rache,   komische   Oper   in   1   Aufzuge. 

Vollständiger  KA  mit  Text  15 — ,  Textbuch 

— 50,  Ouvertüre,  E-dur,  Jfins  2 —  Senff. 

-  2  Capriccio,  4^is    1.75   Kistner. 

-3  Jubilate,  Amen.  Ä  Solo,  Chor  u.  O(Org), 
Part  1 — n,  Part  mit  englischem  Text  f. 
8  od.  T-Solo  u.  Chor  m.  Org  (Neath  the 
Throne  of  Mercy)  — 30  n,  Ost,  18  Hefte 
ä  — 30n,  Chor  st:  8s,  8.A.T.B,  5  Hefte 
ä  — 15  n,  KA  1.50  Breitkopf,  —20  n 
Schirm,er. 

-4  Drei  Duette,  SA  l—.  Nr.  1.  Ihr  lieben 
Lerchen,  guten  Tag!   2.  Altdeutsches  Win- 


terlied: Mir  ist  leide,  daß  der  Winter.  3. 
Der  Wald:  Zum  Wald  steht  nur  niein 
Sinn.  Nr.  2.  Altdeutsches  Winterlied,  SA 
(Duettenkranz   Nr.   33)    —30   Breitkopf. 

-  5    Trio,    PVVc,     C-moll     4.20  n     Breitkopf, 

8 —  n  Hamelle.  4fns    (Aug.  Riedel)    3- 
Breitkopf. 

-  6    Sieben   kleine   zwei-   und   dreistimm.    Ge- 

sänge   für   weibliche    Stimmen   m.    P: 

Heft  I:  Vier  dreistimm.  Gesänge,  Part 
u.  St  2 —  Siegel,  Tonger:  Glückwunsch; 
„Seid  glücklich,  wann  die  Veilchen  blühn". 
Der  Wald:  „Heil'ger  Tempel  ist  der 
Wald!"  Frühlingsmut:  „Alle  Vögel  sind 
schon  da".  Nachtlied:  „Abend  sinkt  still 
auf   die   Flur". 

Heft  II:  Drei  zweistimm.  Gesänge,  Part 
u.  St  1.50  Siegel:  Im  Frühling:  „Blüm- 
lein, seid  gegrüßet".  Jesus  der  Morgen- 
stern (In  der  Christnacht)  :  „Morgenstern 
der  finstern  Nacht".  Beim  Pfingstreigen : 
„Pfingsten   ist  kommen". 

-  7    Sechs    Gesänge    für    eine    Stimme   mit    P 

1 — :  Nr.  1.  Altes  Lied:  Jede  Jahreszeit. 
2.  Die  Zufriedenen:  Ich  saß  bei  jener 
Linde.   3.  Russisch:   Durch  die  Waldnacht. 

4.  Schilflied:    Auf  geheimem   Waldespfade. 

5.  Frühlingslied :  Tief  im  grünen  Früh 
lingshag.  6.  Frisch  gesungen!  Hab'  oft 
im  Kreise  der  Lieben.  Nr.  5.  Frühlings 
lied,  h.  t.  — 30  Breitkopf. 

■  8  Die  Birken  und  die  Erlen :  „Ein  wonnig 
Lied,  wie  Sirenensang",  Ä-Solo,  Chor  und 
0,  Part  6—  n,  Ost,  20  Hefte  ä  —30  n, 
Chorst:  Ä-Solo,  8.A.T  I,  II,  B  I,  II,  7 
Hefte  ä  — 30  n  Breitkopf,  — 40  Ditson, 
— 15  n   Schirmer. 

-  9  Quartett,  C-moll,  2VVaVc  4.80  n  Breitkopf. 

-  10  Quartett,  E-dur,    2VVaVc  4.80  n  Breitkopf. 

-  1 1     iFantasie,    2P,    D-moll     ( Bibliothek    für 

2  Piano  forte  Nr.  12)  4 — ,  4ms  (G.  R  ö  s- 
1er)    3—   Breitkopf. 

-  12  Sechs  Klavierstücke  3 —  Breitkopf,  3/- 

Ashdown,  Nr.   2  — 30  Presser. 
-13  Hymnus:   „Dem,  der  von  Nächten",  h.t. 
1 —  Breitkopf. 

-  14  Zwei  Klavierstücke:   1.  Romanze.  2.  Fan- 

tasiestück, 2 —  Breitkopf,  Nr.  2  — 40  Ge- 
bethner. 

-15  Vier  Lieder  1 — :  Nr.  1.  Lausche 
lausche !  2.  Gott :  Über  die  Bäume.  3.  In 
tiefen  Tale.  4.  Gold'ne  Brücken.  Nr.  1 
Lausche,    lausche,    h.    t.    — 30   Breitkopf. 

-  16    Die    Loreley,     große     romantische    Opei 

(1864  Köln).  Siegel:  Vollständige  Part 
Preis  nach  Vereinbarimg: 

KA    12 —  n,    neue   Ausg.    8 —  n. 

P:     (Theodor   Herbert)    6— n. 

Regiebuch  4 —  n,  Textbuch  — 40  n.  Neu« 
Ausg.   — 50  n. 

Einleitimg  (Ouvertüre)  0:  Part  2 — ,  Si 
3.75. 

mO:  St  2.50  n  Siegel,  IM:  3— n  Bell 
mann. 

P:  1—,  4ms  1—,  8ms:  (Th.  Her 
bert)    2—. 

PV:  (R.  Hof  mann)  1.25,  PVc:  (R 
Hof  mann)    1.25. 

4msVVc:    1.50,  4ms2VVc:    (Fr.  Gross 
Johann)    1.80. 
2.  Lied :    „Seit    ich    von    mir    geschieden" 
S  —50. 
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4.  Ave  Maria :    „Die  du  thronest  in   Woi 
kenglut",    »Sr-Solo    u.    Chor    —75. 

S.Ensemble:  „Rührt  euch  frisch  und 
schafft  die  Fässer",  B-Solo  u.  TTB^i 
1.75  Siegel,  — 30  n  Schirmer  m.  0 :  KA 
2—,   0-St  8— n,  Chorst   1.20. 

7.  Lied  der  Winzerinnen :  „Wir  grüßen 
dich   fein",   »S'-Solo  u.   S8MSA   —75. 

9.  Große     Szene:      „Woher     am     dunkeln 
Rhein".    Ä-Solo    u.    Chor    3—,    S-Solo, 
SATBÖ:    KA    3.50,    Chorst    2—. 
12.  Lied :      „0    Heil    dem    Herzen,     das    da 

liebt",   Bar  — 75. 
14.  Gesang    der    Loreley :     „Siehst     du    ihn 
glühn    im    Brautpokal",    8    — 75,    Neue 
Ausg.  8.  M8  1—. 
16.  Rezitativ   u.    Kavatine:    „Zu   euch,    ihr 
heiligen   Mauern",   8    1 — . 

18.  Sopran-Solo  u.  Ensemble:  „Führt  mich 
zum  Tode,   nehmt   mich   hin"    1.25. 

19.  Chor  der  Winzer  und  Winzerinnen : 
„Wir  bringen  des  Herbstes  köstliche 
Gabe",    8ATB0:    KA   2—,    Chorst    1—, 

21.  Lied:  „Des  Tags  beim  Werk,  zur  Nacht 
beim  Wein",  5-Solo  u.   Chor  — 75. 

23.  Szene :  „O  welche  Mattigkeit",  T-Solo 
u.   Chor   1.25. 

24.  Lied :  „Ich  hab'  mein  Herz  verloren'', 
Ä   —75. 

Potpourri  P:  (Theodor  Herbert, 
2 — ,  Neue  Ausg.  2 — . 

Jpns:    3—,  PV:    (G.  Wichtl)    3—. 

P:     Fantasien,    Transkriptionen,    Varia 
tionen  etc.  C.  T.  B  r  u  n  n  e  r  op.  468,  46». 
Th.  Herbert  op.  5,  D.  Krug  op.   22J 
222. 

4ins :    Franz  Lammer  op.   34. 

PV:    Georg  Wichtl  op.   67. 

17  Zehn   Lieder.   Siegel: 

Heft  I:  Drei  geistliche  Lieder  aus  dem 
Spanischen  1.25:  Nr.  1.  An  die  heilige 
Jungfrau:  „Nun  bin  ich  dein".  2.  Der 
heilige  Josef  singt:  „Nun  wandre,  Maria". 
3.  An  den  Jesusknaben:  „Ach,  des  Knaben 
Augen",  ä  — 50. 

II:  Vier  weltliche  Lieder  a.  d.  Spa- 
nischen u.  Italienischen  1.50:  Nr.  1.  Von 
den  Rosen  komm'  ich:  „An  den  Ufern 
jenes  Wassers"  — 50.  Nr.  2.  Carmosenella  • 
„Ach,  wie  schön  ist  Carmosenella",  h.  t. 
— 75.  Nr.  3.  Verlassen :  „Hast  einsam 
mich  verlassen"  — 50.  Nr.  4.  Parte  la 
nave:   „Bald  stößt  vom  Lande"  — 50. 

III:  Drei  Lieder  1.50:  Nr.  1.  Tann- 
häuser: „Frau  Venus,  Frau  Venus"  — 75. 
Nr.  2.  Der  junge  Invalide:  „Leb'  wohl, 
du  guter  Reiterdienst"  — 75.  Nr.  3.  Klo- 
sterlied:   „Blumen    an    den    Wegen"    — 50. 

18  Vier  Gesänge  2.25:  Nr.  1.  Volker's 
Nachtgesang  1.25.  Nr.  2.  Der  Landsknecht 
— 50.  Nr.  3.  An  die  heilige  Jungfrau  — 50. 
Nr.  4.  Provencalisches  Liebeslied  — 50 
Schott. 

19  Männerehöre  m.   0: 

Heft  I:  Römischer  Triumphgesang:  „Jo, 
Triumphe!  Heil  dir  Cäsar!"  m.  gr.  0, 
Part,  neue  Ausgabe  4 —  n,  KA  2 — ,  Singst 
1.20,    0-St   5— n. 

II:  Das  Wessobrunner  Gebet:  „Das  er 
fuhr  ich  unter  den  Menschen".  Lied  der 
Städte :  ,,Ihr  Bürger  auf  von  nah  unH 
fern!"      Schottlands     Tränen:      „O     klage 


Caledonia",  Trauergesang  nach  d.  Schlacht 
bei  Culloden  1744.  Nach  einer  schottischen 
Volksmelodie.  Mit  Begleitung  v.  Blech- 
instrumenten, Part  2.50  n,  KA  1.50,  Singst 
1.20,  0-St  3— n  Siegel. 

-  20  Die   Flucht  der  heiligen  Familie :    „Län- 

ger fallen  schon  die  Schatten",  SATB  mit 
0,  Part  m.  unterlegtem  KA  3— n,  0-St 
4.25  n,  KA  in  4°  v.  Komponisten  2 — ,  KA 
in  8",  neue  Ausgabe  m.  deutschem  u.  eng- 
lischem Text  1.50,  Chorst  m.  deutschem  u. 
englischem  Text  1 — ,  — 15  Brainard, 
—20  n  Church,  — 30  Ditson,  —25  n 
Schirmer,  1 —  Hansen,  Siegel. 
-21  Gesang  der  heiligen  drei  Könige:  „Auf 
stillen  Felsenhöhn",  3  Männerst,  Part  m. 
unterlegtem   KA    3 — ,    Singst   — 50    Siegel. 

-  23   Frithjof,   Szenen   aus   der   Frithjof-Sage, 

TTBB  mit  Bar-  u.  Ä-Solo  u.  0:  Part 
22.50  n  Siegel,  30— n  Durand,  0-St  24— n 
Siegel,  30 — n  Durand;  KA  4°  7.50  Siegel, 
8"  3 — n  Siegel,  Peters,  1 — -n  Schirmer; 
Solost  1—,  Chorst  3.20,  P:  (S.  Jadas- 
sohn)  6.50,  4^ns:  (Wilh.  Rose  h  lau) 
7.50,   Textbuch  —15  n. 

Szene  4.  Frithjofs  Abschied  von  Nord 
land,  TTBB  mit  Bar-Solo,  Soloquartett  u. 
0:    KA    1.50,   Chorst  —80. 

Szene  5.  Ingeborg's  Klage:  „Herbst  ist 
es  nun",  S.A  1.50,  SO:  Part  2— n,  0-St 
3— n. 

Szene  6.  Frithjof  auf  der  See:  „So  nun 
schwebt  er  einher",  ßar-Solo,  TTBBP: 
KA  1.50,  Chorst  1—  Siegel. 
-23  et  27  Frithjof,  Scfene  p.  soli  et  choeurs. 
Traduction  frangaise  de  Victor  Wil- 
der  8 —  n  Durand.     Choeurs   söpares. 

-  24  Schön  Ellen    ( Fair  Ellen )  :    „Nun  gnade 

dir  Gott",  Ballade,  Ä-Solo,  ßar-Solo,  SA 
TBO:  Part  8— n,  0-St  10— n,  KA  4»  5—, 
8°  2— n  Siegel,  2—  Peters,  P:  (Aug. 
Hörn)  2.25,  4ms:  4 — ,  Solost  1.50, 
Chorst  2 —  Siegel,  — 40  Ditson,  — 50  n 
Schirmer,  —35  White,  TTBB  8  u.  Bar- 
Solo   0:    KA   3.50,   Chorst   2—  Siegel. 

-  25    Salamis,     Siegesgesang     der     Griechen : 

„Schmücket  die  Schiffe  mit  l'orser- 
trophä'n!"  TTBBSoloquartettO  :  Part  7.50  n 
0-St  10— n,  KA  5—  Siegel,  1—  Warmuth. 

-26  Konzert,  VO:  (G-m.),  Part  10— n  Sie- 
gel, 12 — n  Durand,  Solost  2 —  Siegel,  0-St 
12— n  Siegel,  15— n  Durand,  PV :  6.50 
Siegel,  3 —  Peters,  1 —  Schirmer,  4/ —  n 
Schott,  6 — n  Durand;  Jfms:  (Rieh. 
Kleinmichel)    5 —  Siegel. 

-27  Frithjof  auf  seines  Vaters  Grabhügel: 
„Hier  ruht  mein  Vater",  Konzert-Szene, 
Bar-?.o\oSSMSAO:  Part  7.50  n,  O-St  9— n, 
KA   3 — ,   Chorst   — 75,   — 15  n   Schirmer. 

-28  Sinfonie  (Es),  0,  Part  21— n,  Si  24— n, 
.//ms  8 —  Siegel. 

-29  Rorate  coeli:  „0  Heiland,  reiß'  die  Him- 
mel auf".  SATB,  0  u.  Org  ad  lii).  Part 
4_n,  0-St  7.50  n,  Chorst  1.60,  KA  4— 
Kistner. 

■  30  Die  Priesterin  der  Isis  in  Rom.  Für  .4 
und  0.  Part  4—,  St  6—,  KA  2  50  Ries 
&  Erler. 

-31  Nr.  1.  Die  Flucht  nach  Ägypten: 
„Schmücke  dich,  du  grünes  Zelt"  für  S-solo, 
Frauenchor  (8  I,  II  A)  u.  0,  Part  3 — n, 
0-St  3— n,  Chorst  —45,  KA  2.50  Kistner. 
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— 25  n  Schirmer.  Nr.  2.  Morgenstunde: 
„Die  Lerchen  singen",  für  .S'-solo.  Frauen- 
chor  {S  1,  II,  -4.),  0,  Part  2.50  n,  0-St 
4.25  n,   Chorst  — 55,   KA   2 —  Kistner. 

32  Xormannenzug  (The  Lay  of  the  Norse- 
men),  Bar-solo,  einst.  Männerchor  0:  Pai't 
4— n,  0-St  6.90  n,  KA  2.50,  engl.  1.50  n, 
Chorst  — 90  n  Breithopf,  — 35  n  Schirmer. 

33  Vier  Lieder  aus  Frau  Aventiure  u.  Trom- 
peter von  Sälvkingen,  h.  m.  t.  2.50:  Nr.  1. 
Biterolf  im  Lager  vor  Akkon  (1190)  : 
„Kampfmüd'  und  sonnverbrannt"  — 60. 
Nr.  2.  Altdeutscher  Herbstreigen:  „WoVd- 
auf  ihr  zieren  Frauen"  — 80.  Nr.  3.  Dein 
gedenk'  ich,  Margareta :  „Sonne  taucht  in 
Meeresfluten"  — 60.  Nr.  4.  „Lindduftig 
hält   die   Maiennacht"    1.20   Breitkopf. 

34  Römische  Leichenfeier :  ..Traurig  mit  ge- 
senkten Flügeln",  SATBÖ:  Part  4.50  n, 
0-öt  8.50  n,  KA  4°  2.50,  8°  2—,  Chorst 
1- —  Siegel,  — 25  Schirmer. 

35  Kyrie,  Sanctus  und  Agnus  Dei,  2(Sf-soli 
2S2A2T2BOOrq :  Part  9— n,  0-St  7.20  n, 
Orgf-St  1.50  n,  KA  4—,  Chorst  3— n  Breit- 
kopf. 

36  Zweite  Symphonie  (F-moll),  0,  Part 
18—,  0-St  24—,  Jtms  (A.  Hörn)  8— 
Simrock. 

•37  Das  Lied  vom  deutscheu  Kaiser:  „Durch 
tiefe  Nacht  ein  Brausen  zieht",  SATBO: 
Part  6— n.  0-St  7.50  n,  KA  2.50,  Chorst 
1—,  TTBB:  (Aug.  Riedel)  KA  2.50, 
Chorst   1 —  Siegel. 

■38  Fünf  Lieder,  SATB:  1.  Waldpsalm 
(Mönche  u.  Kl  oster  schüler)  —  The  Wood: 
„Auf,  zu  psallieren  in  frohem  Choral!  — 
Come,  to  tiie  green  leafy  wood."  2.  Der 
Wald  von  Traquair  —  The  bush  a  boon 
Traquair:  „Im  schönen  Walde  von  Tra- 
quair —  Oh  hear,  ye  nymphs."  3.  Tann- 
häuser —  Tannhauser:  „Frau  Venus,  o 
laß  mich  geh'n  —  Thou  fair  lady  Venus." 
4.  Rheinsage  —  A  Legend  of  the  Rhine: 
„Am  Rhein,  am  grünen  Rhein  —  Beside 
the  Rine's  fair."  5.  Feierliches  Tafellied 
Solemn  Song  for  a  banq\iet :  „Wohl  perlet 
im  Glase  —  The  winecup  is  fiashing",  Part 
(1875)    4—,   St   4.80   Simrock. 

-  39  Dithvrambe  für  T-solo,  sechst  Chor  u.  0, 
Part  (1874)  12— n,  0-St  12—,  KA  mit 
Text  2 —  n,  Chorst  2 —  Simrock. 

-40   Hermione.    Große    Oper    (1873,    Berlin), 

Simrock:  Part  120— n,  KA  24—,  P   (Rob. 

Keller)  15 — ,  ^ms  24 — ,  Textbuch  — 50  n : 

la.   Einleitung   u.   erste   Scene,   ^ms    1.80. 

7.  Szene   des   Leontes,   Bar :    „Setzt   ihnen 

nach",  h.  t.   1.80. 
9.  Recitativ    und    Arie,    S :       „Wie    träge 

schleicht   die  Zeit"    1 — . 
10.  Recitativ    und    Duett,    SA :    „Irene,    wo 

ist   mein  Kind"'    1 — . 
IIa.  Musik  zum  Traumbild,  P  — 80. 
IIb.  Jfms  — 80. 

12a.   Trauermar.sch,   P    (B-moll)     1 — . 
12b.   Derselbe    (leicht),    (C-moll)    1—. 
12c.   Derselbe,  4ms    1.30. 
12d.    Gerichtsszene.      Arie,    8    und    Chor: 
„Dich  ruf   ich  an"  2 — . 

13.  Musik  zum  Entr'-Akt,  P  — 80. 
13a.  Dieselbe,  ^»is   1 — . 

14.  Recit.  u.  Ariette,  S :   „Wie  schlägt  mein 
Herz",   h.  t.   — 80. 


15.  Duett,    ST:    „Frei   bin   ich,   frei!"    1—. 

16.  Terzett,   STB :    „He !    Perdita,  was   sind 
mir  das  für  Händel"    1 — . 

18a.  Maichor,  SATB:   „Herbei,  herbei!   zum 

festlichen   Reih'n"    1.50;    hierzu   Chorst 

(jede  —30)    1.20. 
19.  Recit.  u.  Arie,  Bar:   „Allein,  allein  mit 

meinem  Gram",   h.  t.  — 80. 
22a.  Sextett,  S,  T  I,  II,  Bar  I,  II,  B:    ,.0 

zeige  uns  das  Bild  der  Teuern"  — 80. 
22b.    Arioso,   Bar:    „O    zürne   nicht",    h.    t. 

—80. 

-  41  Odvsseus.  Szenen  a.  d.  Odyssee,  Simrock : 

Chor,'  Solost,  0:  Part  54— n,  0-St  63—, 
KA  8— n,  P  (Rob.  Keller)  6— n,  Jfms 
( R  o  b.  K  e  1 1  e  r )  9—  n,  Chorst  12—,  —20 
Ditson,  — 75  n  Schirmer,  Textbuch  ( 100 
Stück  15 — ),  Vorspiel,  Jyms  1.30;  Szene  5. 
Penelopes  Trauer,  Rec.  u.  Gebet,  Arie,  AO : 
Part  6—,  0-St  8—,  mit  P:  h.  t.  1—. 
Szene  8.  Peuelope,  ein  Gewand  wirkend, 
Arie,  AO:  Part  6—,  0-St  8—,  mit  P: 
h.  t.  1 —  Simrock,  — 50  Church. 
-42  Romanze  (A-moU),  VO,  Part  (1874) 
6— n,  0-St  10—,  yP  4—  Simrock,  8/— 
Schott,  VaP  4 —  Simrock. 

-  43   Arminius,   Oratorium,    Chor,    Solost,    0 : 

Part  54— n,  0-St  63—,  KA  8— n  Sim- 
rock, 1—  White,  Textbuch  (100  Stück 
15—),  Nr.  13.  Die  Schlacht,  Recitativ  u. 
Arie,  AO:  Part  4.50  n,  0-St  12—,  mit  P 
2.50  Simrock. 
-44  Zweites  Konzert  (D-moll),  V  mit  0, 
Part  (1878)  15— n,  0-St  17—,  VP  8- 
Simrock,   8/ —   Schott. 

-  45  Das  Lied  von  der  Glocke,   Chor,   Solost, 

OOrg:  Part  54— n,  0-St  63—,  KA  8— 
4tns  (Rob.  Keller)  16—,  Chorst  12- 
Textbuch    (100   Stück   10—)    Simrock. 

-  46    Fantasie    ( Einleitung,    Adagio,    Scherzo, 

Andante,  Finale),  VO  u.  Ha,  unter  freier 
Benutzung  schottischer  Volksmelodien,  Part 

(1880)  18— n,  0-St  20—,  VP  9—  Sim- 
rock. 

-  47  Kol  Nidrei,  Adagio  nach  hebräischen  Me- 

lodien, VcOHa:  Part  4.50,  0-St  6—,  VcP: 
3 —  Simrock,  — 40  Gutheil,  VcOrg  3 — , 
P:  1.50  Simrock,  — 30  Gutheil,  Org  1.50, 
VP:  3 —  SimrocJc,  — 75  Fischer,  7/ — 
Schott,  1—  Gehrman,  — 40  Gutheil,  — 45 
Seywang,  VaP  3 —  Simrock,  PH  3 —  Siin- 
rock,  3.75  n  Mustel. 
-48  Vier  Männerchöre  a  capella:  1.  Morgen- 
ständchen: „In  den  AVipfeln  frische  Lüfte." 
2.  Trinklied:  „Wir  sind  nicht  mehr  am 
ersten  Glas."  3.  „Friede  den  Schlummern- 
den." 4.  Media  vita,  Schlachtgesang  der 
Mönche:   „Ach,  unser  Leben  ist  nur",  Part 

(1881)  4^-,  St  zu  Nr.  1  u.  2  2—,  St  zu 
Nr.   3  u.  4   2—  Simrock. 

-  49   Lieder   und   Gesänge.   Simrock :    Heft   1 1 

Nr.  1.  Frage,  Lied  des  Rugantino  — 
Question:  „Liebliches  Kind  —  Oh,  happy 
child."  2.  Der  Einsiedler  —  To  the  night: 
„Komm,  Trost  der  Welt  —  Come  down 
fiom  heav'n."  3.  Ungarisch  —  Ungarian 
Dirge:  .,Leise  zieht  ein  Kahn  —  Glides  a 
bark  adown."  4.  Serenade:  „Wenn  dich  die 
Sorgen  —  When  of  the  duUround"  4 — . 

II:  Nr.  5.  Weg  der  Liebe  (I.  Teil)  — 
Love  will  find  out  the  way  (first  part)  : 
„über   die   Berge  —  Over  the  billows."   6. 
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Weg  der  Liebe  (II.  Teil)  —  Love  will  fin-l 
out  the  way  (seeond  part)  :  „Den  gordi- 
schen Knoten  —  Can  hearts  interwoven." 
7.  Kleonike's  letzter  Wille  —  Kleonike's 
last  request:  „Wirst  du  Kleonikens  Stimme 
kennen?  —  Dost  thou  know  the  voice"  4 — . 
Nr.  1.  Frage:  „Liebliches  Kind"  1 — .  Nr. 
3.  Ungarisch:  „Leise  zieht  ein  Kahn"  1 — . 
Nr.  4.  Serenade:  „Wenn  dich  die  Sorgen" 
h.  t.   1—.  ^ 

50  Achilleus,  Solost,  Chor,  O:  Part  90 — n. 
0-St  90—,  KA  12— n,  Chorst  16—,  Text- 
buch (100  Stück  20—).  Wettspiele  zu 
Ehren  des  Patroklus,  Part  6 — ,  0-St  10 — , 
P  2 — ,  Jfms  3 — .  Nr.  8.  Szene  der  Andro- 
mache:  „Noch  lagert  Dämm'rung",  Part 
6—,  0-St  10—,  mit  P  2—.  Nr.  16.  Szene 
der  Andromache:  „Aus  der  Tiefe  des  Gra- 
mes", Part  10—,  0-St  12—,  mit  P  2— 
Simrock. 

51  Symphonie  Nr.  3,  E-dur,  0:  Part  15 — n. 
St  22.50  n,  Jtms:  (A.  Hörn)  6 —  Breit- 
kopf. 

52  Das  Feuerkreuz  (The  Gross  of  Fire), 
dramatische  Kantate,  Solost,  Ghor  OOrg : 
Part  48— n,  0-St  54—,  KA  8— n,  Ghor  st 
8 —  Simrock,  — 75  n  Schirmer,  Textbuch 
(100  Stück  15—).  Nr.  4.  Norman  in  den 
Bergen:  „Die  Heide  wird  mein  Bette 
sein",  BarO:  Part  10—,  0-St  10—,  mit 
P  2 — .  Nr.  6.  Ave  Maria:  „Ave  Maria, 
Königin",  SO:  Part  6—,  0-St  8—,  mit 
P  2 —  Simrock. 

53  Zwei  Männerchöre  (1890):  Nr.  1.  „Auf 
die  bei  Thermopylä  Gefallenen",  Part  4 — , 
0-St  7—,  KA  1.50,  Chorst  2—.  Nr.  2. 
Schlachtgesang  des  Tyrtäos,  Part  6 — ,  0- 
St   10—,  KA  3—,  Chorst  4—  Simrock. 

54  Lieder  u.  Gesänge  (ein-  und  mehrstim- 
mige) aus  Paul  Heyses  Erzählung 
„Siechentrost",  mit  PV  ( deutsch-engl. ) , 
Part  (mit  beigelegter  Solo-F)  4 —  n. 
Chorst:  S,  A,  T,  B  1.20  n:  Nr.  1.  Lied  (im 
Volkston),  Folk-Song:  Wie  mochte  je  mir 
wohler  sein  —  How  could  I  greater  bliss 
divine.  2.  Lied,  Song:  Mai,  Mai,  Mai! 
die  Wimderschöne  Zeit.  —  May,  May,  May! 
The  wondrous,  happy  tide.  3.  Duett, 
Duette:  Gott  woll',  daß  ich  daheime  war. 
—  Would  God  that  I  at  home  might  be. 
4.  Duett,  Duette:  Wer  weiß,  woher  das 
Brünnlein  quillt.  —  Who  knoweth  whence 
the  brooklet  flows.  5.  Sehlußgesang  (Quar- 
tett), Finale:  Frühling  im  Moseltal.  -^ 
Spring  in  the  Mosel  Valley.  6.  Siechen- 
trosts  Ende,  Siechentrosts  Death:  Wie 
mochte  je  mir  wohler  sein.  —  How  could 
I  greater  bliss  divine.  Nr.  1.  ^-Solo/T 
1.30,  Nr.  6.  SATBPV:  Part  1.50  n,  Chorst 
— 60n,    y-St   — 30n   Breitkopf. 

55  Kanzone,  T'cO  od.  P,  B-dur,  Part  5— n, 
Solo-Fc  1— n,  0-St,  6— n,  YcP  2.60,  VP 
(Fr.     Hermann)       2.60,      VaP       ( F  r. 

Hermann)  2.60,  CIP  (T.  Gentzsch) 
2.60  Breitkopf. 

56  Adagio  (über  keltische  Motive),  VcP, 
Part  4.50,  0-St  (ohne  Prinzipilst)  7.50, 
Prinzipalst  allein  1 — ,  VcP  3 — ,  VP  3 — 
Simrock. 

57  Adagio  appassionato,  VO,  Part  6 — ,  0- 
,St  (ohne  Prinzipalst)  10 — ,  Prinzipalst 
allein   1—,  VP  3—  Simrock.  I 


-58  Drittes  Konzert  (D-moll),  VO,  Part 
20 — n,  0-St  (ohne  Prinzipalst)  25 — 
Prinzipalst  allein  5—,  VP  12—  Simrock 
12/ — n    Schott. 

-59  Fünf  Lieder.  Texte  allemand  et  angl. 
eplt.  4—.  Nr.  1.  Um  Mitternacht  1.25. 
Nr.  2.  Kophtisches  Lied  et  Nr.  3.  2.  koph- 
tisches  Lied  1.75.  Nr.  4.  Die  Auswanderer 
(1.  Flucht).  Nr.  5.  Die  Auswanderer  (Hei- 
matbild)    3.15    Schott    Freres. 

-60  Neun  Lieder  (deutsch-englisch)  SATB: 
Nr.  1.  In  der  Christnacht:  „Dies  ist  die 
Nacht"  (Christnias  Night),  Part  — 80, 
St  1 — .  Nr.  2.  Sommerlied:  „Geh'  aus, 
mein  Herz"  ( Song  of  Sommer ) ,  Part  — 6ö, 
St  1—.  Nr.  3.  Der  Mutter  Klage:  „Sie 
war  mild"  (The  Mother's  Lament),  Part 
—60,  St  —80.  Nr.  4.  Gebet:  „Herr, 
schicke,  was  du  willst"  (A  Prayer),  Part 
80,  St  1 — .  Nr.  5.  Ausreise  zum  Tur- 
nier: „Nichts  Schön'res  auf  Erden"  (De- 
parture  to  Tournament),  Part  — 80,  St 
1 — •  Nr.  6.  „Weit,  weit  aus  ferner  Zeit ' 
(Long,  long,  froni  long  ago),  Part  —80. 
St  1—.  Nr.  7.  Nachruf  an  Walther  von  der 
Vogel  weide  (In  Memory  of  Walter  von  der 
Vogelweide),  Part  —80,  St  1—.  Nr.  8. 
Weihnaehtsliedehen :  „Es  zieht  aus  weiter 
Ferne"  (Christmas  Carol),  Part  — 50,  St 
1 — .  Nr.  9.  Palmsonntagmorgen:  „Es  fiel 
ein  Tau  vom  Himmel"  (Palm-Sunday- 
Morning),  Part  1—,  St  1.60,  TTBB,  Part 
1 — ,   St   1.60   Heinrichshof en. 

-  61    Ave    Maria,    Konzertstück,     VcO,     Part 

4.50,  0-St  7.50,  Solost  allein  1—,  VcP 
3 — ,   VP  3 —  Simrock. 

-  62  Gruß  an  die  heilige  Nacht,  Weihnachts- 

hymne, A-Solo,  Chor,  0  u.  Org,  Part 
10— n,  0-St  12—,  KA  3— n,  Chorst  2— 
Sim,rock. 
-63  Schwedische  Tänze  (Swedish  Dances), 
VP:  2  Hefte  ä  4.50  Simrock,  2  Books  ;\ 
9/—  Schott,  P:  2  Hefte  ä  2—,  /,ms:  2 
Hefte  ä  3—,  0:  2  Hefte,  Part  ä  7.50  n. 
St   ä  10 —   Simrock. 

-  64  Hymne  nach  Worten  der  heiligen  Schrift 

für  Chor,  Solost,  0  u.  Org  (ad  lib.)  (mit 
deutschem  und  englischem  Text),  Part 
(mit  unterl.  Or^-St  10— n,  KA  4 — n, 
0-St  12— n,  Org-St  1— n,  Chorst  2.40 
Heinrichshofen. 

-  65    In    Memoriam,    Adagio,    VO,    Part    8—, 

0-St   10—,   Solost  2—,   VP  4—  Simrock. 

-  66    Leonidas,    Bar-So\o,    TTBB    u.    O,    Part 

(-893)  24— n,  0-St  25—,  KA  6— n, 
Chorst    4 —   Simrock. 

-  67   Moses.    Ein   biblisches   Oratorium,   Chor, 

Solost,  0  u.  Org,  Part  (1895)  60— n,  0-St 
84 — ,  KA  8 — n,  Chorst  12 —  Simrock. 
-68  Neue  Männerchöre  mit  0:  Nr.  1.  See 
rüuberlied  —  Song  of  the  Pirates  —  aus 
dem  Drama:  „Die  Gräfin",  Part  9 — n. 
0-St  10—,  KA  1.50  n.  Chorst  2—.  Nr.  2. 
Der  23.  Psalm,  Part  9— n,  0-St  10—, 
KA  2.25  n,  Chorst  2—.  Nr.  3.  Kriegs- 
gesang —  Battle  Song  —  aus  „Des  Epi- 
menides  Erwachen",  Part  9 — n,  0-St  10 — , 
KA  2.25  n,  Chorst  2 —  Simrock. 

-  69   „Sei  getreu  bis  in  den  Tod  —  Be  thou 

faithful  unto  death",  fünfst.  Chor  mit 
Org,  Part  1.50  n,  Chorst  1.50,  Org-St  —50 
Simrock. 
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-  70  Vier  Stücke :  Nr.  1.  Aria,  VcP  2 — ,  VP 
2—,  CIP  2— .  lS"r.  2.  Finnländisch,  VcP 
2—.  Nr.  3.  Tanz  ( ScHwediscli ) ,  VcP  2—. 
Nr.  4.  Schottisch  (Melodie),  VcP  2— 
Simrock. 

-71  Sieben  Lieder,  SATB:  l^r.  1.  Sommer- 
lust im  Walde  —  Summer-delights  in  the 
Woods:  „Einstraals  ging  ich  spazieren", 
altdeutsch,  Part  —80,  St  1.60.  Nr.  2. 
Der  fröhliche  Musikus  —  The  Jolly  Mu- 
sieian:  „Ein  Musikus  wollt'  fröhlich 
sein",  altdeutsch,  Part  — 80,  St  1.60. 
Nr.  3.  An  die  Musik  —  To  Music:  „Du 
bist  ein'  Gottesgabe",  altdeutsch,  Part 
—60,  St  1.60.  Nr.  4.  Narrenfahrt  —  A 
Parcel  of  Fools:  „Wenn  man  tut  zusam- 
menklauben", altdeutsch,  Part  1 — ,  St 
1.60.  Nr.  5.  Musikalklang  - —  Music's  sweet 
Voice:  ,,Musikaklang,  lieblicher  Gesang", 
altdeutsch,  Part  —80,  St  1.60.  Nr.  6. 
Lenz,  komm  herbei  —  Spring,  come 
again!  altdeutsch,  Part  — 80,  St  1.60. 
Nr.  7.  Morgengesang  — •  Morning  Song  of 
Präise:  „Fern  im  Ost  beginnt  die  Sonne". 
(Aus  „Frau  Aventiure"),  sechsst  Part 
1.40,  St  2 —  Heinrichshofen. 

■  72    In    der    Nacht   — ^In    the    Night :    „Nun 

schlafet  man",  Chorlied,  AT  1  11  B,  Part 
—60,  St  —80,  TTBB,  Part  —60,  St  —80 
Heinrichshofen. 

■  73  Gustav  Adolf,  Chor,  Solost,  OOrg :   Pait 

60— n,  0-St  75—,  KA  8— n,  Chorst  12—. 
Christ  imd  der  Tod,  SATB:  Part  2 — n, 
St  1.20.  An  die  deutsche  Nation,  Refor- 
mationslied, SATBOrgSPos:  Part  1—, 
Orgst  —50,  SPos-St  1.50,  Chorst  — 60  n. 
Drei  Lieder  des  Leubelfing,  h.  m.  t.:  Nr.  1. 
„Ich  habe  den  Schweden  mit  Augen  ge- 
sehn  —  The  Swede  have  I  seen  with  these 
mortal  eyes"  1.50.  Nr.  2.  „Der  König  kann 
nicht  stille  stehn  —  The  king  can  never 
idle  be"  1.50.  Nr.  3.  „Es  ist  ein  Kriegs- 
mann, der  heißt  Tod  —  There  is  a  warrer, 
called   Death"    1 —  Simrock. 

74  Herzog  Moritz,  Kriegslieder  der  Magde- 
burger gegen  Herzog  ]Moritz  von  Sachsen, 
TTBB,    Part    2—,    St    3—   Heinrichshofen. 

75  Serenade  (Andante  con  moto.  Alla  mar- 
cia.  Notturno.  Allegro  energico  e  vivace), 
VO,  Part  20— n,  0-St  28—,  PV  12—  Äi;n- 
rock. 

76  Der  letzte  Abschied  des  Volkes,  TTBB 
OOrg:  Part  8—,  0-St  10—,  KA  5—, 
Chorst  4 —  Bote. 

78  Damajanti,  Szenen  aus  der  indischen 
Dichtung  „Nala  u.  Damajanti",  Ä-Solo, 
SATBO:  Part  20— n,  0-St  25— n,  KA 
4 — n,   Chorst   6 —  Si7nrock. 

79  Lieder  und  Tänze  nach  russischen  und 
schwedischen  Volksmelodien,  VP:  2  Hefte 
ä    4 —    Simrock,    2  Parts    ä  2 —    Schirmer. 

Albiun,  24  ausgewählte  Lieder  3 —  n  Siegel, 

3 —   Peters. 
Bonum  est  in  B  (Schirm  e  r's  8vo  Church 

Music  59)   — 10  n  Schirmer. 
■1er    Concerto,    Partition,    0     12 — ,    Parties 

0   15 —  Durand. 
The  Dawn   ( S  c  h  i  r  m  e  r's  8vo  Choruses  for 

Women's     Voices     4&),     S     chor.~    — 20  n 

Schirmer 
Dem  Kaiser,   TTBB  mit  0,  Part  6—,  0-St 

8 — ,  BLÄl  2—,  Singst  2—  Simrock. 


-  Denkmale     des    Volksgesanges,     Volkslieder 

aller  Nationen,  SATB:  Heft  I,  Part  3— n, 
St  3.20,  Heft  II,  III,  Part  ä  3—  n,  St 
a  4 —  Simrock. 

-  Drinking    Song     (Schirmer's    8vp    Chor. 

for    Men's    Voices    436 )     — 12  n    Schirmer. 
- 1   Folkevisetone,   P  — 25    Warmuth. 

-  Gammaltysk  vintervisa:  j,0,  jag  klagar  att 

i  vintrens  dagar",  duett,  vid.e  Sangarens 
bibliotek.      Hirsch. 

-  Greeting     at     Dawn      ( S  c  h  i  r  m  e  r's      8vo 

Chor,  for  Men's  Voices  435 )    — 10  n  Schir- 
mer. 
-Hebräische      Gesänge,      SATB  0  Org:      Part 
5  — n,  Org-St   1.50  n,  0-St  6.90  n,  ELi  2—, 
Chorst    1.20  n  Breitkopf. 

-  Im  Volkston,  P  — 25  Schmidt. 

-  The   Lay   of   the   Bell^   for   chor.     four    solo 

voices,  O   and   Orgf   1.50  n  Schirmer. 

-  Peace     to     the    Slumberers     (Schirmer's 

8vo  Chor,  for  Men's  Voices  437)  15 — n 
Schirmer. 

-  Romanza,   P  — 35   Schmidt. 

-  Vom   Rhein :    „Wenn   das   Rheingold   in   der 

Sonne  glüht",  aus  „Einkehr  u.  Umschau". 
TTBB,  Part  — 50,  St  1—  Kistner,  Part 
—60  n.   St  —60  n.  Hals. 

-  Zwölf     schottische    Volkslieder,     mit     deut- 

schem u.  englischem  Text,  in  kl.  4°  3  — 
Siegel. 

Bruch  Wilhelm,  Drei  leichte  Stücke:  1. 
Barcarolle.  2.  Capriccio  3.  Tarantella,  VP 
ä   1 —  Hug. 

-Sieben  Lieder  3 — :  Nr.  1,  Erklärung  l—j. 
Nr.  2.  Wohl  lag  ich  einst  in  Gram  und 
Schmerz  — 80.  Nr.  3.  Wohl  waren  es  Tage 
der  Sonne  — 80.  Nr.  4.  Ich  weiß  ein  schö- 
nes Röselein  — 80.  Nr.  5.  O  glücklich,  wer 
ein. Herz  gefunden  1 — •.  Nr.  6.  Ein  ernstes 
Wort  1 — .  Nr.  7.  Gestern  liebt'  ich,  heute 
leid  ich  — 60  Fürstner. 

-  Luilei-Lieder.    Ein    Zyklus   von    4  Gesängen 

2.25   Schott. 

-  „Noch  stand   der  West  in   bunten   Färben" 

1 —  Schott. 

-  Romanee  pouf   VP   1.75  Schott. 

Bruche  Carl,  Angels  ever  bright  and  fair, 
S,  mix.  quart.    (Händel)   — 08  Ditson. 

-  Blessed  be  the  Lord  God,  Benedictus  — 06  n 

Presser. 

-  But  my  trust   is  in  Thy  mercy,   S.T,   mix. 

quart.    (W.    Morgan)    —08   Ditson. 

-  Christ   is   risen,   chor.   quart.   AB,   ST  — 10 

Ditson. 

-  Come,  Thou  fount  of  every  blessing,  S.  T.  A, 

A  TB,   mix.   quart.   — 08   Ditson. 

-  Evening  hymn,  SATB  — 15  n  Church. 

-  Glory  be  to  God  on  high,  Gloria  in  Excelsis 

— 08  n  Presser. 

-  God    be    merciful.    Dens    IMisefatiir    — 10  n 

Presser. 

-  Great  is  the  Lord,  SATB  — 15  n  Church. 

-  Guide  me,  O  Thou  great  Jehovah,  S.  TA.  B, 

mix.   quart.  — 08  Ditson. 
-Hark,  hark!  my  soul,  SATB  — 15  n  Church. 

-  He  shall  feed  His  flock,  Bar.  A,  mix.  quart. 

chor.  — 08  Ditson. 

-  It  is  a  good  thing  to  give  thanks.   Bonum 

Est  ^08  n  Presser. 
- 1  will  extel  Thee,  chor.  — 12  Ditson. 
-Nearer,   my   God,   to   Thee,   ä^  A.   ST,  vaÜx. 

quart.  — 08  Ditson.  -  --/     --- 


Bruche  C.  Nat  a  sparrow  falleth 


1151  — 


Brückner  A.  Ave  Maria 


Not  a  sparrow  falleth,  _S.  mix.  quart.  — 08 

Ditson. 
O    be    joyful    in    the    Lord.      Jubilate    Deo 

-^12  n  Presser. 
O  Come  Let  Us  Sing.  Venite  — 12  n  Presser. 

-  Once    again    O    blessed    time,    SATB    — 08  n 

Church. 
O    send    out    Thy    light,     A.    M8Tß     —06 

Ditson. 
-O    Zion,    blest    city,    ST,    mix.    quart.    — 08 

Ditson. 
Palm  brancbes    (Christmas  Anth.),  Bar,  B, 

mix.   chor.  —10  Ditson. 

-  Praise   ye   the   Lord,   SA,   mix.   quiart.   ^)8 
.  Ditson. 

Praise     the    Lord     0    My    Soul,      Benedic 
Ajiima  Mea  — 08  n  Presser. 
Piaise  waiteth   for  Thee,  S.   T,  mix.   quart. 
—08  Ditson. 
-Uejoice  in  the  Lord,  mix.  quart.  — ^08  Ditson. 
Saviour,    breathe    an    evening    blessing,    .4. 
SAT,   mix.   quart.   — OG   Ditson. 
-Thariks  be  to  God,  mix.  quart.  — 10  Ditson. 

-  VVe   praise   Th«e   o   God.      Te   Deum   — 15  n 

Presser.         -  -     

-When   gathering    clouds   around    I  view,    S. 

STB,  mix.   quart.   — 06   Ditson. 
Bruchmann    Friedrich,      „Ich     hebe     meine 

Augen     auf"     (Psalm    121).      Ohorgesang, 

SATB,   Part  —40,   St  —60  Klemm. 
Brück  A.   op.  20  Romanze,  PVc  2 —  Andre, 

1 —  Neidner. 
Brück  Alfred,  Lola-Polka   1 —  Eisoldt. 
Brück  Baron  de,  Cabotins-polka  — 75  Schott. 
Brück  Gerhard,  Acht  Lieder,  Nr.   1—^4  — ^30 

Seyffardt-Amsterdava.  " 

Brück    Leo,    Danse    des    Fleurs,    schottische, 

and      In   the    Swim,    two-step,    FullO    1 — , 

IJf  pts.  —80,  10  pts.  —60   Church. 
-In    the    Swim,    march,      Milit.    Band    — 50 

Church. 
-In    the    Swim,    twd-step,    and      Danse    des 

Fleurs,   FullO    1—,    IJt   pts.    —80,    20"  pts. 

— 60  Church.  '     "    ■  -- 

Brück  O.  op.  35  Für  dich  — 80  Rühle. 

36  O   daß   es   muß    im   Frühling   sein   --^80 
Rühle. 

37  I>er   Weidenbaum   1—  Rühle. 

Brück    S.    op.    3    Myrtensträuße,    Hochzeits- 
Walzer  1.50  Hug. 
4  Unter'm   Fantoffel,   Marsch,   P    1.20   Hug. 

Brucken-Fock  Emile  von,  op.  14  Drei  Lie- 
der :  1.  Seligkeit :  Ich  weiß  es  nicht,  wie 
es  gekommen.  2.  Bitte:  Weil'  auf  mir,  du 
dunkles  Auge.  3.  Abendruh:  Der  schwüle 
Sommertag  verglutet   1.30  Kahnt. 

-16  Vier  Lieder:  1.  Frühlingslied:  Wenn  der 
Frühling  auf  die  Berge  steigt.  2.  Die  gra- 
ziöse Frau:  Kleine,  stille  Tropfen  fallen. 
3.  Schneeglöcklein :  Ich  kenn'  ein  Glöck- 
lein  lieb  und  zart.  4.  Des  Mädchens  Klage: 
Die  Nachtigall  und  ich   2 —  Kahnt. 

-.8  Gesänge:  Nr.  1.  Friede  —60.  Nr.  2.  Tod 
—60.  Nr.  3.  Zuflucht  —90.  Nr.  4.  Letzte 
Bitte  —60.  Nr.  5.  Herbst  —75.  Nr.  6.  Die 
Tropfen  —75.  Nr.  7.  Das  alte  Haus  — 60. 
Nr.  8.  Sehnsucht  — 75  Noske. 
Koninginne-Marsch,   Fantasie,   0,   Part   5 — , 

St  7.50  Wagenaar. 
j,Längst   verwelkte   Blumen   blicken"   — 75  n 
,  Noske. 


-2  Lieder:  1.  Rückblick,  2.  Resignation  1.20  n 
Noske. 

-  „Seleneia",      Muziekdrama     in    een    bedrijf. 

Klavieruittreksel  met  Nederl.  en  Duitschen 
tekst   (bewerkt  door  den  componist)    4.80  n 
Noske. 
Brucken-Fock  G.  H.  v.  op.  1  Sechs  Klavier- 
stücke 3 —  Ries  d  Erler. 

-  2  Neun  kleine  Präludien,  P  2—  Breitkopf. 

-  3  Spanische  Tänze,  P  3 —  Breitkopf. 

-  4  Fünf  Präludien,  P  2 —  Breitkopf. 
-5  Sonate,  PVa  3.90  Breitkopf. 

-6    Zwei    slavische   Tänze,   P    2 —   Breitkopf. 

-  7  Elegie,   VP   1.30  Breitkopf. 

De   Algeni.    Muziekhandel: 
-8  Zehn  Präludien,  P   1.80. 

-  9   Drei  Präludien,  P  —90. 

-  1 1    5  Moments  musicaux,  P  — 90. 

-  12  Impromptu  et  4  Preludes,  P   1.50. 
-13   Spaansche   Dansen,  P    1.20. 

-  14  3  Geestelijke  Liederen  voor  vierstemmig 

gemengd  koor  ä  Cappella,  Part  1-^. 

-  15  24  Preludien,  le.  deel  —90,  2e.  deel  1.20, 

3e.  deel  1.50,  4e.  deel  1.20. 

Bruckenthal  B.  v.  op.  7  Missa  Salomnis  (F), 
SATB,  2V,  Va,  Vc,  Kb,  2Cl,  2Eörner,  ab- 
wechselnd niit  Trompeten  u.  Pauken  nebst 
Org,  St  8.80  Gross. 

-8  Ich  steh'  am  Flussesrand  allein  (Fried. 
Riiperti)    1.20  Bosioorth. 

-  9   Romanze,   VcP   1.50,  P   1—  Bosworth. 

-  12  „Fange  lingua",  4  Singst  m.  Org   (Cyklus 

Heft  XIV)    —80   Gross. 
-13  Die  Blumen:    „Entblätt're  nicht  die  lie- 
ben Rosen"  — 30  Breitkopf. 

-  14  Sechs  Chöre,  TTBB,  Part  1.50  n.  St  1.20: 

Nr.  1.  Fischerlied:  Abend  zieht  gemacli 
heran.  2.  Schlaf  auch  du!  Die  Sonne  sank, 
der  Abend  naht.  3.  Frühlingseinzug:  Die 
Fenster  auf,  die  Herzen  auf,!  4.  Ihr  stolzen 
Sternchen:  Ihr  stolzen  Sternchen  braucht 
mich  nicht.  5.  Meeresabend:  Sie  hat  den 
ganzen  Tag  getobt.  6.  Lied  vom  Winde: 
Sausewind !    Brausewind.   Breitkopf. 

-  16   Die   Thalheimer,   Walzer    1.50  Bosworth. 
-20   Zwei    Lieder:    Der    schwere   Abend.    Der 

träumende   See  — 75  J.  Schuberth. 
-Es  war  einmal  —60  Gutmann. 

-  5    Lieder :    Und    weil's   nun   einmal.    Liebes- 

glück.  Frage  nicht.  Frühlingstag.  Aus  fer- 
nem Land  ä  — 80  J.  Schuberth. 
-2  Lieder:    1.  Vor  der   Wiege,  2.   Kinderlied 
1.20   Gutmann. 

-  Offertorium.  In  le  domine  sperari.  4  Singst 

mit    Org    (Cyklus   Heft   XIII)    1.60   Gross. 

-Die  Sohne  hüllt  in  Nebel  sich  1.20  Gut- 
mann. 

Bruckenthal  M.  v.  Ave  Maria,  1  Singst. u. 
Org  — 70  Gross. 

Bruckler  H.  Chanson  de  Werner  3 —  Schott 
Freres. 

Bruckmüller  H.  op.  5  's  brochene  Herz, 
Melodie,  Z  ■ — 80  Bosioorth. 

-  7    Das    Lied    der    Sennerin,   Melodie,    St-ZZ 

— -90  Bosworth. 

-  Stelldichein,  Gavotte,  3Z  1.70  Grude. 
Brückner    Anton     (1824—1896),      Antiphon, 

SATB  m.  Org,  Part  u.  St   1.50  Rose. 

-  „Ave  Maria",  4  Singst  mit  Org   1.20  Gross. 

-  Ave  Maria,  8  A  I,  II  T  I,  II  B  I,  II,  Part  u. 

St   1.20  Rose. 
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-  Erinnerung,  P   1.80  Doblinger. 

-  Germanenzug,    TTBB,    Part     (KA)     4—,    St 

1.20   Robitschck. 
-Helgoland,       TTBBO:     Part     14.40  n,       0-Sfc 

15.60  n,  KA  4.50  n.  Cliorst  2.16  n  Doblinger. 
-Das     hohe    Lied:       ..Im    Tale     rauscht    die 

Mühle'-,   TTBBT-soloO :    Part    (KA)    2.16  n, 

0-St    2.40  n,    Solost    — 30  n,    Chorst    1.20  u 

Doblinger. 

-  Im   April    1.50   Doblinger. 

-2  Männerchöre:  1.  „O  könnt'  ich  dich  be- 
glücken" nüt  T-  u.  ßar-solo.  2.  Der  Abend- 
himmel: j.Wenn  ich  an  deiner  Seite  im 
Abenddunkel  geh'",  Part  3.60,  Solost  —72, 
Chorst    1.44  Doblinger. 

-Messe  (in  D),  Soli,  Chor  u.  0,  Part  24—, 
St  30 — ,  KA  6 — .  Sing.st  6 —  Gross. 

-Große  Messe  Nr.  3,  F-moll,  0,  Part  42 — n, 
0-St  42— n,  KA  (Jos.  Schalk)  14.40  n. 
Chorst  7.20  n  Doblijiger. 

-Mitternacht:  ,,Die  Blumen  glüh'n  im  Mon- 
denlicht", TTBBP:  KA  2.40,  St  —72 
Doblinqer. 
Der  150.  Psalm,  S.47'ßSoliO:  Part  12— ii, 
St  12— n,  KA  4.80  n,  Chor.st  2.16  n  Dob- 
linger. 

-Quintett,  2V2YaVc:  F-dur,  Part  12—,  St 
12—.  J^ms  (Jos.  Sehalk)  12 — ,  Adagio, 
P    (Jos.   Schalk)    1.80   Gutmann. 

-  Symphonie   Nr.    1,    C-moll,   0 :    Part   36 —  n. 

St  36— n  Doblinger,  P  5.40  ün.  Ed., 
Jtms:  (Ferd.  Löwe)  9.60  n  Doblinger. 
7.20   TJn.  Ed. 

-  Symphonie   Nr.   2,   C-moll,   0 :    Part   36—  n. 

St    36 — n    Doblinger,      P    5.40    Un.    Ed., 

4ms :     (Jos.    Schalk)    9.60  n   Doblinger. 

7.20   ün.  Ed. 
-Symphonie    Xr.    3,    D-moll,    0:      P     (Jos. 

Sehalk)    7.50   Rättig,   J^ms   7.20    Ü7i.   Ed. 
-Symphonie    Xr.    4     (Romantische),    Es-dur, 

O:      Part    36— n,    St    36— n,    P:      (Jos. 

Schalk)    9.60,  erl.  Ausg.    (Cyrill  H  y- 

nais)    7.20,   4ms    (Ferd.   Löwe)     14.40 

Gutniann. 
-Symphonie    Xr.    5,    B-dur,    0:    Part    36 — n. 

St    36— n    Doblinger,      P    5.40    Un.    Ed.. 

4ms:     (Jos.    Schalk)     9.60  n    Doblinger. 

7.20    ün.   Ed.,   8ms    (H.    Bo  eklet)     12— 

Un.  Ed. 
-Symphonie    Xr.    6,    A-dur,    0:    Part    36 — n. 

St    36 — n    Doblinger,      P    5.40     Un.    Ed., 

4ms:     (Jos.    Schalk)     9.60  n   Doblinger. 

7.20  ün.  Ed. 

-  Sjmphonie    Xr.    7,    E-dur,    0:    Part    36 — n. 

St  36— n,  4ms  14.40,  2P  (Herm.  Behn) 
12 — ,  Adagio  u.  Scherzo,  P  (Aug.  S  t  r  a- 
dal)    ä  3.60  Gutniann. 

-  Symphonie  Xr.   8,   C-moll,   0 :    Part   30 —  n. 

St  50—,  P  (Aug.  Stradal)  10—. 
4ms    (Jos.   Schalk)    10 —  Haslinger. 

-  Symphonie   Xr.    9,    C-moll,    0 :    Part    36 —  n 

Doblinger,  16»  4.80  Un.  Ed.,  St  36— n 
Doblinger,  P  5.40  n  Doblinger,  Un.  Ed., 
4ms :  (Ferd.  Löwe)  9.60  n  Doblinger. 
7.20   Un.   Ed. 

-  5    Tantum    Ergo,    Xr.     1—4    SATB,    Xr.    5 

fünf  st.   gem.   Chor    1.50    Gross. 
-Tantum    Ergo,    ,SÄTB,    Part    — 30,    St    — 60 
Gross. 

-  Te  deum,  KA  4.80  Un.  Ed.,  — 75  n  Schirmer. 
Brückner  J.  Un.  Ed.:  Op.  1  Klänge  aus  dem 

Fichtelgobirge,  Z  — 84. 


-2  Lenz-Blüten,   Z  —72. 

-  3  Xeues  Leben,  Z  —l'l. 

-  4  Scheidegruß  an  den  Karneval,  Z  — 84. 
-5  u.  6  Zwei  Partien  Ländler,  Z  1.20. 

-  7    Andenken    an    Bad    Kreuth.    Ländler,    Z 

—96. 
-8  Drei    Walzer  und  Andante,   Z  — 96. 

-  9   Schlummerlieder-Ländler  und  Sehnsuchts- 

Fantasie,  Z  — 96. 

Brückner  Wilhelm,  Ländliche  Liebe  oder 
Die  Liebe  im  Kuhstall  (I.  Werk),  (Hei- 
tere  Baßlieder  Xr.   3)    1—  Fr.   Dietrich. 

Bruckshaw,    Fraganza,   P    1/8  n   Allan. 

Brucq  L.  de,  20  etudes  melodiques  pour 
Saxhorn-Basse  avec  d'un  2e  Saxhorn  (P. 
Clodomir)    7.50   Leduc. 

Bruder  Studio,  Marsch-Couplet  (Witz  und 
Humor  Xr.   89)    1—  Teich. 

Bruder  u.  Schwester,  Lieblings-Melodien, 
3.  Sammlung  (ä  8  Stücke),  4»is  ä  — 50  n 
Rühle. 

Brück  Gy.  op.  12  25  tanulmäny  zongorära  2 
kezre.  Függelek  Bertini  H.  op.  29  es  32 
mühehez.  (25  Etüden  für  Pianoforte  zu  2 
Händen  als  Anhang  zu  H.  Bertini  op.  29 
und  32)  Heft  1,  2  füzet  ä  2 —  n  Rozsavölgyi. 

-13  Magyar  tänczok  (Ungarische  Tänze),  4ms: 
Heft  1,  2  ä  2.40,  Heft  3,  4  ä  3—  Bärd. 

-14  Mazurka  sentimentale  1.20  Roxsavölgyi. 

-17  Magyar  tänczok  (Ungarische  Tänze),  P: 
I.  füzet  2—,  II.  füzet  3—  Bdrd. 

- 19  Czigäny  temetes  fes  tor  (ßhapsodia).  Zi- 
geunerende (Ungarische  Rhapsodie),  P  2.40 
Bdrd. 

-  20  3  Variätio  egy  magyar  dal  fölött.  (Rhas.) 

Trois  Variations  de  Concert  sur  un  Th&me 
Hongr.  P  2.40  Bdrd. 

-  21    Alföldi    zenekepek    rapsodikus    stylusban 

zongorära.  (Ket  länya  volt  a  falunak,  Näd- 
fedeles  kis  häzikom,  Härom  sosperecz  cz. 
magyar  nepdalok  felett.)  Fantaisie  hongroise 
P  2.40  Roxsavölgyi. 

Brück  J.  op.  25  Kl.  Prüfungsstücke,  Heft 
1,  2  ä   1.50  Haslinger,   ä  — 75  Schirmer. 

Brück  L.  Klänge  von  der  Kyrburg.  Fünf 
Tänze  2 —  Bote. 

Brücken-Brückmann  de  Renström  H.  Le 
Reveil,    fant.    brill.    P   4 —   Heinrichshofen. 

Brückier  Hugo  (1845—1871),  op.  1  Fünf 
Lieder  aus  „Trompeter  A'on  Säkkingen" : 
Lieder  „Jung  Werners"  am  Rhein:  1.  ,,Als 
ich  zum  ersten  Mal  dich  sah,  verschwan- 
den alle  Worte."  2.  „Als  ich  zum  ersten 
Mal  dich  sah,  es  war  am  sechsten  Märze." 
Werners  Lieder  aus  Welschland:  3.  „Mir 
ist's  zu  wohl  ergangen."  4.  „Sonne  taucht 
in  Meeresfluten."  5.  „Xun  ist  die  Welt 
umfangen",  h.  t.  — SO,  ä  — 20  Haslinger, 
1.75  Kahnt,  — 60   Steingräber.  i 

-  2  Xeun  Gesänge  aus  Jos.  Victor  von  Sehe» 

fels  „Trompeter  v.  Säkkingen"  1.50  Peters: 
Heft  I.  Gesänge  Margarethas:  „Wie  stolz 
und  stattlich  sreht  er."  „Jetzt  ist  er  hinaus 
in  die  weite  ^  Welt"  1.25  Hoffarth,  —60 
Steingräber,  Xr.    1,  2   ä   — 20  Haslinger. 

Heft  IL  Gesänge  Jung  Werners:  (Am 
Rhein.)  „Lindduftig  hält  die  Maiennacht." 
„Das  ist  im  Leben  häßlich  eingerichtet." 
(Aus  Welschland.)  „Die  Sommernacht  hat 
mir's  angetan."  „0  Römerin,  was  schaust 
du    zu    mir."    „Hell    schmetternd    ruft    die 
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Lerche."    „Die    Raben    und    die    Lerchen'" 
4.25   Hoffarth,    1 —  Steingräber. 

Album,  21  Lieder  und  Gesänge  (Dr.  L. 
B  e  n  d  a )  1 — :  Inhalt :  Lieder  Jung  Wer- 
ners am  Rhein.  Werners  Lieder  aus 
Welschland.  Margarethas  Gesänge.  Gebet. 
Sehnsucht.  Frühlingssegen.  Der  träumende 
See.  Auf  dem  See.  Dem  aufgehenden  Mond. 
Verrat,    Litolff. 

Biterolf  im  Lager  vor  Akkon:  „Kampfmüd 
und  sonnverbrannt"  (Reinh.  Becker) 
1 —    Hoffarth. 

Chanson  de  Werner  aux  Bords  du  Rhin : 
„A  votre  aspect,  d'un  grand  6moi"  — 80 
Schott  Freres. 

„Es  war  ein  alter  König"  (Reinh. 
Becker)    —80  Hoffarth. 

Acht  Gesänge:  1.  Biterolf  im  Lager  vor 
Akkon  1 — .  Nr.  2.  Romeias  Lied  — 80. 
Nr.  3.  „Mein  Geist  ist  trüb"  1 — .  Nr.  4. 
„Ich  sah  die  Träne  voll  und  rein",  h.  m. 
— 80.  Nr.  5.  „Es  war  ein  alter  König'' 
— 80.  Nr.  6.  Morgens  — 80.  Nr.  7.  Neuer 
Frühling  — 80.  Nr.  8.  Junge  Minne,  h.  m. 
1—  Hoffarth. 

Sieben  Gesänge.  Aus  dem  Nachlasse  ausge 
wählt,  revidiert  und  herausgegeben  von 
Adolf  Jensen  4 — :  Gebet :  „Die  du 
über  die  Sterne  weg".  Sehnsucht:  „War 
ich  der  Regen".  Frühlingssegen:  „Mein 
Herz,  aus  goldnen  Jugendtagen".  Der 
träumende  See:  „Der  See  ruht  tief  im 
blauen  Traum".  Verrat:  „Die  Wasser- 
lilie kichert  leis".  Auf  dem  See:  „Schweif.- ■ 
sani  treibt  mein  morscher  Einbaum".  Dem 
aufgehenden  Mond:  „Heut  schwirien 
Schelmenlieder",  Hoffarth,  1 —  Stein- 
gräber. 

„Ich  sah  die  Träne  voll  und  rein"  (Reinh. 
Becker),    h.    m.    — 80    Hoffarth. 

Junge  Minne:  „Schaust  du  verträumt  vom 
Turme  nieder"  (Reinh.  Becker),  h. 
m.    1 —  Hoffarth. 

Margarita   — 35    Ditson. 

Marsch  der  Bürgergarde,  Rataplan,  rata- 
plan,  TTBB  (mit  Icl.  Trommel  u.  pFl) , 
(Deutsche  Eiche  Nr.  414),  Part  —40,  St 
— 40  Eulenburg,  Part  u.  St  2.50  Hojfarth. 

„Mein  Geist  ist  trüb"  (Reinh.  Becker) 
1—  Hoffarth. 

■Morgens:  „Ein  sanfter  Morgenwind  d.irch- 
zieht"  (Reinh.  Becker)  —80  Hof- 
farth. 
-Neuer  Frühling:  „'s  sind  die  alten  Träume 
wieder"  (Reinh.  Becker)  — 80  Hof- 
farth. 

Nordmännerlied:  Der  Abend  kommt,  TTBJi 
(Doppelchor),  (Deutsehe  Eiche  Nr.  413), 
Part  —40,  St  —40  Eulenburg.  Part  1.50. 
St  ä  —60  Hoffarth. 

Romeias  Lied:   „Ich  weiß   einen  Stamm  im 

Eichenschlag"     (Reinh.    Becker)     — 80 

Hoffarth. 

-  Der  Vogt  von   Tenneberg  aus   „Frau  Aven- 

tiure"    (Reinh.   Becker)    3 —  Hoffarth. 

Brücklmayer  Franz  Xaver,  op.  3  Sechs 
Fange  lingua,  SATB,  Part  1—,  St  —80 
Coppenrath. 
4  Sechs  Marienlieder,  1  Singst  mit  Org  od. 
i/a-Begl.  Part  1.20,  Singst  —25  Coppen- 
rath. 

Üniversal-Handbuch  der  Musikliteratur.  B. 


-5  Sechs  Adjuva  nos,  SATB,  Part  1—,  St 
—-60    Coppenrath. 

-  6   Missa   in  honorem  b.   M.   V.   nebst  einem 

„Ave  Maria"  als  Offertorium  und  einem 
„Fange  lingua"  für  1  mittlere  Singst  mit 
Org,   Part    1 — ,   St   — 25   Coppenrath. 

-  8  Missa  secunda  ad  3  voces  aequales  comi- 

tante  Org  ad  lib.  Part  1.20,  St  — 30 
Pustet. 

-  12a  Missa  quarta  „Beatus  servus"  cum  Of- 

fertorio  „Veritas  mea"  ad  4  A^oces  inae- 
quales,   SATB,   Part    1—,    St   —40   Pustet. 

-  12b    „Offertorium    „Veritas     mea"     in    hon. 

S.  Wolfgangi,  2S2A2T2B,  Part  —20 
Pustet. 

-  20  Missa  qiiinta  in   honorem  „Josephi",  m. 

od.  t.  St  od.  Unisono-Chor  mit  Org,  Part 
1 — n.    St    ä  — 25  n    Cl.    Attenkofer. 

-  Abendlieder,  TTBB   1 —  Coppenrath. 

-  4   Offertorien   nebst    1  Fange   lingua   und    1 

Veni    sancte     spiritus,    TTBB,     Part     1 — , 
St   — 60   Coppenrath. 
Brückmann  Fritz,  Männerchöre:  Kühn:   Op. 
3  Mein  Mütterlcin. 

-  4   Schön   Anna. 

-  5    Glocken    der    Heimat. 

-  6   Drei   Blätter   von   der   Linde. 

-  7  Der  verliebte  Biia. 

-  8   Schwing   dich   empor   mein   Lied,   Part   ä 

—60,  St  ä  —60. 
Brückner  C.  Schule  für  die  zweireihige  Har- 
monika, 6,  8,  10  oder  12  B  1 —  Domkowsky. 
Brückner    Edmund,    op.    1     Schneller     und 

Preller    oder:    Verbummelte    Genies,    f.    0 

Herren    u.    1  Dame     (od.    7    Herren)     4 — 

Gleissenberg. 
Brückner    F.      Adagio,    Variat.    vmd    Rondo 

(Schöne   Minka),   2P   3—   Breitkopf. 
Brückner     Herm.     Die     Göttereiche,     TTBB 

m.   0,   KA   2 — ,   Chorst    1.20  Luckhardt   d 

Beider. 
Brückner   J.   op.    12  Johannis-Ländler   f.   2Z 

—96    Un.    Ed. 
Brückner  Oscar   (1857),  op.  3  „Gondoli&ra", 

Salonstück,  mit   Poltmann,   „Lied  ohne 

Worte",  stO    1.50  Seeling. 

-  12   „Julklapp",  zwei   kleine   Salonstücke,   P 

1 —   Seeling. 
-24  Gedenkblatt,   VP   1.50   Oertel. 

-  30    Short   Studies,    Vc    1/ —  n   Augener. 

-  33   I.   Wiegenlied,   VIP   1—,  II.   Sehnsuchts- 

traum,  VIP   1—  Oertel. 
-34   Drei   Lieder   für    1    Singst    1.75:    Nr.    1. 
Ich   halte   ihr   die   Augen   zu.      2.    Verzage 
nicht.     3.  Auf  den  Gassen  verlassen,  Hoff- 
heinz. 

-  37   Notturno,    VcP   4/ —   Augener. 

-38  Zwei  Stücke,  P:  1.  Albumblatt.  2. 
Kleine   Serenade,    1.50   Schellenherg. 

-  39   Scherzo,   VcP  2 —  Schellenberg. 

-  40   Scale   and   Chord   Studies,    Vc :    Book   I. 

The  Study  of  the  Scale  1/4  n.  Book  II. 
Chord   Studies   3/ —  n   A  ugener. 

-  41    Melodie,  P   1 —  Schellenberg. 

-42  Melodie  &  Capriccio,  VcP:  N.  1.  Melodie 
4 — .  N.  2.  Capriccio  4/ —  Augener. 

-44  Zwei  Lieder:  Nr.  1.  Um  Mitternacht 
— 60.  Nr.  2.  Was  auch  der  Lenz  — 80 
Schellenberg. 

-  44  „Miniaturen",  sechs  leichte   Salonstücke 

für  VcP  9.50:  Nr.  1.  Melodie  1.50.  Nr.  ?.. 
Serenade     1.50.      Nr.    3.     Intermezzo     2 — . 
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Nr.  4.  Präludium  1.50.  Nr.  5.  Daheim  1.50. 
Nr.    6.   Am    Spinnrad    1.50    Schott. 

-45  Zwei  Lieder:  a)  In  meinem  kranken 
Herzen,  h)  Im  Friedhof  unter  Eichen,  1 — 
Giessel. 

-Adagio,   VcP   1.25   Seeling. 
Drei     Lieder      ohne     Worte      (Mendels- 
sohn),    VcP,    Waldhorn  P     ä    1—,     VcO 
WaldhornO    ä    1.50  n   Bellmann. 

-  Romanze,    Tc    mit    Ä*r-Quartett    1.50,    VcP 

— 80   Seeling. 
Brückner  Wilh.   op,  2  In  die  Ferne,  TTBB, 

Part  — 40,   St  — 60   Fr.  Dietrich. 
-3    Ständchen,     TTBB,    Part    —40,    St    —60 

Fr.    Dietrich. 
■  4   Warnung   vor   dem    Wasser,    TTBB,   Part 

— 40,   St  — 60  Fr.  Dietrich. 

-  6    Lieschen,   nimm's   nicht    so    genau,   wirst 

ja   meine   Frau   1 —  Fr.  Dietrich. 

Brüder,  lagert  euch  im  Kreise  (G.  He- 
rold),  kl.    Harm    1.50   Lehne. 

Brüderlein   fein,. Lied,  Z  — 10  Michow. 

Brüel  M.  Lärmes  et  Sourires,  valse  2 — n 
Jatiin. 

BrUggemann  Alfred,  op.  1  Drei  Lieder:  1. 
Ach  ich  sehne  mich.  2.  Mit  deinen  blauen 
Augen.  3.  Die  schlanke  Wasserlilie,  h.  m. 
t.   ä  1—  Breitkopf. 

-2  Drei  Lieder:  1.  Lustiges  Lied:  „O  selig, 
wem  vom  Urbeginn".  2.  Ein  neues  Müller- 
lied: „Bächlein  laß  dein  Rausehen  sein". 
.3.  Frühlingslied:  „Heute  will  ich  fröhlich 
sein'-,   h.   t.   ä  1 —  Breitkopf. 

Brüggemann  Ernst  (1873),  op.  2  Valse  Ca- 
price,  P  1.50  Bisping. 

-  3  Gebet  einer  Tirolerin,  P  1.30  Tormann. 
-4  Nr.   1.  Reiterlied  1.50.  Nr.  2.  Ich  hab  ein 

zart  Feinsliebchen,   1.20  Tormann. 
Brüggen   G.   de,   Bagatelles,  P   1 —  Neidner. 
Brühl   Alfons,  Berceuse,   VP — 40  Idzikowski. 

-  Wiegenlied,  P   1 —  Paabe. 

Brühl   V.  Jurgenson:    Op.  16  Quadrille  — 40. 

-  17   Polka-Mazurka   —20. 

-  18   Coquine-Polka  —30. 

-  19  Mazurka  — 20. 

-  Lanciers   sur   des  th&mes   russes  — 20. 
Brühns    A.    Chansonnette     sans     paroles,     P 

1.70  n  Bosc. 

-  Couplet    Impromptu,    P    1.70  n    Bosc. 

-  En     descendant     de     Montmartre,      marche 

2 —  n,   O    1 —  n,   p.   s6p.   — 15  n   Bosc. 

-  Musette    et    Cornemuse.      La    petite    ficelle 

(2   pi§ee)     1.70  n   Bosc. 
-Patrouille    miniature,    serenade     (Les    deux 

pifeces),  P   1.70  n  Bosc. 
Brüll    Heinrich,     Waldblumen  -  Walzer     1.80 

Gutmann. 
Brüll    Ignaz    (1846),   op.    1    Drei   Lieder:    1. 

Träum   ich   oder   wach   ich.      2.   Abendlied. 

3.   Nachtreise,    1.50    Cranz. 
-2  Drei  Lieder:    1.  Lebe  wohl.  2.  Nächtliche 

Wanderung.      3.    Ständchen:    Sterbeklänge, 

1.50    Cranz. 

-  3    Drei    Stücke   in   orientalischer    Weise,   P. 

Weinherger. 
-5  Heft  i:  Sechs  Gesänge:  1.  Es  schauen 
die  Blumen  alle.  2.  Wenn  ich  auf  dem 
Lager  liege.  3.  Jedweder  Geselle,  sein 
Mädel  am  Arm.  4.  Sie  liebten  sich  beide. 
5.  Ich  wollt'  meine  Schmerzen  ergössen 
sich  all  in  ein  einziges  Wort.  6.  Manch 
Bild   vergess'ner   Zeiten,   2.70. 


II:  Drei  Gesänge:  1.  Das  verlassene 
Mägd'lein.  2.  Ligurisches  Volkslied.  3. 
Waldeinsamkeit,    1.80. 

III:  Drei  Gesänge:  1.  Am  Traunsee.  2. 
Der  schwere  Abend.  3.  Trauer,  2.10  Doh- 
linger. 

6  Tarantella,  P  1.80,  4ms  3.60,  2P  7.20  Doh- 
linger. 

7  Nr.  1.  Impromptu,  P  1.20.  Nr.  2.  Humo- 
reske, P  1.50  Dohlinger. 

•  8  Sieben  Fantasiestücke,  P:  Heft  I  (Nr. 
1_3),  IJ  (Nr.  4—7)  ä  2.50.  Nr.  3.  G 
—75,     Nr.    4.    A-moll    1—,     Nr.    5    F   —75 

-9   Sonate,   VcP,   VP  ä  7.80  Dohlinger. 

-10  Konzert,  Nr.  1  F-dur,  PO,  Part  7— n. 
St   10.50,  P  7.50,  2P   10—  Bote. 

-11  Drei  Klavierstücke:  1.  Romanze.  2.  Im- 
promptu. 3.  Mazurka,  ä  — 80  Cranz,  Nr.  1 
— 35  Presser. 

-12  Vier  Lieder:  Nr.  1.  Sehnsucht  — 80. 
Nr.  2.  Gewitternahen  1—.  Nr.  3.  Ein  Auf- 
atmen —50.  Nr.  4.  O  süße  Mutter  1— 
CroAiz. 

-13  Drei  Klavierstücke:  Nr.  1.  Schlummer- 
lied — 80.  Nr.  2.  Saltarello  1.30.  Nr.  3. 
Romanze    1 —   Cranz. 

14  Trio    (Es-dur),  PVVc  7.50  Leuckart. 

15  Vier  Lieder:  Heft  I:  Die  alte  Weide. 
„Meiner  Mutter  ihr  Spinnrad,  das  geht  in 
der  Fahrt"  1 — .  II:  Schlummerlied.  Christ- 
baum   1.20   Ries   &   Erler. 

16  Nr.  1.  Husarenlied,  TTBB,  Part  —60, 
St  —60.  Nr.  2.  Im  Holz,  TTBB,  Part 
— 40,  St  — 60  Ries  &  Erler. 

-  17  Improvisata  e  Fuga,  P  2 —  Ries  &  Erler. 

-18  Sechs  schottische  Lieder:  Nr.  1.  Nanny, 
meine  Rose  — 90.  Nr.  2.  Wie  lang  und 
traurig  ist  die  Nacht  —60.  Nr.  3.  Peggy 
(Des  Westwinds  Hall)  1.20.  Nr.  4.  Polly 
Steward  (0  Polly,  liebe  Kleine)  —90  Gut- 
mann, — 50  Hansen,  Nordisk  Musikforlag. 
Nr.  5.  Jessie  (Treuherzigen  Sinn's  war 
der  Bursche)  — 90.  Nr.  6.  Es  war  'ne 
Maid  — 90   Gutmann,  h.  t.  — 35  Schirmer. 

-19  Heft  I:  Vier  deutsche  Volkslieder :  1. 
Mein  eigen  soll  sie  sein.  2.  Abschied 
(Jetzund  reis'  ich  weg  von  hier).  3.  Gruß 
(So  viel  Stern'  am  Himmel  stehn).  4. 
Liedchen  der  Sehnsucht  (Der  süße  Schlaf) 
ä   — 60    Gutinann. 

II:  1.  An  die  Sterne.  2.  An  einen 
Schmetterling,  ä  — 90  Gut  mann,  (To  a 
Butterily)     7i.    t.    — 35    Schirmer. 

20  Zwei  Scherzi,  P:  1.  in  C-moll,  2.  in  Fi» 
moll,   ä  2 —  Rohitschek. 

21  Sonate,  2P  5.50  Rohitschek. 

22  Zyklus  toskanischer  Lieder,  8ATB,  T 
S-Solo.    Heft    I:     1.    Chor:    „Selig    ist    dai 
Sternlein    drüben".      2.    Chor:     „0    Sonn 
o     Sonne".      3.    „Liebe     Schwalbe,     klein 
Schwalbe",   SATB,   Part  u.   St   1.80. 

II:  4.  Lied:  „Liebe  Rose,  Blume  der 
Blumen",  T  m.  P.  5.  Duett:  „Sprich,  ö 
Mädchen,  ST  mit  P.  6.  ,.Seh'  ich  die 
Straße  dich  kommen",   T  mit  P,   1.30. 

III:    7.   Chor:    „Streust   du  Dornen",   T- 
Solo,   SATB    u.   P.      8.    Chor:     „Wenn   ich 
wüßte,    SATB,    2.30    Cranz. 
-23    Süßes    Begräbnis,    2SAT2B,    Part   u.    St 
1.50   Cranz. 
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24  Konzert  Nr.  2,  C-dur,  PO,  Part  9— n, 
St   12—,  P  7.80,  2P  15.60  Bote. 

25  „Im  Walde",  Konzert-Ouvertüre,  0,  Part 
5 —  n,  0-St  9 — ,  Jftns  3 —  Fürstner. 

26  Nr.  1.  Jagdlied :  „Das  Heidekraut 
blühte",  8ATB,  Part  —80,  St  1.20.  Nr.  2. 
„Gebt  mir  vom  Becher  nur  den  Schaum", 
TTBB  mit  4ms,  Part  1 — ,  St  2 —  Fürstner. 

27  Das  goldene  Kreuz  ( La  Croco  d'oro ) , 
(1875  Wien),  Oper  in  2  Akten,  Bote:  KA. 
(deutsch,  engl.-ital.)  ä  10 — n,  mit  ges,  u. 
gespr.  Text  12 — n;  20 — n  liicordi,  P 
5 — n,  Regiebuch  3.50  n,  Textbuch  — 50  n; 
Libretto  — 50  n  Ricordi. 

Ouvertüre  0:  Part  7.50,  St  9.80,  IM 
St  4 — n,  Blech-M  4 — n,   Par.   Bes.   4 — . 

P:    1.50,  neue  Ausg.    (B.  Wolff)    1.50, 
J/ms   3 — . 
I.Romanze,  8:  „Die  Eltern  starben  frühe" 

—80. 

2.  Duett,    TBar:      „Halt!     Front!      Gewehr 
bei  Fviß!"  1.80. 

3.  Lied,    T :    „Was    ist   Leben    ohne    Liebe" 
—80. 

4.  Ensemble :    „Courage    Kind !    Such'    dich 
zu  fassen"  2.50. 

5.  Lied,    Bar :    „Born    trara,    in    Reih'    und 
Glied    gestanden"    1 — . 

6.  Ensemble :      „O    seht     die    kummervolle 
Miene"   3—. 

7.  Finale:      „Ist's    möglich?     O    Himmel!" 
3.30. 

7a.  Marsch  und  Walzer  hieraus,  P  2 — . 

8.  Entr'act,  P  —80. 

9.  Duett,      TBar :      „Schau,      schau,      mein 
Männchen"   1 — . 

9a.  Arie,   S :    „Männer,   die   muß   man   sich 
dressier'n"    1 — , 

10.  Romanze,    T :    „Nein,   nein,    ich    will    ihr 
Herz  nicht   zwingen"  — 80. 

11.  Quartett:    „Da  ist  sie!    Zu  Tische"  2.30. 

12.  Duett,    /S'3' :    „Darf    ich's    glauben,    wenn 
ich   scheide"    1.80. 

13.  Lied,  Bar:   „Wie  anders  war  es,  als  vor 
wenig  Jahren"   1 — . 

14.  Finale :    „Es   ist   das   Kreuz,   das   Pfand, 
das  ich  gegeben"  3 — . 

Nr,  7a,  4ms  2.50,  0  4— n,  IM  4— n, 
Par.  Bes.  4—,  hlM  4— n.  Nr.  13  —50 
Schirmer,  — 75  Lundquist,  P  1.50,  mO  7 — 
Bote. 

1.  Romance :      Still     young,     our     parents 
dying    (Morir  i  genitori)    1/6. 

2.  Duet:   Halt!    Front!    Ordre  arms    (Alt! 
Front!    fucil   al  pie)    3/ — . 

3.  Romance:    What   is   life   if   love's   devo- 
tion    (Cosa  ö  vita   senza  amore)    1/6. 

5.  Song :     Rataplan,    trarara !     2/ — . 

9.  Duet :    See    the    piping    times    of    peace 

(Vfe    '1  marito   mio    ov'  fe)     2/6. 
9bis.    Air:     Husbands    most    surely    none 

disputes  ( L'uomo    convien    amma'estrar ) 

2/6. 

10.  Romance :  Shall  I,  her  simple  heart 
compelling  (No,  no,  quel  cor  non  vö 
forzare)     1/6. 

12.  Scena  and  Duet :  Teil  me  will  cur  par- 
ting  grive  thee?)  (Posso  creder  che 
'1  tuo   core)    3/ — . 

13.  Song :  Three  years  have  writ  in  blood 
a  woful  story  (Com'  era  hello  anni 
fa  '1  vedere  2/ — . 


Potpourri  P:  I,  II  ä  3—,  (Fr.  Spind- 
ler) 1 —  Steingräber,  4nis  ä  4.50.  Z: 
(Fr.  Gut  mann)  2.80,  PV :  (Briss-. 
1er)  3.80,  PFl:  (F.  Brissler)  3.80, 
0  :  (M.  K  1  e  i  ß  n  e  r )  18.50.  Arrange- 
ments, Fantasien,  Tänze,  Transcript,  etc. 
P:  C.  Bial,  Ch.  0  o  o  t  e,  W.  Kühe,  G. 
Lange  op.  254,  G.  L  e  v  a  t  i  e  r,  V.  M  i- 
g  e  1 1  i,  B.  Richards,  S  a  r  o  op.  107. 
O:    G.   Levatier,  V.   Migelli. 

28  Drei  Klavierstücke  4 — :  Nr.  1.  Im- 
promptu 1.20.  Nr.  2.  Romanze  1.50.  Nr.  3. 
Etüde    1.80    Ries   &   Erler. 

29  Serenade.  0,  Part  7— n,  0-St  16.5». 
4ms  7.50  Bote. 

30  Der  L  a  n  d  f  r  i  e  d  e,  Oper  in  3  Akten 
(1877),  Bote:  KA  10— n,  P  5— n,  Text- 
buch — 50  n;  Ouvertüre,  O,  Part  6 — ,  P 
1.50,  4ms    (C.  Bial)    2.30. 

I.Duett,  2S:  Käthe!  Schau,  da  ist  er  1.30. 

2.  Gesang  des  Menzinger,  B :    Sie  ist  vor- 
bei die  Zeit  — 80. 

3.  Lied  der  Katharina,  S  mit  Frauenchor 
ad  lib. :    Kommt  denn  Jungfrau'n  — 50. 

4.  Duett-Szene,  7'B :   Ha !   Berstet,  ihr  ver- 
fluchten Glocken  1.80. 

S.Terzett,  2TB:  Ha!  Schmählieh  stößt  sie 
mich  zurücke  2 — . 

6.  Gesang  Maximilians,  Bar:   Dem  Rechte 
Schutz  —80. 

7.  Szene   und   Terzett,    STB :    So    Jungfer- 
lein, wir   sind  zur   Stelle   1.80. 

8.  Trinklied,    B    mit    Chor    ad   lib. :      Wer 
Wein    veracht't    1 — . 

9.  Recitativ   und   Arie,    S :    Welch    wüster 
Lärm  drang  an  mein  Ohr?    1 — . 

10.  Duett,   ST:    Katharina!    2—. 

11.  Lied,  T:  Augsburgs  Röslein,  hold  er- 
blüht  —80. 

12.  Duett,  2S:  Käthe!  Wiederum  in  Trä- 
nen!   1.30. 

13.  Mädchenchor :  Hurtig,  hurtig.  Für  eine 
Singstimme  arrangiert  — 80. 

14.  Festmarsch  — 80,  ( erleicht.  Arrange- 
ment  von   F.    Brissler)    — 80,      ^m.? 

(C.   Bial)    1—. 

15.  Fackel  tanz  1 — ,  (erleicht.  Arrangement 
von  F.  Brissler)  1 — ,  4'ms  (C. 
Bial)  1.30;  0,  Part  4.80,  St  7—, 
IM    (H.  Saro),  St  2— n. 

16.  Lied,  S  mit  Chor  ad  lib.:  Herr  Theuer- 
dank  voll  Mut  und   Kraft  — 50. 

17.  Romanze  und  Schlußgesang  Maximi- 
lians, Bar:  Jugendahnung  kehrst  du 
wieder  — 80. 

17a.   Romanze   allein  — 50. 

Potpourri  (F.  Brissler),  P,  Nr.  1,  2 
ä  2.50,  4ms,  Nr.  1,  2  ä  3.50,  PV  3.50,  PFl 
3.50;  große  Fantasie,  P  (G.  Lange  op, 
255)    2.50. 

31  Sinfonie  (E-moll),  0,  Part  10— n,  0-St 
18 — ,   4ms   7.50   Bote. 

32  Drei  Lieder :  Nr.  1.  Sehnsucht :  Ohne 
dich  — 80.  Nr.  2.  Die  schöne  Maienzeit: 
Es  war  die  schöne  Maienzeit  — 50.  Nr.  3. 
Gerstenähren:  's  war  Petri  Kettenfeier  1 — , 
dasselbe  mit  YTc  und  Chor  ad  lib.  2.30 
Bote. 

33  Sieben  Albumblätter  für  die  Jugend,  P : 
1.  Klage,  2.  Frühlingslied,  3.  Armer  Sa- 
voyardenknabe,    4.    Im   Dorfe,    5.    Menuett, 

73* 
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6.  Menuett,  7.  GlückAvunsch  2 —  Bote,  4/ — 

Chappell. 
-34  Drei  Klavierstücke:  Nr.  1.  Mazurka  1 — . 

Nr.  2.  Barcarolle  1 — .  Nr.  3.  Capriccio  1.30 

Bote,  ä  3/ —  Chappell. 
-35  Zwei  Klavierstücke,  Bote:  Nr.  1.  Thema 

mit  Variationen  1.30.  Nr.  2.  Mazurka  —80. 

Nr.  1  4/ — ,  Nr.  2  3/ —  Chappell. 
-36    Serenade     (E-dur)     für    0,    Part    4.50  n, 

St  7.50  n,   fms  4.25  Schott. 

-  37   Nr.    1.   Impromptu    1.80  Brockhaus,   5 — 

Hamelle.  Nr.  2.  Idylle  1.80  Brockhaus,  6 — 
Hamelle.  Nr.  3.  Paysage,  P  5 —  Hamelle. 
-38  Sechs  Klavierstücke:  Nr.  1.  Eomanze 
1.25.  Nr.  2.  Capriccio  1.50.  Nr.  3.  Etüde 
1.25.  Nr.  4.  Impromptu  1.75.  Nr.  5.  Ma- 
zurka 1.50.  Nr.  6.  Bolero  1.50  Schott; 
Nr.  1,  3,  5,  6  4/ —  Ashdown,  Nr.  4  4/ — 
Willcocks. 

-  39   Thema  mit  Variationen,  P   1.50   Schott. 
-40  Königin  M  a  r  i  e  1 1  e.  Komisehe  Oper 

in  3  Akten  (1877),  Bote:  KA  12— n, 
P  6 — n,  Textbuch  — 50  n,  Ouvertüre,  P 
2—: 

2.  Ariette:   Hier  sind  die  Spitzen   1 — . 

3.  Duettino:       Lasset    uns    rekognoszieren 
1—. 

4.  Duett :  Mein  Arm  darf  dich  wieder  um- 
fangen  1.50. 

5.  Lied :    Gern  gesteh'   ich   zu  — 80. 

9.  Buffo-Duett:    Mein    Herr,    Sie    nahmen 

hier   1.50. 
10.  Ariette:  Als  Königin  mich  zu  benehmen 

1— . 
)  3.  Szene   und    Romanze :      Sie   war's !    Sie 

war's!   Wohin  ich  blick'    — 80. 
14.  Duett:   Wie  fang'   ich's  an?  2 — . 
16.  Ariette:  Heiter  stilles  Glück  1 — . 
18.  Lied:    Bist   du  Cromwells  echter   Sohn? 

—80. 
Potpourri,  P:   I,  II  ä  3—,  Tänze,  P:    Ed. 
T  e  c  k  o  w. 
-41   Konzert,  A-moll,  PV   12 —  Gutmann. 

-  42  Suite,  A-moll,  PF  9 —  Outmann. 

-43  Vier  Lieder  1 —  Breitkopf:  1.  Das  zer- 
brochne  Ringlein:  In  einem  kühlen  Grunde. 
2.  Zigeunerlager :  Nacht  ist's  auf  der  wei- 
ten Eb'ne.  3.  Ständchen:  Spät  im  Monden- 
schein.  4.  Hohes  Lied:  (Vers  6  u.  7.) 
Stark  wie  der  Tod  ist  die  Liebe.  Nr.  2. 
Gipsy's  Camp,  4.  Praise  of  Love  (engl.) 
2—. 

.  44  Xr.  1.  Walzer-Impromptu,  P,  As-duv, 
2.  Kleine  Studie,  P  ä  2—  Breitkopf. 

-45  Bretonische  Melodien,  P:  1.  Melodie, 
2.   Ballade  2—,  Jyms  2—  Breitkopf. 

-  45  Thema  mit  Variationen,  P  2 —  Breitkopf. 

-  46  Ouvertüre  zu  Macbeth,  gr.  0,  Part  3 —  n, 

St   7.80  n  Breitkopf. 

-  47    Zwei    Klavierstücke :      Nr.    1.    Gavotte, 

Cdur    1—,     (H.    Germer)     1—.    Nr.    2. 
Fantasiestück,  C-moll  2 —  Breitkopf,  Nr.  1 
3/ —  Ashdown. 
-48  Sonate,  PV  6.60  Doblinger. 

-  49    Drei    Lieder :      1.    Niedlich    Schätzchen : 

„Niedlich  Schätzchen,  feines  Kätzchen", 
2.  Die  holde  Peg:  „Als  ich  ging  ein  zum 
Tor  herein",  3.  Mein  treues  Lieb  Nancy: 
„Dein  bin  ich,  mein  treues  Lieb  Nancy" 
ä  1 —  Kistner. 
-50  Nr.  1.  Walzer,  2.  Octaven-Etude,  P  a 
1.50  Doilinger. 


-51  Drei  Klavierstücke  3 — :  Nr.  1.  Berceuse 
1 — .  Nr.  2.  Capriccio,  3.  Scherzo-Etude  A 
1.50  Bote,  Nr.  1  3/—,  Nr.  2  u.  3  ä  4/— 
Willcocks. 

-52  Vier  Lieder:  1.  Mein  Stern:  0  laß  dein 
Auge  freundlich  auf  mir  weilen.  2.  Das 
Meeresleuchten  (Barcarolle)  :  O  komm  in 
mein  Schiffchen.  3.  Die  Pappeln:  Vor  dem 
Fenster  meiner  Lieben.  4.  Die  Verlassene: 
Was  hab'  ich  armes  Kind  getan?  1.50 
Bote. 

-  53  Nr.   1.  Valse-Caprice,  2.  Melodie,  3.  Ga- 

A'otte,     P    ä    1.50    Ries    &    Erler,     ä    4/— 
Willcocks. 

-  54    Champagner-Märchen.    Ballet-Divertisse- 

ment    in    1    Akt     (1896),    Bote:    P    8— n. 
Tanz- Suite  aus  der  Balletmusik. 

1.  Grande  Valse,  P  2—,  4/—  Willcocks;  0, 
Part  5—,  St  10—,  IM  (F.  W.  Voigt) 
St  4—. 

2.  Introduction  und  Tarantella,  P  1.50, 
4/—  Willcocks,  0,  Part  3—,  St  6—. 

3.  Menuet,  P  1.50,  4/—  Willcocks,  0,  Part 
3—,   St    6—. 

4.  La  Vendange  (Valse),  P  2—,  4/—  Will- 
cocks, 0,  Part  5—,  St  10—. 

-  55    Das    steinerne   Herz.   Romantische    Oper 

in    3    Akten    (1888),    Kahnt:    KA    10— n, 

P  6 — n,  Textbuch  — 50  n: 

Szene  und  Kavatine  der  Lisbeth:   „Die  ihr 

blickt  von  oben"  —80. 
Balletmusik   1.50. 

Balletmusik,   Jf7ns    (Aug.   Hörn)    2.50. 
Klänge,  P,  Heft  I  1.50,  Heft  II  2—. 
Klänge,  Jfms    (Aug.  Hörn)    2.50. 

-56  Sieben  Lieder  2.50  Siegel:  Nr.  1.  Die 
blinde  Mutter:  „Sitze  still  und  hör  auf 
mich"  — 80.  Nr.  2.  Wiegenlied:  „Schlaf, 
Herzenssöhnchen"  — 50.  Nr.  3.  Menie:  „Von 
neuem  trägt  in  bunter  Pracht"  1 — .  Nr.  4. 
Um  Mitternacht:  „Nun  ruht  und  schlum- 
mert alles",  5.  Wo?:  „Im  Walde,  am 
Strom"',  6.  Einmal  noch:  „Einmal  noch, 
geliebtes  Mädchen",  7.  Lied:  „Zierlich  ist 
des  Vogels  Tritt  im  Schnee"  ä  — 50. 

-57  Fünf  Klavierstücke:  Nr.  1.  Herbstabend 
1.30.  Nr.  2.  Tarantella  1.50.  Nr.  3.  Etüde, 

4.  Romanze,   5.    Scherzo-Impromptu   ä    1 — 
Siegel. 

-58  Suite,  P  3.50  Siegel:  Nr.  1.  Präludium 
1 — .  Nr.  2.  Scherzo  1 — .  Nr.  3.  Thema  mit 
Variationen  1.80.  Nr.  4.  Gavotte  1.20 
Siegel. 

-59  Zwei  Chöre,  TTBB:  Nr.  1.  Die  Wald- 
kapelle: „Wo  tief  im  Tannengrunde"  1.20. 
Nr.  2.  Der  große  Krebs  im  Mohriner  See: 
„Die  Stadt  Mohrin  hat  immer  acht"  1.50 
Siegel. 

-60  Sonate  Nr.  2    (A-moll),  PV  5—  Siegel. 

-61   Neun  Etüden,  P  3 — n  Bies  &  Erler. 

-62  Fünf  Lieder  2.70  Doblinger:  1.  Wenn 
still  mit  seinen  letzten  Flammen,  2.  Du 
fragst  mich,  3.  Ländliches  Frühlingslied, 
ä  —72.  Nr.  4.  Gondoli&ra  —90.  Nr.  5. 
Liebesglück  — 72. 

-63  Fünf  Lieder  3 —  Doblinger:  1.  Antwort, 
h.  m.,  2.  Abendlied,  h.  m.,  3.  Phillis,  mein 
Kind,  h.  m.,  4.  Herab  von  den  Bergen,  h.  m., 

5.  Vom  Mummelsee,  h.  m.  ä  1.20. 

-64  Duo,  2P:  (Nr.  1.  Thema  m.  Variationen, 
2.    Andante    pastorale,      3.    In    arabischer 
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Weise)     6—,    P:    Nr.    2    1.20,    Nr.    3    1.50 
Doblinger. 

-  65  Rhapsodie,  PO :   Part  8—,  St  10—,  P-St 

4.50,  P  3.60,  2P  9—  Doblinger. 
-66  G  r  i  n  g  o  i  r  e,  Oper  in  1  Akt  ( 1892, 
München) .  Weinherger:  KA  6.50  n,  P  4.50  n 
Textbuch  — 40  n.  Ouvertüre,  stO:  Part 
3— n.  St  6— n,  mO  4 —  Oertel,  P  1— , 
4tos  1.50. 

1.  „Der  reiche  Mann  hat  Gut  und  Geld" 
1.20. 

2.  „Ich  hab'  schon  oft  darüber  nach- 
gedacht" 1 — . 

3.  „Gern  denk'  ich  verflossener  Tage"   1 — . 

4.  „Ich  kenn'  einen  seltsamen  Garten"  1.20. 

5.  „Die  Sonn'  versank"   1.20. 
Potpourri,  P   3 — ,  4ms  4 — ,   PV  4.50,   stO 
St    10— n,    gr.    mO    5— n,    kl.    mO    3— n 
Oertel. 

-  67  Serenade  Nr.  3,  0 :  Part  8—  n.  St  10—  n, 

4m,s  4.50,  Alla  marcia,  4i^is  1.75  Brockhaus. 

-68  Vier  Lieder:  Nr.  1.  Vergessen  — 70. 
Nr.  2.  Gute  Nacht  —50.  Nr.  3.  Willst  du 
mein  sein,  h.  t.  — 60.  Nr.  4.  Lied  der 
Spinnerin  — 70  Hansen. 

-69  Drei  Klavierstücke:  Nr.  1.  Mazurka 
(C-moU)  1.20.  Nr.  2.  Mazurka  (F-moll) 
1 — .  Nr.  3.  Ländler  1 —  Reinecke,  Nr.  1 
—60,  Nr.  2  —40,  Nr.  3  —50   Wood. 

-70  Schach  dem  König.  Komische  Oper 
(1893,  München),  Zimmermann:  KA  6 — n, 
Textb.  —50.  Ouvertüre,  0:  Part  3— n, 
St  5 — n,  P  1.20,  ^ms  2 — ;  Vorspiel  zum 
2.  Akt,  0:  Part  2— n.  St  3— n,  P  —60, 
4ms    1 — : 

1.  Hab'  wirklich  nicht,  Bar,  2.  Mein  Pfeif- 
chen, Bar,  3.  Der  Tom  griff  einst  zum 
Wanderstab,  MS,  4.  Hier  ist  der  Palast, 
MS,  5.  Ist  die  Katze,  Bar,  6.  Als  Adam 
a.  d.  Paradies,  MS  ä  1 — . 

„Mylady!"   Ja?   Ich   suche  meinen  Fächer, 

TS  2—. 
„Nun,    Harriet?    Du    schweigst?"      BarMS 

2.50. 
Potpourri  I,  IL  P  ä  2.50. 

-71  Zweite  Suite,  P  3 — :  Nr.  1.  Präludium 
1 — .  Nr.  2.  Scherzo  1 — .  Nr.  3.  Quasi  Va- 
riazioni  — 80.  Nr.  4.  Rondo   1.30  Schmidt. 

-72  Bunte  Blätter,  P:  Nr.  1.  Lied  —50. 
Nr.  2.  Mazurka  —50.  Nr.  3.  Marsch  —80. 
Nr.  4.  Schlummerlied  — 50.  Nr.  5.  Walzer 
—50.  Nr.  6.  Scherzo  —80.  Nr.  7.  Im  Walde 
—50.   Nr.   8.   In   der  Mühle    1.20   Schmidt. 

-73  Sonate    (D-m),  P   1—  Schmidt. 

-74  Drei  Duette  für  SA:    1.  Weißt  du  noch? 

2.  In  dunkler  Nacht,  3.  Täglich,  wenn  der 
Abend  naht  2 —  Brockhaus. 

-  75   Drei   Duette,   SA :    1.   Durch   das   abend- 

liehe Dunkel,  2.  Kleine  Welt,  3.  Auf  ein- 
samen Wegen  2 —  Brockhaus. 

-  76   Dritte   Suite,   P    (Präludium,   Capriccio, 

Legende,  Sarabande,  Ballade,  Aria  und 
Scherzo)  5 —  Simrock. 
-77  Vier  irische  Lieder,  h.  m.  t.i  Nr.  1.  So 
oft  ich  deine  Augen  seh'  — 60.  Nr.  2.  O 
glaub',  wenn  von  deiner  Huldgestalt  — 60. 
Nr.  3.  Der  Augenstern,  h.  t.  — 60.  Nr.  4. 
Die  Harfe,  die  für  dich  erkhmgen  — 75 
Beyer. 
78  Vier  Lieder,  h.  m.  t. :  Nr.  1.  Mädchens 
Abendgedanken  1 — .  Nr.  2.  Gern  am  küh- 
len   Waldessaum    — 50.    Nr.    3.    O    gib    die 


Seele  mir  zurück  — 60.  Nr.  4.  Am  Weiß- 
dorn — 75  Beyer. 

-  79  D  e  r  H  u  s  a  r.  Komische  Oper  in  2  Akten 

(1898,    Wien),    Weinberger:      KA    10— u, 

Textbuch    — 60  n,      Walzer    des    Pepi    1.25, 

Potpourri   I,   II   ä   2.50. 
-80  IV.  Suite,  P  4 — :  Nr.  1.  Präludium  1.40. 

Nr.  2.  Menuett  1 — .  Nr.  3.  Kavatine  — 80. 

Nr.    4.    Scherzo    1 — .    Nr.    5.    Finale    1.40 

Beyer. 
-81  Dritte  Sonate  (E-moll),  PV  6— Simrock. 

-  82  Fünf  Tiroler  Lieder,  h.  t.  2 —  Brockhau.-}. 
-83    Vier    Klavierstücke:      Nr.    1.    Nocturne 

(Fürs    Haus    101)     1—.      Nr.    2.    Ophelia 
(Fürs  Haus    102)    —75.  Nr.   3.   Barearolle 
(Fürs   Haus    103)     1—.      Nr.    4.    Capriccio 
(Fürs  Haus   104)    1.25   Beyer. 
-84   Ballade    (A),  P   1.60   Musikwoche. 

-  85  Drei  Lieder :  Nr.  1.  Der  Steinhauer  — 60. 

Nr.  2.  Sechs,  sieben  oder  acht,  Bar  od.  T 
—75.   Nr.    3.   Trinklied  —60   Beyer. 

-86  Vier  Lieder,  h.  t.:  Nr.  1.  Dein  Auge 
— 50.  Nr.  2.  Notturno  — 75.  Nr.  3.  Mein 
Odem  möchte  sich  ein  Plätzchen  — 50. 
Nr.  4.  Du  wirfst  die  Angel  — 60  Beyer. 

-87  Zwei  Lieder:  Nr.  1.  Die  Spröde:  „An 
dem  reinsten  Frühlingsmorgen",  2.  Die  Be- 
kehrte: „Bei  dem  Glanz  der  Abendröte", 
h.  m.  ä  1.80  Doblinger. 

-88  Andante  und  Allegro,  Konzertstück,  PO: 
Part  10— n,  0-St  10— n,  Solost  mit  IL  P 
6 —  Bote,   2P   3 —   Schirmer. 

-  89   Tanzweisen   in   slavischer   Weise :    Nr.    1 

1.80,  Nr.   2   2 — ,  4ms  Nr.    1   2 — ,   0:    Part 
2 — ,  St  2.50  Bosworth. 
-90   Morceaux,    YP:    Nr.    1.    Scfene   espagnole 
1.50.  Nr.  2.  Mazurka  1.50.  Nr.  3.  Tarantella 
1.80  Bosworth. 

-  91    Walzer,   2st   Frauenchor,   P,   Part  u.    St 

2.20  Bosworth. 
-92  Gesänge:    1.  Nachtlied,  h.  m.  2.  Auf  dem 

Maskenball,    h.    m.    t.      3.    Wiegenlied    für 

meinen  Jimgen,  h.  m.  ä  1 —  Bosworth. 
-93    Drei    Stücke,    P:    Nr.   1.    Berceuse    1.20. 

Nr.  2.  Impromptu  1.50.  Nr.  3.  Reigen  1.50 

Bosworth. 

-  94  Nr.   1.  Gondolicra   1 —  Beyer. 

-  95  Nr.   1.  Die  Tänzerin,  P  — 90  Vobach. 

-  Berceuse,  P  — 96  Berte. 

-  Cadenzen  zum  ersten  und  letzten  Satze  des 

4.  Konzertes  in  G-dur  (op.  58)  von  Bee- 
thoven, P   1 —  Schott. 

-  Charming  month  of  May  4/ —  Chappell. 

-  Der  drei  Burschen  Lied :   „Was  tönt  herauf 

so  sond'rer   Klang",   SATB,  Part  —60,   St 
— 60  Kistner. 
-Drei   Klavierstücke    2.80    Cranz. 

-  Foraarsang,    P   — 50    Nordisk    Musikforlag. 
-Klavierwerke,     op.    44,  45,    47.    Bretonische 

Melodien   5 —  Breitkopf. 
-„Mein   Herz    ist   am   Rheine",    TTBB,    Part 
—60,  St  — 60  Kistner. 

-  Melodie   bretonne,   P  — 20  Bernard. 
-Parted     (Gruß),     (Germania    427)     1/— n 

Augener. 

-  Rigs  of  ßarley  with  accomp.  4/ —  Chappell. 
-Le  Schah  de  Perse,  fant.  H   (Max  Oesten 

op.    190   N.   5)    1.90  n   Mustel. 
■  Spanischer  Tanz  — 50  Wood,  — 30  Tiefenbach. 

-  Without  thee  3/ —  Chappell. 

Bruen  C.  Brightest  eyes  (G.  Stigelli), 
engl.-germ.  — 50  Brainard. 


Bruen  C.  Columbia 
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-  Columbia,    tbe    gern    of    the    ocean,    P   — 10 

Brainard. 

-  En    avant     (Gung'l),    march    — 40    Brai- 

nard. 
•  Grand    Union    medley.    Patri,    solos,    chor. 
— 60   Brainard. 

-  Hail,  Columbia !   Patri  sg.  duet,  eher.  — 40, 

P  — 10   Brainard. 

-  Star-spangled   banner,   sg.   duet,   chor.  — 40, 

P  — 10  "Brainard. 
■  Yankee  Doodle,   sg.   chor.   — 40  Brainard. 

EpiOHO    A.    BoeHHaa   KO.iwöe.i&Haa   nicna. 

Ohh  eme  cnaTi   na  seM.Tb  xo.7o;iHon.   Ber- 

ceuse  Guerri&re.    Ils   dorment   encor   sur   la 

terre  nue  — 20  Seliwerstow. 
Brüning    Ernst,    op.    21     Trotzköpfchen,     P 

1 —  P.   Flacher. 

-  25    Vier    leichte    Tänze :    Ein    Rosensträuß- 

chen, Walzer.  Ich  bitte,  Polka.  Vergiß- 
meinnicht, Mazurka.  Zier'  dich  nicht, 
Rheinländer,   1.20  P.  Fischer. 

-  50   Maiglöckchen   — 80   Krüger. 

-  59    Mütterlein's    Xachtgesang,    Berceuse,    P 

1—,  PV   1—  Raahe. 

-  Es  wird  so  bald  der  Jugendtraum  zerronnen 

sein:  „O  träume  nur,  so  lange  dir"  1 — 
Rühle   &    WendUng. 

-  Zwei  Lieder    ( Das  Röslein :   „Im  Wald  geht 

leises    Rauschen".      Still:     „Gehst    du    an 

ihrer   Tür  vorbei"),   TTBB,  Part  — 40,   St 

—60   A.   E.   Fischer. 
Brüning   Franz,  op.  24  Marien-Messe,  SATB, 

Part  u.  St  2.80  n  Sxilzhach. 
Brüning    Hans,     Stelldichein:     „Da    ist    die 

richtige  Stelle"'   1.30  Eisoldt. 
Brü'nner    C.    H.    Zwei    deutsche   Volkslieder: 

1.  Auf   deutsche   Männer,   zu   den   Waffen. 

2.  Seid  uns  gegrüßt,  ihr  wackeren  Män- 
ner,  TTBB  u.   Chor  u.   P   1—  Hofmeister. 

-Zwei  komische  Gesänge  (Jocus  Nr.  11, 
14)  :  Die  Manschette:  „Die  Mode  pflegt 
ihr  Wechselspiel".  Tadel  meines  Mäd- 
chens: ..Ihr  fragt,  mein  Mädchen  sei  zu 
klein"  — 50  Hofmeister. 

-  Reveillen,    ;Märsche    tmd    Zapfenstreiche,    P 

1 —  Hofmeister. 

Brueschweiler  F.  op.  2  Zwei  Gesänge:  1. 
Die  alte  Geschichte  (An  Cid  Story)  1 — . 
Xr.  2.  Am  Zaun  (At  the  Door)  — 80 
Schuierth  jr. 

-3  Drei  Stücke  (Tliree  pieces),  P:  Nr.  1. 
Serenade-Impromptu  1 — .  Nr.  2.  Album- 
blatt (Albumleaf)  — 60  Schuberth  jr. 
Nr.   3.   Mazurka  —50  Rohlfing. 

-4  N.  1.  Canzonetta,  PV  1—.  N.  2.  Mig- 
non,  Sliunber  Song  ( Schlafliedchen ) ,  PV 
1 —  Schuberth  jr. 

-  5    Acht     Gesänge     für     Männerchor,      kplt. 

Part   1.20,   St  2.40  3.60:    Einzelnausgaben: 

1.  Hochzeitslied:   „O  klingender  Frühling". 

2.  Im  Maien:  „Im  ^nmderschönen  Monat 
Mai".  3.  Verlassen:  „Kam  ich  an  das 
graue  Kirchtor",  aus  den  Münchner  „Flie- 
genden Blättern".  4.  Verlorener  Frühling: 
,.Sie  öffneten  weit  das  Fensterlein",  aus 
den  ]\Iünchner  „Fliegenden  Blättern".  5. 
Unterm  Schlehdornhang.  6.  „Unter  der 
Linden"  (mittelhochdeutsch).  7.  „Mir 
träumte  einst".  8.  Wie  die  Liebe  tut: 
,,Auf  der  Heide  liegt  ein  Stein",  aus  des 
Knaben  Wimderhorn,  ä  Part  — 40,  ä  St 
— 60  Luckhardt. 


•7  Nr.  2.  Vom  Busserln  (Only  a  Kiss), 
TTBB,   Part   —50,   St   —50   Bchuberth   jr. 

-8  Salve  Regina,  TTBB,  Soloquart.  (SATB) 
0  od.  P:  0-Part  4— n,  0-St  4— n  Rohl- 
fing, KA  2— n,  Chorst  1.20,  Solost  1— 
Schuberth  jr. 

-  9  Heini  von  Steier,  Därpertanzweise,  TTBB 

Fsolo  0  od.  P:  0-Part  5— n,  0-St  5— n 
Rohlfing,  KA  3— n,  Chorst  1.60,  F-St 
— 50  Schuberth  jr. 
-10  Sechs  Gesänge:  Nr.  1.  Glockenblumen 
1—.  Nr.  2.  Der  Blinde  —80.  Nr.  3.  Gutc- 
nachtgi-uß  — 80.  Nr.  4.  Das  verlassene 
Mägdlein  1 — .  Nr.  5.  Auferstehung  1 — . 
Nr.   6.  An  der  Eiche   1.20  Kahnt. 

-  1 1    Unter    der    Linde,   Tanzlied,    TTBB    mit 

Bar  u.  y-Solo  u.  0  od.  P:  0-Part  6— n, 
0-St  6— n,  KA  2— n,  Chorst  1.60,  Solost 
1 —  Schuberth  jr. 

-  12  Romanze,  PV   1.50  Schuberth  jr. 

-13  Vier  Chöre,  TTBB:  Nr.  1.  Mein  Herz- 
leid, Part  u.  St  1.60.  Nr.  2.  Ich  hört  ein 
Sichlein  rauschen,  Part  u.  St  1.60.  Nr.  3. 
Frivole  Gesinnung,  Part  u.  St  1.20.  Nr.  4. 
Vergeblicher  Wunsch,  Part  u.  St  1.20  Eug. 

-  14     Preis      und      Anbetung      (Prayer      and 

Praise),  ST  mit  P  od.  Org  1—  Schu- 
berth jr. 

-  16  Nr.   1.  Wenn  Rosen  blühn    (When  Roses 

Bloom)  l — .  Nr.  2.  Armenisches  Wiegen- 
lied ( Armenian  Lullaby ) ,  h.  t.  — 80 
Schuberth  jr. 

-  17  Nr.   1.  Liebe  um  Weihnachten    (A  Yule- 

Tide   Love   Song)    1.30.   Nr.   2.   Piratenlied 

1 —  Schuberth  jr. 

-18  Nr.  1.  Vom  Stieglitz  (The  Peter  bird) 
1—.  Nr.  2.  Verliebter  Einfall  (A  Lover's 
Fancy)     1 —   Schuberth  jr. 

■22  Liedes- Weihe,  TTBB  mit  S  od.  T-Solo 
u.  O  od.  P:   0-Part  6— n,  0-St  6— n,  KA 

2 —  n,    Chorst    1.60   Schtiberth  jr. 

■24  Zehn  einfache  Lieder,  TTBB:  Nr.  1.  Am 
Morgen:  Fliegt  der  er.ste  Morgenstrahl, 
Part  1.25,  St  1—.  Nr.  2.  Nachtlied:  Der 
Mond  kommt  still  gegangen.  3.  Aus  alter 
Zeit:  Ich  hör,  ein  Bächlein  rauschen! 
4.  In  der  Fremde:  Aus  der  Heimat.  5. 
Heimweh:  Wer  in  der  Fremde  will  wan- 
dern. 6.  Musikantengruß :  Zwei  Musi- 
kanten zieh'n  daher.  7.  Auf  der  Feld- 
wacht: Mein  Gewehr  im  Arm.  8.  Der 
junge  Ehemann :  Hier  unter  dieser  Linde. 
9.  Abendständchen:  Schlafe  Liebchen.  10. 
Letzter  Gruß :  Ich  kam  vom  Walde  her- 
nieder, ä  Part   1 — ,  ä  St  — 80  Zweifel. 

25  Acht  neue  Lieder,  TTBB:  Nr.  1.  Ver- 
schwiegene Liebe:  über  Wipfel  und  Saa- 
ten, Part  1.25,  St  1—.  Nr.  2.  Die  Zeit 
geht  sclmell!  Lieb  Vöglein,  an  Blüten, 
Part  2.50,  St  1—.  Nr.  3.  Im  Volkston  i 
Als  ich  dich  kaum  gesehn!  Part  1.25,  St 
— 80.  4.  Sag'  mir,  warum?  Vöglein  im 
stillen  Hain,  Part  1.25,  St  —80.  Nr.  5-. 
Rosmarin:  Zur  Morgenstund  ein  Jungfräu- 
lein, Part  1 — ,  St  — 80.  Nr.  6.  Erinnerung: 
Es  flüstert  in  den  Zypressen,  Part  1.25, 
St  —80.  Nr.  7.  Studentenfahrt:  Die  \ 
Jäger  ziehn  in  den  grünen  Wald.  8.  See- 
mann's  Abschied:  Ade,  mein  Sehatz,  du 
magst  mich  nicht!  ä  Part  2.50,  ä  St  1 — 
Zweifel. 


■Brueschweiler  F.  op.  26 
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Brugnoli  V.  La  desolata 


-26  Drei  Gesänge,  TTBB:  1.  Weißt  du  noch: 
„Jener  erste  Kuß".  2.  Rosenzeit:  „O 
Jugend,  o  Jugend".  3.  Naclitgruß :  „Leuch- 
tend steigen  auf  die  Sterne",  ä  Part  — 40, 
St  — 60'  Forberg. 

-27  Sieben  Gesänge,  TTBB:  1.  Mondschein. 
2.     Finkenlust.      3.    Juchheideldumdei.     4. 

'  Waldveilehen.  5.  Fröhliche  Botschaft.  6. 
Husaren.  7.  Lorcher  Wein,  Part  u.  St  ä 
1.60  Hug. 

(-28  TTBB:  1.  Das  deutsche  Volkslied.  2. 
An  mein  Vaterland,  Part  u.  St  ä  1.60 
Hug. 

-29  Drei  Männerchöre,  Part  u.  St:  Nr.  1. 
Der  Einsiedler  2.40.  Nr.  2.  Das  Vierblatt 
1.80.  Nr.   3.  Auf  der  Wacht  3—  Hug. 

-  30   Vier    Gesänge     für     3  Frauenst.     m.    P, 

deutsch  u.  engl.  Part  u.  St:  Nr.  1.  Bei 
der  Mutter  1.90.  Nr.  2.  Widmung  m.  V- 
Solo  2.20.  Nr.  3.  0  süße  Mutter  2.40. 
Nr.   4.   Großmütterchen   1.40   Kahnt. 

-  32  Fünf  einfache  Gesänge,  TTBB,  Part,  St : 

Nr.  1.  John  Anderson  1.20.  Nr.  2.  Am 
Torweg.  3.  Klosterminne  ä  1 — .  Nr.  4. 
Tief  im  Herzen,  m.  T-Solo  1.20.  Nr.  5. 
Scheidelied   1 —  Kahnt. 

-  33  Hoch  empor !   TTBB,  S-Solo,  0,  KA  2.40. 

Chorst    1.20   Hug. 
-Ave  Maria,  8ATB  — 12  Ditson. 

-  Eavesdropping,   TTBB  — 10   Ditson. 
-In  Picardie,   TTBB  —12  Ditson. 
-June  Madrigal,   TTBB  — 10  Ditson. 

-  Merza,     jf'-Solo     with     male     quart.     — 10 

Ditson. 
'  Morning,  TTBB  with  T  obl.  —12  Ditson. 
Brueschweiler  &  Grogan,  Good  Bye,  Little 

Sweetheart  — 50  National  Music. 
Brüser  W.  Kavallerie-Festrnarsch  1 —  Grans. 
Bruet,   L'anguille  3 —  Sulzbach. 

-  Cßcilia,  duo  3 —  Sulzbach. 

-  Ces  cloches,  duo  3 —  Sulzbach. 

-  Entre  chats  de  gouttiere,  duo  3 —  Sulzbach. 

-  Les  heritiers  5 —  Sulzbach. 

-  May,   T.   Bar  3 —  Sulzbach. 

-  Menuiserie,  duo  3 —  Sulzbach. 

-  Plum  pudding,  duetto  av.  P  1 —  n  Joubert. 

-  Les  poupees  ä  ressort,  duo  3 —  Sulzbach. 

-  Pour  se  faire  une  position  3 —  Sulzbach. 

-  Solo  de  flute   3 —  Sulzbach. 

-  La  soupe  aiix  choux,  duo  3 —  Sulzbach. 

-  Sourire   d'avril   3 —   Sulzbach. 

-  Iia  tarasque  6 —  Sulzbach. 

-  Tonneaux,     tonneaux,     duo     av.     P     1.35  n 

Joubert. 

-  Trepignette  3 —  Sulzbach. 

-  Truifard   ou   les    28    jours    d'un    charcutier, 

duo  3 —  Sulzbach. 
■'  Le  vieux  lascar   3 —  Sulzbach. 

-  Y    a  que    la     musique,     duo     av.     P    1 —  n 

Joubert. 
Bruet    et    Arone,     Les    Guitareros,    duo    3 — 

Sulzbach. 
Bruet  et  Guyon,  L'Ayoli,  duo  3 —  Sulzbach. 

-  La  bouillabaisse,  duo  3 —  Sulzbach. 

-  Les  Cantiniers,   duo   3 —  Sulzbach. 

-  Cloches  de  bois,  duo  3 —  Sulzbach. 

-  La  musette,  duo  3 —  Sulzbach. 

-  Musique   d'antichambre,    duo    3 —   Sulzbach. 

-  O'   Karina,  duo  3 —  Sulzbach. 

-Pas   de  fumerons!    Duo   3 —  Sulzbach. 

-  Toutous  lä  ou  lä,  duo  6 —  Sulzbach. 

-  Trois  pour  un  sou,  duo  3 —  Sulzbach. 


-  Turlututu   et   Rataplan,    duo   3 —   Sulzbach. 

-  Vielle   et   cornemuse,   duo   3 —  Sulzbach. 

-  Le  xi-Io-lo,   duo   3 —  Sulzbach. 

-  Zan    tan    plan,    ou    la    ligale    du    macadam, 

chansonnette,  paroles  et  musique.  Sulzbach. 
Bruet  et  Leonvic,  Des  bouillottes!   des  bouil- 

lottes !  !  !    Duo   3—   Sulzbach. 
Brueton  Arthur,  It's  a  bonnie  world  (Choral 

Handbook   473)    mixed   voic.   — /3    Curioen. 
Brufel   G.  L'Eroe,  valse  4 —  Mariani. 
Bruggeman  S.  Fantaisie-valse,  P  6 —  Katto. 
Bruggemann    Alfred,     op.    1      Nr.    3.     Die 

schlanke   Wasserlilie,   m.  t.    1 —  Breitkopf. 

-  2  Nr.  3.  Frühlingslied  1 —  Breitkopf. 
Bruggen    G.   Bagatelles,  P   1 —  Neidner. 
Bruggen   R.  van,  Bonte  bloemen.  20  drie-  en 

vierstemmige  liederen  — 30  Wolters. 

-  Leutezang,    voor    driestemmig    vrouwen-    of 

kinderkoor,  Part  — 90,  St  — 60  Wagenaar. 

-  Trois  Morceaux,  P  — 80  Neidner. 

-  Praeludiums,    Org    o.    H,    2    Hefte    ä    — 50 

Thieme. 

-  Uit    de    Natuur,    2    en    3  stemmige    liederen 

—35   Noordhoff. 
Brugghen    L.  C.  v.  d.  3  Lieder  ohne  Worte, 
P  —90  Aisbach. 

-  Serenade,  P  — 50  Aisbach. 
Bruggmann    Jos.    Das    europäische    Konzert 

in  China.  Humoreske  für  7  Herren.  5  Texte 

und   5    Instrumentalst.   4 —  Zweifel. 
Brughetti    F.   A   Lei   che   fu,   mazurka,    Chit 

1 — .   Dalle  lontane  terre,   schottische,   Chit 

1 — .  Unite  1.50  Venturini. 
Brugiere    E.  L'adieu  fraternel,  romance  3 — , 

Ch.  s.   1 —  Noel. 

-  La   conscription    des    demoiselles,      chanson- 

nette 3 — ,  Ch.  s.   1 —  Noel. 

-  L'Isolement   du  coeur,  romance  3 —  Noel. 

-  Ma    belle    amie    est    morte,    lamento      1 —  n 

Labbe. 

-  Le  militaire  observateur,  chansonnette   3 — , 

Ch.  s.   1—  Noel. 
Brugman    Joh.    op.    16    Schalkschheid    ^60 
Aisbach. 

-  2   Gavottes,   P  — 60   Nieuwe   Muziekhandel. 

-  Nocturne,   Es-dur,   P    1.50   Hofmeister. 

-  Die  Nonne  —60  Aisbach. 

-  Eomantischer  Konzertwalzer  — 90  Mosmans. 

-  Sonate  en  sol  majeur,  P   1.20  Mosmans. 

-  Valse  di  bravura  — 90  Kleene. 

-  Victoires,    13   pianostukjes   — 75   Kleene. 
Brugnetti    M.   Galatea,  P  2.50   Ricordi. 

-  Un  saluto  a  Tersicore,  P  3.50  Ricordi. 


Le    conscrit    de    cavalerie      3 — 
50  n  Labb4. 


Brugniere, 

Noel. 

-  La  voix,   ]-omanee 
Brugnoli    P.      Memorian    fecit,      8  e  T    1 — 

Eerenbeemt. 

-  0    Jesu    mi    dulcissime,    S  e  C    1 —    Eeren- 

beemt. 

-  O    sacrum    convivium,    S  e  C    1.25      Eeren- 

beemt. 

-  Tantum    ergo    a  3    voci    pari,    Org.    Harm 

— 35  n  Miisica  sacra. 

-  Venite   Filii,   MS    1 —  Eerenbeemt. 
Brugnoli    R.   Fede,   romanza   2 —  Ricordi. 

-  Minuetto,  4ms  3 —  Ricordi. 

-  Notte,  romanza  2 —  Ricordi. 

Brugnoli    V.    Comp.    Eerenbeemt:    A    Maria 
immacolata,  Canto  con  Harm  o  Org  1.25  n. 

-  La  desolata,  5  Canti  con  Harm  o  Org  5 —  n. 


Brugnoli  V.  Dormi  fanciul 
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Bruguiere  E.  Souvenir  des  premiersjours 


-  Dormi  fanciul  uon  piangere,  canzoncina  per 

il  Xatale  a  2  voci   1 — n. 

-  Pili   rederaptor   muudi   Deus,   coro   popolare 

all'   unisono   con   Org.    Edizione   economica 
— 60  n,  edizione  di  lusso   1 —  n. 

-  Panis  angelicus,  3  voci   1.50  n. 

-  Povero  angeletto   1 —  n. 

-  Quali    grazie    a  un    Dio    di    grande,    8  e  ü 

con  07g  — 80  n. 

-  La    Santa    comunione,      2  voci     con    Harm 

1.25  n. 

-  Veni  sponsa  Christi.  ]\Iottetto  per  vestizione 

di  monache   per  S  e  C   1.25  n. 
Bruguier,      Home,    Sweet   home,    4'>ns     — 40 

National  Music. 
Bruguiere  Ed.  Les  adieux  ä  la  Suisse  1 — n 

Lesigne,    Duo    ä  2    voix,    P   — 30    Joubert, 

1 — n  Lesigne. 

-  Les  adieux  du  gondolier,  barcarolle  avec  P 

ou  G  — 50  Schott. 
-Als  ernst  wir  schieden    (engl -deutsch)    1.60 
Bi-eitkopf. 

-  L'ange    du    Souvenir,    romance   2.50    Heugel. 

-  L'aumönier  du  regiment :  Aumönier  du  r#gi- 

ment,    ah !    vraiment !    2 — ,    CK.    s.    — 25  n 
Beugel. 

-  Benissons  le  nom  de  Marie  ä  3  voix  av.  P 

1.35  n   Clioudens. 

-  La    bergöre    des    Pyrenöes      1 —  n    Lesigne, 

TTBB,  Part  —20  Benoit. 

-  La   Bergeronnette,   SS   3 —  Benoit. 

-  La  bonne  vieille,  romance  2.c0  Heugel. 

-  Les  brises  du  soir,  CA.  B  2.50  Lemoine. 

-  Ce  n'etait  pas  lä  mon  reve  de  bonheur  2.50 

Heugel. 
-Les  Chansonniers,  TTBB,  Part  — 20  Benoit. 

-  La   Chapelle   de   Guillaume-Tell,   Tyrolienne 

ä  2  voix  av.  P  — 60  n  Joubert. 

-  La    chapelle   de   Guillaume   Teil,   duo    1 —  n 

Lesigne. 

-  La  convalescence,  romance  2.50  Heugel. 

-  La  danse  aux  chansons,  ronde  ä  2  voix  2.50 

Heugel. 

-  De    la    beautö    servons    la    cause,    romance 

2.50  Heugel. 

-  Du   fragst,   warum   die  Rose  mich  beglückt 

(engl. deutsch)     1.60   Breitlcopf. 

-  Les    enfants    de    la    fermiöre    chansonnette 

2.50   Heugel. 

-  L'Enl&vement    (Die  Entführung)    avec  P  ou 

G  — 50  Schott,  1/6  Williams,  2.50  Heugel. 

-  L'Etoile    des    mers    ä  3    voix    av.    P    1.70  n 

Choudens. 

-  Eveille-toi     ( Erwache,    Kind )     avec    acc.    P 

ou  G  —50  Schott. 

-  Fallait-il   me   gu^rir,   nocturne   2  voix   2.c0 

Heugel. 

-  La   femme   ä   Pierre,   romance   2.50   Heugel. 

-  La    Fete    au    hameau,    Ch.    accomp.    Hauth 

1 — n  Lesigne. 
-La   Fiancee  du   Conscrit,   TTBB,  Part  — 20 
Betioit. 

-  La  Fille  du  p§cheur  2.50  Legouix. 

-  La   fleur   de  mon   pays   2.50   Lemoine. 
-Der   Gärtner   und   die   Rose    (engl. -deutsch) 

1.60  Breitkopf. 
-Le   Gagne-Petit,    TTBB,    Part   —20   Benoit. 

-  Hymne    ä    Fange    gardien    ä  3    voix    av.    P 

1.35  n  Choudens. 
-Hymne    ä   la    vapeur,      TTBB,      Part    — 20 
Benoit. 


Hymne  ä  Marie  ä  3  voix  av.  P  1 —  n  Chou-  t| 

dens,  — 30  n  Joubert.  ^ 

Hymne   au   divin   Crßateur   ä  3   voix   av.   P 

1.35  n  Choudens.  , 

Jacqueline,   chant  bretone  2.50  Heugel. 
Je    donnerai   pour    toi    ma    vie,    tyrolienne 

2.50  Heugel. 
Je   veux   revoir   ma   patrie,   rom.    ä  2   v.   f 

— 30  n  Joubert,  1 — n  Lesigne,  TTBB,  Part 

— 20  Benoit. 
Le    Jour    des    Semailles,    TTBB,    Part   —20 

Benoit. 

Der  kleine  blaue  Mandarin    1.60  Breitkopf. 
Laissez-moi  le  pleurer    (Le  Troubadour  Du 

Jour  48)    with  PG   1/6   Williams. 
Le  Leger  Bateau,  TTBB,  Part  —20  Benoit. 
Liebesflehen    (engl. -deutsch)    2 —   Breitkopf. 
Liebesringen    (engl.-deutsch)    2 —  Breitkopf. 
Loin  du  pays,  TTBB,  Part  —20  Benoit. 
Ma.    blanche    etoile    ä    3  voix    av.    P    1 —  u 

Choudens. 
Ma  Chimöre,  Ch.  s.   (Les  Chants  de  1' Atelier 

455.  livr.)    Lemoine. 
La  Madone  des   Champs  3 —  Benoit. 
]\Iarie   ma   cherie    ( Graf   und   Hirtin )    avec 

acc.  P  ou  G  — 50  Schott. 
aMaudit  printemps,  chanson.  2.50  Heugel. 
Le  menestral,  romance  2.50  Heugel. 
M&re  et  soeur  2.50  Legouix. 
]\Jicli  erweckt  ein  süßer  Traum  (Shelley) 

(engl.-deutsch)    2 —  Breitkopf. 
Mon  choeur  est  axi  pays  1 —  n  Lesigne,  TTBB 

Part  — 20  Benoit. 
Ne  parlons  jamais  d'amour  — 50  n  Cottrau. 
Noemi   2.50   Legouix. 
Xotre  m&re  des  cieux  ä  3  voix  av.  P  1.70  u 

Choudens. 
Notre   retraite   2.50   Lemoine. 
Petite  Bohemienne  1 — n  Lesigne. 
La  petite  Maman  3 —  Benoit. 
La    plage    solitaire,    nocturne    2  voix     2.50 

Heugel. 
Pourquoi    ne    pas    aimer    d'amour    2.c0    Le- 
moine. 
■  Le    premier    depart,      chant    breton      2.50 

Heugel. 
Les  Premiers  beaux  jours  2.50  Lemoine. 
Les  promesses  normandes,  chansonnette  2.50 

Heugel. 
Quand    les    lauriers    seront    en    fleurs     2.50 

Legouix. 
Quand    vient    la    nuit,    nocturne    ä  2    voii: 

2.50  Legouix. 
Qu'   a-t-il   ä  pleurer  2.50  Lemoine. 
Qu'   il   est   tard,   romance   2.50   Heugel. 
Un   regard  de  tes  yeux   1 —  n  Lesigne. 
Regrets   et   voeux    ( Klagen   und   Wünsche ) » 

avec  P  ou   G  —50   Schott,  2.50  Heugel. 
Rendez-moi  mon  leger  bateau  1 —  n  Lesigne. 
Rentrons,  Marie  2.50  Lemoine. 
Le   Retour   au   pays,    rom.    av.    Hautb    2.50 

Lemoine. 

Le   Retour   du   vieux   soldat    1 — n   Lesigne, 
Le  Retour   en   Provence   1 — n  Lesigne. 
La   riche  veuve,   chant   breton   2.50   Heugel. 
La    Rose    sauvage,    rom.    ä  2    v.  6g.    av.    P- 

— 60  n   Joubert,    1 —  n   Lesigne. 
Si  j'etais  hirondelle,  tyrolienne  2.50  Heugel. 
Souvenir  de  la  Suisse,  duo  — 30  n  Joubert^ 

1 —  n  Lesigne. 
Souvenir   des   premiers  jours  2.50  Lemoine: 


Bruguiere  E.  Sur  les  flots  glissex 
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-  Sur  les  flots  glissez,  ma  gondole  2.50  Heugel. 

-  Le  Talisman   1 —  n  Lesigne. 

-Les    Tonneliers,    TTBB,    Part    —20    Benoit. 

-  Trois  cavaliers   1 —  n  Lesigne. 

-  Les  Vacances  ä  3  voix  av.  P   1 —  n   Chou- 

dens. 

-  La    veille    du    mariage,    chant    suisse    2.50 

Heugel. 

-  Une  vieille   chanson,   romance   2.50   Heugel. 

-  Viens   te  joindre   ä  la   danse,   romance   2.50 

Heugel. 

-  Villanelle  de  1630,  TTBB,  Part  —30  Benoü. 

-  Voiei    le   prlntemps,    romance    2.50    Heugel 
■■  Der    Wanderer    1.60   Breitkopf. 

-Was  birgt  das  Veilchen  sich  (engl.-deutsch) 
1.60   Breitkopf. 

Bruguieres  E.  Esperances  et  consolations. 
Six  cantiques  ä  trois  voix  ßgales  av.  P 
7.50:  N.  1.  Transports  d'un  enfant  au 
moment  de  faire  sa  premi&re  communion^ 
2.  Sur  la  mort,  3.  Sur  le  my störe  de  la 
eroix,  4.  Joie  des  enfants  au  moment  de 
faire  leur  eommunion,  5.  Marie  invite  les 
pecheurs  ä  recourir  ä  eile,  6.  Noel  sur  la 
naissance  de  Jesus-Christ  ä   2.50  Lemoine. 

-  Le    sans    souci,    chanson   — 50  n    Labhe. 
Bruhin   M.  op.  3  Glück  auf!   Marsch.  Bonne 

fortune!    Marche  — 75   Oassniann. 

-  5  Gaieti6  des  Alpes,  gavotte,  P   1.20   Gass- 

mann. 
Bruhn  J.  H.  Kuckuck-Polka  — 50  Benjamin. 
Bruhns   A.   At  last   4/ —  Hopwood. 

-  ßirds   Sunday  Morning   Service.   A   Musical 

Picture   4/ —  Hopxoood. 

-  Butterfly  and  the  Snail  4/ —  Hopwood. 

-  Fairy   Toys,    intermezzo,   P   4, —   Hopwood. 

-  For  the  little  ones   ( „Castle  Caramel" )   4/ — ■ 

HopiDOod. 
-Im    Lenz,    Mazurka    1.50,    stO    3 — n,    mO 
3 —  n,   kl.   0    1.50  n  Benjamin. 

-  In  remembrance  4/ —  Hopwood. 

-  Mariquita,    valse    espagnole,    P    4/ —    Hop- 

wood. 
-The  Solitary  (Der  Einsiedler)    (engl.-germ.) 

4/ —  Hopwood. 
•  Tis  May  4/ —  Hopwood. 

-  Three   Gifts   4/ —  Hopwood. 

-  Who'll   buy  ?    4/ — Hopwood. 

-  Your  love,  spanish  serenade  4/ —  Hopwood. 
Bruhns   J.    Ludw.    op.   2   Kanonische   Suite. 

Sieben  Kanons  im  Einklänge,  2P,  Part 
6 — ,  P  II  3 —  Simrock. 
-6  Lieder  3.50  Festenberg:  Nr.  1.  Frühlings- 
lied:  Die  Zweige  flüstern  — 80.  Nr.  2.  Im 
April:  Du  feuchter  Frühlingswind  1.20. 
Nr.  3.  Wiegenlied:  Die  Ähren  nur  noch 
nicken  — 60.  Nr.  4.  Gondoliera:  O  komm' 
zu  mir  — 60.  Nr.  5.  Vorsatz:  Ich  will's 
dir  nimmer  sagen  — 60.  Nr.  G.  Reiterlied: 
Frisch  auf  —80. 

-  Heil  Lübeck !   Volksgesang  — 50  Festenberg. 

-  50   Stücke   als  zweites   Klavier   zu   Czerny's 

Kunst  der  Fingerfertigkeit  (auch  zum 
Solovortrag),  P,  6  Hefte  ä  4 —  Haslingcr. 

Bruhns  N.  Choral  (Guilmant),  Org 
3/  — n  Schott: 

-Präludio,  Org.  Für  den  Konzertvortrag  be- 
arbeitet von  Josef  Rheinberger  2 — 
Bote. 

Bruining  van  den  Berg  A.  Boert  en  Ernst 
(Kinderliederen),  2  Bundeis  L  — 40  Brück- 
lüildcr. 


-  De  eer  der  Viag  van  Nederland,  Volkslied 

— 30  Brückwilder. 

-  Lofzang,   v.   Vrouwenkoor   m.  P,  Part    1.40, 

St   1.20  Eck. 

-  10  Tweest.  Kinderliederen  — 40  Eck. 

-  NederLand  en  Oranje,  Volkslied,  v.  1  zangst 

m.  P  —40  Eck. 

-  Drie  Nederl.  Volksliederen,  v.  1  zangst  m.  P 

— 60  Brückwilder. 

-  De  Watergenzen  onder  Neerl.  Volk,  Lied,  v. 

i   zangst  m.  P  — 40   Eck. 

Bruining  C.  Kerstcantate  op  bekende  melo- 
dien,  hoofdzakelijk  van  Cath.  van  Ren- 
ne s,   Part    1.25,   St  — 50   Wagenaar. 

Bruins  F.  De  blijde  Inkomst.  Een  vijftal 
koninginneliederen  — 15   Noordhoff. 

Les  bruits  de  la  campagne,  eh.  com.  1 — , 
Ch.  s.  — 30  n  Ondet. 

Bruicenthal  v.   Bruckenthal. 

Bruiay,  Les  Laboureurs,  TTBB,  Part  1.25  n, 
p.   s6p.  — 25  n  Lory. 

-  Matinee   printani&re,   choeur,   Monvoisin. 
Brule,  Les  Forestiers    (A.  Sosneau),  qua- 

drille,  Harm  av.  Tr  de  chasse,  Part  4.50  n 

Evette. 
Brüll,   La   Buena   Sombra   — 10   Ayne. 
-Camino  de  la  tierra    (aires  andaluces)    coro 

fi   cuatro   voces,   estrenado   con   gran    6xito 

por   el  orföon  pamplonös   5 —  Sociedad  de 

autores   es^JawoZes-Madrid. 

-  Ecabo  baqueta  — 1 1  Ayne. 

-El   querer   de  la   Pepa  — 11   Ayn4. 
Brulloff  W.  et   Lenz  N.  Manfred,  Symphonie 

en    4    tableaux     (Tschaikowsky     op. 

58),  2P  Sms  40— n  Noel. 
Brulon,   8  Etudes  de  tonalite,  Pist  ou  Sax- 

horn  2 —  Debert. 
-Methode,   CäP  5  — n   Gallet. 

-  Puits  d'amour,  pas  redoublö  harmonie  9 — 

Boulch. 

-  La  seiva  e  l'Ussaro,  2  suites,  Cornet  — 15  n 

Boulch. 

Brumbach  E.  G.  ßlessed  is  the  man,  SATB 
— 15  n    Church. 

Brument  N.  Accablement  2 — n,  Ch.  s.  — 35  n 
Bosc. 

Brumier  Ernest,  The  Fischer  girl's  Tryste, 
0-    (Guit.  Voc.   19)    1/ — n  Turner. 

Brumleu  Ernest,  Electric,  galop  4/ —  Fran- 
cis Day. 

-  Minuet,    VP    1/6  n   Wickins. 

-  Romance   in   E,    YP   1/6  n   Wickins. 

-  A    Study     of     Fianoforte    Technique     2/6  n 

Vincent. 
Brummer   C.   A.   Fletcher  polka  — 50  Brai- 

nard. 
Brun,   L'Aieul   et  le  petit  enfant   3 —  Sulz- 

bach. 
Pinatel : 

-  Alsace !     Lorraine !     Rappelez  -  vous,     chant 

patr.   1 —  n,  Ch.  s.  — 25  n. 

-  A  une  plume  .1  3  voix  6g.  — 50  n. 

-  L'aurore   ä  3  v.    eg.   — 50  n. 

•  La   belle   Hortense,  valse   5 —  Heugel. 

-  Berceuse   de   Dalayrac   ^  3  v.   äg.   — 50  n. 
-Biöre    blonde,    TTBB,     Part    1.50  n,    p.    sßp. 

— 25  n  Lory. 

-  La   brebis  et  le  chieu  ä  3  v.  6g.  — 50  n. 

-  Caprice   bol6ro   5 —   Benoit. 

-  Chanson  de  Barberine  3 —  Benoit. 

-  Chantous   les  vacances   ä  3  voix  — 50  n. 

-  La  cigale  et  la  fourmi  ä  3  v.  §g.  ^50  n. 


Brun  Depart  pour  la  moisson 
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-  Depart   pour   la  moisson   ä  3  v.   eg.   — 25  n. 

-  Le  Dimanche,  choeur  ä  3  voix,  Part  — 50  ii, 

TTBB,   Part    1 — n  Lory. 

-  En  classe  ä  3  v.  6g.  — 50  n. 

-  L'enfant    et    le    maitre     d'ecole    ä    3  v.    eg. 

— 50  n.  . 

-  Fete    du   Village,     choeur    ä    3  v.    6g.    Part 

— 50  n,    TTBB,     Part    — 50  n,     p.    sep.    ä 
— 20  n  Lory. 

-  Fleurs   fanees,   T.   Bar  3 —  B%ilzhach. 

-  Gloire  au  Travail,  chant.  patr.   1 —  n,  Ch.  s. 

— 25  n. 

-  Impertinence,    T.  Bar    5 —    Sulsbach. 

-  Je  vous    salue,    S.    MS   ä  1.70  n   Marchand. 

-  Le  jour  des  prix  ä  2  ou  3  voix  — 50. 

-  Marguerite    3 —   Sulzbach. 

-  La    musique    du     regiment,    choeur     patrio- 

tique  — 25  n,  ä  3  v.  eg.  — 50  n. 

-  Le  papillon  ä  3  v.   eg.  — 50  n. 

-  Le   passe,     le   present,     l'avenir    ä    3  v.    6g. 

— 50n. 

-  Plusde  chalnes,   ä  3  v.   eg.   — 50  n. 

-  Premiere  Lärme,  P  5 —  Benoit. 

-  Les  prix,  3  voix  ace.  P  7.50   Sulzbach. 

-  Prudence    est    mere    de    sürete,    ä    3  v.    6g. 

— 50  n. 

-  Les  quatre  äges  de  la  vie,  ä  3  v.  eg.  — 50  n. 

-  Le   retour   des   pgcheurs   5 —   Sulzbach. 

-  Les    Rives   du    Styx,   gr.    ouv.    de   concours, 

Fanf  av.   solos  5 — ,  Cond.   1 — n   Gobert. 

-  Eoude  villageoise,  choeur  ä  3  voix  6g.  Part 

— 50  n,  TTBB,  Part  1.50  n,  p.  sep.  ä — 25  n 
Lory. 

-  La   rosee  3 —  Sulzbach. 

-  La   Sensitive,  mazurka  4 —  Le  Boulch. 
-Les    Soldats    du    Guet,    TTBB,    Part    1.50  n, 

p.    sep.    ä   — 25  n   Lory. 

-  Souvenir  de  l'Alliei",  P  5 —  Benoit. 
•  Tourmeut   d'amour   4 —   Grus. 

-  Tous    Francais,    choeiir    patriotique    — 25  n, 

3  V.   6g.  — 50  n. 

-  L'Unit6  nationale,   ä  3  v.   eg.  — 25  n. 

-  Vacances !    ä  2  ou  3  voix  — 50  n. 

-  Very   Charming,   valse   2 —  n   Marteau. 

-  Les  yeux   baisses   4 —  Hamelle. 
Brun    (Le)   vide  Le  Brun. 

Brun    A.   Ma   promise,   rondeau    1 — n,    Ch.  s. 
— 30  n  Societe  nouvelle. 

-  Poignardini     Poignardino,      scene     dramat. 

1 — n,  Ch.  s.  — 35  n  Labbe. 
Brun    C.   Exercices   preparatoires   ä  l'art   du 
chant    8 —   Durdilly. 

-  Lecture    ä  vue    2  voix    d'hommes,    Röder. 

-  Les  Mercenaires,  TTBB,  Röder. 

Brun    Georges,    op.    14    En   for§t,    S.  MS    ä 

1.50  n  Ricordi. 
-15    Scherzo,   valse,   P    1.50  n,    VP    1.70  n,    0 

av.  P  cond.    1.50  n  Lemoine. 

-  25  Passacaille,  P   1.70  n  Lemoine. 

-  A  la  Lune  1.75  Leduc. 

-  Avril   1.35  n  Leduc. 

-  Chanson  badine,  HauibP  2.50  n  Leduc. 

-  Contemplation,   S.  MS  ä  1.25  n  Lemoine. 

-  Elle    vient     1.75  n    Fromont. 
■  En    passant    1.70  n    Lemoine. 

-  Fete  printani&re,  P  1.70  n  Lemoine. 

-  Les  Lucioles   1.75  n   Gallet. 
-M6lodie,   VP,   VaP  ä  2— n  Leduc. 
-Offrande    (Green)    1.30  n  Lemoine. 

-  Pastorale,  P  1.70  n  Lemoine. 

-  Pourquoi    tenir    tes     Ifevres    closes  ?     1.35  n 

Leduc. 


-  Romance,   FIP   2.50  n   Lemoine. 

-  Sagesse   1.35  n  Leduc. 

-  Soir   dhiver,   T.  Bar   ä  1.70  n    Gregh. 

-  Victoria,   a  name   that   will   never   die   4/ — 

Hojnvood. 
-Villanelle   1.75  Leduc. 
Brun-Hermand.       Benoit:        L'Anti  -  Bol6ro, 

Chant  P  3—  Benoit. 

-  A  une  Fleur   3 — . 

-  Barbapoux  ä  la  visite,   av.   parle  3 —  Sulz- 

bach. 

-  La   Branche  d'Amandier   3 — . 

-  Le   Chant  du  Drapeau,   B.  Bar  ä  3 — . 

-  Chant    du    Rouge-Gorge   3 — . 

-  Conseils   k  \ine   Parisienne  3 — . 

-  Le   Coquillage    3 — . 

-  Le    Credo    de   l'Amour    3 — . 

-  La  Dormeuse  3 — . 

-  L'etendard,    chant    patriotique,    T.  B    ä  3 — 

Le  Boulch. 

-  Les   fins   limiers,   duo    3 —   Sulzbach. 

-  Le  Gui  de  chene  3 — . 

-  Latrique   et    Cocardeau,   duo   3 —  Sulzbach. 

-  Mademoiselle,   duo   3 —   Sulzbach. 

-  La  Marche  des  Farceurs  1 —  n,  Ch.  s.  — 30  n 

Bigot. 

-  Mis  Prisons,  B.  Bar  3 — . 

-  Les    oiseaux    fetent    Famour    1 —  n,    Ch.    s. 

— 30  n  Bigot. 

-  Ouvrez-lui   donc,   voisine,   rom.    1 —  n,    Ch.  s. 

— 30  n    Society    nouvelle. 

-  Pepita  3—. 

-  Pri&re  3—. 

-  Rappelle-toi   3 — . 

-  La   Ronde   du   loup   3 — . 

-  La  Tourterelle  et  le  Papillon  3 — . 

-  Les  trois   Fendeux  3 — . 

-  Violent  et  affable,  duo  3 —  Sulzbach. 
Brun    J.    Barcarolle   3 —  Benoit. 

-  Le    dante    sur    la   tombe    de   B6atrix,    scfene 

dramat.    T   6 —  Heu  gel. 

-  L'EsclaA^e  nfegre,  B.  Bar  ä  3 —  Benoit. 

-  Hymne     ä    la    Bienfaisance,     TTBB,     Part 

1 — n,   p.    sep.    ä  — 25  n  Bornemann. 

-  Oü     donc     est     le     bonheur  ?     reverie     5 — 

Heugel. 

-  Petit    Lilo,    Ch.    nfegre    ä  danses    4 —    Sulz- 

bach. 

-  Petits  poissons  3 —  Sulzbach. 

-  Rgverie   3 —  Benoit. 

■  Reviens   ä  moi  3 —  Benoit. 

-  Le  lasse  dans  sa  prison,  scöne  5 —  Heugel. 
Brun    M.    V.    G0ngeh0vdingen,    Folkeskuespil 

1 —  Hansen. 

-  Llarie  Antoinette,   Skuespil,   Sang:    Gennem 

vort   Rosentag  — 50   Hansen. 

-  Ridderen  af  Randers  Bro,  Folkekomedie  1 — 

Hansen. 
Brun     P.     Le    Dompteur     de    Phoques     3 — 

Benoit. 
Brun    Theodore    E.    Cyclopedia,    march    2 — ■ 

Patey. 

-  Rives    du    Styx,    gr.    ouv.    brill.    Fanf    5 — 

Gobert. 
Brunani    F.    Ballo    in    maschera     (Verdi), 

potp.   fantast.  FIP  5 —  Ricordi. 
Brunard,    Offertoire,    Cl,    Hautbois,    Cor   An- 

glais,  Saxophone  si  b  ou  Mi  b  av.  P(Org) 

1 —  n,   solo  partie  — 30  n  Millereau. 

-  2    Pastorales,    Cl,    Hautbois,    Cor    Anglais, 

Saxophone  si  b  av.  P  ä  2 —  n,   solo  partie 
ä  — 50  Millereau. 
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Brunaux  L.  Andante,  Vc  ou  V  ou  Hautb  ou 

Cl  si  bemol  av.  Org  2 — n  Bossard. 
■  Diligence   sous   bois,    scfene   imitative   de    P. 

L  a  i  g  r  e,    transcr.    Harm    ou    Fanf    2.50 

Gaudet. 
-Emeraude,  valse  lente    (L.  Elsen),  Harm 

ou  Fanf  6 — n  Evette. 

-  Joyeux    Souvenir,    pas    redouble,    Harm    ou 

Fanf   2 — n   Bossard. 
•  Souvenir     de    Beautor,     marche,     Harm    ou 
Fanf   2 — n  Bossard. 

-  Souvenir   de   Fontainebleau,   pas   red.   Harm 

ou  Fanf  2 — n  Bossard. 

-  Souvenir  de  Laille !   pas  red.  Fanf  ou  Harm 

2 —  n,   Cond.   — 25  n   Bossard. 

-  St.    Augustin,     marche     process,    Fanf     ou 

Harm  2 —  n,  Cond.  — 25  n  Bossard. 

-Union  clianson-marclie  de  peclieurs  remais, 
Sans  accomp.  — 3  n,  Harm  ou  Fanf  (Chant 
ad  lib.)    2 — n  Bossard. 

Brundrett  Harry,  The  Crown  pianoforte  me- 
thod   1/ — n  Leonard 

-Fire  Alarm  (Descriptive) ,  P  4/—  Hop- 
wood. 

-Jack  o'lantern,  schottische  or  Barn  dance 
4/ —  Leonard. 

-Merry   Madcap,    schottische    2/ —   Hopwood. 

-  Peep   o'  Day,   schottische  2/ —  Hopioood. 

-  Splendid    Catch    Polka    4/—    Green. 

-Ye  Olden  Times,  dance  gracieuse  4/ —  Ce- 
cilia,  — 50  Ditson. 

-  Zuleika,   schottische   4/ —  Leonard. 
Btune   A.  Preludiuni,  P  — 40  Brainard. 
Brune  Ad.  op.  2  Nocturne,  P  1 —  Cranz. 
-11    Vier   Lieder:    Nr.    1.   Ein   schöner    Stern 

erscheint  in  meiner  Nacht  — 60.  Nr.  2. 
Scheiden  und  Leiden  —60.  Nr.  3.  Herz 
mein  Herz  sei  nicht  beklommen  — 80. 
Nr.  4.  Du  bist  wie  eine  Blume  — 50  Kott. 

-  15    Soldatenliebe    1—   Kott. 

-  25    Elementar-Klavierschule,   Heft   I    1.20  n, 

II  2— n  Kott. 

-  27  Lenau-Marsch   1 —  Kott. 

-28  Waldes-Träume,  Walzer   1.80  Kott. 

-  29  Bouquets  des  fleurs  musicales,  P:    1.  La 

rose.  2.  La  violetta.  3.  Myosotis,  ä  — 60 
Kott. 

-  30    Angelique,     morceau    de    salon,    P    1.30 

Kott. 
Brune   E.  Chant  des  jeunes  du  Jura.     Imp. 

üJiaduc-Belley. 
Brune    Em.   et  Aug.    (Abb^s).  Haton-Faris: 

Ballade  de  Jeanne  d'Arc   1 — n. 

-  Cantiques     choisis,    2    vol.     a    2.85  n,     acc. 

4 —  n,  extr.  30  Cantiques  choisis  — 20  n. 

-  60    Cantiques   populaires    ä  — Ol. 
7  Laudate   pueri    Dominum. 

-  Nouvelle   methode    elementaire    de    l'Accom- 

pagnement    du    Plein-chant    2.85  n. 
-L'Orgue   de   l'Eglise    11 — n,   2  vol.   ä  6 — n. 

-  Quid  Retribuam,  2  voix  6g.   Org  — 75   Pro- 

cure  Generale. 
Brune       Hermann.      Bachmann:       Op.      11 
Schlittschuhtanz,     Salonstück,     P    1.30,    0 
2.50. 

-  12  Dolce  far  niente,  polka-mazurka  — 75. 

-  13    Skating   Ring-Polka   —80. 

-  14    Kleine    Schelmin,    Polka-Mazurka    — 60. 
-15    Lieder    Margarethas    aus:     „Der    Trom- 
peter von   Säkkingen"    1 — . 

-16  Drei  Lieder:    1.  Unterbrechung.   2.  Mai- 
käferchen.     3.    Intermezzo   — 80. 


-  18    Singuf.    Rattenfängerlieder    2 — :    Nr.    1. 

Zum  Gruß:  „Mit  Hand  und  Herz  Gott 
zum  Gruß".  2.  Des  Tages  will  ich  den- 
ken. 3.  Geküßt:  „Was  wehrst  du  dich 
und  sträubst  dich  groß?"  4.  Hoppoldey: 
„Linken*  Fuß  vorangesetzt".  5.  Ratten  und 
Mäuse:  „Kommt  aus  den  Löchelchen  Mäus- 
chen heraus".  6.  Je  länger  je  lieber  sitz 
ich  beim  Wein.  7.  Beim  Faß:  „Schlagt 
derb  aufs  Faß".  8.  Trinkmette:  „Hat  einer 
zum  Trinken  nun  triftigen  Grund",  ä — 50, 
Nr.  2  f.   hohe  Stimme  — 60. 

-  19  Liebesglück   1 —  Haslinger. 

-  20  Mummenschanz   u.   Tanz,  P   1.50   Oertel. 
-33    Zwei    Lieder:       1.    Geistliches    Lied.      2. 

Volkslied,   ä  — 80    Gries   &    Schornagel. 
Brune  aux  yeux  de  pervenche  1 — n,  Ch.s. 

— 30  n  Ondet. 
Brune    et    blonde,     Chanson    ä  boire    1 — n 

Joubert. 
La  brune  et  la  blonde,  Ch.  com.  1 — n,  Ch. 

s.   — 30  n   Ondet. 
Brune    fleur    d'ltalie,      Canzonetta      — 30  n 

Jouiert. 
Bruneau    Alex.     Peregally.    Op.    2     6  Mor- 

ceaux   d'Elevation,   H   2.50  n. 
-3  Sub  Tuum,  T  1.50  n. 

-  4    Recueil    de    neuf    morceaux    pour    Eleva- 

tions,   versets,   offertoires,   H    3 — n. 

-  5  Les  bords  du  Cher,  quadr.  H  6 — . 

-  6   Recueil   de   six   Offertoires,   H   5 —  n. 
-7   Ave  Maria,   T    1 — n. 

-  8   Recueils    de   Noels   anciens     arrangßs     en 

forme  d'offertoires,  el6vations,  communions 
etc.  H(Org)  1er  recueil  5 — n,  2e — 5e  rec. 
ä  4— n. 

-  9    Six  melodies   religieuses   pour   el^vations, 

con^munions,  versets,  H  5 — n. 

-  10  Recueil  de  six  Elevations,  H  3 — n. 

-  14    Six     morceaux     eoTitenant:     Elevations, 

Communions,  Offertoires,  Proeessions,  Sa- 
lut et  Benediction,  H  5 — n. 

■  15   Tantum  ergo,  B    1.50  n. 

-16  Ave  verum,   T.  Bar  ä  2 — n. 

-  19    Souvenirs    religieux    pouvant    servir    de 

Communions,   Elevations   etc.   H   4 — n. 
-20   Six  Offertoires   faeiles,   H  3—n. 
-21    Six  Pastorales  religieuses,  H  3 — n. 

-  22  Recueil   de  chant.  relig.  H  2.50  n. 

-  24  Fantaisie  brillante,  H  9 — . 

-  25  Reveries  religieuses,  H,  2  suites  ä  3 —  n. 

-  52  Ire  Fantaisie  sur  Lucia  di  Lammermoor. 

H  6—  Grus. 

-  53  2e  Fantaisie  sur  Lucia  di  Lammermoor, 

H   7.50   Grus. 

-  55  Fantaisie  sur  Christophe  Colomb,  H  7.50 

Le  Boulch. 

-  56    Fantaisie    sur    Lucrßce    Borgia,    H    9 — 

Le  Boulch. 
-75    Office    du    soir:     Deus     in    Adjutorium, 

Chant    de    Psaumes     et    Magnificats     dans 

tous  les  tons,   H   3 — n   Mnstel. 
.  76 — 90     Office     du    soir,     750    Versets,     H, 

quinze   livraisois   ä  5 — n. 
-91    Lalla   Roukh    (David),   fantaisie,   Org 

3 — n  Fromont. 

-  99      10    Etudes     religieuses     melodiques    et 

chantantes,    contenant :     Offertoires,     Com- 
munions, Verseta  etc.   H  3.35  n  Mustel. 
-101    Fantaisie    sur   Joseph    de    M  e  h  u  1,    H 
2.50  n  Vostallat. 
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102  Dernifere  pensee  de  Weber,  E  4 — 
Grus,   1.75   Ricordi. 

103  ä  107  Tresor  des  jeiines  organistes, 
niorceaux  dans  les  styles  classiques,  H, 
10   livres   ä  3 — n   Costallat. 

108  LOrganiste  des  Petites  Paroisses,  trois 
Cents  morceaux,  tels  que:  Marches,  En- 
trees,  Sorties,  Communions,  Elevations, 
Offertoires,  Versets,  H,  douze  recueüs,  ä 
4—11. 

115  Flute  enchantöe,  celebre  duetto  de  la, 
tianscr.   Org   3.75   Heugel. 

127  Pastorale  berrichone,  H   1.65  n  Musiel. 

128  Echos  harmonieux  du  temple  catho- 
lique,   H,  deux  suites  ä  4 — n. 

237,  238,  239  Collection  de  130  Versets  dans 
les  tons  usites  pour  alterner  avec  les 
cliants  des  psaumes,  magnificat  et  Hymnes, 
H,  3  recueils  ä  4 — n  Costallat. 

406  Xeeessarium  de  l'Organiste,  cent  cin- 
quante  morceaux  tels  qu'Entrees,  Offer- 
toires, Elevations,  Communions,  Sorties, 
Verset,   Org   ou  H   10 — n   Cartereau. 

■  407    Cent   cinquante   versets,   dans   les   tons 

les  plus  usites,  ces  versets  peuvent  servir 
aussi  des  Preludes  et  l'Interludes,  Org  ou 
H  8 —  n  Cartereau. 

■  408  Les  Solennit^s  du  culte  catholique,  cent 

morceaux  relig.  propres  au  Service  divin, 
Org  ou  R   10 —  n  Cartereau. 

■  Augusta,  polka,  E  4.50  n. 

■  Ave  verum,   ä  3  voix  eg.   1.50  n. 

-  Barbier  de  Seville,  grande  fantaisie,  E  9 — . 

■  Bibliotheque   des   jeunes   Organistes,   Collec- 

tion de  morceaux  religieux  faciles,  tels 
que:  Communions,  Offertoires,  Elevations, 
Versets,  Marches,  Entrees,  Sorties  etc.  di- 
visee   en   vingt-cinq   livraisons,   E   ä  3 —  n. 

-  Bone  pastor,   ä  3  voix  eg.    1.50  n. 

-  Chants   communs   du   Graduel   et   de  l'Anti- 

phonaire,  harmonises,  Org  ä  tuyaux  ou  77, 
N.  2.  Office  du  soir  5.50  n  Bruneau- 
Bourges. 

-  Collecion    de    Cinquante-six     morceaux     di- 

vises  en  sept  series,  contenant  des  Ele- 
vations, Communions,  Offertoires,  Marches, 
Entrees,  Sorties,  E,  la  serie  3 —  n. 

-  Scixante    Elevations     et    Communions    divi- 

sees  en  dix  recueils,  contenant  chacun  six 
morceaux  faciles  d'exßcution,  chaque  re- 
cueil,   E   3 —  n. 

-  Dix   etudes   melodiques   et   chantantes   pour 

lo  Service  divin,  E  3.50  n  Costallat. 
-Fantaisie    pastorale,    Org(E)    6 —   Legouix. 

-  Fantaisie   sur   la   Dame    Blanche,    E   2.50  n 

Mustel. 

-  La  Favorite,  fantaisie,  E  6 —  Grus. 

-  Harmonies  religieuses,  N.  4,  H  9 —  Joubert. 

-  Homo  quidam,   ä  3  v.   eg.   2 —  n. 

-  Messe  br&ve  ä  deux  voix  Egales,  Part  6 —  n, 

p.  vocales  ä  — 50  n. 

-  Methode   complfete   d'harmonium,   deux   par- 

ties  ä  10 — n. 

-  Morceaux   de   Salon,   OrgE  4 —  n   Voissi&re. 
-9  Morceaiix    de    Salon,     E    12 — n    Mustel: 

1.  L'ange  consolateur,  r§verie.  2.  Cha- 
connette,  fant.  italienne.  3.  Berceuse.  4. 
!Montagnarde,  bourree.  5.  Pastorale,  air 
chanpgtre.  6.  Caprice,  fughette  en  sol 
maj.  7.  Villanella,  danse  villageoise.  8. 
Sefene  suisse,  grande  fantaisie  pastorale. 
9.    Ave    Maria    de    Schubert,    ä  2.50  n. 


-  Vingt    morceaux    fac.    tels     que    6l6vation3,     \ 

communions,  entrees,  offertoires  etc.  dediee  i 
aux  comunautös  relig.  2  suites,  OrgH  ä  i 
9 —  Legouix.  . 

-  Morceaux    religieux    pour    les    f6tes    de    la     \ 

sainte  vierge,  tels  que:  offertoires,  com- 
munions, elevations  et  des  airs  de  canti- 
ques  ä  Marie,  avec  paroles  interealees,  E, 
quatre   suites,   ä  2.50  n. 

-  Soixante    morceaux    pour    offertoires,    mar- 

ches, entrees,  sorties  etc.  E,  dix  livraisons, 
ä  3— n. 

-  100   Morceaux   religieux,   propes   au   Service 

divin,  E   10 — n  Musiel. 

-  Musique    classique    des    grands    maltres,    32 

morceaux  tires  des  operas  de  Rossini 
et  transcr.  Org  ou  E,  4  suites  ä  9 —  Le- 
gouix. 

-  6    grands    offertoires    pour    les    fetes    solen- 

nelles,  Org  ou  E  (ar&ne  des  organistes  13e 
suite)    5 — n   Gallet. 

-  Office  du  soir,  chant  des  psaumes  dans  tous 

les  tons  du  plain-chant  avec  leurs  diffö- 
rentes  terminaisons,  suivi  du  Miserere,  du 
Benedicamus  et  de  l'In  Manus,  E  3 — n. 

-  0   quam  suavis  est,   ä  3  v.   6g.   2.50  n. 

-  O  salutaris,  ü  3  v.  eg.   1 —  n. 

-  Pastorale,  E  5 —  Grus. 

-  Becueil    de    marches,    entrees,    sorties    d'eg- 

lises,    offertoires,    ölevations,   E    3 —    Grus. 

-  Ire    Recueil    de   nouveairx   morceaux    faciles 

pour  E  ou  Org  ä  tuyaux  3.50,  2  suites  ä 

2 —  Gaudet:  Ire  suite:  3  elevations,  3  of- 
fertoires, 2  communions.  2e  suite:  2  616- 
vations,  3  communions,  3  offertoires  ou 
sorties. 

-  Eegina  coeli,  ä  3  v.  6g.  2 — n. 

-  Requiem,  pour  soli  et  choeurs :   Part,  Chant 

F  10 —  n,  p.  de  v.  d'hommes  et  femmes,  ä 

3 —  n,  p.  de  v.  d'enfants  ü  — 20  n  Societe 
nouvelle. 

-  Romances  Religieuses  sans  paroles,  E,  deux 

suites,   ä  3 —  n. 

-  Tantum  ergo,  :\  3  v.  eg.   1.50  n. 
Bruneau  Alfred    (1857).  Choudens:  Aimons- 

nous   au   temps   d'automne   5 — . 

-  Les    Amants    fidfeles    ou    le    Cierge    dans    le 

Paradis   1.70  n. 

-  L'A  ttaque     du    Moulin,     drame    lyr. 

(1893),  (Suite)  0  40— n:  A.  Prelude  et 
Lied.  B.  La  Guerre,  la  Foret.  C.  Les  Fian- 
gailles  au  Moulin,  Part  Chant  P  20 — 
Choudens,  Sonzogno,  Ch.  s.  4 — n  Chou- 
dens, Libretto  1 — n  Sonzogno,  V,  Fl,  Cor- 
net,  Cornet  ä  P  ä  1.70  n  Choudens,  Ire 
suite  V,  Fl,  Cornet  ä  1 — n  Margueritat. 
Choudens : 

1.  Chant   du   moulin:    Mon   vieux   moulin, 
Bar.  T   1.70  n. 

2.  Aubade :    Frangoise,    ah !    vous    allez   la 
voir,  MS   1.70  n. 

3.  Choeur :    Dans   le   bois   ne   va   plus,   28 
3— n. 

4.  Rep.    de   Dominique :    Je   la   prot6gerai, 
fori,  T  1.70  n. 

5.  Rep.    de    Frangoise:    Au    eher    mari,    »Sf 
1.70  n. 

6.  Souvenirs    de   guerre.    Ah !    la     guerre, 
MS  2— n. 

7.  Adieux  ä   la   föret:    Le  jour  tombe,   T, 
Bar.  if  ä  2— n. 
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8.  Duo   d'amour :    Te   le   rappelles-tu  ?    ST 
3— n. 

9.  Chant  de  la   sentinelle:    Mon  coeur  ex- 
pire,  T.  Bar  ä  1,70  n. 

10.  Duo :    La    debout    sous    le    saule,    MST 
2.50  n. 

11.  Hymne  fun. :    Fröre,  nous   te   ferons,    T 
1.70  n. 

12.  Berceuse:  Ils  dorment  encore.  MS  1 — n. 

13.  Duo:    Tesouviens-tu,    lorsque   toute    pe- 
tite,  SBar  2— n,  Bar.  T  ä  2— n. 

14.  Air :    O  mon   pauvre   moulin,   Bar.   T  ä 
1.70  n. 

N.   1—11,   13,   14,  Ch.  s.  ä  —35  n. 
P:    1.    Chant   des    fiangailles.      2.    Chant 
du   moulin.      3.   Chant   de   la   sentinelle,    ä 
2— n. 

Transcriptions,  fantaisies  etc. :  P,  2  sui- 
tes  ( S  a  n  d  r  e,  Bouquet  de  möl. )  ä  2.50  n, 
transcr.  VP  (Da  üb  6)  (Richard  et 
Bull),  FIP  (Her  man  et  Bull),  Cor- 
netäPP  (Marengo  et  Bull)  ä  2.50  n 
Choudens,  fant.  Harm  ou  Fanf,  Part 
10 —  n,  p.  s6p.  ä  — 25  n  Evette. 

Ave  Maria,  MS.  S  ä  5 — . 

La  Belle  au  bois  dormant  ( L.  Lambert), 
Jfms   4 —  n. 

Berceuse,  S.   MS  ä  5 — . 

La   Bourree   1.70  n. 

C'est  l'amour  qui  compte !  Revue  musicale- 
Paris. 

Clianson  arabe  4 — . 

■  Chanson  d'avril  5 — . 

Chanson  de  son  amie  bien  belle  2.50  Qramo- 

phone  Company-MWano. 
Chansons    ä  danser    av.     P     5 —  n :      1.  Le 

Menuet.    2.  La  Gavotte.     3.  La  Bourrße.    4. 

La  Pavane.  5.  La  Sarabande.  6.  Le  Passe- 

pied. 

•  Le  Charme  des  adieux  4 — . 

■  Dans  un  baiser  5 — . 

■  Le    Diable    ä  Saint-Jean-le-Neuf    1.70  n. 

■  L'Enf ant-Koi,  comedie  lyrique,  Part  20 —  n. 

■  Les   Enfants    du   roi-galant   1.70  n, 

•  Fantaisie,  Cor  ä  pist  P  2.50  n. 

■  La   Gavotte,   P   1.70  n. 

■  Genevieve,     tcene     lyrique,     part     chant     P 

5 —  n  Fromont. 

■  L'Heureux     vagabond,      ä.  MS.  B      ä  1.70  n, 

Ch.  s.  —35  n. 

-  K  6  r  i  m,  opfira,  Part  12 — ^n. 

■Les  Lieds  de  France  7 — n:  1.  Les  Noces 
dans  l'or.   2.  Le   Dible  .a  Saint-Jean-le-Neuf. 

3.  Les  Pieds  nus.  4.  Les  Amants  fidfeles. 
5.  L'Heureux  vagabond.  6.  Les  Enfants  du 
roi  galant.  7.  Le  Puetour  du  beau  soldat. 
8.  Les  Semailles.  9.  Le  Sabot  de  frgne.  10. 
La  Roude  de  Petites-Belles. 

-  Trois  Lieds  de  France:    1.  C'est  l'amour  qui 

compte  1.70  n.  N.  2.  Les  mauvaises  feng- 
tres  2 —  n.  N".  3.  La  Ronde  de  la  Marguerite 
2.50  n  Societ4  nouvelle. 

-  Cinq  melodies  5 — n:  N.   1.  Ritournelle,  Bo/r. 

2.  Sans   amour,   Bar.  T.   3.  Sergnade,   MS.  T. 

4.  Sous  les  branches.  5.  Aubade  ä  1 — n 
Fromont. 

-Le  Menuet   1.70  n. 

-Messidor,  dranie  lyr.  (1897)),  Part  20— n: 
N.  1.  Legende  de  l'or,  Ne  savez-vous  donc, 
MS.  S  ä  2 — n  .  N.  2.  L'automne,  L'automne 
est  venu,  T.  Bm-  ä  1.70  n.     N.  3.   Duo,  Te 


souviens-tu,  Helene,  ST  2.50  n.  N.  4. 
Chant  du  semeur,  Mon  äme  est  pleine,  T. 
Bar  ä  2 — n.  ö.  Les  adieux  du  berger,  J'ai 
trop  tarde,   T.Bo/r  ä  2 — n. 

-  Michaela,  polka  mazur  3 —  Marchand. 

-  Mignomie  5 — . 

-  Minuet   4/ —  Metzler. 

-  Un  miracle,  melodie  3 —  Leduc. 

-  Deux  moreaux  de  genre,  VcP :  Mßlodie  1.50  n, 

Serenade    1.75  n  Fromont. 

-  Noces  dans  l'or   1.70  n. 

-  Notre   ainour,     choeur    ä  2  voix   de   fenmies 

G— . 

-  Le  Nouveau-ne,  melodie,  2  tons  5 — ,   Ch.  s. 

1 —  Leduc. 
-Nuit   d'eU    5—. 

-  0  Salutaris  6 — . 

-  L'Ouragan,     drame     lyrique     (1901),     Part 

20 — ^n,  entr'acte  symphonique,  0  60 — n, 
quatre  preludes,  0  30 — n:  N.  1.  Chant  de 
Goel,  Goel,  Goel  lle  farouche,  S  1.70  n.  3.  Sc6- 
ne  du  retour,  C'est  ici,  regarde,  SBa^-  2 — n. 
4.  Ch.  de  Lulu,  L'lle  de  joie  oü  Lulu  est 
nße,  /8  2 —  n.  6.  Ch.  du  p6cheur.  Je  n'ai 
pas  souvenance,  Bar  1.70  n.  7.  L'amour  de 
Marianne,  Mes  barques!  MS  2 — n.  8. 
L'amour  de  Landry,  Jalouse,  T  2 — n.  9.  Le 
Calme,  Voici  le  calme  revenu,  MS  2 — n. 
11.  Invitation  au  depart,  C'est  le  voyage,  S 
2— n. 

-  Le  Passepied  1.70  n,  4/ —  Metzler. 

-  La  Pavane   1.70  n. 

-  Pensees    Pteligieuses    pour    le    Service    divin, 

2  vol.  ä  4 —  n  Voissiere. 

-  Penthesilee,  reine  des  Amazones  2 —  n. 

-  Les  Petiots,  duo  5 — . 

-  Les  pi'eds  nus   1.70  n. 

-  Le  Retour  du  beau  soldat   1.70  n. 

-Le  Reve,  drame  lyr.  (1891^  Part  Chant  P 
2— n  Ch.  s.  4— n,  VP,  FIP,  Cornet  ä  P  P 
ä  2.50  n: 

1 .  Les   voix :    Que   l'innocence  parfume,   iS. 
MS.  2S  ä  1.70  n. 

2.  Legende:  Je  les  voi«  dans  le  blanc  cor- 
tfege,  S  1.70  n. 

3.  Le  r&ve  d'Angelique:    Je  voudrais   etre 
reine,  S.  MS      1.70  n. 

4.  Chanson:  Allons  au  Clos-Marie,  S.  MS 
ä  1.70  n. 

S.Duo:    Moi,   je  me   nomine   Felicien,   ST 
2 — n. 

6.  Duo :  Dieu  semble  les  avoir  destinßs,  MS 
Bar.  ST  a  1.70  n. 

7.  Air:    Seigneur,   j'ai   dit:    Jamais!    Ba/r. 
B.  T.  ä  1.70  n. 

8.  Scene:  Ton  chemin  n'est  pas,  Bar.  B.  T 
ä    1.70  n. 

9.  Supplications:    Vous   n'avez   rien   qu'un 
mot,  S.  MS  ä  2— n. 

10.  Duo :  Ah !  le  doute,  la  souffrance,  ST 
2— n. 

N.  2,  6,  9.  Ch.  s.  ii  —35  n. 

P:  Bouquet  de  melodies  2.50  n.  Chanson 
du  clos  Marie  2 — n,  simplifiße  1 — n.  Le 
Kgve  d'Angölique,  transcr.  1 — n.  Chanson 
du  clos  Marie  (Bull)  1.70  n.  Transcr. 
( F  a  u  g  i  e  r )  1.70  n  Choudens.  Valse 
(Ghys;    2— n,   fac.    (Mi  1  ton)    1— n. 

Fantaisie:  MandP  7.50  n,  2Ma)idP  9 — n, 
MandG  6— n,  2MandO  7.50  n,  2  MandP G 
10 — n,  2MandMandoleP  10 — n,  2MandMan- 
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doleG     10 — n,     2MandMandoleGP      12 — n, 

Mand  3 — n. 
-Romance.  Fe  {Cor  ou  Alto)    P  6 —  Hamelle. 
-Romance  N.  2.  V(Fl)P  6—  Hamelle. 
-La   Eonde   des   petites   belies    1.70  n. 

-  Rosa   Bianca,   polka   mazur    G —  M.atcho.nd. 
-Jje  Sabot  de  fiene,  MS.  S  ä  1.70  n. 

-  La  Sarabande^  P  1.70  n. 

-  Seiuailles    1.70  n. 

-  Soiree,  melodie  '4 —  Lcduc. 

-  Sommeil  oriental  3 —  Hamelle. 

-  SuT  l'eau  3 —  Hamelle. 

Bruneau   E.  HJ^lllle  ä  Marie^  S  av.  ehoeur  ä 
3  V.  eg.  Cor  et    P  10 —  Per  gally. 

-  Quatuor,  FlHauthCorP.  Crevel  freres-Paris, 

10 — n  Peregally. 

-  Sextuor,      FlHauthoisClBassonCorP      10 — n 

Crevel  freres-Paris. 
Bruneau    P.  Aveu   1..50n  And7-e. 
-La  Fleche  et   la  chanson   1.50 n  Andi-e. 

-  Sonnet   aux  etoiles    1.50  n   Andre. 
Brunei,    Ciree,   drame   en   2  actes,    partition 

cliant  et  P  7 —  n  Choudens. 

-  Oflfeitoire,  Harm.   Fanf   1.25  Pmatel. 
Brunei    E.    Aixa,     chanson     maui-esque     6 — 

Heugel. 

-  Ave  Maria,  S  1.75  Durdilly. 

-  Brises  d'Orient,  Aalse  6 — ,  0  2 —  n  Heugel. 

-  Les  ehimferesj  valse  6 — .  0  2 —  n  Heugel. 

-  Les  jours  passes   1.75  Durdilly. 
-Long  time  ago  1.75  Durdilly. 

-  Les  primeveres,  valse  6 — ,  0   2 —  n  Heugel. 

-  La  Troika,  polka-maz.  5 — ,  0  1 —  n,  Heugel. 
Brunei    Raoul,   Chanson  de  Barberine   1.70  n 

Gregh. 

-  Ode  de  Rousart  1.35  n  Gregh. 

-  Preiniers  emois  1.25  n,  Ch.  s.  — 25  n  Ricordi. 

-  Printemps   ra\'isseur    1.35  n   Gregh. 

-  Soleil  couchantj  Bar.  B  ä  2.50  Gregh. 

-  Le  Sommeil  de  l'Aniour  6 —  Choudens. 

-  L"unique  baiser  1.25  n,  Ch.  s.  — 25  n  Ricordi. 

-  La  Vision   de  Dante,   legende   symphonique, 

partit.  chant  P  15 — n  Leduc. 

-  Vous  n'aimez  pas   1.35  n  Gregh. 
Brunei li,   6  Valzer   1.50.  Ricordi. 

Bruneili    Francesco,   Pegno   d'Amicizia,   ma- 

zurka,  MandP  3 — Bratti. 
Bruneili  G.  Amieizia  vedi  Fanfarista  moderna. 

-  Cingallegva  vedi  Fanfarista  moderna. 

-  Salve  Regina,  B  con  P  od  Org  1 — n  Lapini. 
Bruner  K.  op.  1  Im  trauten  Haine.  Lied  ohne 

Worte,  Z  — 60  Bosicorth. 

-  2  Herzliche  Ansprache.    Melodie,    Z  od.    2Z 

1.20  Bosicorth. 
Brunet,  op.  1  Seize  valses,  G  5 —  Hrntgel. 

-  2  Devix  petites  piöces,  G  5 —  Heugel. 

-  Adoro  te  supplex,  motete  a  solo  y  coro  con 

Ha  6  P   1.50  n  Dotesio. 

-  Air  de  ballet,  P  5 —   Benoit. 

-  Alice  et  le  Zöphir  3 —  Benoit. 

-  L'Amitie.    Schottisch  4 —  Sulzbach. 

-  L'anneau  de  fer  5 —  Le  Boulch. 

-  L«s  Arpeges.    Fant.-Polka    6 — ,    Polka   5 — 

Benoit. 

-  L'Assureui-  3 —  Betwit. 

-  Bagnolet  ou  mistiko,  parodie  — 25  n  Lahbe. 

-  P.iarritz.    Quick  March,  FullBand  2/8,  Medi- 

umBand   2. — .    SmallBand    1/4   Hawkes. 

-  Le  bonheur  vient  en  dormant^  T.  Bar  ä  3 — 

Sulzbach. 


-  Le    Bouquet    de    roses.      Polka.-Mazur     4 — 

Benoit. 

-  Le  Bouquet  de  Violettes.    Polka-Mazur  4 — 

Benoit. 

-  Le  Boute-selle.     Polka   5 —  Benoit. 

-  Le  Braconnier.     Quick  March.  FullBand  2/8, 

MedvumBand  2/ — ■,  SmallBand  1/4  Hawkes. 

-  Le  Braconnier  Breton,   pas  red.  Harm  Fanf 

6 —  Lemoine. 

-  Le  Brave.   Quick  March.  FullBand  2/8,  Medi- 

umBand  2 —  SmallBand  1/4  Hawkes. 

-  Carmen.    Polka-!Mazur  4 —  Benoit. 

-  Cecilia.  Polka  5 —  Sulzbach. 

-  Claudine.    Polka-Mazur  5 —  Benoit. 

-  Danielia.    Polka-Mazur   4 —  Benoit. 

-  Denise.    Polka-Mazur  4 —  Benoit. 

-  La  despedida,  rgverie,  P  1.20  n  Dotesio. 
-Le  dixiöme  Dragon.   Polka  4 —  Benoit. 
-Exhibition.     Quiek    March,     FullBand     2/8, 

MediumBand  2/ — ,  SmüllBand  1/4  Hawkes. 

-  Fabienne.    Polka-Mazur  4.50  Benoit. 

-  Fanchette   N.    1,   Polka   4 —  Benoit. 

-  Fanchette   IST.   2,   Polka   4 —  Benoit. 

-  Faustine.  Fant.-Polka  6 — ,  Polka  5 —  Benoit. 

-  Fearless.    Quiek  March,  FullBand  2/8,  Medi- 

umBand 2/ — ,  SmallBand  1/4  Hawkes. 

-  Fete  de   Nuit.     Caprice-Mazurk   5 — ,   Polka- 

Mazur  4 —  Benoit. 

-  Fidelite  3 —  Benoit. 

-  La   Fille  du  Regiment,  pas   red.   HarmFanf 

6 —  Lemoine. 

-  La  Fleur  3 —  Benoit. 

-  Franeine.    Polka-Mazur  4 —  Benoit. 

-  Le  gai  Älilitaire  3 —  Benoit. 

-  Les  Guepes,  valse  6 —  Le  Boulch. 

-La  Guerriere.    Polka-Mazur  4 —  Sulzbach. 

-  L'Hirondelle  oubliee  3 —  Benoit. 

-  Irene.    Polka-Mazur   4 —  Sulzbach. 

-  Jean  le  Philosophe,  B.  Bar  ä  3 —  Benoit. 
-Jeanne.    Valse  3 —  Sulzbach. 

-  ,le  ne  d^taille  pas  3 —  Sulzbach. 

-  Leonido.    Polka-Alazur  3 — •  Sulzbach. 

•  La  Linotte  des  forets,  polka,  0  av.  1  ou  2FI 
ou  ßageol  1.50  n,  P  cond.  — 40  n  Gaudet. 

-  Lisette   (Beranger),  pas  red.  HarmFanf 

6 —  Lemoine. 

■  Ma  Nacelle  3 —  Benoit. 

-  Marie.   Valse  3 —  Sulzbach. 

-  Marie- Louise,   valse    7.50   Le   Boulch. 

-  Marinette.    Polka  4 —  Benoit. 

-  Xämorin    et  Leonore,     chans.    1 —  n,     Ch.  s. 

— 30  n  SociH6  nouvelle. 

-  Ne  m'oubliez  pas  3 —  Benoit. 

-  L'Orientale..    Polka  2 —  Benoit. 

-  Petit  Ruisseau  3 —  Benoit. 

-  Piü  non  e,  elegia  1.50  n  Dotesio. 

-  Polka  de  Bravoure  4 —  Benoit. 

-  Rayon  de  Soleil.    Polka  4 —  Benoit. 

-  Regi'ets  3 —  Benoit. 

-  La    Reine    des    Föes.     Caprice-Mazurk    5 — 

Benoit. 

-  Rose.  Polka  2.50  Sulzbach. 

-  Sabine.    Polka  4 —  Benoit. 

-  Si  j'etais  chansonnier,  B.  Bar  ä  3 —  Benoit. 

-  Souvenir  de  Bade.    Polka-Mazur  5 —  Benoit. 

-  Souvenir  de  Bruxelles.    Valse  6 —  Benoit. 

-  Souvenir  de  Leman.    Valse  5 —  Benoit. 

■  Soiivenir  de  Turnham  Green.    Schottisch  4 — 

Benoit. 

-  Suzanne.     Polka    3 — ,    valse    3 —    Sulzbach. 

-  La  Sylphide.    Polka  4 —  Benoit. 


Brunet  Viens  te  mirer 
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-Viens  te  mirer  dans  l'eau  3 —  Benoit. 

-  Yvonnette.    Polka  5 —  Benoit. 

Brunet  A.  Le  reveil  des  oiseaux,  polka-maz. 
4 —  Heugel. 

Brunet  E.  L'Aerienne,  polka  5 —  Mathieu. 

-  L'astre  d'amour  3 —  Matliieu. 

-  Le  beau  temps  est  passe,  romance  4 —  Katto. 

-  La  belle  Alice,  legende  3 —  Katto. 

-  Dianiantine,  polka  3.75  Mathieu. 

-  Edith  polka  3.50  Mathieu. 

-  Eglantine,   polka   6 —  Mathieu. 

-  Fete  villageoise,  polka  4.50  Legonix. 

-  Fleurs  d'Acacia,  melodie  3 —  Katto. 

-  0  ma  charmante^  aubade,  Bar.  B  3 —  Katto. 

-  ricciolaj  polka  4.50  Legonix. 

-  Serenade,  imitee  de  l'anglais  3 —  Katto. 

-  Souvenir  d'amour  3 —  Mathieu. 

-  Sylvia,    schottisch   6 —   Mathieu. 

Brunet  J.  P.  Chanson  d'hier  1 — n  Hachette. 
Brunet    L.     Evette:     L'Africaine     (Meyer- 
beer).   Valse  Harm,  Part  9 —  n. 
-Le  Brave.    Pas  red.  Harm  3 — . 

-  La  Coquette.   Polka,  Harm,  Part  3 —  n. 

-  Cornelie.    Redowa,  Harm,  Part  3 —  n. 

-  Les    Diamants    de  la    Couronne    ( A  u  b  e  r ) , 

Ouv.  Harm,  Part  9 — n,  p.  sep.  ä  — 25. 

-  La    Favorite     (Donizetti),    trio    Fant. 

Harm,  Part  3 — n. 

-  La   Fiancöe    ( A  u  b  e  r ) ,   Fant.   Harm,    Part 

12—  n. 

-  La    Fiancöe    d'Abydos     ( B  a  r  t  h  e ) ,    Fant. 

Harm,  Part  12 — n. 

-  Fontainebleau.  Pas  red.  Hon-m,  ou  Fanf,  Part 

3 —  n,  p.  sep.  ä  10 —  n. 

-  Fra  Diavolo    (Auber),  Fant.   Harm,  Part 

12— n. 

-  Haydöe    (Auber),   Fant,   mosaique,   Harm 

Part  9 — n. 

-  Les  Huguenots.    Pas  red.  Harm  3 — . 
-Jenny   Bell    (Ettling   K),    Valse   de   D. 

F.  Auber.    Hoi-m,  Part  3 —  n. 
-Je  suis  sergent.    Le  Philtre    (Auber).  Pas 
red.  Harm  3 —  n. 

-  Une  lärme.    Marche  funeb.  Harm  3 —  n. 

-  La  Linotte.    Polka^  Harm  av.  pet.  Fl,  Part 

6— n. 

-  Mabel    (Godfrey  D.).  Valse,  Harm,  Part 

6— n. 

-  Madeleine.     Redowa,   Harm   ou  Fa/r\,f   3 —  n, 

p.  sep.  ä  — 10  n. 

-  Marie.    Redowa,  Harm,  Part  3 —  n. 

-  La  Muette  (Auber).  Gr.  Fant.  Harm,  Part 

12— n. 

-  Les  Noces  de  Figaro   (Mozart).  Gr.  Fant. 

mos.  Harm,  12 —  n. 

-  Le  Petulant.    Pas  red.  Harm  3 —  n. 

-  Le    Philtre    (Auber).      Ouv.    Harm,    Part 

9 — n,  Fant,  mosaique,  Harm,  Part  12 — n. 

-  Saint-Sebastien      (Biarritz).      Pas     red. 

Harm  av.  Tambours  3 —  n. 

-  Le   Serment    (Auber).   Ouv.    Harm,    Part 

10 —  n,    p.  sep.    ä  — 25  n. 

-  Signal   d'orage    (H  e  n  r  i  o  n  P.) .     Pas  red. 

Harm  ou  Fanf,  Part  3 — n,  p.  sep.  ä — 10  n. 

-  Si  j'ßtais    Roi    (Adam).    Fant,    mosaique, 

Harm,  Part  9 — n. 

-  Le  Val  Ileuri.    Marche  p.  processions,  Harm, 

Part  3—  n. 

-  Zampa  (Herold),  Ouv.  Harm,,  Part  9 —  n, 

p.  s6p.  ä  — 25  n. 


Brunet  P.  Danse  des  Odalisques,  chant  orien- 
tal  1— n,  Ch.  s.  in-S"  — 30  n  Societe 
nouvelle. 

-  Une  fete  ä    Grenade,  bolero  espagnol  1 —  n, 

Ch.  s.   in-S"  — 30  n  Sociöte  nouvelle. 
Brunet    R.   Le   Drapeau.     Marche   milit.    2 — 
Pisa. 

-  Est-ce  un  trompettc?  Est-ce  un  piston?  1 — ^n,. 

Ch.  s.  — 30  n  Societe  nouvelle. 

-  La  Petite  de  Bordeaux  1 —  n,  Ch.  s.  — 30  n 

Societe  nov/velle. 

-  L<e  printenips,  valse  chantee  5 —  Heugel. 
-Rallye  paper.    Polka   1.75  n  Pisa. 

-  Tonnerre.    Polka   1.75  Pisa. 

-  La  Victoire  (Witt  mann),  Marche,  Harm 

ou  Fanf,  Part  3 —  n,  p.  sep.  ä  — 15  n  Evette. 
Brünette,  Blue  eyes,  waltz  2/ —  Boosey. 

-  La  Galathee,  valse  5 — ,  simpl.  4 — .  Jims  7.50 

LeduG. 

-  Tennessee.    Cake  walk  — jZ  Francis. 
Brunetti.   (Jori:   Angoscie   di  Pierrot,  P  2 — , 

PYc   1.80. 

-  Cake  walk  1 — . 
-I  Conscritt  1.80. 

-  Dahomey  Cake  Walk  2/ —  n  Francis. 

-  Figlia  deiruom  4 —  Ricordi. 

-The  18  January.  Afflicted  Memory:  Emorta, 
ö  morta  queH'alma  pia  1 —  Ricordi. 

-  Marcia  dei  costritti  1 — . 

-  Ocure  d'Aprile,  Valzer  2 — . 

-  Primavera,  Valzer  2 — . 

-  Ruscelletto,  Valzer   1.80. 

-  Verdurera  in  piemontese —  80. 

Brunetti  F.  Ave  Maria,  38  e  P  1 — n  Ven- 
iuri. 

-  Ave  Maria,  Angelo  Dei,  Elequiem,  SS  ed  Org 

2 —  n  Venturi. 

-  Tre  Composizioni,  P  2 —  n  Venturi. 

-Tre  Melodie  5 — :  N.  1.  Tu  non  lo  sai  2 — . 
N.  2.  Vaga  fanciulla  2 — :  N.  3.  II  primo 
bacio  3 —  Venturini. 

-  Ninnolo  Valzer,  JfVis  3 — n  Venturi. 

-  Oblio,    Romanza    2 —  Ricordi. 

-  Ore  perdute.  Piccolo  Album,  Jfms  10 — :  N.   1. 

Piangi   3.50.   N.  2.   Ridi  4.50.  N.  3.  Dormi 
3.50.    N".  4.   Fanfara  4.50    Venturini. 

-  Passaggi   in  tutti  i   tonij   P  2 —  n    Venturi. 

-  Povera  Nelia !     Romanza :      Eri    bruna    2 — 

Ricordi. 
-2  Stornelli  4—:     N.   1.  S'io  fossi.  2.  Fiorin 
di  prato  ä  2.50  Ricprdi. 

-  Sul   Lago,    Barearola,    MandP   4 —   Ricordi. 

-  Suir  Alba,    Romanza:     II  gallo    canta    3 — 

Ricordi. 

-Triste  annunzio,  P  2 — n  Venturi. 

Brunetti  G.  La  campana  del  cimitero.  Ro- 
manza 2.50   Venturini. 

-  Quegli  occhi!     Romanza  2 —  Venturini. 

-  La  scatola  armonica.  Mazurka,  P  2.50  Veu- 

lurini. 
Brunetti  IVl.  Souvenir.  Valse  2 — n  Ducrotois. 
Brunetti    O.   Les   Alouettes.    Valse   2 — n,   O 

2 — n,  pet.   0    1.50  n,  P   cond.   — 50  n   Cai- 

ranne. 

-  Carezze  e    Baci,  P  4 —  Perosino. 

-  Esp6rance   d'amour,   valse    2 —  n,    0    2 —  n, 

pet.  0   1.50  n,  P  cond.  — 50  n  CaiVojine. 

-  Fior  di  Margherita,  romanza  3.50  Perositw. 

-  Immacine  4 —  Mariani. 

-  Impressioni  della  sera,  nott,  P  4 —  Perosino. 
•  Meditazione,  P  4 —  Perosino. 
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-  Minuetto,  F  1.50  n,  0  2 —  n  Durand. 

-  Non  dimandar   2 — n  Blanchi. 

-  Saltarella,  polka,  Jf^ivs  2.50  Perositw. 

-  Sempre  uniti.  vaizer  lento  5 —  Perosino. 

-  Souriie  d'amour  inter.  P  3.50  Perosino. 

-  Toujours  ünis.  Mand  — 20  II  Mandolino. 
Brunetti   P.  Moine,  Vaizer  2 —  Gori. 

-  Oechi  biricchini,  P  2 —  Perosino. 

-  Primavera.  Vaizer,  P  2 —  Gori. 

-  Rusc«lIetto,  Vaizer  1.80  Gori. 

-  Splendor,  Vaizer   2.80   Gori. 

-  Volupteüse,  Vaizer  2 —  Gori. 
Brunetti-Pisano  Aug.  Himmelsbotschaft  1.80 

Torniann. 

-  Vorspiel    zur    versunkenen   Glocke,    P    3 — 

Schmid. 
Brunetti  T.  A.  Ave  Maria  3 —  Esper-Toulon. 

-  Gavotte  de    jadis  4.50  i'sper-Toulon. 
-Mazurka  tzigane  1.70  n,  0  av.  P  cond.  Cour- 

mes. 

-  Mieuuet  d'antan.  Quint.  ä  cordes  a,vec  P  cond. 

Gaiidet. 
-Menuet  du  toutou,  P  6 —  Esper-Tovdon. 

-  Oui  tu  m'aimies,  ma  mignonne !    5 —  Esper- 

Toulon. 

-  Simplette,  pet.  valse  lente  6 —  jEsper-Toulon. 
Brunetti  and  Auckland,  The  Boom-ta-ra-rum 

girls  — 40  ^^'hite. 

-  Take  it  on  boys  — 40  White. 

Bru netto    F.    Povera    foglia,    romanza    2.50 
Sandron. 

-  Se ,  romanza  2.50  Sandron. 

-  Tra  fogiie  e  fiorie.  Albmn  di  Melodie  10 — : 

N.  1.  LuDgi  3.50.  N.  2.  Povero  fiore!   2.50. 

N.    3.    Fogiie   secche.    4.    Fior    di    siepe.    5. 

Quaudo  cadran  le  fogiie  ä  2 —  Mariani. 
-Vorrei?   Komanza   2 —  Mariani. 
Brungert    L.    Weihnachtsvolkslied:    „Wenn's 

wohlig  knackt  im  Winterfeuer",   SA  m.   2 

eingelegten  Singst  1 —  Tonger. 
Bruni,  Little  Lovers,  P  4/ —  Willcocks. 
•  Le  regne  de   douze   heures,   Part  et   p.   d'O 

I/e»iOi?i€. 
Bruni    A.    Capricciosetta,    polka,    Ma/ndCMt 

— 15  II  Concerto. 

-  Sorriso   Vaizer,   2MandChit  — 15  n   II   Con- 

certo. 
Bruni   A.    B.    (1759—1823)    op.    1    Six  Qua- 
tuors,  2VVaVc,  Le  Boulch. 

-  2  Six  Quatuors,  2VVaVc,  Le  Bouleh. 

-  2  Six  Duos.  VaVc,  TaV  3.50  n  Costallat. 

-  6  6  Duos  pour  commengants,  2V  2.50  n  Co- 

.^tallat,  4Vj  Bg.  A7idre,   (A.  Schulz)    1— 
Litolff. 
-11   Six  Duos,  2Y  7.50  Benoit. 

-  13  Six  progressive  duets,  2V  5/ —  Williams. 
-19  6  Duos  concertantSj  2V  3 — n  Costallat. 
-23  6  Duos.  2V,  2  suites  ä  3 — n  Costallat. 

-  24   Six   duos   trfes-faciles,  2V   7.50  Lemoine, 

5/ —  Williams. 

-  25    3    Duos    concert.    de  moyenne   difficulte, 

VVa,  6\'2  Bg.  Andre,   1 —  Litolf,   2  livres 
ä  7.50  Lenioi/ne. 
-26  Six  duos,  2V,  2  livres  ä  7.50  Lemoine. 

-  34  6  Duos,  2T,  5V2  Bg.  Andre,  1—  Breitkopf, 

Litolff,  Peters. 

-  35  6  Duos  fac.  &  progr.  pour  commeng..  2y, 

St  4V2  Bg.,  Part  1— n  Atidrö,  —80  Litolff, 
1 —  Peters,  5/ —  Williams. 
-36   La   petite   Conversation,    6   Trios.   2VVa 


(ou  Kb  ad  lib.),  2  Hefte  ä  2.40  n  Breiikopf, 
ä  4 —  n  Costallat. 
-36a  6  Trios,  2VVa(Vc)   G—,  2  Hefte  ä  5—, 
einz.  ä   1.20  n  Breitkopf. 

-  38  Drei  Sonaten,  2V  2 —  Breitkopf. 

-  38  Six    brill.     duets,    2V,    2  books     ä  7/— 

Williams. 

-  6   Duos,   2V  2.30  Andre,   6/ —  Ashdown. 

-  6    Duos   concertants,    VVa,    2    Hefte    ä    3 — 

Haslinger,  ä  1 —  Litolff. 

-  G  Duos  faciles,  2V  3.50  n  Costallat. 

-  4  Duette,  2F  ( J.  N.  Rauch)  — 50  Sch/weers. 

-  50  Etudes,  V  av.  2e  V  ad  lib.  ler  livre  6.70, 

2e   livre   5 —  Bomemann,    14 — ,   5    fasc.    ä 
4 —  Mariani. 
-36  Etudes,  Cah.  I.  des  Etudes,  V,  IIV2  Bg. 
Andre. 

-  Legons  elementaires  avec  trente-six  exercices 

de  Bordfese  18 —  Heugel. 

-  Methode    pour    Alto,    suivis    de    25    Etudes 

(deutsch,  franz.,  engl.),  8  Bg.  Ayidre,  3 — 
Breitkopf,  (A.  Schulz)  1.20  Litolff, 
(H.  Dessauer)  2 — n  Schott;  1.44  ür- 
hänek;  ( Em.  K  r  e  u  z )  1/6  n  Augener,  — 30  n 
Ditsoji,  1/ —  Donajotcski,  1.25  n  Bajus, 
1.50  n  Enoch,  1.25  n  Joubert,  Noel;  6 — , 
(Bibl.  del  Violinista)  1.50  Ricordi;  12 — n 
Ayne. 

-  Methode  claire   et   facile  pour  Violon   18 — 

Lonoine. 
-Six  Sonates,  2V  5 — ,  ä  1 — n  Margueritat. 

-  Six  sonates,  V   ler  livre   12 —  Sulzbach. 

-  Six  sonates,  VBasse,  2e  livre  12 —  Sulzbach. 

-  Six  sonates,  V,  4e  livre,  2  parties  ä  9 —  Sulz- 

bach. 

-  Six  sonates  pour  les  commengants,  2V  2.50  n 

Costallat. 

-  25  Studien,  Va  2—  Breitkopf,  (E.  Kreuz) 

1/ —  n  Augener. 
Bruni   F.  Didina,  P  3 —  Ricordi. 
-Li  ciel    ti  rivedrö,    romanza,    con   Vc(V)P 

4.50  Ricordi. 
Bruni  G.  Arma-Gavotte,  P  1 —  Raabe. 

-  Häuschen    und    Lieschen,    Gavotte,    P    — SO, 

Raabe,  (Petit  Jean  et  petite  Lise),  P  2— n 
Marchand,  — 60  Elkan,  — 50  Nordisk  Mu- 
sikforlag;   0   2 —  Raabe. 

-  Non  domandar  perchfe,  storn.  P  2.50,  Canto 

con  G   1.50,  con  MandiV)P  3 —  Forlivesi. 

-  Tauperlen,      brillantes      Klavierstück       1 — 

Raabe. 
Bruni    J.    Bojihoh   KHnHTt    (üpHroaciH)    — 50 

Johansen. 
Brunicki,   Otto    Baron,   Mein   Lieblingsplätz- 

ohen,  Walzerlied  1.20  n,  1.  2.  VHarmonikaG 

1.20  n  Eberle. 
Brünier  G.  Au  val  de  faverges,  chanson  rus- 

tique  5 — ,  Ch.  s.  1 —  Clot  Fils. 
Brünier  H.  Bonjour  hiver  1 — n,  Ch.  s.  — 30  n 

Rouart. 
Brünier  J.  Berceuse,  P  5 —  Clot  fils. 

-  Chanson   de   la   mire,   Rabut. 

-  Desir    1 —  n   Rabut. 

-  Merci    1 —  n   Rabut. 

-  La    Servante   du   Christ   2 —  n   Rabut. 

-  Tantum   ergo,    P,    2    voix    1.35  n   Rabut. 

-  Le  Vent  du  soir  au  Kofour  2 —  n  Rabut. 
Brunn,  Aiexandrine  von,  Volkslied:  „Klagen 

darfst  du,  klagen"  — 60  Eisoldt. 
Brunn    George    Le,     vide   Le   Brunn   Ge- 
orge. 
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Brunnbauer  M.  Kompositionen,  Z,  2  Hefte 
ä  1.20  Un.-Ed.s  Heft  1.  Echt  Almerisch, 
Ländler.  Nur  die  mein,  Ländler.  2.  Ver- 
lobungs-Polka-Mazurka.  Die  drei  Liebsten- 
Polka. 

Brunner,  All  Who  Love  the  litte  Ring.  Little 
Violet,  How  to  Silent  — 30  National  Music. 

-  Bagatelle       (Kuhlstrom,      Eric      Daisy 

Chains  Series  III  N.  44),  P  — /2  Augener. 

-  Blue  bird  echo,  polka,  Gordon :   Social  Gems 

N.  1  —20,  4ms  —35,  67  —15,  Gornet  —15, 
Fl  —15,  Mand  —15,  V  —15,  CIP,  CorneiP, 
FIP,  MandP,  YP  ä  —30. 

-  Bohemian  Girl.  Gordon:   Social  Gems  N.  2, 

J,ms  —35,  Fl  —15,  7  —15,  FIP,  TP  ä  —30. 

-  Corn  Flower  Waltz,   Gordon:  (Coote),  So- 

cial Gems  N.  3  — 20,  Jtms  — 35,  FlMand,  V 
ä  —15,   FIP,   MandP,    VP   ä   —30. 

-  Den  Ulla  Rekryten.  P  — 50  ( Pianistens  Port- 

foly,    Ista    Serien   N.    7),   Elkan. 

-  Dreams  on  the  Ocean,   Gordon :    ( G  u  n  g  1 ) , 

waltz  — 20,  Jtms  — 35,  Gl  — 15,  Cornet  — 15, 
Fl,  Social  Gems  N.  4  — 15,  Mand  — 15,  V, 
Social  Gems  N.  4  —15,  CIP  —30,  CornetP 
—30,  FIP  —30.  MandP  —30,  VP  —30. 

-  Fairy    tales    Waltz,    Gordon :    Social    Gems 

N.  5  —20,  Jims  —35,  Fl  —15,  Mand  —15, 

V  —15,  FIP,   MandP,   VP  ä  —30. 

-  Farewell,  My  Darl'g  it  pains  to  part,  P  — 30 

Natinoal  Music. 

-  First    love,    Redowa,    Gordon :     (Waller- 

stein) — 20,  4ms  — 35,  Fl,  Mand,V  ä  — 15 
FIP,  MandP.    VP  ä  —30. 

-  Forget   Me   not.    Theresen,    Gordon :    Social 

Gems  N.  18  —20,  4ms  —35,  Fl,  V  ä  —15, 
FW,  VP  ä  —30. 

-  I'ortification  storm.  Marsch,  Gordon :    Social 

Gems  N.  7  — 20,  4ms  (Piefke)  —35,  Fl, 

V  ä  —15,  FIP,  VP  ä  —30. 

-  Gayety,    schottische   brillante.    Gordon :    So- 

cial Gems  N.  15  —20,  4ms  —35.  Cl,  Cornet, 
Fl,  V  h  —15,  CIP,  CornetP,  FIP,  VP  ä 
—30. 

-  Gobble  song   (Mascotte),  Gordon :   Mand 

—15,  MandP  —30. 

-  Herbstes  Abschied,  Z    ( H  o  1 1  e  r,  Komp.  u. 

Transkr.  Nr.  56)    1 —  HasUnger. 
-Hura,    Hum   Little   Bee   Hum,   P  —30    Na- 
tional Music. 

-  In  die  Ferne,  Lied  ohne  Worte,  P  1.80  Lau. 
■  Jugendliche  Wünsche.  Auf  der  Alpe,  Idylle, 

Z  (Hol  1er,  Komp.  u.  Transkr.  Nr.  52) 
1 —  HasUnger. 

-  Kiss     Waltz     ( A  r  d  i  t  i ) ,     Gordon :     Social 

Gems  N.  8  —20,  4ms  —35,  Fl,  Mand,  V 
ä  —15,  FIP,  MandP,  VP  ä  —30. 

-  Kuckuck,    Kuckuck    its    Sounds     from    the 

Woods,  P  — ^^30  National  Music. 
-Little    Coquette     (Petit    Coquette),    waltz, 
Gordon:  4ms  —35,  Fl,  V  ä  —15,  FlP,  VP 
ä  —30. 

-  Mascotte  (A  n  d  r  a  n) ,  Gordon :  Gobble  duet, 

Coaching  chor,  P  — 20,  4ms  — 35,  Fl,  V  ä 
—15,  FIP,   VP  ä  —30. 

-  Over  stiks  and  stones  Galop,  Gordon :  — 20, 

4ms  —35,  Fl,  V  ä  —15.  FIP,  VP  ä  —30. 

-Parting    (Scheiden),    waltz,    Gordon:    — 20, 

4ms  —35,  Fl,  V  ä  —15,  FlP,  VP  ä  —30. 

-  Petite  Coquette    ( Z  i  k  o  f  f ) ,   Gordon :   —20, 

4ms  —35,  Mcmd  —15,  FIP,  MandP  ä  —30. 

Universal-Handbiich  der  Miisikliteratnr.    B. 


-  Poet  and  Peasant,  overture,  P  1 —  National 

Music. 

-  Poet  and  Peasant  ( S  u  p  p  6 ) ,  waltz,  Gordon : 

—20,  4ms  —35,  Cl,  Cornet,  Fl,  Mand,  V  ä 
—15,  CIP,  CornetP,  FIP,  MandP,  VP  ä  —30. 

-  Polonaise       (Kuhlstrom,      Eric      Daisy 

Chains  Series  3  N.  47),  P  2/ —  Angener. 

-  Roll   call  March,   Gordon :    — 20,  4ms  — 35, 

Fl,  V  ä  —15.  FIP,  VP  ä  —30. 

-  Rustic  Danse    (Kuhlstrom,    Eric  Daisy 

Chains  Series  3  N.  51),  P  2/ —  Angener. 

-  Sharpshooters    March,    Gordon:    — 20,    4ms 

—35,  Fl,  V  ä  —15,  FIP,  VP  ä  —30. 

-  Slummersang,  P  — 75    (Pianistens  Portfoly, 

Ista  Serien  N.  4,  Elkan. 

-  Somnambula    ( B  e  1 1  i  n  i ) ,   4*»^*   Italy   N.    1 

— CO   Gordon. 

-  Sprinning  Song  ( K  u  h  1  s  t  r  o  m,  Eric  Daisy 

Chains    Series  I    N.   16 ) ,    P    1/ —   Augener. 
-Stilles  Sehnen,  Winterle,  Scherzo,  Z    (Hol- 
ler, Komp.  u.  Transkr.  Nr.  49)    1 —  Has- 
Unger. 

-  Tannhftuser    March     ( W  a  g  n  o  r ) ,    Gordon : 
—20,   4ms   —25,   Fl,   Mand,    V   ä  —15,   FIP, 

MamdP,  VP  Sl  —30. 

-  To  the  woods  away!   P  2/ —  Atigener. 

-  Waves  of  the  Ocean  Galop   (Blake).  Gor- 

don: — 20,  4ms  — 35,  Cl,  Cornet,  Fl,  Mand, 
V  ä  —15.  CIP,  CornetP,  FIP,  MandP,  VP 
ä  —30. 

-  Woodland   whispera    Waltz,    Gordon :    — 20, 

4ms  —35,  Fl,  Mand,  V  ä  —15,  FIP,  MandP, 
VP  ä  —30. 
Brunner   Ant.    Coppen/rath:    Op.  85   Steirers 
Sehnsucht  nach   der  Alm.   Humorist.  Ober- 
quartett, Part  — 40,  St  ä  — 20. 

-  86  D'Moas'nfanga.   Humorist.   Oberqviartett, 

Part  —20.  St  ä  —20. 

-  87  O  Vaterland  mein  schönster  Stern.  Duett, 

8A,   Part  —40.   St   ä   —10. 
-88  Wanderlust.   SA   mit  P,   Part  —40,    Öt 

ä  —10. 
-89    Lob   der   Natur,    SATB,   Part   —50,    St 

ä  —10. 
-90  Frohsinn,  SATB,  Part  —50,   St  ä  —10. 

-  91   Zwei   ganz    Gescheite.      Humorist.    Ober- 

quartett, Part  —20,  St  ä  —10. 

-  92  Im  Walde.  Lied  für   Oberquartett,   Part 

—20,  St  ä  —10. 

-  93  Wanderschaft.    Humoristisches  Lied  für 

Oberquartett,  Part  —40,  St  ä  —20. 

-  103  Eine  imgarische  Wahlversammlung.  Hu- 

moristischer Marsch,  Gesang  u.  P,  Part  1.20, 
0   St  ä  —10. 

-  104   Die  Menagerie.   Humoristischer  Walzer 

für  Oberquartett,  Part  —40,   St  ä  —10. 

-  105  Aufsitzer.  Humoristisches  Duett  für  zwei 

Schusterbuben  mit  P,  Part  —60,  St  ä  —15. 

-  106  Der  faule  Steffel.  Humoristisches  Ober- 

quartett, Part  —20,  St  ä  —10. 

-  107  'Serstemal  z'Wien.  Humoristisches  Dufett 

mit  P,   Part  —60,   St   ä   —15. 

-  108  Der  arme  Papa.  Couplet  — 50. 

-  109   Ciprian   Weinbeerl's   Klage.   Humoristi- 

sches  Lied    1 — . 

-  112  Fünf  Trauerlieder,  8ATB,  Part  —80,  St 

i\  —20;  BBTT,  Part  —80,  St  —20. 

-  113  Dämmerung.  Lied  für  Oberquartett  mit 

P,  Part  —20.  St  ä  —10. 

-  Ballnächte,  60  beliebte  Tänze  von  D  e  1 1  i  n- 
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ger,  Eilenberg,  Keyll,  Strauß 
etc.  Heft  1,  2,  3,  4,  5,  6  ä  2V  2— n,  VP 
2 — n.    2yP    -3 — n    Zimmermann. 

-  Ballnächte,  00  beliebte  Tänze   von  D  e  1 1  i  n- 

ger,  Eilenberg,  Keyll,  Strauß  etc. 
G  Hefte,  F  ä  1— n,  2T'  ä  2— n,  VP  ä  2— n, 
2VP  ä  3 — n  Zimmermann. 

-  Leichtes  Klavier-Album.  Sanunlung  beliebter 

Volkslieder,  Opernmelodien,  Tänze  tmd 
]Märsche,   P    1 —  n   Zimmermann. 

-  Dfer  kleine  Pag-anini.  100  beliebte  Volkslieder, 

Lieder,  Opernmelodien,  Tänze,  Märsche  imd 
Salonstücke  von  Eilenberg,  Ivano- 
vici,  Keyll,  Köhler,  Lanner,  Rei- 
necke,  Strauß  etc.  Heft  1,  2,  3,  V  ä 
1 — n,  kompl.  2 — n,  2V  ä  2 — n,  kompl. 
4_  n,  YP  ä  2—  n,  kompl.  4—  n.  2VP  ä  2.50, 
kompl.  5 — n  Zimmermann. 

-  Schule  für  V  2 —  n  Zimmermann. 

-  Schule  für  Va  2 — •  n  Zimmermam^n. 
Brunner  Christian  Traugott    (1792 — 1874), 

op.  2  Drei  kleine  Rondos  f.  Pfte.  zu  Jtms 
1 — n  Breitkopf. 

-  Kleine   Exerzitien,   ^ms,   Heft   1 :    1.50  n,   2 : 

1 —  n  Breitkopf. 

-  5  Sechzig     kleine     Übungsstücke,     P     1 —  n 

Klemm. 

-  zu  5  Vorläufer  od. :  Die  ersten  Vorkenntnisse 

u.  Anfangsgründe  im  Pianofortespiel,  theo- 
retisch-praktisch und  zum  Selbstunterricht 
dargestellt,  nebst  den.  Tonleitern  (Scalen) 
1.75  Klemm. 

-  6  Sechs  leichte  Rondos  zum  Behuf  des  Un- 

terrichts, P  1.25  Klemm. 

-  7  Leichte  Vvalzer  zur  Ermunterung  der  Ju- 

gend und  zur  Belebung  des  Unterrichts,  Jfms 
1 —  Klemm. 

-  9  Kleine  Übungsstücke,  4ms,  Heft  1,  2  ä  1.50 

Hofmeister. 
-11   Bouquet   musical,     contenant:     6    Piöces 
divertissantes     et   instructives,     4ms     1.50 
Klemtn. 

-  12  Klänge  f.  Kinder  od.  erste  Belehrung  f. 

Anfänger  auf  dem  P.  Eine  Reihe  der  leich- 
testen Übungsstücke  zu  2  u.  ^''^s.  (Neue 
Ausgabe),  Heft  1 — 4  ä  1.50  Klemm,  3  Hefte 
ä  — 90  Weygand. 

-  13  Jugendlust.      Eine    Reihe    sehr     leichter 

Tänze:  Heft  1.  (Nr.  1—7)  :  Vier  Walzer, 
zwei  Schottische  und  Polonaise.  2  (Nr.  8 — 
15)  :  Drei  Schottische,  Ecossaise,  zwei  Wal- 
zer, Geschwindwalzer  und  Rutscher.  3  (Nr. 
16—22):  Polonaise,  zwei  Walzer,  zwei 
Schottische,  Geschwindwalzer  und  Rutscher. 
4  (Nr.  23—30):  Drei  Walzer,  Gfeschwind- 
walzer,  drei  Schottische  und  Rutscher.  5. 
(Nr.  31 — 37)  :  Polonaise,  zwei  Walzer,  zwei 
Schottische,  G^schwindwalzer  und  Kutscher. 
6.  (Nr.  38—39):  Contretanz  -  Quadrille 
(Donizetti:  Belisar).  Polka  (Lor- 
tzing:  Zar).  7.  (Nr.  40 — 45):  Zwei 
Walzer,  drei  Poikas  imd  Galopp.  8.  (Nr. 
46 — 50)  :  Polonaise,  Kotillon,  Menuett,  Ma- 
zurka und  Polka.  9.  (Nr.  51 — 56)  :  Polo- 
naise, Walzer,  zwei  Galoppen,  Polka  und 
Großvatertanz.  10.  (Nr.  57 — 60)  :  Polonaise 
(L  o  r  t  z  in  g:  Der  Waflfenschmied )  ;  Wal- 
zer (Donizetti:  Lucia  von  Lammer- 
moor )  ;  Polka  ( ß  e  1 1  i  n  i :  Die  Nacht- 
wandlerin )  ;  Galoppe  ( L  o  r  t  z  i  n  g :  Der 
Wildschütz)    n  — 75  Klemm. 


-14  Guir lande  musicale,  contenant:  4  Pieces 
amüsantes  et  instructives  (Marcia.  La  Cal- 
ma.  Scherzo  Rondo),  ^}ots  2.50  Klemm. 

-  15  Triolet  musical  ou  trois  Piöces  en  Forme 

de  Valses,  4'>^s  2 —  Klemm. 

-  16  Sechs  Lieder  f.  2  Stimmen  mit  P:  1.  Die 

Nachtigall:  O  könnt'  ich  doch  die  Nachti- 
gall. 2.  An  den  Bach:  Immer  fließe  sanft. 
3.  Geburtstagslied:  Nimm  unsere  kleinen 
Gaben.  4.  Sehnsucht:  Ich  möchte,  ach,  so 
gerne.  5.  Waldeslust:  Laß  mich  ganz  in 
dich  versinken.  6.  Leichter  Sinn:  über  Ge- 
birg und  Tal  2.50  Klemm. 

-  17  Glückes   Traum.   Gesang,   8ATB   acc.   P: 

Im  sanften  Abendschweigen,  KA  mit  St  2 — 
Klemm. 
-18  Der  Abend  in  der  Natur:   Komm  stiller 
Abend,  iiATB  acc.  P,  KA  mit  St  2—  Klemm. 

-  19  An   die   Freundschaft.   Terzett,  2TB  acc 

P:  Lieblich  strahlt  der  Ab'endtau.  KA  mit 
St  1 —  Klemm. 

-20  Sechs  4  stimmige  Lieder,  SATB:  1.  An 
die  Natur:  Süße,  heilige  Natur.  2.  Die 
Schönheit  der  Natur:  O  schön  und  voller. 
3.  Beruhigung:  Noch  strahlt  die  liebe 
Sonne.  4.  Lebensfreuden:  Viel  tausend 
bunte.  5.  Zufriedenheit:  Mir  ward  das 
allerbeste  Los.  6.  Ermunterung:  Zu  des 
Lebens   Freuden.     Part  u.   St    3 —  Klemm. 

-23  Fünfzig  kleine  Etüden  3.75.  Heft  1—5 
ä  1 —  Klemm,  P  1 —  Presser,  1 — ,  1 — 5 
a,  — 30  Jurgenson,  GutheAl. 

-  24  Rondino,  P  — 75  Siegel. 

-25  Fantasie  über  ein  Thema  a.  d.  Oper:  Das 
Nachtlager  in  Granada,  P  1 —  Hicgel. 

-  26  Zwei     Polonaisen,     ein     Bolero     u.    ein 

Marsch,  P  1.25  Siegel. 
-27  Rondo   (C),  P  1 —  Siegel. 

-  28  Der  kleine  Opern  freund,  P.  Eine  Samm- 

lung beliebter  Opernmelodien.  I.  Jahrgang 
kplt.  3 — n  Siegel. 

-  29  Divertissement  über   Motive  aus   D  o  n  i- 

zettis  Oper:  Maria  de  Rudenz,  P  1.25 
Siegel. 

-  30  Recröations   musicales   pour   la  jeunesse. 

Six  Rondeaux,  P:  1.  Norma.  2.  Montecchi 
et  Capuletti.  3.  Don  Juan.  4.  Figaros  Hoch- 
zeit. 5.  Anna  Bolena.  6.  Wilhelm  Teil 
ä  1 —  Simrock. 

-  31   Sechs  leichte  Ptondos  über  beliebte  Opern- 

themas, J['>'^s:  I.Adam:  Der  Postillon  von 
Lonjiuneau.  2.  Bellini:  Romeo  und  Julie. 
3.  Mozart:  Don  Juan.  4.  Kossini: 
Der  Barbier  von  Sevilla.  5.  C.  Kreutzer: 
Das  Nachtlager  in  Granada.  6.  Doni- 
zetti: Anna  Bolena  k  1.25  Klemm,  kplt. 
1 —  Tonger,  Nr.  1 — 6  ä  — 62  Hwnsen,  Nor- 
disk  Musikforlag. 

-  32  Rondo  über  „Zittre  Byzanz"  aus  Belisar, 

P  — 50  Klemm. 

-  32  Trema  Bisanzio.  Rondo  sur  un  Th&rae  de 

rOpera :  Belisaire  de  Donizetti,  P  1 — 
4ms  — 80  Klemm. 

-  33  Rondo  ( As ),  P  \ —  Siegel. 

-  35  Variationen  über  ein  Thema  aus :  Nor 

P   1.25  Siegel. 

-  36  Der  kleine  Opernfreund,  P.     Eine  Samr 

lung  beliebter  Opernmelodien.  IL  Jahrgang^ 
Heft  1—3  ä  1.50  n  Siegel. 

-  37  Erheiterungen  für  die  Jugend.     Kurze  u. 

leichte    Pi&cen     nach     beliebten    Opern-Mo- 
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tiven,  J^ms :  Heft  1.  Donizetti:  Lucie- 
zia  Borgia;  Auber:  Fra  Diavolo.  2.  Bel- 
lini: Die  Nachtwandlei-in ;  Donizetti: 
Anna  Bblena.  3.  Adam:  Der  Postillon 
von  Lonjiimeaii ;  B  e  1 1  i  n  i :  Norma  ä  — 75 
Klemm. 

38  Kleine  und  leichte  Rondos  über  gefällige 
lind  beliebte  Operntemas,  P:  Heft  1.  D  on  i- 
z  e  1 1  i :  Lucia  von  Lammermoor ;  Bel- 
lini: Die  Unbekannte.  2.  Herold:  Zam- 
pa;  Lortzing:  Zar  und  Zimmermann. 
3.  Donizetti:    Der  Liebestrank ;      B  e  1- 

I  i  n  .  •,  In  orma.  4.  Mercadante:  Der 
Bandit;  Auber:  Der  Maskenball.  5. 
Donizetti:  Lucrezia  Borgia ;  Adam: 
Der  Postillon  von  Lonjunieau.  6.  Bellini: 
Die  Nachtwandlerin ;  Donizetti:  Anna 
Bolena  ä  — 75  Klemm. 

39  Leichte  Variationen  über  drei  gefällige 
Operntemas,  P:  1.  Bellini:  Die  Nacht- 
wandlerin. 2.  Donizetti:  Lucrezia  Bor- 
gia. 3.  Donizetti:  Parisina.  ä  1 — 
Klemm. 

40  Recreations  musicales  pour  la  jeunesse. 
Six  Rondeaux,  J^ms:  1.  Lucia  di  Lammer- 
moor. 2.  Ugo  di  Parigi.  3.  La  Sonnam- 
bula.  4.  11  Bravo.  5.  Le  Postillon  de  Lon- 
juraeau.  6.  Lucretia  Borgia  ä  1.30  Simrock. 

41  Delices  musicales  pour  les  eleves  avan- 
ces.  Kuit  Rondeaux  et  Variations  sur  des 
themes  favoris,  P:  1.  Sonnambula.  2.  Anna 
Bolena.       3.     Belisario.       4.     Armida.       5. 

II  Bravo.  6.  Norma.  7.  La  fille  du 
regiment.   8.  Anna   Bolena,   ä  1 —  Simrock. 

42  Vier  Lieder.  STB  mit  P:  1.  Der  Stern 
und  die  Rose.  2.  Sehnsucht.  3.  Jäger  und 
Jägerin.  4.  Die  Sennerin  und  ihr  Schatz 
1.75  Bachmann. 

■43  Drei  Rondos  über  Opernmelodien,  P:  1. 
B  e  1 1  i  n  i :  aus  R'omeo  und  Julie.  2.  Doni- 
zetti:    aus    Die  Tochter    des  Regiments. 

3.  Lortzing:  aus  Zar  und  Zimmer- 
mann ä  1 —  BacJitnann. 

44  Donizetti:  Regimentets  Datter,  Fan- 
tasi,  Jfins  2 —  Klem^m,  1 —  Bansen. 

45  Der  kleine  Opernfreund  etc.  P,  III.  Jahr- 
gang. Heft  1 — 3  je  1.50  n  Siegel. 

46  Zwölf  kleine  Rondos  über  beliebte  Opern- 
tenien,  P :  1.  Der  Postillon  von  Lonjumcau. 
2.  Lucretia     Borgia.      3.  Der     Liebestranlc. 

4.  Zampa.  5.  Die  Nachtwandlerin.  6.  Lucia 
von  Lammermoor.  7.  Die  Regimentstochter. 
8.  I  Montecchi  und  Capuletti.  9.  Linda  di 
Chamounix.  10.  Der  Brauer  von  Preston. 
11.  Die  Regimentstochter.  12.  Die  Puri- 
taner ä  — 80  Simrock;  Bouquet  de  Melodies 
Nr.  2.  Sonnambula  — 35,  Nr.  3  — 35.  Nr. 
4.  Puritana  —30.  Nr.  5.  —35.  Nr.  7.  Zam- 
pa — 40.  Nr.  8.  Linda  — 35  Gordon;  Nr.  2, 
7  Ti  — 25  Jurgenson. 

■  47  Wein     Weib     und    Gesang.     Solo-T     und 

TTBB,  P:  Kennt  ihr  das  Wort  von  Wein 
und  Weib,  Part  u.  St  1 —  Klemm. 
-48  Sechs  Gesänge,  TTBB:  1.  Tirolerlied. 
2.  Lebenslust.  3.  Geburtstagsgruß.  4.  Traum- 
gesang, o.  Lied  des  Lebens.  6.  Der  Jäger, 
Part  u.  St  2.50  Bachmann. 

■  49     Introduktion    und  Polonaise,    4ms    1 — 

Bachmann. 
-  50  Six   Rondeaux   sur   des    th&mes   d'operas 
modernes,  P  ä  1 —  Jv/ime:      1.  La  fille  du 


regiment  de  D  o  n  i  z  e  1 1  i.  2.  Zar  und  Zim- 
jnermann  von  Lortzing.  3.  La  Sonnam- 
bula de  B  e  1 1  i  n  i.  4.  Belisario  de  Don  1- 
z  e  1 1  i.  5.  Zarapa  von  Herold.  6.  La  fille 
du   regiment   de   Donizetti. 

51  Six  Thömes  varies  d'operas  modernes, 
P  ä  1 —  Junne:  1.  Montecchi  et  Capuleti 
de  B  e  1 1  i  n  i.  2.  La  fille  du  regiment  de 
Donizetti.  3.  Norma  de  B  e  1 1  i  n  i. 
4.  Robert  le  diable  de  M  e  y  e  r  b  e  e  r.  5. 
La  Sonnambula  de  ß  e  1 1  i  n  i.  6.  Lucrecia 
de  Donizetti. 

52  Kleine  Präludien.  Heft  1 — 2  ä  — SO 
Klemm. 

53  Six  Rondeaux  et  Variations  sur  des  airs 
nationaux  ecossais,  4''ns:  1.  „Das  blaue 
Glöckchen  von  Schottland"  (fehlt).  2.  „Ich 
lieb  nur  eine'".  3.  „Du  bist  von  mir  gegan- 
gen, Maria".  4.  „Auf  den  Bergen".  5.  „Durch 
die  Gefilde  wandernd".  6.  „Bothwellls  Ge- 
stade!   du  grünest  schön"    ä  1.50  Simrock. 

54  Begrüßung  zum  festlichen  Mahle :  Seid 
uns  gegrüßt!  TTBB,  P ;  KA  u.  St  —75 
Klenim. 

55  Kleine  melodische  Übungsstücke,  4'>^s 
1.50  Klemm,  —75  Hansen. 

56  Huldigung  der  Freude.  Eine  Sammlimg 
sehr  leichter  Tänze.  Heft  1 — 12  ä  — 75 
Siegel. 

57  Zwanzig  kleine  melodische  Etüden  ohne 
Oktaven,  P  2 —  Simrock,  7.50  Lemoine. 

58  Drei  kleine  Fantasien  über  Lieder,  P:  1. 
Mendelssohn -Bartholdy  Fei.: 
Volkslied:  Es  ist  bestimmt  in  Gottes  Rat. 
2.  Schubert  Franz:  Ungeduld :  Ich 
schnitt  es  gern  in  alle  Rinden  ein.  3. 
Kücken  Fri'edr. :  Abschied :  Nun  holt 
mir  eine  Kanne  Wein  ä   1 —  Klemm. 

59  Favorit- Thema  aus  „Beatrice  di  Tenda" 
von  Donizetti,  kleine  Fantasie,  P  1.50 
Simrock. 

60  Fantasie  über  Motive  aus  der  Oper  ,.Des 
Teufels  Anteil"  von  Auber,  P  1.50  Sim- 
rock. 

61  Deux  Divertissements  sur  des  mot.  fav. 
de  rOpera  „La  Part  du  Diable"  de  A  u  b  e  r, 
4ms,  N.   1,  2  ä  2 —  Simrock. 

62  Trauungsg'esang:  ,Reich  gesegnet  sei  die 
Stunde",  TTBB,  Part  u.  St  —75  Siegel. 

63  Divertissement  über  beliebte  Themas  aus : 
,Der  Wildschütz",  P  1.50  Buchmann. 

64  Divertissement  über  beliebte  Themas  aus : 
„Die  eiserne  Hand",  ^ws  2 —  Bachmann. 

■65  Sechs  Rondos  über  Opernthemas,  P:  1. 
Aus  Der  Liebestrank.  2.  Aus  Des  Teufels 
Anteil.  3.  Aus  Die  Tochter  des  Regiments. 
4.  Aus  Der  König  von  Ivetot.  5.  Aus  Norma. 
6.  Aus  Des  Teufels  Anteil  ä  1 —  Bachmann. 

67  Sechs  Piöcen  über  beliebte  Opernthemas, 
4ms :  1.  Auber:  Des  Teufels  Anteil.  2. 
Lortzing:  Zar  und  Zimmermann.  3. 
Donizetti:  Die  Tochter  des  Regiments. 
4.  Auber:  Des  Teufels  Anteil.  5.  Lor- 
tzing: Der  Wildschütz.  6.  B  e  1 1  i  n  i : 
Die  Puritaner   2.25  Kahnt. 

68  Vier  Märsche,  ^ms   1.50  Kahnt. 

69  Sechs  Polkas  über  beliebte  Opernmelodien. 
Nr.  1,  2  a  — 80  Simrock. 

70  Fleurs  musicales.  Sechs  Rondos  über  be- 
liebte Opernthemen,  P :  1.  Norma.  2.  Lucre- 
tia Borgia.  3.  Zampa.  4.  Belisar.  5.  Robert 
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der  Teufel.  6.  Zampa  ä   1 —  Simrock,     Nr. 
1 — 5  ä  — 60  Brainard. 

72  Lyra.  Eine  Auswahl  v.  100  beliebten 
Opernmelodien,  P,  im  leichtesten  Stil  bearb. 
u.  variiert,  arr.  Heft  1 — 20  ä  — 75,  J^ms  ä 
1 —   Siegel. 

73  Fantasie  über  drei  Volkslieder  von  Fei. 
Mendelssohn-Barth  oldy:  Ent- 
fiieh'  mit  mir  und  sei  mein  Weib.  Es  fiel 
ein  Reif  in  der  Frühlingsnacht.  Auf  ihrem 
Grab,  da  steht  eine  Linde,  Jims  2 —  Klemm. 

74  Souvenir  de  IM  o  z  a  r  t.  Drei  Fantasien 
über  Motive  aus  „Don  Juan",  J^ms,  Nr.  1 — 3 
u  2 —  Simrock. 

75  Vier  Polkas  über  beliebte  Operimielodien 
— 80  Siinrock. 

76  Drei  kleine  Fantasien,  P,  über  beliebte 
Motive  aus  „Lucia  di  Laramermoor"  von 
Donizetti,  Nr.  1 — 3  ä  2 —  Simrock. 

77  Souvenir  de  ^I  o  z  a  r  t.  2  Divertissements 
sur  des  motifs  favoris  du  „Figaro",  ^ms^ 
Nr.   1 — 2   ä  3 —   Simrock. 

78  Drei  Favorit-Themen  aus  „Zar  u.  Zim- 
mermann"' v.  L  o  r  t  z  i  n  g,  P,  Nr.  1 — 3  ä 
1.30   Simrock. 

79  Der  erste  Anfang  im  Pianofortespiel, 
neue  Ausg.    1 —  Klemm. 

SO  Gentillesses.  Elegante  Kleinigkeiten.  Aus- 
wahl leichter  und  gexalliger  Tonstücke, 
teils  bearbeitet,  teils  komponiert,  P,  Hefte 
1 — 4  ä   1 —  Klemm. 

81  Fantasie  über  Themas  aus  C.  M.  v. 
Webers  Opern,  P:  Nr.  1.  Euryanthe 
1.50.  N.  2.   Euryanthe   1—  E.  Stoll. 

82  Sechsunddreißig  beliebte  Melodien  aiis 
Opern,  Liedern  etc.  P:  1.  Parisina  (fehlt). 
2.  Dieselbe,  Variat.  (fehlt).  3.  Dieselbe. 
4.  „An  Alexis  send'  ich  dich",  Variat.  5. 
Tancred.  6.  Le  Roi  d'Yvetot.  7.  Nebucadono- 
zor,  Variat.  8.  Anna  Bolena :  „Vivi  tu !  ' 
Variat.  9.  Marliani,  Cavat. :  „Stanca  di 
piü  conbattere".  10.  Mercadante,  Cavat. : 
„Se  m'abbondoni".  11.  Tyrolienne  aus 
„Teil".  12.  Aus  demselben,  Duett.  13. 
Nebucadonozor,  Cavat.  14.  Norma:  „Casta 
diva"  (fehlt).  15.  Aus  demselben,  Variat. 
16.  Aus  demselben,  Duett:  ,.Deh!  conte, 
CO  te  li  prendi".  17.  Caraffa,  Bolero: 
,.Ognor  piü  tenero".  18.  Semiramis,  Duett: 
,, Serbami  ognor".  19.  Lied  a.  d.  Oper 
„Carl  VI."  von  H  a  1  e  v  y.  20.  II  Pirata, 
Cavat.  21.  Die  diebische  Elster.  22.  Pac- 
cini,  Cavat. :  „Cara  adorata".  23.  Die  Zau- 
berflöte. 24.  Dieselbe,  Variation.  25.  Fi- 
delio,  Arie.  26.  Euryanthe.  27.  Dieselbe. 
28.  Das  Nachtlager  von  Granada.  29.  Le 
D^sert  Fantas.  30.  Derselbe,  Fantas.  31. 
Semiramis.  32.  Ricci,  Voi  mirate.  33. 
Mercadante,  La  testa  die  Bronzo.  34.  Ales- 
sandro  Stradella.  35.  Oberon.  36.  Der- 
selbe, ä  1.30  Simrock.  N.   11  — 50  Hansen. 

83  Canzonetta  „Chio  mai  vi  possa  —  Ich 
dich  verlassen"  (G.  Rossini),  Jfms 
Kalint. 

84  Petits  Exercices  agreables,  progressifs 
et  doigtöes,  Jfms,  cah.  1  1.75,  cah.  2,  3  ä 
1.50   Bachmann. 

88    Fantasie    über    „Alessandro    Stradella", 
von   F  1  o  t  o  w,   P    1.30,   Jpns   2 —  Simrock. 
-89  Drei  Polkas   1—.  Nr.   1,  2,    (3  aus  Stra- 
della)   ä  — 50   Bachmann. 


90  Kleine  Rondos  über  Volkslieder,  P, 
Serie  1  3 — :  Nr.  1.  Ännchen  von  Tharau. 
2.  Du,  du  liegst  mir  im  Herzen.  3.  Uf'm 
Bergli  bin  i  g'sässä.  4.  So  viel  Stern'  am 
Himmel  stehn.  5.  Schier  dreißig  Jahre  bist 
du  alt.  6.  Steh  ich  in  finst'rer  Mitternacht. 
7.  Heil  unserm  König  Heil.  8.  In  einem 
kühlen  Grunde.  9.  Auf  den  Bergen  wohnt 
die  Freiheit.  10.  Puthöneken,  wat  deist  in 
usen  Hof?  11.  Was  soll  ich  in  der  Fremde 
tun?  12.  Der  Sänger  sah,  als  kühl  der 
Abend  graute,   ä  — 50  Bachmann. 

91  Souvenir  de  Mozart.  Deux  Divertis- 
sements sur  des  motifs  favoris  de  „la 
Flute  magique",  ^^is,  N.  1,  2  ä  2 —  Sim- 
rock. 

92  Drei  Transkriptionen  über  Schubert- 
sche  Lieder,  4ms:  1.  Lob  der  Tränen.  2. 
Ungeduld.      3.    Ständchen,    ä  2 —   Simrock. 

93  Drei  Rondinos  nach  Themen  aus  der 
Oper:  „Der  Waffenschmied",  ^ms  1.75 
Kahnt. 

94  Les  Bijoux  de  l'0p6ra.  Sechs  Rondos 
und  Fantasien  über  beliebte  Opernthemen, 
P:  Nr.  1  u.  2.  II  Templario.  3  u.  4.  Lea 
Martyrs.  5.  II  Pirata.  6.  Der  Wildschütz 
ä   1.30  Simrock. 

95  Drei  italienische  Opernthemas  in  Fan- 
tasieform, P:  1.  II  Templario,  2.  Lucia 
di  Lammermoor,  3.  La  Sonnambula  ä  1.30 
Simrock. 

96  Prakt.  Klavierschule  (deutscher,  franz. 
u.  engl.  Text)    1.50  n  A^idre. 

97  30  petites  Etudes  instructives  et  pro- 
gressives, P,  Cah.  I — II  ä  1.50  Siegel. 

99  Bluettes  musicales.  Sechs  kleine  Stücke 
über  Opernmelodien,  P  1 — ,  4^s,  Heft  I — II 
ä  1.30  Simrock. 

100  Sechs  Rondos  in  Potpourriform  über  be- 
liebte Opernthemen,  P:  Nr.  1  u.  2.  Undine 
(fehlen).  3.  Stradella  (fehlt).  4.  Dasselbe. 
5.  Der  Waffenschmied.  6.  Les  Mousque- 
taires  de  la  Reine  ä   1 —  Simrock. 

101  Fantasie-Potpourri  über  Motive  aus 
„Undine",  J/ms  2.50  Simrock. 

103    La    Serenite.    Vier    kleine    Rondos,    /':    j 
1.  Der  Liebestrank,  2.  Belisar,  3.  Sonnam- 
bula,     4.    Zar    und    Zimmermann      ä    1 — 
Simi'ock. 

106  Heitere  Melodien.  6  leichte  Rondos  über 
beliebte  Motive  von  A.  Lortzing,  J^^ns : 
1  u.  2.  Der  Waffenschmied,  3  u.  4.  Undine, 
5  u.  6.  Der  Wildschütz  ä  1.50  Klemm. 

107  N.  2.  Zampa,  P  — 50  Nordisk  Musik- 
forlag,  Hansen. 

110  Duo  brülant  sur  des  motifs  favoris  de 
rOpera :  Euryanthe  de  C.  M.  de  Webe  r, 
Jfms   1 —  Bote. 

111  Rondo  über:  Wir  hatten  gebaut,  ^i"-"^ 
1.30  Bote. 

112  a)  Marche  de  la  libert6,  b)  Romanee 
et  Rondo  sur  des  motifs  de  Top.  „Les 
musquetaires    de    la    Reine"    de    H  a  1  6  v  y 

(Les   jeunes    pianistes    Cah.    1),   4ms    1.25 
Bachmann. 

114  Divertissement  über  Motive  aus  der 
Oper:    „Prinz  Eugen",  P  1.30  Simrock. 

115  Divertissement  sur  des  motifs  fav.  des 
Op.  „Stradella,  Montecchi  et  Capuleti,  Le 
Pre  aux  Clercs"  (Les  jeunes  pianistes  Cah. 
2),  j^ms  1.25  Bachmann. 
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118  Klavierschule  für  Kinder  (Beruh. 
Wolff)    2—  Steingräber,  2— n  E.   Stoll. 

119  a)  Introduction  et  Rondo,  b)  Variations 
sur  unth&me  deDonizetti  (Les  jeunes 
pianistes   Cah.   3),   ^tos    1.25   Bachmann. 

120  Petita  Tableaux  musicaux,  12  Morceaux 
faciles  sur  des  Airs  populaires  pour  P. 
Serie  I.  En  2  suites  ä  2 — :  N.  1.  Air  alle- 
mand  (Spazieren  wollte  ich  reiten),  2. 
Barcarolle    ital.     (O    pescator    dell    onda), 

3.  Melodie  frangaise,  4.  Air  tyrolien  (Wenn 
des  Morgens),  5.  Airs  ßcossais  (Loch  na 
Garr.  etc.),  6.  Melodie  espagnole  (La  Gi- 
tana),  7.  Chanson  napolitaine  (La  verra 
Luisella),  8.  Chanson  suisse  (Uflf'm  Bergli 
bin  i),  9.  Danse  espagnole  (La  Jota  Anda- 
louse),  10.  Airs  öcossais  (Comin  thro'  the 
rye  etc.),  11.  Air  allemand  (La  Chasse), 
12.  Les  petites  Danseuses  (Valse  et  Polka) 
ä  — 50.   Schott. 

121  Fleurs  teutoniques,  Airs  populaires 
allemands,  4ms,  Suite  I  3.25:  Nr.  1.  Wir 
hatten  gebaut,  2.  Wenn  ich  ein  Vöglein 
war',  3.  Sie  ging  zum  Sonntagstanze,  4. 
Ännchen  von  Tharau,  5.  So  viel  Stern'  am 
Himmel  steh'n,  6.  Der  Sänger  sah,  als  kühl 
am  Himmel  graute   ä  — 75.   Schott. 

122  Trois  morceaux  6l#gantes  en  form  de 
Rondeaux  sur  des  Airs  allemands  favoris: 

1.  Wenn  die  Schwalben  heimwärts  ziehn 
(Abt),  2.  Uhrenlied  a.  d.  Oper  „Prinz 
Eugen"  (G.  Schmidt),  3.  Der  Zigeuner- 
bube im  Norden  (C.  G.  Reissiger)  ä 
— 75  Bachmann. 

123  Fantasie-Potpourri  über  beliebte  Motive 
aus  „Martha",  ^rns  1.80  Simrock. 

124  Reminiscenzen  aus  der  Oper:  „Der  Prä- 
tendent", von  F.  Kücken,  P  1.50  Sim-- 
rock. 

125  Matinee  musicale.  Zwei  kleine  Fanta- 
sien über  Themen  aus  „Martha"  von  F  1  o- 
t  o  w  und  „Prinz  Eugen"  von  Schmidt, 
P,  Nr.    1 — 2   ä   1 —  Simrock. 

127  Duo  brill.  sur  l'Op.  „Ne  toucliez  pas  h 
la  Reine"  de  Boisselot,  4'ms  1.75 
Bachmann. 

128  Bonbons  musicales.  Motifs  de  l'Op. 
„Martha"  de  F  1  o  t  o  w,  4ms  1.25  Bach- 
mann. 

132  Meiodies  nationales.  Six  petites  Piöces 
en  forme  de  Fantaisies,  Variations  et  Ron- 
deaux,  P   2 — :    N.    1.   Chanson   napolitain, 

2.  Romance    francaise,    3.    Air    allemand, 

4.  Air  suisse,  5.  Melodie  ecossaise,  6.  Cava- 
tine  italienne  ä  — 50  Heinrichshofen. 

133  Der  kleine  Opernfreund  am  P.  Eine 
Sammlung  beliebter  Opern-Melodien  zum 
Nutzen  und  Vergnügen  jugendlicher  Schü- 
ler, Hefte  1 — 3  ä   1.50  Klemm. 

135  Zwei  melodische  Stücke  aus  „Martha" 
von  Flotow,  P,  Nr.  1 — 2  ä  1 —  Simrock. 

136  Recreations  de  l'Opßra.  2  melod.  Stücke 
aus  „Das  Tal  von  Andorra"  von  H  a  1  6  v  y, 
P,  Nr.  1—2  ä  1—  Simrock. 

143  Fantasie  über  beliebte  Melodien  aus 
„Der  Prophet"  (G.  Meyerbeer),  P  1.50 
Rühle. 

144  Fant,  über  das  Volkslied  „Letzte  Rose", 
P  1.50  Rühle. 

145  Fant,  über  „Die  Fahnenwacht"  (Lind- 
paintner),   P   1.50  Rühle. 

146  Bouquet    de    Martha.      Potpourri    über 


die  beliebtesten  Melodien  aus  „Martha" 
(Flotow),  P  1.50  Rühle. 

-  147  Fantasie  über  ein  Thema  aus  der  Oper 

„Die  Nachtwandlerin",  P   1 —  Simrock. 

-  148    Le    Pianiste    de    Salon.    Vier    elegante 

Transcriptionen  beliebter  Lieder,  P:  1. 
Kriegers  Lust  von  G  u  n  g  1.  2.  Das  Alpen- 
horn  von  P  r  o  c  h.  3.  „Ach,  wenn  du  wärst 
mein  eigen"  von  Kücken,  4.  „Dein  ist 
mein  Herz"  von  F.  C  u  r  s  c  h  m  a  n  n  ä  1 — 
Simrock. 

-  149  Divertissement  über  Motive  aus:    „Der 

Prophet",  P  1.30  Simrock. 

-  1 50    Souvenir    ä    Fr.    Schubert.    Sechs 

elegante  Stücke,  P:  1.  Lob  der  Tränen 
(fehlt),  2.  Ungeduld,  3.  Ständchen,  4.  Der 
Wanderer,  5.  Die  Post,  6.  Die  Forelle  ä 
1 —  Simrock. 

-  151    Erholungsstunden.   Sechs  Fantasien  üb. 

beliebte  Lieder,  P:  1.  Maurisches  Ständ- 
chen von  Kücken,  2.  „Du  bist  wie  eine 
Blume"  von  Kücken  (fehlt),  3.  Wander- 
lied von  H.  P  r  o  c  h,  4.  An  die  Sterne  von 
P  r  o  c  h,  5.  Willkommen  von  Fr.  C  u  r  s  c  h- 
m  a  n  n,  6.  „Wenn  die  Schwalben  heim- 
wärts ziehen"  von  Abt  ä   1.30  Simrock. 

-  153    Erholungen.    Sechs   Fantasien   über   be- 

liebte Melodien,  4''ns:  1.  Letzte  Rose,  2. 
Blau  Äuglein  von  Gumbert,  3.  Agathe 
von  Abt,  4.  „Ob  sie  meiner  wohl  gedenkt'" 
von  P  r  o  c  h,  5.  Ständclien :  „Horch,  horch" 
von  Schubert,  6.  Volkslied :  „Es  ist 
bestimmt"'  von  Mendelssohn-Bar- 
th o  1  d  y  ä    1.50   Simrock. 

-  154   Fant,    sur   le   chanson   favori    (Liebend 

gedenk  ich  dein),  4^«  1-50  Rühle. 

-  155  Trois  morceaux  elegantes  sur  des  Airs 

allemands  favoris,  compl.  4fH'S  1.75:  N.  1. 
Gumbert:  Die  Äugelein,  2.  Kücken: 
Wenn  du  wärst  mein  eigen,  3.  Reissi- 
ger:   Ständchen  ä  — 75  Bachmann. 

-  156  6  morceaux  €l6gantes  en  form  de  Ron- 

deaux sur  des  airs  allemands  favoris: 
1.  „Ach  so  fromm,  ach  so  traut"  aus  der 
Oper  „Martha"  (Flotow),  2.  „In  den 
Augen  liegt  das  Herz"  (Gumbert),  3. 
„Schaust  so  freundlich  aus,  Gretelein" 
(Kücken),  4.  Barcarole  „Komm  Lieb- 
chen" (Abt),  5.  „Das  wahre  Glück  ist 
nur  bei  dir"  (Voß),  6.  Tanzet,  tanzet! 
aus  der  Oper  „Der  Prophet"  (Meyer- 
beer)    a   1 —  Bachmann. 

-  157  Drei  Rondos  über  beliebte  Melodien  aus 

„Martha"    (Flotow),  P    1—  Rühle. 

-  158  Klänge  der  Freude.  Heft  I.  Nr.  1.  Polo- 

naise, 2.  Walzer,  3.  Walzer.  Heft  II.  Nr.  4. 
Polka,  5.  Galopp,  6.  Walzer,  4ms,  Heft 
1,  2  ä   1—  Rühle. 

-  161    Immortellen,      3    brill.    Fantasien,    P: 

1.  Figaros  Hochzeit,  2.  Robert  der  Teufel, 
3.  Sonnanibula  ä  1.50  Simrock. 
■  162   Les    Perles    de    l'Italie.    Sechs    elegante 
Rondos  über  italienische  Opernmelodien,  P: 

1.  Kavatine    aus    „Italienerin    in    Algier", 

2.  Thema  aus  „Monteechi   und  Capuletti", 

3.  Kavatine  aus  „Belisar",  4.  Motiv  aus 
„Ernani",  5.  Kavatine  aus  „Norma",  6. 
Kavatine  aus  „Anna  Bolena"  ä  1 —  Sim- 
rock, Nr.  2.  — 30  Jurgenson. 

163  Erholungen  für  die  Jugend:  Acht  kleine 
Stücke  über  beliebte  Motive  v.  Kücken: 
1.    ,, Spazieren    wollt'    ich    reiten",    2.    ,,Die 
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Großmutter  spricht",  3.  Schlummerlied,  4. 
Frühlingsreigen,  5.  Wiegenlied,  6.  Gretelein, 
7.  Altdeutsches  Lied,  8.  Zwiegesang  ä  1.50 
Simrock. 

164  Le  Plaisir  des  jeunes  Pianistes.  Sechs 
melodiöse  Stücke,  ^ms:  1.  Das  Stecken- 
pferd, 2.  Wiegenlied,  3.  Spinnlied,  4.  Der 
Schwalben  Abschied,  5.  Schlummerlied,  6. 
Auf  den  Bergen  ä  — 80  Simrock. 

165  Bouquet  de  Melodies.  6  kleine  Stücke 
über  Lieder  von  Franz  Schubert,  P -. 

1.  Ständchen:  „Horch,  horch",  2.  Der 
Schmetterling,  3.  Woüin?  4.  Das  Fischer- 
mädchen, 5.  Die  Forelle,  6.  Der  Müller 
und  der  Bach  ä  — SO  Smi7-ock. 

166  Souvenir  de  C.  M.  v.  Weber,  Vier 
Fantasien  in  Potpouiriform,  P:  1.  Frei- 
schütz, 2.  Preciosa,  3.  Euryanthe,  4.  Oberou 
ä   1.50  Simrock. 

167  6  morceanx  elegantes  sur  des  -*irs  alle 
mands   fav.    1.   Die   Wolken    (Kreßner), 

2.  Du   bist   wie   eine   Blume    (Kückenj, 

3.  "s  Mailüiterl  (Kreipl),  4.  An  Adel- 
heid      (Krebs),      5.      Fliege      Schiftlein 

(Kücken),  6.  An  die  Sterne  ( P  r  o  c  h ; 
ä   1.25  Bachmaiin. 

168  Jugendfreuden.  6  Rondos  über  deutsche 
Kinderlieder,  P:  1.  Der  Spaziergang,  2. 
Der  Kuckuck,  3.  Das  Steckenpferd,  4.  Wie- 
genlied, 5.  Der  Winter,  6.  Der  Sommer  a 
— 50  Bachmanii. 

169  Bouquet  de  Melodies.  Sechs  Fantasier 
über    popiüäre    Lieder,   P:    „Muß    i    denn'', 

2.  Thfeme  Italien  von  Rossini,  3.  „Von 
meinem  Bergle  muß  i  scheid'n",  4.  „Mei 
Dirnderl  is  harb",  5.  Auld  Robin  Gray, 
6.  Romance  f rangaise  de  A.  Adam  ä  1 — 
Simrock. 

170  L'Araabilite.  Rondeau  gracieux  et  bril- 
lant, P:  1 —  Bote,  — 20  n  Rühle,  — 60 
Schlesinger,  1 —  Simrock,  — 50  Tonger, 
—50  Hansen,  Xordi^k  Musikforlag;  4"^«: 
1.50  Simrock,  — 50  Thieme,  — 30  •Jurgeiison 

171  Brill.  Fant,  über  „Die  Träne'  (F.  G  um- 
her t),  P   1.50  llühie. 

172  Musikalischer  Kindergarten.  Sammlung 
von  Fantasiestücken,  Rondos,  Variationen. 
Märscüen,  Tänzen  etc.  P,  6  Hefte  ä  1 — , 
Jfms,  G  Hefte  ä   1.50  E.  Stoll. 

173  La  Couronne  de  Fleurs  musicales.  Sechs 
elegante  Transcriptionen,  4nis:  1.  „In  den 
Augen  liegt  das  Herz",  2.  „Dein  ist  mein 
Herz",  3.  Tirolerlied:  ,.Von  meinem  Bergle". 

4.  Barcarole:  „Komm  Liebchen",  5.  Die 
Fahneuwacht,  6.  Der  Jäger  Abschied  von 
Mendelssohn    ä    1.50    Simrock. 

174  Novellen,  3  elegante  Tonstücke  über 
Lieder,  P:  1.  R  e  i  s  s  i  g  e  r  F.  A. :  Nichts 
Schöneres,   2.   Eckert   C. :    Tausendschön, 

3.  Kücken  Fr.:  Fliege  Schifflein  ä  1.50 
Klemm. 

■  175    Drei    Schweizer    Melodien,    leicht    und 

brillant,    P:       1.    „A    Bliemli    im    Mieda", 

2.  „Auf  der  Alm  is  a  Leb'n",  3.  „Bin  i  net 
a    lust'ger   Schweizerbue  ?"'    ä    1 —   Simrock. 

■  176  Les  Tiroliennes.  3  Stücke  über  Tiroler- 

Melodien,  P:  1.  „Mein'  Liebe  ist  'ne  Alp- 
nerin",      2.    „Z'nächst    bin  i    halt    gange", 

3.  „Mein  Schatz  is  nit  da"  ä  1 —  Simrock. 
-  177  Musikalische  Bagatellen.   Sechs  Rondos 

über  beliebte  Melodien  von  C.  M.  v  o  n 
Weber,  P:    1.  „Maienblümlein  so  schön", 


2.  „Ich  und  mein  junges  Weib",  3.  „Ein 
Veilchen  blüht  im  Tale",  4.  „Ich  sah  ein 
Röschen",    5.    „Mein   Schatzerl    is   hübsch", 

6.  „Singet  dem  Gesang  zu  Ehren"  ä  — 50 
Sirarock. 

178  Opernklänge.  Ein  Zyklus  gefälliger  Me- 
lodien aus  neueren  Opern,  J^ras,  Heft  1 — 10 
ä  1 —  Siegel. 

179  Melodienkranz.  Sechs  gefällige  Ton- 
stücke über  beliebte  Motive,  4^s:  1.  Diver- 
tissement über  Motive  a.  d.  Oper  „Martha", 
2.  Fantasie  über  das  Tirolerlied:  „Mein 
Lieb  ist  eine  Alpnerin",  3.  Divertissement 
über  Motive  aus  der  Oper  „Die  Rosenfee", 
4.  Fantasie  über  K  ü  c  k  e  n's  Lied:  „Auf 
der  Berge  grünem  Saume",  5.  Divertisse- 
ment über  INIotive  aus  der  Oper  „Der  Pro- 
phet", 6.  Rondo  über  die  italienische  Me- 
lodie  „La.   Romanesca"   ä    1.50   Siegel. 

182  Divertissement  über  Motive  a.  d.  Oper 
„Die  Rosenfee"  von  Halövy,  P  1.50 
Siegel. 

183  Hommage  ä  Verdi.  Vier  Fantasien,  P: 
1.  I  Lombardi,  2.  Macbeth,  3.  Ernani,  4. 
I  due  Foscari  ä   1.30  Simrock. 

184  Feentöne.  Zwei  Fantasien  über  Motive 
aus  „La  Fee  avix  Roses"  von  H  a  1  6  v  y, 
P,  Nr.  1  u.  2  ä  1.30  Sim,rock. 

185  Fantasie  über  eine  Kavatine  a.  d.  Oper 
„II  Templario"  von  Nicolai  1.25  Siegel. 

186  Rondo  über  ein  Motiv  aus  derselben 
Oper   1 —  Siegel. 

187  Romanze  und  Kavatine  mit  Variationen 
aus  derselben  Oper  1 —  Siegel. 

188  Divertissement  über  Motive  a.  d.  Oper 
„Macbeth"  von  Verdi   1.25  Siegel. 

189  Rondo  über  eine  Barcarole  v.  Caraffa 
1.25  Siegel. 

190  Fantasie  über  Motive  a.  d.  Oper  „Graf 
Ory"   von   Rossini   1.25   Siegel. 

191  Fröhliche  Klänge.  24  kleine,  leichte 
Tanzstücke,  Heft   1 — 3   ä   1 —  Siegel. 

193  Tanzblumen  f.  d.  Jugend.  Leichte  melo- 
diöse Tänze,  J,ms,  Heft  1 — 12  ä  1.50  Siegel. 

194  Zwei  Fantasien  über  beliebte  Motive 
aus  der  „Großfürstin",  von  F  1  o  t  o  w,  P, 
Nr.   1  und  2  ä  1.30  Simrock. 

195  Les  petites  Italiennes.  Sechs  Stücke 
über  italienische  Opernmotive,  4wis:  1. 
Torquato  Tasso.  2.  1  Puritani.  3.  Macbeth. 
4.  I  Lombardi.  5.  Gianni  di  Calais.  6. 
Le  comte  Ory,  ä  — 80  Simrock. 

196  Six  Rondinos  sur  des  motifs  favoris 
de  l'Opera:  La  grande  Duchesse  (Sophia 
Catharina),  P  2 —  Bote. 

197  Mosaique  sur  des  motifs  de  l'Opßra: 
La  grande  Duchesse  (Sophia  Catharina), 
Jfms  2 —  Bote. 

198  Großes  Duo  über  Motive  a.  d.  „Groß- 
fürstin",  V.    F  1  o  t  o  w,   Jfms    2 —   Simrock. 

199  Drei  Polkas  über  Motive  aus  Opern: 
1.  Martha.  2.  Großfürstin.  3.  Macbeth,  ä 
— 80   Simrock. 

200  Großes  Duo  über  Motive  aus  „Wilhelm 
Teil",  V.  Rossini,  Jfms  2 —  Simrock. 

201  Perles  d'Op^ras.  Huit  Morceaux  faciles, 
P:  1.  Martha.  2.  L'Enfant  prodigue.  3. 
Großfürstin.  4.  Elisir  d'amore.  5.  Les 
quatre  fils  d'Aimon.  6.  L'Enfant  prodigue. 

7.  Belisario.  S.  La  Xacarilla,  ä  — 80  Sim- 
rock. 
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■  203  Der  fröhliche  Tänzer.  24  der  schönsten 

Tänze :  1.  Perlen- Walzer  (Labitzky 
J. ) .  2.  Edinburg  -  Walzer  (Labitzky 
J.).  3.  Flora-Galopp  {Wittmann).  4. 
Martha-Galopp  ( F  1  o  t  o  w) .  5.  Ester- 
hasy- Walzer  (Labitzky  J.).  6.  Heiterer 
Schwalben- Walzer  (Brunner).  7.  Ma- 
rien-Walzer (Lanner).  8.  Großfürstin- 
Polka  (Flotow).  9.  Die  Schwalben 
(Strauß).  10.  Leinates  Klänge,  Walzer 
(Labitzky  J.).  11.  Fröhlichkeit  mein 
Los,  Polka  ( B  r  u  n  n  e  r ) .  12.  Colombinen- 
Galopp  (Labitzky  J. ) .  13.  Die  Kreuz- 
fidelen, Walzer  (Ben  dl).  14.  Tritonen- 
Galopp  (Labitzky  J.).  15.  Champag- 
ner-Galopp (Lunibye).  16.  Großfürstin- 
Walzer  (Flotow).  17.  Sirenen- Walzer 
(Labitzky  J. ) .  18.  Loreley-Rheinklänge, 
Walzer  (Strauß).  19.  Eintrachts- 
Polka  (Hayn).  20.  Kalifornier-Galopp 
(Labitzky  L. ) .  21.  Huldigungs- Walzer 
(Labitzky  J.).  22.  Die  Schelmische, 
Tyrolienne  (Hayn).  23.  Sommernachts- 
Galopp  (Lumbye).  24.  Die  Liebens- 
würdige, Polka  (Faust),  1.5^0  Rühle, 
4ms  3 —  Rühle. 
204  Transcription  brill.  sur  le  Duo  favori : 
„Se  fiato  in  corpo  avete  —  Sie  müssen  sich 
bequemen",  de  l'Opera:  „II  Matrimonio 
segreto",  P   1.50  Simrock. 

207  3  Fantaisies  faciles  sur  des  Airs  fa- 
vori ts  de  Kücken,  P:  1.  „Du  mit  den 
schwarzen  Augen".  2.  „Wo  still  ein  Hejz 
von  Liebe  glüht".  3.  „Gut'  Nacht,  fahr' 
wohl",  ä  1.25  Kistner. 

208  Mosai'que  sur  des  motifs  de  l'Opera : 
Giralda,  par  Adam,  Jfxas  2.50  Bote. 

■  209    Vier    kleine    Rondos    über    Motive    aus 

„Giralda"  von  Adam,  P  ä  — 80  Simrock. 
210  Sechs  leichte  Stücke^  P:  1.  's  Mailüf- 
terl,  von  J.  K  r  e  i  p  1.  2.  „Ich  möchte  dir 
so  gerne  sagen",  von  Girschner.  3. 
„Nun  laß  dir  erzählen",  von  Kücken. 
4.  „Das  ist  der  Tag  des  Herrn",  von 
Kreutzer.  5.  „Hier  auf  dieser  Höhe", 
von  Lindblad.  6.  An  der  Quelle,  von 
P  r  o  c  h,  ä  1 —  Simrock. 

■211  La  Chasse.  3  Fantaisies  brillantes  sur 
3  choeurs  de  Chasseurs,  de  C.  M.  de  W  a- 
ber,  P:  1.  Euryanthe:  „Die  Tale  damp- 
fen". 2.  Lützows  wilde  Jagd:  „Was  glänzt 
dort  im  Walde"  (fehlt).  3.  Freischütz; 
„Was  gleicht  wohl  auf  Erden",  ä  1 —  Sim- 
rock. 

•213  Zwei  Fantasien  über  Motive  aus  „At- 
tila"  und  „I  Masnadieri"  (Verdi),  Nr. 
1   und  2   ä  1.30   Simrock. 

•214  Soiröes  Italiennes.  Sechs  Rondos  über 
Opernthemen,  P:  1.  Liebestrank.  2.  Der 
Pirat.  3.  Attila.  4.  I  Masnadieri.  5.  Die- 
selben.    6.  La  Cenerentola,  ä  1 —  Simrock. 

•215  Elegantes  Rondo  über  das  Lied  von 
Kücken:  „Und  schau'  ich  hin",  P  1.50 
Simrock. 

•  216  Brill.  Fant,  über  „Wilhelm  Teil"  (Ros- 
sini), P   1.50   Rühle. 

-217  Brillantes  Duo  über  das  Lied  von 
Kücken:  „Mädele  ruck,  ruck",  4ms  2 — 
Simrock. 

-  218  Jugend-Unterhaltungen.  Sechs  kleine 
leichte  Transkriptionen  über  Lieder  von 
Kücken,  P.  Heft   1 :    „Da  drüben".   „Du 


schöne  Maid".  Heft  2:  „Gut'  Nacht,  fahr' 
wohl".  ,,Rum,  vidirum"  (fehlt).  Heft  3: 
„Im  Mai".  „Flieg',  Vöglein",  ä  — 80  Sim- 
rock. 

-  220    Musikalisches      Jugend  -  Album.      Eine 

Reihe  leichter  melodischer  Tonstücke  in 
fortschreitender   Ordnung,  P  4 —  Siegel. 

-  221    Schweizerklänge.    Sechs    gefällige    Ton- 

stücke    über     beliebte     Schweizermelodien: 

1.  Der  Schweizerbue.  2.  Auf  der  Alm.  3. 
Der  Hirt  und  die  Gemsen.  4.  Der  Land- 
sturm. 5.  Die  Frühlingszeit.  6.  Die  Alpen- 
jäger, P,  in  einem  Bande  1 — ,  ä  — 20 
Rühle.  Nr.   3  — 30  Jurgenson. 

-  222    Deux   Divertissements    sur    des    thömes 

de  l'Opera:  Martha,  P,  N.  1,  2  ä  2 — Bote. 

-  223    3  Morceaux    italiens    sur    des    thömes 

favoris    de    Rossini,    Verdi,   P,    N.    1, 

2,  3  ä  1.80   Bote. 

-  224  Fleurs   teutoniques,   4ms,   suite   II   3.25 

Schott:  1.  Mit  dem  Pfeil  und  Bogen.  2. 
Drauß'  ist  alles  so  prächtig.  3.  Komm' 
lieber  Mai.  4.  Morgenrot,  leuchtest  mir. 
5.  Ach  Schiffer,  lieber  Schiffer.  6.  Wohlauf 
noch  getrunken,  ä  • — ^75. 

-  225  Petits  Tableaux  musicaux.  12  Morceaux 

faciles  sur  des  Airs  populaires  pour  P, 
Serie  11,  2  suites,  ä  2 —  Schott:  1.  Air 
allemand  (Soldatenmut).  2.  Air  souabe 
(Drunten  im  Unterland).  3.  Air  polonais 
(Byszcza  Kropte  rosy).  4.  Air  frangais 
(Delice  de  la  vie).  5.  Air  Italien  (Vien 
qua  Dorina  bella).  6.  Air  espagnol  (Tor- 
que  sabes  que  te  quiero).  7.  Air  russe 
(Le  Postillon).  8.  Air  souabe  (Vöglein 
im  Tannenwald).  9.  Air  espagnol  (La 
calesera).  10.  Air  suedois  (Na  öd 
mjunka).  11.  Air  norwegien  (Vesle  Gut- 
ten).  12.  Air  hongrois  (Tarnoezära  boj- 
tärnak),   ä  — 50. 

-  226   Album   des  jeunes   Pianistes,   20   petits 

Morceaux  faciles  et  progressifs  sur  des 
Airs  populaires  allemands,  pour  P,  2  sui- 
tes,  ä  1.50   Schott. 

-  228    Der    kleiue    Tanzsaal.    Eine    Sammlung 

sehr  leichter  Tänze  zur  Ermunterung  der 
Jugend,  mit  Berücksichtigung  kleiner 
Hände,   P,   Heft    1—6   ä  1—   Siegel. 

-  229   Six  petits  Morceaux  faciles  et  agreab- 

les  en  forme  de  Rondinos  sur  des  Motifs 
favoris  d'Operas  modernes,  P,  cah.  I — II 
ä    1 —  Siegel. 

-  230    Goldener   Melodienkranz    f.    d.    Jugend. 

Leichte  u.  gefällige  übnugsstücke  nach  be- 
liebten Opernmotiven  u.  Liedern,  P,  Heft 
1 — 6  ä  1.50  Siegel. 
-232  Vier  kleine  Rondos  über  Motive  a.  d. 
Oper:  Der  verlorene  Sohn,  v.  A  u  b  e  r,  im 
leichten   instruktiven   Stile.   P    1.25   Siegel. 

-  233    Trois    Fantaisies    mölodiques    sur    des 

Motifs  fav.  P:  1.  Le  Barbier  de  Sevilla 
(Rossini).  2.  L'Elisire  d'amore(D  o  n  i- 
z  e  1 1  i) .  3.  L'Enfant  prodigue  (A  u  b  e  r) , 
ä   1.50  Bachmann. 

-234  Polka  nach  der  Polka- Arie  (Alary), 
4ms  —80   E.  Stoll. 

-235  Polka-Arie  (Alary),  Fantasie,  P  1^ 
LJ.  Stoll. 

-  237   Frohsinn   und   Gemütlichkeit.   Drei   ele- 

gante Tonstücke:  1.  Die  blauen  Augen 
(Arnaud).      2.    Hoch     vom     Dachstein, 
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Volkslied.  3.  Sehnsucht  nach  den  Bergen 
(Hunten),  ä  1.25  Bachmann. 

■  238    Lichtbilder.    Drei    elegante    Tonstücke, 

P:  1.  Morgenwind,  so  frisch  und  freudig 
(Abt).  2.  Ach  war  ich  doch  des  Mondes 
Licht  (Kücken).  3.  Der  Mai  ist  ge- 
kommen, Volkslied  (Kücken),  ä  1.25 
Bachmann. 

■  239    Perlenschmuck    für    die   Jugend.  '  Sechs 

Rondinos  über  Kinderlieder,  P  1.80:  Nr.  1. 
Tra  ri  ra,  der  Sommer,  der  ist  da!  2. 
Ich    geh'    durch    einen    grasgrünen    Wald. 

3.  Hopp,    hopp,    hopp,    hopp,     Reiterlein! 

4.  Wie  herrlich  ist's  im  Wald!  5.  Kommt 
heran  auf  den  freien  Wiesenplan!  6.  Das 
Lamm  auf  der  Weide,  ä  — 50  Heinrichs- 
hofen. 

■  240  Sternbilder.  Drei  Tonstücke  üb.  die  Lie- 

der, P:  1.  Durch  die  Nacht  (Kücken). 
2.  Mein  Engel  (Esser).  3.  Herzaller- 
liebstes Schatzerl  du  (Kücken),  ä  1 — 
E.   Stoll. 

241  Fantaisie  sur :  la  Melancolie,  de  F. 
P  r  u  m  e,   .^ms    1.75   Siegel. 

242  Zwei  brillante  Fantasien  über  Motive 
aus  „Luisa  Miller"  und  „Rigoletto" 
(Verdi),  P,  Nr.  1  und  2  ä  1.50  Simrock. 

■  244    Melodien-Buch     für     fleißige     Kinder. 

Eine  Sammlung  von  Jugend-  und  Volks- 
liedern mit  Variat.  P,  2  Hefte  ä  1 — 
Merseiurger. 
246  Der  kleine  Pianoforteschüler.  Eine 
praktische  Klavierschule  3 — :  Heft  1 — 3 
ä    1.50  Bachmann. 

249  Potpourri  sur  des  motif s  de  l'Opßra : 
Robert  le  diable,  de  Meyerbeer,  ^ms 
1.20  Bote. 

250  Drei  leichte  Sonaten,  P,  Nr.  1 — 3  ä 
1 —   Hofmeister. 

252  Vier  Rondos  über  die  beliebtesten  The- 
mata der  Oper  „Indra",  P  3 —  Bote.  Nr. 
3  u.  4,  P  — 75  Hansen. 

253  Potpourri  sur  des  motifs  de  l'Opßra : 
Indra,  de  Fr.  v.  F  1  o  t  o  w,  Jfms  2.50  Bote. 

254  Potpourri  sur  des  motifs  de  l'Opera : 
Die  lustigen  Weiber  von  Windsor,  de  O. 
Nicolai,   Jims   3 —   Bote. 

258  Potpourri  sur  des  motifs  de  l'Opera : 
Lucia  di  Lammermoor,  de  Donizeti, 
i^ms   1.20  Bote. 

259  Potpourri  sur  des  motifs  de  l"0p6ra : 
Le  proph&te,  de  Meyerbeer,  l^ms  1.20 
Bote. 

260  Zwei  Fantasien  über  F.  Kückens 
Lieder,  Jjins:  1.  Du  schöne  Maid.  2.  Der 
Liebesbote,   ä  1.50   Kahnt. 

•  261  Miniaturbilder.  Vierundzwanzig  kleine 
leichte  Tonstücke,  P,  2  Hefte  ä  1 —  Merse- 
burger. 

'262  Tonbilder.  Sechs  leichte  Stücke,  J^ms, 
2  Hefte  ä  1—,  VP  (Rob.  Schaab)  2— 
Merseburger,  ^i^is   1 —  Steingräber,  ä  — 50 

,  Hansen,  Nordisk  Musikforlag. 
263  Musikalische  Bilder,  P.  Heft  1.  Mor- 
gengebet. Im  Frühling.  Der  frohe  Wan- 
dersmann.  Ländlicher  Tanz.  2.  Schlum- 
merlied. Springbrunnen.  Schalkhafte  Nek- 
kerei.  Im  Waldesgrün,  ä  — 50  Litolff. 
Schlunmaerlied,  P  — 50  Hansen. 

■264  National-Melodien,  leicht  arr.  ^ms:  1. 
Air'  Napolitain.    2.    Mßlodie    Francaise.    3. 


Air  Styrien.  4.  Air  Polonais.  5.  Melodie 
Suedoise.  6.  Air  Russe,  ä  — 50  Litolff. 
265  Drei  elegante  Tonstücke,  P:  1.  Mosaik 
über:  Die  Stumme.  2.  Fantasie  über  eine 
Kavatine  aus:  Die  Zigeunerin.  3-  Diver- 
tissement über  Lucrezia,  ä  — 50  Litolff. 
Nr.   3   — 50  Hansen. 

■  266    Perles    du    Sud.      6    petits     morceaux. 

Rondo  et  Variations,  P:  1.  Rigoletto.  Gio- 
vanna  d'Arco.  Rigoletto.  2.  Lombardi. 
Macbeth,  Luise  Miller,  ä  1.50  Cranz. 

■  267    Bouquet    Italien,    4ins :       1.    O    sanctis- 

sima!  Vien  qua  dorina  bella.  2.  0  pes- 
cator  deir  onda,  la  vera  Luisiella,  ä  1.30 
Cranz. 

268  Drei  Sonatinen  im  leichten  und  in- 
struktiven Stil,  P,  Nr.  1 — 3  ä  — 50  Litolff. 

269  Potpourri  Weiße  Dame,  ^^s  — 60  Li- 
tolff. 

270  Amüsement  des  jeunes  Pianistes.  Pe- 
tites  Fantaisies  faciles  et  instructives  sur 
les  plus  jolies  mglodies  des  Operas  f avorig 
p.  le  Piano  seul:  1.  Martha.  2.  Stradella. 
3.  La  Dame  blanche.  4.  Norma.  5.  La 
Fille  du  Regiment.  6.  Robert  le  Diable. 
7.  Les  Hugenots.  8.  Guillaume  Teil.  9. 
Le  Barbier  de  Seville.  10.  Preciosa.  11. 
Der  Freischütz.  12.  Undine.  13.  Romeo 
und  Julie.  14.  Lucia  di  Lammermoor. 
15.  Oberon.  16.  Le  Prophöte.  17.  Da» 
Nachtlager.  18.  Sonnambula.  19.  Der 
Liebestrank.  20.  Zar  und  Zimmermann.  21. 
Die  Haimonskinder.  22.  Belisario.  23. 
Lucrezia  Borgia.  24.  Maurer  und  Schlos- 
ser, ä  1.25  Kahnt. 

271  L'Opera  Italien  au  Boudoir,  P:  1.  Ri- 
goletto. 2.  Norma.  3.  Wilhelm  Teil.  4.  Re- 
gimentstochter. 5.  Puritaner.  6.  Liebea- 
trank,   ä  — 50. 

272  Les  Beautes  de  Meyerbeer,  P:  1. 
Hugenotten.  2.  Robert,  ä  — 50  Litolff. 

273  Nr.  1—12.  Zwölf  leichte  und  niedliche 
Rondinos,  Jfms  3 — n,  2  Hefte  ä  1.80  u, 
Nr.  ä  — 48  n  Un.  Ed. :  1.  Richard  Löwen- 
herz, von  G  r  g  t  r  y :  Mich  brannt'  ein 
heißes  Fieber.  2.  Die  zwei  gefahrvollen 
Tage,  von  Cherubini:  Ha,  segne  Gott 
mein  Bestreben.  3.  Fra  Diavolo,  von 
Auber:  Für  solch  ein  einfach  ländliches 
Mädchen.  4.  Die  weiße  Dame,  v.  B  o  i  e  1- 
d  i  e  u :  Ach,  welche  Lust  Soldat  zu  sein. 
5.  Norma,  von  B  e  1 1  i  n  i :  Diese  Zarten 
jetzt  beschütze.  6.  Die  Zigeunerin,  von 
Balfe:  Welche  Seligkeit  strömt  durch 
meine  Brust.  7.  Die  Hugenotten,  von 
Meyerbeer:  Möge  dies  Fest,  das  wir 
euch  bereiten.  8.  Der  Barbier  von  Sevilla, 
von  Rossini:  Stille,  stille,  sachte.  9. 
Oberon,  von  Weber:  Für  dich  hat  Schön- 1 
heit  sich  geschmücket.  10.  Teil,  von  Ros-I 
sini:  0  Mathilde,  Engel  meiner  Triebe.' 
11.    liueia     di    Lammermoor,     von    D  o  n  i- 

z  e  1 1  i :  Engel  du  im  Strahlenkleide.  12. 
Der  Prophet,  von  Meyerbeer:  Auf," 
seht  der   Becher  winket. 

275  Triameron  Trane.  Fantaisies,  P:  1. 
Rossini:  Teil.  2.  Bellini:  Sonnam- 
bula. 3.  Donizetti:  Dom  Sebastian,  ä 
1.50  Cranz. 

276  Opernperlen.  Zwölf  kleine  Fantasien,  P 
2   Hefte   ä   1.50   Merseburger. 
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-  277   Kinderreigen.    Eine   Folge   von   Tänzen, 

Heft  I— IV  ä  —75  E.  Stoll. 

-  278    Melodien    im    Umfange    von    5    Tönen. 

24  kl.  fortschreitende  Übungsstücke,  Jtnts, 
Heft   1  u.  2  ä   1.50  Siegel. 

-  279    Die    Stufenleiter    des    Pianofortespiels. 

Ein  vom  Leichten  zum  ^Mittelschweren  fort- 
schreitender Zyklus  von  90  Übungsstücken : 
Heft  1.  Übungen  im  Umfang  von  5  Tönen, 
Heft  2.  Übungen  im  Umfang  bis  zu  2 
Oktaven  ä  1 — .  Heft  3.  Übungen  in  gestei- 
gerter Schwierigkeit,  Heft  4.  Zur  gegen- 
seitigen Übung  beider  Hände,  Heft  5.  Län- 
gere Tonstücke  zur  Bildung  des  Vortrags, 
Heft  6.  Tonstücke  zur  Vervollkommnung 
der  Geläufigkeit  und  Unabhängigkeit  der 
Finger   ä   1.50  Siegel. 

-  280  Agrements  des  Opßras  de  Verdi,  Fant. 

instruct.  P:  1.  Nabucco,  2.  Ernani,  3.  Loni- 
bardi,  4.  Macbeth,  5.  Attila,  6.  Masnadieri, 
7.  Luisa  Miller,  8.  Rigoletto,  9.  Trovatore, 
10.   Stiffelio  ä   1—  Cranz. 

-  281    Sechs  Tonstücke  über  deutsche  Lieder : 

1.  Rieh.  Wagner  aus  „Tannhäuser'* : 
„O  du  mein  holder  Abendstern",  2.  C,  L. 
Fischer:  „Du  lieber  Engel  du".  3.  J. 
Offenbach:  „O  bleib  bei  mir",  4.  W. 
Heiser:  „Die  Träne",  5.  H.  Dorn:  „In 
dieser  Stunde  denkt  sie  mein",  6.  F. 
Kücken:  „Ruck,  ruck,  Mädel !  ruck" 
ä  1 —  Bachmann. 

-  283  Fant,  über  Motive  der  Oper  „Der  Nord- 

stern" (G.  Meyerbeer),  P  1.25  Rühle. 
-284  Klänge  der  Liebe.  6  Salonstücke:  1. 
Quellenrauschen,  Etüde.  2.  Liebesklage,  Ro- 
manze. 3.  Fröhlichkeit,  Rondino.  4.  Her- 
zensregung, Canzonette.  5.  Wanderlust, 
Marsch.  6.  Elfenreigen,  Scherzo.  P  1 — 
Rühle. 

-  285  Divertissement  über  beliebte  Motive  a. 

d.  Oper  „Der  Nordstern",  -'/ms  2 —  Eahnt. 

-  286  Sechs  Tonstücke  in  Rondoform  über  be- 

liebte Motive,  P:  1.  Die  Schwalben,  Wal- 
zer (J.  Strauß),  2.  Der  Nordstern 
( M  e  y  e  r  b  e  e  r  > ,  3.  Sperl  -  Polka  ( J. 
Strauß),  4.  Tritonen-Galopp  (L  a  - 
bitzky),  5.  Thema  aus  „Martha"  (Flo- 
tow),  6.  Spinnlied  (Kücken)  ä  — 75 
Bachmann . 

-  287  Divertissement  Nr.    1   über  Motive  aus 

„Tannhäuser"  von  Wagner,  P  1.50,  Jfms 
2—  Siegel. 

-  288  Divertissement  Nr.   2   über  Motive  aus 

„Lohengrin"  von  Wagner,  P  1.50,  Jfms 
2.25  Siegel. 

-289  Divertissement  über  beliebte  Motive  a. 
der  Oper  „Lohengrin",  4ms  2 —  Kahnt. 

-290  Kleine  Tonbilder.  Sechs  leichte  Stücke, 
P  2—:  Nr.  1.  Das  schlafende  Kind,  2.  Er- 
zählung am  Spinnrade,  3.  IMilitär-Parade, 
4.  Wallfahrt  zur  Kapelle,  5.  Italienische 
Gondelfahrt,  6.  Ländlicher  Tanz  ä  — 50 
Haitianer. 

-  291    Divertissement  über  beliebte  Motive  a. 

d.   Oper  „Oberon",  Jims  2 —  Hainauer. 

■  292  Arabesken.  4  leichte  Tonstücke  in 
Rondoform,  Jfms,  2  Hefte  ä  1.50  Merse- 
burger. 

-295  Tanz-Bonbons.  Leichte  Tänze.  Heft  1,  2 
ä  1.25  Bachmann. 

-  296    Fantasie    über    Motive    aus    der    Oper 

„Die   Hugenotten",   -Jws   2 —   Haitianer. 


-  297  Nordsternbilder.   3   leichte  Rondos  über 

Motive  aus  der  Oper  „Der  Nordstern",  P 
ä   1 —  Bachmann. 

-  298   Frühlingsknospen.   20   kleine   Tonstückc 

nach  beliebten  Lieder-,  Tanz-  und  Opem- 
IMotiven  in  sehr  leichter  Spielart,  P,  Heft 
1 — 4   ä    1 —  Siegel. 

-  299  Vierundzwanzig  leichte  und  melodische 

Übungsstücke,  P  u.  4^s.  24  morceau^i 
faciles  et  melodiques  pour  piano  ä  deuK 
et   ä  quatre   mains    1.50   E.   Stoll. 

-  300  Fantasie-Transcription  über  Beethovens 

„Adelaide",   Jfms   2 —   Mersebiirger. 

-  301  Volksweisen.  Sechs  leichte  Tonstücke  m 

Rondinoform  über  deutsche  Volkslieder, 
4ms:  Heft  1.  Nr.  1.  Das  Lamm  auf  der 
Weide.  2.  Uf'm  Bergli  bin  i  g'sässe.  3. 
Muß  i  denn  zum  Städtle  'naus.  Heft  2. 
Nr.  4.  Im  Wald  und  auf  der  Heide.  5. 
Gern  weil  ich  auf  Bergen.  6.  Ihren  Schäfer 
zu  erwarten,   Tralerara!    ä    1.75   Hainauer. 

-  302   Klänge  aus  der  Gemütswelt.   Sechs  ge- 

fällige Tonstücke  über  beliebte  Lieder,  4^s: 
Heft  1.  Nr.  1.  O  Täler  weit,  o  Höhen  von 
Mendelssohn-Bartholdy.  2.  Du 
bist  mein  Traum  in  stiller  Nacht  von 
Gumpert.  Heft  2.  Nr.  3.  Ich  woUf, 
meine  Lieb'  ergösse  sich  von  Mendels- 
sohn-Bartholdy. 4.  So  laß  mich 
sitzen  ohne  Ende  von  Stucken- 
s  c  h  m.  i  d  t.  Heft  3.  Nr.  5.  Weine  nicht, 
süßes  Liebchen  mein  von  Gumpert.  6. 
Wie  die  Blümlein  draußen  zittern  von  A. 
Wagner   ä    1.75   Hainauer. 

-  303    Bunter    Kranz    der    Jugend.    8    leichte 

instruktive  Tonstücke,  Jfms,  Hefte  1 — 2  ä 
1.25   Kistner. 

-  304    Zwei    leichte    Tonstücke.      Rondo    und 

Notturno  über  Kückens  Lieder  „Der  kleine 
Rekrut"  u.  „Gute  Na^ht",  P  1.50  Kistner. 
„Gute  Nacht"  — 50  Hansen. 
■  305  Brillante  Fantasie  über  Motive  aus  der 
Oper  „Robert  der  Teufel"  von  Meyer- 
b  e  e  r,    Jftns   2 —   Siegel. 

-  306    Sechs    charakteristische    Tonstücke.    P : 

Heft  1.  Reges  Leben,  Etüde.  Süße  Ruhe, 
Romanze.  Auf  dem  Wasser,  Gondoliera. 
Heft  2.  Auf  den  Bergen,  Idylle.  Am  frühen 
Morgen,  Preghiera.  Am  späten  Abend. 
Notturno,  ä  1.50  Siegel. 
-307  Six  National  Songs  of  Scotland,  Jfms. 
1.  The  Bonnie  House  o'Airlie,  2.  The  Boa- 
tie  Rows,  3.  The  Yellow-haired  Laddie, 
4.  Auld  Robin  Grey,  5.  Charlie  is  my  Dar- 
ling, 6.  Prince  Charlie  ä  2/6  Williams. 

-  308  Rondo  über  das  Liede  „Der  feine  Wil- 

helm", P   1.25   Kistner. 

-310  Ländliche  Szenen.  6  kl.  Tonbilder,  P: 
Heft  1.  Kindlicher  Frohsinn  beim  Blumen- 
spiel (Rondino).  Jugendlust  im  Mai  (Im- 
promptu). In  der  Wald-Kapelle  (Gebet). 
Heft  2.  An  dem  Bache  (Idylle).  Zur  Dorf- 
hochzeit (Marsch).  Kirmestanz  (Mazurka 
und   Polka)    ä    l —  Bachmann. 

-311  Waldlust.  Jagd-Rondo  über  das  Volks- 
lied „Im  Wald  und  auf  der  Heide",  P  1.25 
Siegel. 

-  312  Drei   instruktive  Sonatinen  im  leichten 

und  eleganten  Stile,  P  ä  1 —  Siegel. 
-313   Drei   spanische   Nationaltänze    (La   Gi- 
tana,  La  Jota  andalouse,  Bol6ro).  4ms  1.50 
Siegel. 
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■  314  Heitere   Szenen.   6   kleine  Tonbilder,   P, 

2  Hefte  ä   1 —  Merseburger. 
■316  Brillante  Fantasie  über  Motive  d.  Oper 
„Euryantlie",   P    1.75   Siegel. 

■  317    Sonate     im    leichten     und    instruktiven 

Stile,  ^ms  2.50  Siegel. 
-318  Le  chien  fidfele  et  le  musicien  voyage;- 
(Zum    Bijoux    illustres    pour    les    enfants 
gehörig),  P   1.30  Bote. 

■  319  Zehn  leichte  Klavierstücke  in  kindlich 

heiterem  Tone,  P  2 — :  Heft  1.  Harmlos 
ist  die  Jugendzeit.  Lustig  zum  Tanze.  Zum 
Ballspiele.  Fröhliches  Beisammensein.  Ge- 
schwistevliebe.  Auf  der  bunten  Wiese. 
Heft.  2.  Beim  Blumenpflücken.  Fest-Marsch. 
Tändelei.  Nun  schlingen  wir  den  muntern 
Reih'n   ä    1 —   Hainauer. 

■  320  Praktische   Piaiioforteschule   oder   theo- 

retisch-praktische Anweisung  des  Klavier- 
spiels 3 —  E.  Stoll. 

322  Vier  FanLasie-Transcriptionen  über  die 
Lieder,  P  3 — :  a)  Des  Jägers  Abschied 
von  !M  e  n  d  e  1  s  s  o  h  u,  b )  Der  frohe  Wan- 
dersmann  von  Mendelssohn,  c)  Rhein- 
ländisches  Wiegenlied  von  Kücken,  d ) 
Ach,  wem  ein  recht  Gedenken  blüht  von 
Tiehsen  ä   1 —  Bote. 

323  Divertissement  über  „Die  Entführung 
aus  dem  Serail'"  von  Mozart,  4^ns  2 — 
Bote. 

-  324   Opernperlen.     12    kleine    Fantasien,     P, 

2  Hefte   ä   1.50   Merseburger. 

-  325   Opern-Bouquet.   Sechs   kleine   Fantasien 

über  beliebte  Opernmotive,  Jfms:  Heft  1. 
Das  Nachtlager  in  Granada.  Die  Stumme 
von  Portici.  Heft  2.  Zar  und  Zimmermann. 
Fra  Diavolo.  Heft  3.  Der  Barbier  von  Se- 
villa. Die  weiße  Dame  ä  1.25  Siegel. 
-326  Rosenblätter.  Zwölf  kleine,  leichte  Ton- 
stücke, P.  Heft   1  u.  2  ä   1.25  Siegel. 

-  327    Fantasie    über    ,,Mei    Mueter    mag    me 

nef    (Pres  sei),   P    1 —   Simrock. 

-  328  Fantasie  über  ein  Lied  ohne  Worte  von 

Mendelssohn-Bartholdy,  P  1.50 
Simrock. 

-  330     Dreißig    kleine,    melodische    und    pro 

gressive  Übungsstücke,  Jpns,  3  Hefte  ä  1.50 
Merseburger. 

-  331   Grüne  Blätter.  Zwölf  kleine,  melodische 

Stücke  in  leichter  instruktiver  Fassung,  P. 
Heft   1  u.  2  ä   1 —  Siegel. 

-332  Bilderreihe.  12  Klavierstücke:  1.  Kin- 
derlied, 2.  Russisch,  3.  Harmlose  Jugend, 
4.  Verlorene  Ruhe,  5.  Bewegtes  Leben,  6. 
Ernst  und  Scherz,  7.  Mühlengeklapper,  8. 
Keine  Rast,  9.  Sanfte  Ruhe,  10.  Wander- 
marsch, 11.  Fröhlicher  Sinn,  12.  Abend- 
lied, 4»is,  Heft  1  2—,  Heft  II  2—  Bos- 
worth. 

-333  Leichte  Tonstücke  über  i-ussische  Na- 
tionallieder, P:  1.  Abschied  der  Nachtigall 
(Variat. ),  2.  Nationalhymne  (Fantasie), 
3.  Zigeunerlied    (Rondo)    2 —  Bote. 

-  334  Drei  Fantasie-Transcriptionen  über  Lie- 

der, P:  1.  !Maurisches  Ständchen  von  F. 
Kücken,  2.  Ländler  von  F.  G  u  m  b  e  r  t, 
3.  Die  Träne  von  F.  Kücken  ä  1.25 
Siegel. 

-  335   Sonatine   im   Umfang   von   5   Tönen,   P 

1 —   Heinrichshof  en. 

-  336  Sonatine  im  Umfang  von  5  Tönen,  .^»is 

1.75   Heinriehshofen. 


-337  Fantasie-Transcriptionen,  P:  1.  Martha, 
2.  Robert,  3.  Trovatore  ä  1.50  Heinriehs- 
hofen. 

-  338  3  thömes  favoris  de  l'Opera :   Rigoletto, 

Vepres  siciliennes,  Trovatore,  de  Verdi, 
variös  pour  l'usage  des  elfeves  avances,  P, 
N.   1—3  kplt.  2.30  Bote. 

-  340    Tanzperlen.    12    sehr   leichte   Rondinos, 

P,  2  Hefte  ä   1.50  Merseburger. 

-  341    Sechs    Lieder-Fantasien,      Jims,      Hefte 

1—3  ä  1.25  Kahnt:  Heft  I.  Nr.  1.  Grete- 
lein  von  Kücken,  2.  An  die  Geliebte  von 
G  i  r  s  c  h  n  e  r.  IL  Nr.  3.  Zwiegesang  von 
Kücken.  4.  Lotosblume  von  R.  Schu- 
mann. III.  Nr.  5.  Der  frohe  Wanders- 
mann  v.  Mendelssoh  n-B  arthold  y. 
6.  Der  Zigeunerbube  im  Norden  von  R  e  i  s- 
s  i  g  e  r. 

-  342  Drei  Tonstücke  über  beliebte  Lieder,  P : 

1.  's  Griaverl  im  Kinn  (G.  Hölzel), 
Rondo,  2.  Der  Mensch  soll  nicht  stolz  sein 
(Siippg),  Fantasie,  3.  Ein  Ton  aus  dei- 
ner Kehle  (K6ler-Bela),  Rondo  ä  1  — 
Cranz. 

-  343    Heimatsklänge,    6    charakt.    Tonbilder, 

4ms:  1.  Der  Jugend  heitere  Spiele,  2.  Zwie- 
gespräch am  Bache,  3.  Gemütliches  Bei- 
sammensein, 4.  Schalkhafte  Neckerei,  5. 
Wellenrauschen  an  der  Mühle,  6.  Bei  der 
Wachtparade  ä  — 80   Cranz. 

-  344    Opernperlen.    12    kleine    Fantasien,    P, 

2   Hefte   ä    l.cO   Merseburger. 

-  345  Liederkranz.   12  leichte  und  freundliche 

Rondinos  über  beliebte  Volkslieder,  P, 
Hefte   1—2  ä   1—  Bauer. 

-  346  Ländler:  „Wie  mir's  im  Herzen  schwer", 

G  u  m  b  e  r  t,  P   1 —  Andre. 
-349   Tanzkränzchen,   Jfms   2—:    Heft    1,  2,  3 
ä  1.30,  P  ä  —80  Andre. 

-  350  Drei   beliebte  Melodien,  P,   im  leichten 

Stile    variiert:     1.    Norma    von    B  e  1 1  i  n  i, 

2.  Der  Tiroler  und  sein  Kind,  3.  Der  See- 
räuber  von   B  e  1 1  i  n  i   ä   1.50  Siegel. 

-  351    Aus   der   Kinderzeit.   24   kleine,   leichte 

Übungsstücke,    P,   Heft   1 — 2   ä   1 —  Siegel. 

-  352   Jugendklänge.    18   leichte   und   progres- 

sive Übungsstücke  in  den  gewöhnl.  Dur- 
und  Molltonarten,  P,  Heft  1—3  ä  1.25 
Siegel. 

-  353  Drei  kleine  Fantasien  über  beliebte  Lie- 

der, P  ä  — 75  Merseburger. 

-  354   Tanzperlen.    12   sehr   leichte   Rondinols, 

P,  2  Hefte  ä  1.50  Merseburger. 

-  355   Drei   kleine   und   leichte   Sonatinen   als 

Übungsstücke  junger  Spieler,  P  ä  1.20 
Hoffmann. 

-  356    Tonwellen.    6    leichte    Tanzweisen    mit 

Bezeichnung  des  Fingersatzes:  1.  Polonaise, 
2.  Ländler,  3.  Polka,  4.  Walzer,  5.  Galopp, 
6.  Mazurka   1.80  Hoffmann. 

-  358  Zwanzig  kurze  melodiöse   Etüden   f.   P, 

2  Hefte   ä   1.80   W.  Schniid.  . 

-  359  Die  Kapelle.  Fantasie  über  C.  Kreutzers  ■■ 

„Droben  stehet  die  Kapelle",  P  1 —  Merse-  1 
burger. 

-  360   Sechs   Tonbilder,   4tos,   2   Hefte   ä    1.50 

Merseburger. 

-  361    Cantique   de   Noel,   d'A.   Adam,   tran- 

scrit  et  vari6  pour  Jtms   1.25  Schott. 

-  362    Fantasie    über    das    Lied    von    Esser 

„Ade  du  lieber  Tannenwald'"  für  P  1.25 
Schott. 
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■  363    Tonblumen    für    die    Jugend.    6    leichte 

Roiidinos  über  Motive  der  Oper  „Die  lusti- 
gen Weiber  von  Windsor",  P,   1 — Ü  ä  — 75 
Siegel. 
■364  Ständchen,  Tonstück,  P   1—  Siegel. 

■  365   Klavierschule,   IfVis   2.40  n   Siegel. 

■  366    Kinderspiele.      12    kleine    leichte    Ton- 

stücke, P,  2   Hefte  ä   1 —  Merseburger. 

■  367  Der  Mühlbach.  Tonstück  über   Zöllners 

„Ich    hört'    ein    Bächlein    rauschen",    j^ms 
1.50  Mersehurger. 

■  369  Bunte  Blumen.  Leichte  Tonstücke  über 

6  beliebte  Kinderlieder,  4'>ns  1.50  Benjamin. 
•369a  Bunte  Blumen,  P  1.50:  Nr.  1.  Da3 
Steckenpferd  (Hopp,  hopp,  hopp).  2.  Die 
Biene  (Summ,  summ).  3.  Des  Kindes 
Engel  ( Es  geht  durch  alle  Lande ) .  4.  Die 
Mühle  (Es  klappert  die  Mühle).  5.  Wan- 
derlust ( Rasch  stehn  wir  vom  Lager  auf ) . 
6.  Gebet   (O  sanctissima)   ä  — 80  Benjamin. 

371  Fantasie  über  „Was  ist  des  Deutschen 
Vaterland"  von  G.  R  e  i  c  h  a  r  d  t,  P  1.25 
Siegel. 

372  Drei  Sonatinen:  1.  G-dur:  Ein  Schäfer- 
mädchen weidete.  Wer  hat  die  schönsten 
Schäfchen.  Hopp,  hopp,  hopp!  Pferdchen 
lauf  Galopp.  2.  F-dur:  Wenn  ich  ein  Vög- 
lein war'.  Morgen  muß  ich  fort  von  hier. 
Juchhei,  Blümlein  duften  und  blühn.  3. 
C-dur:  Stand  ich  auf  hohem  Berge.  So  viel 
Stern'  am  Himmel  stehen.  In  einem  kühlen 
Grunde,  P  1 —  Rühle. 

374  Walzer-Rondo  über  Motive  a.  d.  Oper 
„Die  Wallfahrt  nach  Ploermel"  v.  M  eye  r- 
b  e  e  r,  P   1.25  Siegel. 

376  Vier  Tonbilder',  P:  1.  In  heller  Mond- 
nacht, Notturno.  2.  Auf  der  Gondel.  Bar- 
carole. 3.  Tiroler  Alpenklänge,  Pastorale. 
4.  Rosenfest  der  Jugend,  Scherzo  Jl  1.25 
Siegel. 

377  Fantasie  über  das  beliebte  Thüringer 
Volkslied :  „Ach,  wie  ist's  möglich",  P 
1.50  Siegel. 

378  Fantasie  über  das  beliebte  Volkslied : 
.,Wenn  ich  mich  nach  der  Heimat  sehn'", 
P  1.50  Siegel. 

379  Fantasie  über  das  österreichische  Na- 
tionallied: „Mein  Österreich",  von  F.  v. 
Suppe,  P  2 —  Siegel. 

380  Fantasie  über  das  beliebte  alte  Trink- 
lied: „Im  tiefen  Keller  sitz'  ich  hier",  P 
1.50  Siegel. 

381  4  Rondinos  faciles  sur  l'op.  Le  Pardon 
de  Ploermel  pour  P:  1.  Berceuse  „Dors 
petite,  dors  trauquille".  2.  Air  „Ombre 
Ißgfere".  3.  Duo  bouffe  „Un  resor?  bois 
encor!"  4.  Motif  de  l'introduction  du  2me 
Acte,    k  — 75    Schott. 

382  Sechs  kleine  Tonstücke,  Jfi^s :  Wiegen- 
lied. Walzer.  Marsch.  Rondino.  Lied: 
„Stille  Nacht!"  Lied:  „'s  Mailüfterl",  1.75 
Siegel. 

383  Neue  musikalische  Anthologie.  Eine 
Auswahl  von  375  der  schönsten  Opern-, 
Lieder-,  Tanz-  u.  anderen  Melodien  in  fort- 
schreitender Stufenfolge,  P.  Ausgabe  A  in 
4  eleganten  Leinwandbänden  m.  Goldpres- 
sung. Band  I — IV  ä  6 — n;  Ausgabe  B. 
Jeder  Band  in  6  Heften  m.  Umschlag, 
24  Hefte  ä  1.50  Siegel. 

■  384   Klänge   aus   der   Heimat.    12    Rondinos 


über  beliebte  Volks-  und  Vaterlandslieder, 
P,  2  Hefte  ä  1 —  Merseburger. 

-385  Efeuranken.  6  Tonstücke,  P,  Heft  I: 
Frühlingsklänge.  Sommers  Lust  und  Leid. 
Tanz  auf  dem  Seile,  1 — .  II:  Schlummer- 
lied. Fröhliche  Jagd.  Parademarsch,  1 — 
E.  Stoll. 

-386  Die  Schule  der  Geläufigkeit.  Klein,? 
melodische  üungsstücke,  P,  4  Hefte  ä 
1.50  Kahnt,  (Gl.  Schnitze)  1—  Li- 
tolff. 

-  388    Kinder-Serenade.      Fünf   kleine    leichte 

Tonstücke:  Marsch,  Volkslied  mit  Varia- 
tionen, Bolero,  Rondino  und  Schlußsatz 
(Gute  Nacht),  P   1.20   Hoff  mann. 

■  389   Sechs  ganz   leichte   Tonstücke.   Heft   I : 

Am  Guckkasten.  Puppenwalzer.  In  der 
Gartenlaube.  II:  Zur  Rosenzeit.  Ländler. 
Hasche  mich!    I^ms  ä  1.20  Hoffmann. 

-  391  6  Rondinos  sur  des  Danses  de  A.  W  a  1- 

1  e  r  s  t  e  i  n,  povir  P:  1.  Un  dernier  Amour, 
redowa.  2.  Schottisch  de  Liege.  3.  La 
Garde  mobile^  polka.  4.  Souvenir  de  Bäle, 
schottisch.  5.  Au  Berceau,  redowa.  6. 
Les  Amies  de  Pension,  polka-mazurka,  ä 
— 75   Schott. 

■  392   Zur   Aufmunterung.   Leichte  und  melo- 

diöse   Tänze,    2  Hefte    ä  1—,    VP     (Rob. 
Seh  a  ab)    ä  1.50    Merseburger. 
-393  Kinder-Sonaten,  P:    1.  G-dur,  2.  C-dur, 

3.  F-dur,  ä   1 —  Brauer. 

-  394   Das   Kinderfest.    Sechs   leichte   und   ge- 

fällige Tänze,  Jfms.  Polonaise,  Walzer, 
Polka,  Schottisch,  Tyrolienne,  Galopp  1.80 
Brauer. 

-  396  An  der  Wiege,  Fant.  P  1 —  Junne. 

-  397  4  pet.  Morceaux  sur  des  Danses  de  A. 

Wallerstein  pour  P,  J^ms :  1.  L'Ar- 
Ißsienne,  redowa.  2.  Olga,  mazurka.  3. 
La  Grenadine,  polka.  4.  Les  Amies  de 
Pension,  polka-mazurka,  ä   1 —  Schott. 

-  399   Kleine   Rondos   über   Volkslieder.   Serie 

II,  kplt.  3 — :  Nr.  1.  Es  kann  ja  nicht 
immer  so  bleiben.  2.  Ach  wie  ist's  möglich 
dann.  3.  Loreley:  Ich  weiß  nicht  was  soll 
es  bedeuten.  4.  Wer  will  unter  die  Sol- 
daten. 5.  Wo  i  geh  \md  steh.  6.  Das 
Schiff  sireicht  durch  die  Wellen.  7.  Es 
lebet  was  auf  Erden.  8.  Von  meine  Bergl 
miiß  i  scheiden.  9.  Hinaus  in  die  Ferne. 
10.  Bekränzt  mit  Laub.  11.  Da  streiten 
sich  die  Leut'  herum.  12.  Mädele  ruck, 
ruck,  ruck,  ä  — 50  Bachmann. 
-400  Zwölf  Etüden,  P,  2  Hefte  ä  1.50  Mersc- 
burger. 

-  401     Glöckchen-Rondo,    4ms    1 —    Mersebur- 

ger, — 30   Thieme. 

-  402   Drei    Sonatinen    im   leichten   gefälligen 

Stil,  .'tms  4 — ,  Nr.  1 — 3  ä  1.50  Heinrichs- 
hof en. 

-  403    Blütenkranz.    Sechs    kleine    Stücke    in 

Fantasie-  und  Rondoform  über  National- 
lieder, P,  2  Hefte  ä  1—:  Nr.  1.  .Italie- 
nische Melodie:  Vien  qua  Dorina  bella.  2. 
Schottisches  Lied:  Die  blaue  Blume.  3. 
Französisches   Marschlied   der   Girondisten. 

4.  Russisches  Zigeunerlied.  5.  Deutsches 
Volkslied:  „Es  ritten  drei  Reiter".  6. 
Schwäbisches  Tanzlied:  „Rosestock  hold 
erblüht",  ä  — 50  Heinrichshof  en. 

-  404    Lieder-Klänge.      Sechs     leichte     Tran- 

skriptionen üb.  beliebte  Lieder,  P:   1.  Abt: 
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Gute  Naclit  mein  Lieb'.  2.  R  e  i  c  h  a  r  d  t : 
Das  Bild  der  Rose.  3.  G  r  a  b  e  n  -  H  o  f  f- 
mann:  Erinnerung.  4.  Abt:  In  dunk- 
ler Nacht.  5.  M  a  r  s  c  h  n  e  r  A.  E. :  Lüft- 
chen ihr  plaudert.  6.  Heiser:  Zieht  im 
Herbst  die  Lerche  fortj  ä — 75  Hofmeister. 

-  405   Zum   Weihnachtsfeste,   J^ms    1 —   Merse- 

iurger. 
-406  Bimte  Szenen,  10  Tonbilder,  P,  2  Hefte 
ä    1.50   Merseburger. 

-  407  Harmlose  Jugendzeit,  3  Rondinos,  ^w.9 : 

Wir  hüpfen  und  springen.  Lustig  zum 
Tanz.  Ruhe  im  Grünen,   1.75  E.  Stoll. 

-  408    Heiteres    Zusammenspiel.    Acht    kleine 

leichte  melodische  Stücke  zum  Unterrichte, 
Jtms,   Heft    1,  2   ä  1.30   Cranz. 

-  41 0  Zwei  elegante  Tonstücke,  P   ( Deux  com- 

positions  elegantes.  Two  elegant  compo- 
sitions)  :  1.  II  Bacio:  Gesangswalzer  (Ar- 
diti)  (Chant  de  valse.  Waltz-song).  2. 
Cavatine :  Di  tanti  palpiti  (Rossini), 
ä   1.25  Forberg. 

-412  Mutig  vorwärts!  Ein  Zyklus  fortschrei- 
tender Übungsstücke,  P,  3  Hefte  ä  1.50 
Merseburger. 

-413  Aquarellen.  6  charakteristische  Ton- 
stücke,   ^nis,    2  Hefte    ä  1.50    Merseburger. 

-  41 5  Orpheus-Klänge  in  Potpourriform  über 

^Motive    aus    „Orpheus    in    der    Unterwelt'", 

von  J.   Offenbach,   P  2 —  Simrock. 
-416    Potpourri    über    Motive    aus    „Faust'", 

von  G  o  u  n  o  d,  P  2 —  Simrock. 
-419    Opernmelodien-Album    für    die    Jugend. 

Auswahl  beliebter  Opernmotive,  P,  6  Hefte 

ä   1.50  E.  Stoll. 

-  420  Orphee  aux  enfers   ( Orpheus  in  der  Un- 

terwelt) d'Offenbach.  3  Rondeaux,  P. 
X.    1  ä  3  ä    1.25   Schott. 

-  422  Sechs  kleine  und  leichte  Rondinos  über 

Volksweisen,  J^ms,  kplt.  3.50 :  Xr.  1.  Miss 
Lucy  Long  — 75.  Xr.  2.  Yankee  doodle 
— 75.  Xr.  3.  Spinn,  meine  liebe  Tochter 
— 75.  Xr.  4.  Der  kleine  Tambour  — 75. 
Xr.  5.  Loreley  — 75.  Xr.  6.  Spazieren 
wollt'  ich  reiten  — 75  Hofmeister. 
-423  Drei  elegante  Tonstücke,  P:  1.  Varia- 
tionen über  ein  Tirolerlied.  2.  Fantasie 
über  das  Lied :  An  die  Sterne,  v.  Geyer. 
3.  Transkription  des  Liedes:  Gretelein,  v. 
Kücken,   ä   1 —   Cranz. 

-  424  Blumenkranz.  12  Tonstücke  über  Volks- 

lieder, P,  2  Hefte  ä  1.20  Leuckart:  Heft 
I:  Wiegenlied.  Jäger  und  Hase.  Der 
Mond.  Abschied.  Studentenlieder.  Kaffee- 
lied. II:  Der  Schlossergesell.  Vetter 
Küchel.  Von  den  zwei  Hasen.  Die  Feld- 
flasche.     Gesellschaftslied.      Die    Schäferin. 

-  427    Sechs    leichte    Fantasien :     1.    Blümlein 

traut,  aus:  Faust  (Gounod).  2.  's  Mai- 
lüfterl  (Kreipel).  3.  Ade  du  lieber 
Tannenwald  (Esser).  4.  Ich  kenn'  ein 
Auge  (Reichardt).  5.  Der  Wanderer 
(  F  e  s  c  a ) .  6.  Leicht  Gepäck  ( X  a  u- 
mann),  P  4 — ,  ä  1 —  HasUnger. 

-  428   Gebirgsklänge.      Drei   kleine   Fantasien 

über  Lieder :  Bin  i  nit  a  lustiger  Schwei- 
zerbua.  Mei  Dirndl  is  harb.  Von  meine 
Bergle,   P  2 —  HasUnger. 

-  429   Sonate   im   1.  Stil,   ^ms   2 —  HasUnger. 
-430    2  Transcriptions    faciles     pour    P:      1. 

Cujus    animam.    Air    du    Stabat    mater    de 


Rossini.  2.  Robert  le  Diable.  Air  de 
Grace,   ä   1.25   Schott. 

-  431    Le  petit  Bouquet,  6  Rondeaux  sur  des 

airs  d'operas,  ^ms:  1.  Nicolai:  Les 
Commöres  de  Windsor.  2.  Kreutzer: 
Une  nuit  ä  Grenade.  3.  Offenbach: 
Orphee  aux  enfers.  4.  Donizetti: 
L'Elisire  d'amore.  5.  Gounod:  Faust. 
6.   F  1  o  t  o  w :    Martha,  ä  — 75   Schott. 

-  434    Jugendmelodien,    4ms,    2  Hefte    ä  1.50 

Lau:  Sommerlied:  Vöglein  im  hohen  Baum. 
Mailied:  Laßt  tanzen  uns  und  springen. 
Das  Glöckchen:  Glöcklein  klinge!.  Das 
Waldhorn:  Wie  lieblich  schallt.  Winter- 
lied: Düstere  Nebel  ziehen.  Der  Frühling: 
Es  kehrt  der  Frühling. 

-  436   Elfenklänge.   Walzer   ronde,   C-dur    1.50 

Lau. 

-  446  Kleine  Melodien  für  Anfänger  des  Kla- 

vierspiels in  leichtester  Weise  und  fort- 
schreitender Stufenfolge  zu  4  Händen  als 
Beigabe  zu  jeder  Klavierschule,  3  Hefte 
a   1.50  Kistner. 

-  447  Rondino  über  Wilhelm  Teil,  P  1—  Lau. 

-  448  Rondino  über  Lucia  di  Lammermoor,  P 

1 —  Lau. 

-  449   Rondino   über  Rigol etto,  P   1 —  Lau. 

-  450  Rondino  über  Martha,  P  1 —  Lau. 

-  452  Militär- Rondo,  ^ins   1.50  Kahnt. 

■  453   Zwei  leichte  Tanzrondos,  4n^s,  2  Hefte 
a  1—  E.  StoU. 

-  454  Sternenkranz.  6  Tonstücke  aus  Mozarts 

Opern,  P  2 —  HasUnger. 

-  455    Kleine    Blumen.    12    leichte    Tonstücke 

über  Kinderlieder,  P,  2  Hefte  ä  1 —  Merse- 
burger. 

-  456  Die  jungen  Tänzer,  4ms,  2  Hefte  ä  1 — 

Merseburger. 

-  464   Drei   Stücke   aus   der   Oper   „Die   Afri- 

kanerin" von  M  e  y  e  r  b  e  e  r,  P:  1.  Fan- 
tasie, 2.  Rondo,  3.  Paraphrase  ä  1 —  Bote. 

-  465  Drei  Sonatinen  im  leichten  instruktiven 

Stil,  4ms  ä   1.50  Bote. 

-  466    Rondino    über    Motive    der    Oper    „Die 

lustigen  Weiber  von  Windsor"  von  N  i  c  o- 
1  a  i,  4'^^   1.50  Siegel. 

-  467  Fantasie  über  Motive  der  Oper  „Faust" 

von   Gounod,  4nis   1.75   Siegel. 

-  468  Drei  Fantasie-Transcriptionen  über  Mo- 

tive der  Oper  „Die  Loreley"  von  M  a  jt 
Bruch,  P  2.50:  Nr.  1.  „Seit  ich  von  mir 
geschieden",  2.  „Ave  Maria",  3.  „Siehst 
du  ihn  glühen  im  Brautpokal"  fl  1.25 
Siegel. 
469  Drei  Rondos  über  Motive  der  Oper  „Die 
Loreley"  von  Max  Bruch,  P  1.75 :  Nr.  1. 
Lied  der  Winzerinnen:  „Wir  grüßen  dich 
fein",  2.  Chor:  „Rührt  euch  frisch",  3. 
Winzer-Chor:  „Wir  ha'n  geschnitzt"  ä  — 73 
Siegel. 

-  470   Duo   über  IMotive   der   Oper   „Die  Afri- 

kanerin" von  G.  M  e  y  e  r  b  e  e  r,  .'/ws  2.50 
Bote. 

-  471     Transcriptionen    über    beliebte    Lieder, 

4ms  ä  1.25  -Junne:  1.  Letzte  Rose,  Volks- 
lied. 2.  Von  meinem  Bergli,  Volkslied.  3. 
Loreley,  Volkslied.  4.  0,  bitt'  euch,  liebe 
Vögelein.  5.  Der  Tiroler  und  sein  Kind, 
Volkslied.  6.  Gute  Nacht,  du  mein  herziges 
Kind.  7.  Wer  hat  dich,  du  schöner  Wald. 
8.    Auf    Flügeln    des    Gesanges.    9.    Schlaf 
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wohl,  du  süßer  Engel.  10.  Ich  kenn'  ein 
Auge.  11.  's  Mailüfterl,  Volkslied.  12.  Ab- 
schied. 

472  Nr.  1.  Stille  Nacht,  heil'ge  Nacht,  P 
•--80  Praeger. 

473  Zitherständchen,  Fantasie  nach  einer 
Volksmelodie,  P  1 —  Praeger. 

474  Drei  leichte  Divertissements  über  be- 
liebte Melodien,  Jfins:  1.  Trauerwalzer  von 
Schubert,  2.  Favorit walzer  von  Hum- 
mel, 3.  Favorit -Menuett  von  Kreutzer' 
ü  1.50  Siegel. 

475  Natur bilder.  6  kleine  leichte  Tonstücke, 
P,  2  Hefte  ä  1 —  Kistner. 

477  Kleine  instruktive  Tonstücke  über  Me- 
lodien von  C.  M.  V.  Weber,  P:  1.  Tra, 
ri,  ro,  der  Sommer  der  ist  do,  C-dur,  2. 
Schlaf,  Herzenssöhnchen !  C-dur,  3.  über 
die  Berge  mit  Ungestüm,  G-dur,  4.  Jetzt 
gießt  sich  aus  ein  sanfter  Glanz,  5.  Ein- 
sam bin  ich,  nicht  alleine,  D-dur,  6.  Dur^^h 
die  Wälder,  durch  die  Auen,  F-dur  ä  — 80 
Lau. 

478  Zwölf  Rondinos  über  beliebte  Volks- 
lieder 1 — n:  Einzeln:  1.  Spazieren  wollt' 
ich  reiten,  2.  Wenn  ich  ein  Vöglein  war', 
3.  Jetzt  gang  i  ans  Brünnle,  4.  Vöglein 
im  Tannenwald,  5.  Es  ritten  drei  Reiter, 
6.  Des  Buben  Herzeleid,  7.  Long  ago, 
irisches  Volkslied,  8.  Der  russ.  Postillon, 
9.  Mädele  ruck,  ruck,  10.  Herz,  mein  Herz, 
warum  so  traurig,  11.  Ca,  ga,  geschmauset, 
12.  Wohlauf,  noch  getrunken  ä  — 50 
Praeger. 

479  Sechs  Rondinos  über  Volkslieder,  P  2 — 
HasUnger. 

482  Trifolium.  3  leichte  Rondos  über  Mo- 
tive von  J.  Haydn,  Mozart  und  Bee- 
thoven, 4ws  2.50 :  Nr.  1.  Rondo  über  ein 
Thema  aus  den  „Jahreszeiten"  v.  Haydn. 
2.  Rondo  über  ein  Thema  aus  dem  Klari- 
nettenquintett von  Mozart,  3.  Rondo 
über  ein  Thema  aus  der  Fantasie  op.  80 
von  Beethoven.  Kistner. 

484  Fantasie  über  Motive  der  Operette  „Die 
schöne  Galathee"  von  Fr.  v.  Suppe,  Jfn^s 
1.75  Siegel. 

485  Drei  Rondos  über  Motive  der  Operette 
„Galathge"  von  Suppe,  P:  1.  Trinklied: 
Hell  im  Glase^.  2.  Ariette:  Meinem  Vater 
Gordias,  3.  Kuß-Duett :  Ach  liebliches 
Glück  ä  —80  Cranz. 

487  50  petites  Legons  instructives  et  pro- 
gressives ä  l'usage  des  commengants  p.  ." 
(50  kleine  Klavierstücke),  en  2  suites  ä 
1.75   Schott. 

■  490    Die    Meistersinger    von    Nürnberg    von 

R.  Wagner,  3  kleine  Tonstücke  für  P : 
1.  Am  stillen  Herd,  2.  Am  Jordan,  3.  Sei 
euch  vertraut  ä  1.25  Schott. 

■  495  Drei  Rondinos  über  Westmeyersche  Kiii- 

derlieder,  P  1.75:  Nr.  1.  Puppenlied,  2. 
Der  kleine  Fiflifau,  3.  Schhmmierlied  ä 
—75  Hoffarth. 

■  501    Transcriptionen    über    beliebte    Lieder, 

-ims  ä  1.25  Junne:  1.  Ach,  wenn  du  wäx'st 
mein  eigen.  2.  Ich  wollt',  meine  Lieb'.  3. 
Leise  flehen  meine  Lieder.  4.  Liebend  ge- 
denk ich  dein.  5.  Um  zu  sühnen  unsere 
Schuld.  6.  Morgen  muß  ich  fort  von  hier, 
Volkslied.  7.  O  weine  nicht.  8.  Wie  schön 
bist  du.  9.  Ja,  du  bist  mein.   10.  Du  klei- 


nes,   blitzendes    Sternelein.    11.    Das    teuie 
Vaterhaus.   12.  Die  Post. 

-  Adelaide     von      Beethoven,     .)to«      1.50 

Junne. 

-  Andantino  from  Gade's  first  symphony,  8ms 

1 —  Ditson. 
-II   Bravo    (Mercadante) ,  ^»is  — 60   Gordon. 

-  Brillant    Duet,    on   Airs    from    II    T  r  o  v  a- 

t  o  r  e,  ^ms  4/ —   Williams. 
-Sechs   Contretänze    (Donizetti,   Belisar) 
u.   Schottischer  Walzer    (Lortzing,   Zar 
und  Zimmermann),  P  — 75  Klemm. 

-  Les  Huguenots,  P  -^40  Brainard. 

-  First   Lessons   in   the   Art   of   Phrasing.    16 

Short     and     Melodious    Studies,      P     5/ — 
Augener. 

-  Lucia  di  Lammermoor,  Jfms  — 75  Brainard,, 

— 60   Ditson,   Gordon,  P  — 40   Brainard. 

-  Das  Nachtlager  in  Granada,  Night  in  Gra- 

nada, P  — 40  Brainard. 

-  Norma,  comluded,  P  — 60  Brainard. 

-  Der    Opernfreund.    12    leichte    Rondos    über 

beliebte    Opernmelodien,    ^ws,    2    Bände    ä 
1.50  n  Portius. 

-  „Die   Regimentstochter",     Fant.      4ms    — SO 

Klemm. 

-  Rondo   ouair   in   „Lucrezia   Borgia",   Varia- 

tions,  4ms  — 75  Brainard,  Italy  N.  2  — 60 
Gordon. 

-  La  Sonnambula,  Variations,  4^s  — 75  Brai- 

nard. 

-  Stradella,   fantaisie,    P  — 40   Brainard. 

-  Thöme  de  Le  Postillon  de  Lonjumeau,  Va- 

riations, Jtms  — 75   Brainard. 

-  Th&me    de    Lucrezia    Borgia,    Rondo    Varia- 

tions, 4ms  — 75  Brainard. 

-  Zar  und  Zimmermann,  P  — 40  Brainard. 
Brunner   C.    T.   und   Geißler,   Rondino    über 

ein    Thema    aus    „Zar    und    Zimmermann". 
Amüsement,  4ms   2 —  Kahnt. 
Brunner   Ed.   op.   1    Drei  Tonstücke:    Stilles 
Sehnen.    Jugendliche    Wünsche.    Ländlicher 
Abend,  P   1.50  HasUnger. 

-  3  Einsame  Klage,  P  1.30  HasUnger. 

-  3  Requiem  m.  Libera,  SA  u.  Org,  Part  1 — , 

St   ä  — 20   Coppenrath. 

-  4    Der    Lerche    Morgengesang,    P    1 —    Has- 

-5  Herbstes  Abschied,  Melodie,  P  1.30  Has- 
Unger. 

-  5   Missa    prima,    SAB,    Org,     Part    1 — ,     St 

ä  —20  Coppenrath. 

-  6    Bont§    en    train,    valse    eleg.     1.50    Has- 

Unger. 

-6  Missa  secunda,  SATB,  Org,  Part  1.20,  St 
ä  — 20  Coppenrath. 

-8  Die  vier  Temperamente:  1.  Der  langui- 
niker.  2.  Der  Choleriker.  3.  Der  Melan- 
choliker. 4.  Der  Phlegmatiker,  P  ä  1 — 
HasUnger. 

-8  Zweites  Requiem,  SATB,  Org  od.  Blech- 
quartettbcgl.  Part  1.20,  St  ä  —20,  Bleoh- 
begl.  — SO  Coppenrath. 

-  9  Romanze,  P   1 —  HasUnger. 

-9  Missa  tertia,  SAB,  Org,  Part  1—,  St  ä 
— 20    Coppenrath. 

-  10   Zwölf   Offertorien,   -SA,    Org,    Part    1.40, 

St   ä  — 20    Coppenrath. 
-11  Erinnerung  an  die  Heimat,  P  1.30  Has- 
Unger. 

-  11  Drittes  Requiem,  SA,  Org,  Part  1—,  St  ä 

— 20    Coppenrath. 
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■  12    Missa    quarta,    SAB,    Org,    Part    1.20, 

St    ä  — 25    Coppenrath. 

■  13   Alpenblumen,   Steirische   Weisen,   P   1.30 

Haslinger. 

■  14    Lauretanische    Litanei    mit    Fange    lin- 

gua  u.  den  vier  marianischen  Antiphonen, 
SAB  ad  IIb.  Part  1.80,  St  ä  — 30  Coppen- 
rath. 

■  14  2  Idylles:   Au  clair  de  la  lune.     Je  dois 

te  fuir,   H    1.30  Haslinger. 

■  15  Zwei  Ave  Maria,  E    1 —   Haslinger. 

■  15  Lauretanische  Litanei  m.  zwei  Pange  lin- 

gua  u.  den  vier  marianischen  Antiphonen. 
SATB,  Org,  Part  1.80,  St  ä  25—  Coppen- 
rath. 

-  16    Missa    VII.    Messe    für    die    vereinigten 

Ober-  u.  Unterst  mit  Org,  Part  1.40,  2  St 
ä   — 20   Coppenrath. 

-  17  Acht  deutsche  Weihnachtslieder  für  2  St, 

Org,  Part   1 — ,  St  ä  — 25  Coppenrath. 

-  17  Fantasie.  H   1.30  Haslinger. 

-  18  Acht  Marienlieder,  2  St,  Org,  Part   1—. 

St   ä  — 25    Coppenrath. 
-19    2  melodies:    Elle    attend    an    loin.      Le 
revoir,   H   1.50   Haslinger. 

-  20    2    morceaux :       Reve     d'amour.       Salut 

d'adieu,   H    1.30   Haslinger. 

-  21    Reve    d'une    jeune     fille     dans    les    bois 

(Idylle),  H  1.50  Haslinger. 
-22  Toute  seule!    H   1.30  Haslinger. 

-  23   Serenade,   H   1 —  Haslinger. 

-  24    Compositions     originales     de    caractferes 

serieux,   4  cah.   H   ä  1.65   Mustel. 

-  25  Lebe  wohl !    P   1.50   Haslinger. 

-  26    Kinderfreuden,      melodische     Tonstücke 

(ohne    Oktaven),    P,    3  Hefte    ä   1—    Has- 
linger. 

-  27   Worte   der   Liebe,   Thema   mit   Verände- 

rungen,  P    1.50   Haslinger. 

-  30  Fünf  kleine  Sätze,  H  1.50  Haslinger. 

-  31   Zwei  Tonstücke,  H   1 —  Simon. 

-34  Gondellied,  Grig.-Transpt.  H  1—  Has- 
linger. 

-36  Zwei  Tonstücke,  H :  1.  D-dur,  2.  A-dur 
1 —  Simon. 

-  37   Sur   la   tombe   d'une   mere,   H    1 —  Has- 

in ger. 

-  38   Chant   d'amour,   H    1 —   Haslinger. 

-  39  La  Pri&re  et  la  Descante  du  Mineur,  H 

1 —    Haslinger. 

-  40  Un  coeur  bris^,  H   1 —  Haslinger. 

-  41   Une  nuit  dans  les  i-uines  du  Cloitre,  H 

1 —  Haslinger. 
-43    3  Morceaux      (Dans    le    reve.     Dans    la 
nuit.  Ave  Maria),  H   1.30  Haslinger. 

-  44   Le   Rgve,    morceau    fantastique,    H    1.30 

Haslinger. 

-  47  Serenade,   '/ms  — 76  Goll. 

-  48  In  lauer  Sommernacht,  H  1 —  Goll. 

-  51   Gratulation,  Marsch,  Jftns  — 76   Goll. 

-  53  Repos  du  po&te  dans  le  bois,  H  1 —  Has- 

linger. 
-60    6  Preludes,     H,    2    Hefte    ä    1.50    Has- 
linger. 

-  62   Un   ange   gardien   dans    l'heure    sombre, 

H    1.50    Haslinger. 

-  63   3  Morceaux :    Les   Echos   de   la   paix,   H 

1.50  Haslinger. 

-  64   Les   sylphes   surpris,   H    1.30   Haslinger. 
-66    Drei    kleine    Stücke,     VH    od.    Org:     1. 

Wehmut,   B-dur.      2.   Ei'gebung,   B-dur.      3. 


Hoffnung,     E-dur,     1.80,    FIH    od.    P    1.80 
Simon. 

-  69   Präludium,  H-moll,   und  Adagio,   E-dur, 

V(Fl)VcH{Org)     1.80    Simon. 
-70   Drei    Tonstücke:    1.    Träumerei,   A-moll. 

2.    Zwiegespräch,     D-dur.      3.     Abendruhe, 

F-dur,    VYc(Va)H  od.   Org  3.50   Simon. 
-71    Sonatine,    G-dur,    2V{Vc)P    3—    Simon. 
-72  Kleine  Symphonie    (Jagd),   F-dur,  PHV 

6—,  HP2Y  6.60  Simon. 
Simon : 

-  94  Freud  und  Leid,  D-dur,  3VP  2—. 

-  95  Der  neckische  Kobold,  A-moll,  SVP  2—. 
-96   Jugendlust,   A-dur,   3VP   2.50. 

-97  Abendliche  Kahnfahrt,  F-dur,  3VP  2.50. 

-  98    .Tugenderinnerungen.       Vier     Stücklein, 

SV,    Part    u.    St:     1.    Kinderreigen,    F-dur. 

2.    Süßer   Traum,   G-dur.      3.   Mazurka,   D- 

dur.      4.    Herzleid,    G-moll,    ä  1.60.      Jede 

Part  —70,  jede  St  —30. 
-99    Fliehende    Wolken,     G-dur,     PVVc{Va) 

2.40. 
-100    Mutterglück,    A-dur,    PVVc{Va)     2.40. 
-101   Die  erste  Reise,  C-dur,  PVVc{Va)  3— . 
-102  Xotturno,  C-moll,   rVa(Vc)H  2.40. 

-  107    's    erstemal     z'Wean.     Humoristisches 

Duett  mit  P,  Part  —60,  St  ä  —15  Coppen- 
rath. 

-  108  Der  arme  Papa,   Couplet  — 50  Coppen- 

rath. 

-  109    Ciprian    Weinbeerl's    Klage.      Humori- 

stisches  Lied   1 —  Coppenrath. 
-111    Maienblüten,    12   Marienlieder,  2,     3,  4 
St   m.   Org,  Part   1.20,   St   ä  —20   Coppen- 
rath. 

-  114    Lebewohl    —    Verlassen     und     einsam. 

Zwei    Stücke,   H    1 —   Simon. 
-115   Die   christliche  Lehrerin,   SA-Solo,   3st. 
Frauenchor   mit   P,   Part    1.50,   2  St   —30, 
Texte    ä  — 20    Coppenrath. 

-  116   Pastor   bonus,   Ä  4 -Solo,   dreist   Frauen- 

chor mit  P,  Part  1.50,  2  Singst  —30, 
Texte  ä  — 20   Coppenrath. 

-  139   Fantasie    über   Paulus,    Oratorium   von 

F.  Mendelssohn-  Barthold  y,  H 
(Fantasien  Nr.  25)  1.80  Simon:  Choral: 
„Wachet  auf,  ruft  uns  die  Stimme".  Cho- 
ral: „Dir,  Herr,  dir  will  ich  mich  er- 
geben". Arie:  „Jerusalem,  Jerusalem". 
Aber  unser  Gott  ist  im  Himmel.  Wie  liei)- 
lich  sind  die  Boten.  Arioso:  „Doch  der 
Herr  vergißt  der  Seinen  nicht".  Gott  sei 
mir  gnädig.  Chor  der  Heiden:  „Seid  uns 
gnädig,  hohe  Götter".  Chor:  „O  welch 
eine  Tiefe  des  Reichtums  der  Weisheit". 

-  140  Fantasie  üb.  Die  Schöpfung,  Oratorium 

V.  Josef  H  a  y  d  n,  H  ( Fantasien  Nr. 
24)  1.80  Simon:  Einleitung.  Nun  schwan- 
den vor  dem  heiligen  Strahle.  Vorzweif- 
lung,  Wut  und  Schrecken.  Nun  beut  die 
Flur  das  frische  Grün.  Rezitativ:  „In 
vollem  Glänze".  In  holder  Anmut  stehn. 
Der  Sterne  hellster.  Die  Himmel  erzäh- 
len die  Ehre  Gottes. 

-  144   Fantasie   über   Elias,    Oratorium   v.    F. 

Mendelssohn,    H    1.80    Simon. 

-  146    Fantasie   über   Egmont,   Musik   von   L. 

V.   Beethoven,  H   1.80   Simon. 

-  147    Fantasie    über    Fidelio,    Oper    v.    L.    v. 

Beethoven,  H   1.80  Simon. 

Sieben    humor.    Oberquart.    Coppenrath: 
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148  Studenten  u.  Nachtwächter,  Part  — 40, 
St  ä  —10. 

149  Klein  Reschen  und  Häuschen,  Part 
—50,   St   ä  —10. 

150  Vierzeilige,   Part  —40,   St   ä  —10. 

151  Lebensweisen,   Part   — 40,   St  ä  — 10. 

152  Radfahrsport,  Part   —40,   St  ä  —10. 

153  Fragen  und  Antworten,  Part  — 50,  St 
ä  —10. 

154  Chinesischer  Spaziergang,  Part  — 50, 
St    ä  —10. 

156  Leichte  Fantasie,  F-dur,  EP  2.50 
Simon. 

158  Zehn  Pange  lirigua,  2,  3,  4  Oberst  m. 
Org,  Part   1 — ,  2  St  fl  — 20  üoppenrath. 

159  Das  Lob  Gottes  im  Wechsel  der  Zeit, 
Liederspiel,  für  dreist.  Frauenchor  u.  P 
{E  TB  ad  lib.),  Part  3.50,  St  ä  —40, 
Texte    ä  — 20    üoppenrath. 

160  Der  Brief.  Humoristische  Szene  für  3 
weibl.  St  m.  P,  Part  3—,  St  ä  —20  Cop- 
penrath. 

161  Würde  der  Schneider.  Humoristischer 
Walzerchor,  SA  mit  P  nebst  beliebiger 
Besetzung  von  TB,  Part  2—,  St  ä  —20 
Coppenrath. 

162  Weihnachtsglocken.  Zwölf  Lieder  für 
die  heilige  Weihnachtszeit,  SA  m.  Org, 
Part  1 — ,  St  ä  — 50  Coppenrath. 

1 64  Die  ländliche  Zauberin.  Humoristisches 
Duett  für  2  Frauenst  m.  P,  Part  2—,  St 
ä  — 20   Coppenrath. 

165  Ein  Hausball  bei  Frau  Stichelberger. 
Komische  Operette,  Frauenst  m.  P,  Part 
4—,  I.  St  ä  —40,  IL  St  ä  —60  Coppen- 
rath. 

■166  Ja  die  Logik.  Humoristisches  Duett, 
Part    1 — ,   2  St  ä  — 15   Coppenrath. 

•167  Te  deum  laudamus  für  drei  Oberst,  Org 
nebst  beliebigem  B,  Part  — 80,  St  ä  —15 
Coppenrath. 

■  168    Deutsche     Singmesse,     Istimm.     Chor, 

Orgr-Begl.  Part  —60,  St  ä  — 10  Coppen- 
rath. 

■  169  Deutsche  Singmesse  f.  2stimm.  Frauen- 

od.  Kinderchor  mit  Org,  Part  — 60,  St 
ä   — 10   Coppenrath. 

■  170    Ein    ländlicher    Jahrmarkt.    Humorist. 

Marsch-Gesang,  P  und  verschiedene  Lärm- 
instrumente, Part  1 — ,  2  St  ä  — 15  Cop- 
penrath. 

-173  Der  Fahnenmarsch.  Humorist.  Chor, 
3  Oberst  m.  P,  Part  1—,  St  —20  Coppen- 
rath. 

-174  Die  Einfalt  vom  Lande.  Humorist. 
Szene,  2  Frauenst  u.  P,  Part  1.80,  2  St  ä 
— 30,   Texte   ä  — 20   Coppenrath. 

-  175  Die  bayrischen  Dampfnudeln  der  Frau 
Schlaumeier.  Humorist.  Szene,  2  Frauenst, 
P,  Part  1.80,  St  ä  —30,  Texte  ä  —20 
Coppenrath. 

-176  Messe  in  F-dur  nach  Motiven  des  Kir- 
chenliedes: O  Christ,  hie  merk!  Erwei- 
terte Part- Ausg.  (mit  Credo)  1 — ,  3  St  ä 
— 20   Styria. 

- 177  Frau  Traudl.  Humorist.  Szene,  3  weibl. 
St,  P  nebst  3  Rollen  ohne  Gesang,  Part 
2.50,  St  a  — 20,  Texte  ä  — 30  Coppenrath. 

-178  Deutsche  Singmesse  für  Istimm.  Chor 
m.  Org,  Part  ii.   St   1 —  n  Coppenrath. 

-185a  Primizlied,  SATB,  Part  u.  St  1— 
Coppenrath. 


-  186  Messe  in  G-dur,  SA  u.  Org,  TB  ad  lib. 

1.50,   4  St   ä  —25   Styria. 

-  188    Sämtliche    Offertorien     aus     dem    Com- 

mune Sanctorum  für  1-  bis  Sstimm.  Chor 
nebst  Org,  leicht  ausführbar  komponiert 
3—,  3  St  ä  —50  Styria. 

-  189    Sechsundzwanzig    Offertorien    aus    dem 

Proprium  Missarum  de  Sanctis,  für  1  bis 
3stimm.  gem.  Chor  nebst  Org,  leicht  aus- 
führbar komponiert  3 — ,  3  St  ä  — 50 
Styria. 

-  190  Dreißig  Offertorien  aus  dem  Proprium 

Missarum  de  Tempore,  für  1-  bis  3stimm. 
gem.  Chor  nebst  Org,  leicht  ausführbar 
komponiert   3.60,   3  St   ä  — 50   Styria. 

-  Alpenblumen.      Steirische    Weisen,    2Z    oder 

IZV    (Holler)    1 —  Easlinger. 
H  a  y  d  n,     La     Creation,     Fant.     E     2.25  n 
Mustel. 

-  Mass    in   honour   of    St.    Alphonsus,    2  voic. 

— 40,  voice  parts  — 30  Fischer. 

-  Messe     zu    Ehren      der     sieben    Schmerzen 

Maria.  1  Singst  od.  TTBB  mit  Org,  Part 
1.20,   2   St   ä'— 25   Coppenrath. 

-  Messe  zu  Ehren  des  hl.  Alphonsus,  SA  mit 

Org,   Part    1 — ,   St  ä  — 20   Coppenrath. 
-Missa    VII.    Messe,    SATB    mit    Org,    Part 
1.40,  2   Singst   ä  — 20   Coppenrath. 

-  Original-Kompositionen    ernsteren    und    hei- 

teren Charakters,  E,  4  Hefte  ä  1.30  Eas- 
linger. 

-  Requiem    and    Libera,    2    voic.     ( H  a  m  m  a ) 

— 50  Fischer. 

-  Requiem    and    Libera,    2  voic.    — 50,    Voice 

parts  — 30  -/.  Fischer. 

-  Sammlung  ausgewählter  Oberquartette,  S  I, 

II,  AB.  Zum  Gebrauche  für  Gymnasien, 
Latein-  und  Realschulen,  Seminarien  und 
Präparandenanstalten.  Part  (mit  Bariton- 
stimme) 2.40  n,  I,  II  S.  A  ä  1.20  Coppen- 
rath. 
Brunner  J.  The  Friend's  Gift,  in  12  Books, 
P  ä  2/ —  Williams: 

Book  1.  Juno  Quadrilles,  Flora  Galop, 
Evening  Star  Valse,  First  Kiss  Polka, 
Martha  Quadrille,  March  in  Puritani,  Blue 
Beils  of  Scotland,  Pop  Goes  the  Weasel, 
Lass  o'  Gowrie,  Si  Fino  All'Ore,  Proudly 
and  Wide,  Vaga  Luna,  La  Rosa  Valse, 
Young  Agnes,  Nice  Young  Maidens,  Cram- 
bambuli,  German  Air. 

2.  De  Conte,  Huntingtower,  March  from 
William  Teil,  Green  Grow  the  Rushes  0, 
Rat  Catcher's  Daughter,  On  Yonder  Rock, 
Original  Schottische,  My  Beautiful  Rhine, 
Rory  O'More,  Rousseau's  Dream,  Gin  a 
Body,  Original  Varsoviana,  O  Dolce  Con- 
cento,  Over  the  Water  to  Charlie,  Aurora 
Chi  Sorgerai,  Quando  II  Destino,  Do  not 
Mingle,  One  Horse  Shay,  Parigi  O  Cara 
(Traviata),  Rataplan,  Nancy  Dawson,  Bow, 
Wow,  Wow. 

3.  Auld  Lang  Syne,  Carnival  of  Venice, 
The  Triumph,  My  Love  is  like  the  Red 
Rose,  We're  a'  Noddin',  College  Hornpipe, 
Tullochgorum,  Deutsche  Liist,  Valse,  Par- 
tant  Pour  La  Syrie,  L'Arao,  L'Amo,  Air 
from  Martha,  Old  Dan  Tueker,  Bonnie 
Dundee,  Kiss  my  Lady,  All  is  Lost,  Weel 
may  the  Boatie  Row,  Garry  Owen,  Riposo 
O  Madre,  Vulcan's  Cave,  Billy  Barlow. 
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4.  Willie  we  have  miss'd  you,  Old  Folks 
at  Home,  Old  Rosin  the  Beau,  Good  News 
from  Home,  lo  Son  Ricco,  Ah  che  La 
Morte,  Boatman's  Return,  Hoop  de  Doo- 
den  Doo,  St.  Patrick's  Day,  Annie  Laurie, 
Last  Eose  of  Summer,  Gramachree  Molly, 
My  Love  she's  but  a  Lassie  yet,  La  Donna 
e  Mobile,  Curlyheaded  Ploughboy,  Nelly 
Bly,  Ma  Normandie,  Wait  for  the  Waggon, 
Jullien's  Original   Polka. 

5.  Charming  May,  Libiamo  ( Traviata ) , 
La  Mia  Letizia,  Dearest  Companions,  II 
Baien  (Trovatore),  Jenny  Lind's  Polka, 
Waltz  from  William  Teil,  Yankee  Doodle, 
Fra  Poco  (Lucia),  The  Tank,  Harmonien  s 
Blacksmith,  God  save  the  Queen,  Riile 
Britannia. 

6.  N.  1,  2  and  3,  First  Love  Walt/. 
Neptune  Galop,  Polka  d"Amour,  N.  2,  Sü- 
ver  Star  Polka. 

7.  Princess  Mary  Waltz,  N.  1;  do.,  N.  4; 
Duchess  of  Malakoif  Quadrille,  N.  1;  do.. 
N.  2;  do.,  N.  3;  do.,  K  4;  do.,  N.  5; 
L'Etoile  d'Amour  Valse,  N.  1;  do.,  N.  3; 
Polka  d'Amour,  N.   1. 

8.  Empress  Quadrille,  N.  1;  do..  N.  2; 
do.,  K  3;  do.,  N.  4;  do.,  X.  5;  Rose  of 
the  Valley  Polka,  Laughing  Polka,  Annie 
Schottische. 

9.  Ada  Valse,  Home,  Sweet  Home,  I'm 
oflf  to  Charlesto^vn,  Nancy  Till,  March  Ca- 
meron  Men,  Air  from  Macbeth,  Du,  du 
liegst,  Per  Te  d"Immenso,  Di  Pescatore, 
The  other  side  of  Jordan,  Beautiful  Star, 
Oh,  Boys,  carry  me  'long,  Camp  Town 
Races,  Xelly  was  a  Lady,  Emma   Snow. 

10.  The  Campbells  are  Comin',  Ye  Banks 
and  Braes,  O  Logie  o'  Buchan,  Cheer  up, 
Sam,  Some  Folk,  Happy  are  We,  Old  Dog 
Tray,  Fly  not  Yet,  Di  provenga  il  mar, 
O  Cara  Palpite,  March  from  Guillaume 
Teil,  Qualunque  Sid  l'Evento,  Air  from 
L'Etoile  du  Nord,  Squille  Eccheggi  La 
Tromba,   Son   Vergin   Vezzosa. 

11.  Morning  Hymn,  Evening  Hymii, 
Sound  the  Loud  Timbrel,  Vesper  Hymn, 
Sicilian  Mariner's  Hymn,  London  'New, 
There  is  a  Happy  Land,  Yarmouth,  Ware- 
ham,  Cambridge  New,  Devizes,  104th,  Hail 
to  the  Brightness,  0  that  will  be  joyful, 
Emperor's  Hymn,  Old  Hundreth,  Miles 
Lane,  Easter  Hymn,  Falcon  Street,  St. 
Olaves's. 

12.  St.  Matthew's,  St.  Stephen's,  Mount 
Ephraim,  Shirland,  Missionary  Hymn,  Ac- 
ton,  Cheltenham,  Windsor,  Eve's  Lamen- 
tation, Luther's  Hymn,  St.  David,  Advent 
Hjmn,  Moscow,  Camden,  Angel's  Hymn, 
Burford,  New  Sabbath,  Carlisle,  Abingdon, 
Single  Chant,  Grand  Chant,  Single  Chant, 
Double   Chant. 

Bruno    Fr.    op.    12      Tendre    Souvenir    — 8-3 

iichott  Freres. 
-24    Divertimento     sul    Rigoletto,      FIP     6  — 

Ricordi. 
-27    Fantasia    sull'Attila,    FIP    6—    Ricordi. 

-  28  La   Serenata,   Pezzo  originale,     FIP  6 — 

Ricordi. 

-  31   Marche,  P  — 85   Schott  Freres. 

-  34  Prima  Ricreazione,  sopra  motivi  del  Po- 

liuto,   FICIP   7—   Ricordi. 


-  36  Chant  du  petit  Troubadour  — 85  Scholt 

Freres. 

■  37  Le  soavitä  dell'Aroldo,  FIP  6 —  Ricordi. 
-38  Albiuublätter   (Feuilles  d'Album),  5  Cha- 
rakterstücke, P  2 —  Breitkopf. 

-41   Nr.  2.  Andante,  H  2/—  Schott. 

-  42    Petite     Serenade     pour    Instruments     <i 

Cordes   1.50,  P  — 80   Cranz. 

-  44    Drei    Klavierstücke :     1.    Improvisation, 

2.   Scherzando,  3.  Reverie   1 —  Breitkopf. 

-  45  Mazurka  — 80  Cranz. 

-  49  Trois  Morceaux  faciles  et  sans  Octaves, 

P:  1.  Romance  sans  paroles,  2.  Air  de 
Chasse,  3.  Petite  Marche  ä  1.50  Crcmz. 

-  54   Missa    Beatus    Joannes    Baptista    de    la 

Salle,  SATB,  Part  1.60,  St  ä  —20  Schwann 

■  Adeste  fideles,  ä  4  voix,  Org  1 —  n  Muraille. 
-Andante,    P     (Org    ou    H)       1 — n    Schott 

Freres. 

■  Ave   Maria,    SATBOrg    1 —  n    Muraille. 

•  Ballade    de    la    mendiante      — 85  n      Schott 
Freres. 

-  Elegie,   VP  4 —  n  Muraille,  3/ —  Laudy. 

-  Hymne    au    St.    Nom    de   Jesus,    3  voix    eg. 

Org   — 60  n    Muraille. 

-  Hymne   pour   le   temps   de   Noel   de   Händel 

ä  4  V.  mix.  Org  ad  lib.,  et  Tantum  ergo 
ä  4  V.  mix.  — 50  n,  et  Magnificat  du  Vo. 
Mode   — 00  n   Muraille. 

-  Deux   morceaux:    1.   Impromptu,   2.   Reverie 

5 —  Katto. 

-  Placement  eternel   — 85  n  Schott  Frdres. 

-  Psaumes    des    Vepres    du    T.    S.    Sacrement 

en    fairxbourdons    1 — n    Muraille. 

-  Rimembranze      di    una    perlustrazione   nelle 

Marche   nel    Luglio    1861,   P    1.50   Ricordi. 

-  Vocabis  nonien   ejus,   antienne  ä  3  voix  eg. 

Org   '■ — 60  n   Muraille. 
Bruno    G.    Scheithauer:    Op.    2    Hedwig-Ga- 
votte, P   1.20,  sO    (Haus-Konzert-  u.  Tanz- 
Musik  Nr.   85)    Par.  Bes.   1—. 

-  3  Elfen,  Charakterstück,  P  1.20. 

-4  Das  Matrosenlieb:   „Mein  Schatz  hat  kein 
Halstuch",  h.  m.  t.  ä  — 75. 

-  5   Unter   Rosen.    Walzer    1.50. 

-  6  Mein  Schatz  ist  doch  die  Schönste :    „Ich 

kenn'  die  schönste  Blume",  Walzerlied  1 — . 

-  7   Der  Engel   auf  Erden :    „Ein   Engel   stieg 

hernieder",  Walzerlied   1 — . 

-  Schneider    Meck-meck,      komische    Soloszene 

mit   Tanz   1.50. 

-  Serenade  en  miniature,  P   1.80. 

Bruno    Helen,    A   last   confessioh   4/ —   Hop- 

ivood. 
Bruno   L.  op.  3  Iris-Marsch  — 50  Bote. 

-  21    St.  Valery-Marsch  — 50   Tonger. 

-  Bösewichter,    Polka-Mazurka    — 50    Tonger, 

-  Do  häss  do  rjich  enn.  Potpourri  üb.  Kölner 

Karnevalslieder,   P    1.50   Rühle. 

-  Hurrah      Germania,      Sieges-Marsch       — 75 

Tonger. 

-  Margaretha.    Nocturne,    P   — 50    Ditson. 

-  Mikado,   grand   potpourri,   P    1 —  Ditson. 

-  Mit  Sang  und  Klang.  Karnevals-Festmarsch 

über  2  Melodien  (J.  Schmitz)  — 75 
Rühle. 

-  Thine  own,  romance,  P  — 60  Ditson. 

-  Tingel-Tangel-Polka  —50  Rühle. 

Bruno   Silvio,  Army  lancers    (military  airs) 
4/ —  Leonard. 

-  Don't  you  know,  polka  4/ —  Leonard. 

-  Marietta,   mazurka   3/ —  Leonard. 
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-  The   powder   monkey,   polka   4/ —   Ashdown, 

2/ —  Patey. 

Bruno  W.  Blaue  Äugla,  schwarze  Äugla  — 20 
Michow. 

Brunöhler  L.  op.  11  Humor.  Polka  u.  Ge- 
sang   (ad  lib.)    — 60   Teichgräber. 

-  21  Abschied  von  der  Heimat,  P  — 60  Teich- 

gräber. 
Brunold  Ernest,  op.  6  La  Fusee.  Die  Rakete. 

Humoristische  Polka  — 80,  Par.  Bes.   1 — n 

Heinrichshof  en. 
Brunoid    P.    E.    Au    Jardin    fleuri    5 — ,    88 

1.70  n  Demets. 

-  Chanson  naive,  M8.  T  ä   1.50  n  Demets. 

-  Menuet,  P   1.70  n  Demets. 

-  Mirage   5 —   Grus. 

-  Nocturne,  P   1.75  n   Grus. 

-  Perles    de    rosee,    melodie,    T.    B    ä    1.35  n 

Gregh. 

-  Valse   impromptu   2 —  n   Demets. 
Brunow   A.    Harmonika-Schule   2reihig   — 75 

0.  Dietrich,  — 75  DorakoiosTcy. 
-Vier    leichte    Walzer:    Les    gardes    du    roi. 

Laßt  uns  seherzen.  Kuß-Walzer.  Les  gardes 

de  la  reine,  Z   1.20   Domkoiosky. 
Brunow    G.    Abendständchen,    Z    — 00    Dom- 

kowsky. 

-  Andreas   Hofer-Marsch   — 60   Domkowsky. 

-  Rondo  pastorale,  Z  — 90  Domkowsky. 

-  Salzburger  Glockenspiel,  Z  — 60  Domkoicsky. 

-  Vor   der   Sennhütte,   Ländler,   Z  — 60   Dom- 

kowsky. 
Brunow   L.   op.   5  Festklänge,  »S'^  2Disk-  u. 

lAlt-Z  2.40  Kabatek. 
Bruns  F.  Cant-ama.  110  Gezelschaps-  en  ge- 

legenheidsliederen  — 50   C.  L.  van  Langen- 

huysen-Amsterdsiva. 

-  50  Quartette,  l^Vos  od.  tTenorhörner  u.  2iPos 

4 —  Seeling. 
Brunst  L.  BpyHCT'B^.I.  Adieu  de  Schandau, 
P  —40  Bessel. 

-  Letzter  Wunsch:  „Nur  einmal  möcht  ich  dir 

es  sagen",  IIocji'fesHee  aKeJianie  — 50  Bessel. 
Brunt  W.  Naught  shall  make  us  rue,  quick 

march,    Fnll    Band    2/8,    Med.    Band    2/—, 

8mall  Band  1/4  Hatckes. 
Brunwieser  Ad.  Requiem,  4  Singst  m.  2VVa 

2Cl2Hörner    u.    ausgesetzter    Org    4.30,      4 

Singst  m.  Org  2.35  Böhm. 
Brus  Jean,  Avant  l'attaque,  marche  P  1.75  n 

Coutarel,  0  2 — n  Bulla,  Coutarel. 

-  Baiser  joyeux,  mtlodie-valse  1.50  n  Coutarel. 

-  Le  Bourdon  de  Cupidon,  melodie-valse  1.50  n 

Coutarel. 

-  Le  buveur  Rabelaisien,  T.  Bar  ä  3 —  8iilz- 

bach. 

-  C'est  apr^s  demain  dimanche,  T.  Bar  ä  3 — 

Sulzbach. 

-  lia   chansou    du    printemps,    T.   Bar   ä    3 — 

Sulzbach. 

-  Chanteclain,  T.  Bar  ä  3 —  Sulzbach. 

-  Le  choix  difficile,   Ch.  s.    1.35  n   Coutarel. 

-  Clairette    la    fleuriste,    bluette    3 — ,    av.    G 

1 —  Humblot. 

-  Cre  coquin   de   pinson   3 —   Sulzbach. 

-  Crepuscule  d'Amour   1.50  n   Coutarel. 

-  Les    Cygnes,      m6l.-valse    6 — ,      Ch.    s.     1 — 

Poulalion. 

-  En  y  allant,  polka-marche,   0.     Demets. 

-  Jacqueline,   valse   2.50  n,   O   2 —  n   Coutarel. 

-  Je   sors   du   convent   des   Oiseaux   3 —  Sulz- 

bach. 
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-  Lucas  et  Lucette,  duo,  P  2 —  n  Joubert. 

-  Marthe,  polka  1 —  n  Societe  nouvelle. 

-  Mathuriue,   Ch.  s.   1.35  n   Coutarel. 

-  Musette,  mes  amours   3 — ,   Ch.  s.    1 —  Pou- 

lalion. 
-Oserai-je?  Valse  lente,  0.     Bulla. 
-Le  Panier  de  Suzette,  Ch.  s.  1 — n  Coutarel. 

-  Le  Pet'  Pet,   Ch.  s.  — 35  n   Coutarel. 

-  Saigon,  polka  4 —  Humblot. 

-  La  Sape,  valse  lente  1.70  n  Demets. 

-  Separation,  valse,  P   1.75  n  Coutarel. 

-  Si-tu  mentais   1.35  n  Coutarel. 

-  Sorella,  schottisch  ou  pas  des  patineurs,  P 

5 — ,  0   1.50  n,  Cond.  — 50  n  Demets. 
Brusa,  Caro  Me?  P  1 —  Gori. 
Brusa  A.  O  Salütaris,  MS.  Bar   1.25  Janin. 
Brusa   F.  Notturno,  P  3.50  Mariani. 

-  Rosa,  mazur.   1.50  Mariani. 

-  Saluto,   polka  brill.   2 —  Mariani. 

Brusa  L.  Divina,  mazurka,  2MandChit  — 15  n 

II   Concerto. 
Brusa  Noel,  op.  122  Aline,  polka-maz.  1.75  n 

Gallet. 
-Adelina,   P    1 —  Ricordi. 

-  L'Annoneenne,  mazurka  de  salon  1.30  Cranz. 

-  Le  Bai  Champetre  3 —  Ricordi. 

-  Blanche,  P  4.50  Ricordi. 

-  Caresses,  mazur.   Jfms  2 — ■  n  Lesigne. 

-  Chant    de    la    brise,    polka-mazurka     1.75  n 

Gallet. 

-  Chant  du  Pätre,  rom.  P   1.75  Janin. 

-  Chateau  de  Gourdan,  grande  valse,  Jfms  6 — 

Ricordi. 

-  Clotilde,  P  1—  Ricordi. 

-  Dolce  Rimembranza,  piccolo  fantasia,  P  3.50 

Ricordi. 

-  Edelweiß,  Schottisch   1.75  Janin. 

-  L'Escarpolette,   valse    1 —  n   Maroky. 

-  Eventail   de   la    Reine,   gavotte    1.75   Janin. 

-  Fanny,  P  1 —  Ricordi. 

-  Fleurs  printaniöres,  P:    1.  Vent  d'automne, 

A'alse,  2.  En  Pologne,  mazurka,  3.  Doux 
Souvenir,  sßrenade  ä  1.75.  N.  1, 3  MandP 
ä   1.75  Janin. 

-  Flots  argentes,  valse  1.75  n,  0  2 — n  Gallet. 

-  Fraugoise,   mazurka,   4ms  4.50   Ricordi. 

-  Litanies  du  Sacre-Coeur  de  Jesus,  ä  1  ou  2 

voix  av.  Org   1 — ,  Ch.  s.   1.50  Janin. 

-  Ludwine.   Symphonie,   4ms   6.50   Ricordi. 

-  Luisa,  P  1 —  Ricordi. 

-  Marcia    1.50   Ricordi. 

-  Marguerite,   P  4 —  Ricordi. 

-  Maria   Therfese,  reverie,  P  4 —  Ricordi. 

-  Marietta,  P  2 —  Ricordi. 

-  Myopotis,  valse  chantee  2.50  n  Societe  nou- 

velle 

-  Nos  vacances,  4ms:    1.   En   chemin   , marche. 

2.  En  famille,  valso.  3.  En  for§t,  chasse. 
4.   En  voj'age,   styrienne,  Ti   1.35   Janin. 

-  Petits  patineurs,  mazurka   3 —  Janin. 

-  Pioggia   di   felicitä,  P   1.25   Ricordi. 

-  Pluie  de   roses,   mazurka    1.75  n   Gallet. 

-  Pros  d'une  source.     Janin. 

-  Rantanplan,  marche  3 —  Janin. 

-4  R^creation  enfantines,  P:  1.  La  Balan- 
coire,  valse.  2.  Les  Cerceaux,  polka.  3. 
Petits  patineurs,  maz.  4.  Ran  tan  plan, 
marche,   ä   1 —  Janin. 

-  Rimembranze   di    Solcio,   mazur    2 — ,    polka 

1.50    Mariani. 

-  Le  Rive  del  Lago  Maggioi-e,  Album,  P  9 — 

Ricordi:   N.   1.  Stronese,  marcia  1.25.  N.  2. 

75 


Brusa  N.  Le  Rive  del  Logo  Matjgiore 


1186 


Bruyck  C.  D.  van  op.  14 


Un  saluto  alla  Casa  di  Savoja,  polka  1.25. 
N.  3.  La  Moutgolfi&re,  valzer  3.cO.  N.  4. 
A  mia  moglie,  mazurka  1.25.  N.  5.  La 
Stella,  fantasia  5 — ,  Canto  4 — . 

-  Eose  the,  mazurka    1 —  n   Gallet. 

-  Le  Soir,  idylle  5 —  Ricordi. 
Brusamolin  Dan  Giov.  Ave  Maria,  Bar  (it.- 

lat.)    2 —  Martinenghi. 
Bruschini   Ernestina,  Capriccio,  P  3.50  Cari- 
to janin. 

-  Minuetto   4 —  Hantojanin. 

-  Pensiero.  Aalzer  4 —  Santojanin. 

-  II   Pescatore,   barcarola   3 —   tSanto janin. 
Brush,    Far   Away,   march,   P   — 35    Century 

Music   Publish. 
Brüske  Jaques,  Sun  of  my  life  4/ —  Cecilia. 
Brusoni   E.  Composizioni  origiuali,  Org  10 — 

Mariani:      N.     1.     Preludio    op.     126     1.50. 

X.  2.  4  Intermezzi  al  Kyrie  op.   128.  N.  3. 

6   Intermezzi   al   Gloria   op.    129   3—.   N.  4. 

Breve    Sonata    per   l'Epistola    1.50.      N.    5. 

Sonata  per  l'Offertorio  op.   119  2 — .  N.  6. 

Sonata  per  l'Elevazione  op.   127   1.50.  N.  7. 

Sonata     pel    Post    Comunio     op.    124     3 — . 

N.  8.  Marcia  op.  91   1.50. 

-  Fantasia    melod.    Org   — 80  n    Musica    sacra 
Brusoni     P.    L'Esule,    valzer,    FIP    3.50    Bi- 

cordi. 
Brüssel  van  Frangois,  Chanson  d'amour  1 — 

Breitkopf. 
Brusset.  Thomas:    L'Arlesienne,   quadrille,  O 

1— n. 

-  L'arrogante,  polka,   0    1 —  n. 

-  Esmeralda,  mazurka,   O   1 —  n. 

-  Les   filles   d'Arles,   mazurka,   0    1 —  n. 

-  La  Goualeuse,   schottisch,   0    1 —  n. 

-  L'homme    de    bronze,    quadrille,    0    1 —  n. 
-La  petite  Cadichonne,  polka,  0   1 — n. 

-  Le   reveil   de   Provence,    quadrille,    0    1 — n. 

-  Rose  et  Madeleine,  mazurka,  0   1 —  n. 

-  La  sir&ne,  polka,  0   1 —  n. 

-  Son  doux  regard,  schottisch,   0    1 —  n. 

-  La   Theline.   mazurka,   O    1 —  n. 

Brusson  W.  Vieux  soldat  vaut  jeune  con- 
scrit  — 20  Bornemann. 

Brustmann  H.  op.  26  Ein  Federspiel,  Ma- 
zurka,  0    1.50  n   Bertram-ifenwied. 

Brutkiewicz  S.  Serenade,  P  1 —  W.  Sulz- 
hach. 

Bruton,   Xatures   Call  — /3  Bayley. 

Brutting,    Sunrise   March   — 10    Groene. 

Bruun  Aage,  „6.  Juli"  Marsch  — 50  Hansen. 

Bruun  E.  Laengsel:  Jeg  künde  slet  ikke 
sove     (Chr.    \Vinther)     — 35    Hansen . 

-Sänge.  Nordisk  Musikforlag:  1.  Kaerlig- 
hedssange.  2.  B0rnesange.  3.  Blandede 
Sänge,  ä  1 — . 

Bruun    Signe,    Menuet,    P   — 35    Hansen. 

-  Vuggesang  med  PV   — 50,  P  — 35   Hansen 
Bruyant   A.   Costallat:    Op.   1    Ire   Fantaisio, 

Havtb   av.  P  ou   Quart.   2.513  n. 
-2   2e  Fantaisie,   HautbP   2.£0  n. 
-10   Melancolie,   VP,   Cor  anglais  P  ä  1.70  n. 
-13    25    grandes    etudes    de   Hugot,    Hautb 

7— n. 

-  38  ßomance  de  Pixis,  Cor  anglais  P  2 —  n. 
-102  Larghetto  de  Mozart,   Cor  anglais  P 

2— n. 

-  1 63  Lied    ( P  r  o  c  h ) ,  Cor  anglais  P  2 —  n. 

-  Adagio    de    ^klendelssohn,    Cor    anglais 

P  2.50  n. 

-  Ave  Maria,  MS  av.   V  1.75  n. 


-  Cantilfene     de     Barre  t.     Cor    anglais    P 

1.70  n. 

-  Fantaisie,   HautbP   7.50   Noel. 
-Fantaisie   brill.    (Donizetti),   Cor  anql. 

P   2.50  n. 
-25    grandes    etudes    de    Hugot    (op.    13), 
Hautb   7 —  n. 

-  Larghetto     de    Mozart,     Cor    anglais    P 

2— n. 

-  Melancolie,  douleurs  de  l'absenee,  VP,  VaP, 

VVcP   ä  6—   Noel. 

-  13     melodies      de     Schubert,     P  r  o  c  h, 

Gambogi,  Verdi  et  Rossini,  Hautb 
P,  4  suites  ä  3 — n:  1.  Marguerite,  fle 
Schubert.  Chant  du  matin,  de 
Schubert.  Le  rosier  depouille,  de 
Schubert.  IL  Zuleika,  de  Schubert. 
Sur  la  Rive,  de  Schubert.  Dans  mon 
bateau,  de  Schubert.  Elle  ne  m'a  pas 
compris,  de  Schubert.  III.  Fleur  de 
Castille,  de  Gambogi.  Air  du  Barbier 
de  Seville.  Die  Verführung,  de  Verdi. 
IV.  Le  Cor  des  Alpes,  de  P  r  o  c  h.  La 
rose,  de  P  r  o  c  h.  Reverie  dans  les  bois 
de  P  r  o  c  h. 
-2  melodies  celöbres:  1.  Air  du  Mariage  de 
Figaro.  2.  Romance  de  Nina,  de  Dalayrac, 
VP,  HautbP  2.50  n. 

-  2    melodies    de    Cottin :     1.    Dans    la    valleo. 

2.  Sous  sa  fenetre.  Cor  anglais  P  ä  1.70  n. 

-  O   salutaris,    ilS  av.   Cor  anglais  ou   V  ou 

Vc  2 — n. 

-  Pietä   signore  de   Stradella,   HautbP   1.70  n. 

-  La  Traviata.   Enfr   acte,   VP  3 —  Benoit. 
Les   Bruyants  mirlitons,   duo   1.35  n,   Ch.  s. 

— 30n   Ondet. 
Bruyck    Carl    Debrois     van      (1828—1902), 
op.  1   Die  Odaliske  1.50  Cranz. 

-  2  Sonate    ( D-moll ) ,  P  4 —  Cranz. 

-3  Lieder  u.  Gesänge:  Nr.  1.  Das  Glück. 
Sturmabend.  Am  Runenstein.  Der  vom 
Himmel  gefallene  Stern,  2 — .  Nr.  2.  O 
öffne  die  Tür  mir,  liebe  mich.  Sommer- 
nacht. Groß  ist  des  Sommers  Nacht,  2 — 
Cranz. 

-4  Tonbilder,  P,  2  Hefte  ä  4—  Cranz: 
Heft  I:  Frühlingsmarsch,  Scherzo,  Album^ 
blatt,  Capriccio,  Trotz,  Beruhigung.  II: 
Humoreske,  Albimiblatt,  Scherzo,  Im  Zy- 
pressenhaine,  Ballade,  Genrebildchen. 

-  5  Blüten  u.  Blätter.  Kleine  Kompositionen, 

P,  2  Hefte  2—  Cranz. 

-  8  Drei  Klavierstücke  2 —  Schuberth  jr. 

-  1 1    Ein   frühes   Liebesleben,   3  Hefte   ä  2— : 

Heft  I:  1.  Die  Jungfrau.  2.  Kampf  ä  —80. 
Nr.  3.  Sieg  1—.  II:  Nr.  4.  Glück  —50. 
Nr.  5.  Tod  1 — .  Nr.  6.  Spuk  — 50.  Nr.  7. 
Süße  Täuschung  1—.  III:  Nr.  8.  Offen- 
barung 1—.  Nr.  9.  Nachts  —80.  Nr.  10. 
Nachtklang  — 50  Cram,z. 

-  12    Variationen,    P,    2  Hefte    ä  1.50    Schu- 

berth jr. 

-13  Märchenbilder:  1.  Der  Wolf  und  die 
sieben  jungen  Geislein,  P  1 — .  Nr.  2.  Dorn- 
röschen, P   1.50  Bosivorth. 

-  14  Drei  humoristische  Gesänge:   Nr.   1.  Der 

jüngste  Tag:  Der  jüngste  Tag  bricht  an 
— 80.  Nr.  2.  Lammwirts  Klagelied:  Da 
droben  auf  dem  Mai'kte  spazier'  ich  auf 
und  ab.  3.  Storchenbotschaft:  Des  Schä- 
fers sein  Haus  und  das  steht  auf  zwei 
Rad,   1.20  Bosicorth. 
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-15  Drei  Gesänge:  Nr.  1.  Rheinfahrt:  Wie 
der  Mond  sich  leuchtend  drängt  — 80. 
Nr.  2.  Loreley:  Ich  weiß  nicht,  was  soll 
es  bedeuten  1 — .  Nr.  3.  Die  Fischerbraut : 
Erwach,    erwache    Fischer    1.30    Bosworth. 

-16  Vier  Lieder:  Nr.  1.  Hohe  Liebe:  In 
Liebesarmen  ruht  ihr  trunken  —80.  Nr.  2. 
Verborgenheit:  Laß,  o  Welt,  o  laß  mich 
sein!  — 80.  Nr.  3.  Er  ist's:  Frühling  läßt 
sein  blaues  Band  — 50.  Nr.  4.  Im  Früh- 
ling: Hier  lieg  ich  auf  dem  Felsenhügel 
1—  Bosworth,  Nr.  1,  2  ä  —30,  Nr.  3  —20, 
Nr.  4  — 40  Thieme. 

- 17  Vier  Lieder  2 —  Haslinger. 

-  21    Variationen,   A-dur,   P  2 —  Breitkopf. 

-  22   Variationen,   Des-dur,   P   2 —  Breitkopf, 
-23  Vier  Gesänge:  Nr.  1.  Liebesklage:  Meine 

Herde  verzehrt  nicht  (aus  Shakespeares 
„Leidenschaftlichem  Pilger")  1 — .  Nr.  2. 
Wolke  u.  Quelle:  Auf  meinen  heimischen 
Bergen  da  sind  die  Wolken  zuhaus  1.30. 
Nr.  3.  Alpenwanderer:  Einsam  schreit  ich 
durch  die  Berge  1 — .  Nr.  4.  Des  Knaben 
Berglied:  Ich  bin  vom  Berg  der  Hirten- 
knab   1 —  Bosworth. 

-  25   Zwölf  Tänze  2 —  Robitschek. 

-  26    Klavierstücke    ä  l'hongroise,    P,    Nr.     1 

1.80   Cranz. 

-  Acht  Fugen  und  vier  Präludien  aus  J.  Seb. 

Bachs  wohltemperiertem  Klavier  als 
Trios,  VVaVc,  3  Hefte  ä  —90  n.  Breitkopf. 
-Drei  Lieder  G retchens.  (Aus  einem  größeren 
Zyklus  von  30  Gesängen.)  Nr.  1.  „Ich  gab' 
was  drum,  wenn  ich  nur  wüßt".  2.  „Wie 
könnt'  ich  sonst  so  tapfer  schmählen".  3. 
„Ach  neige  du  Schmerzenreiche"  1 —  Breit- 
kopf. 

-  Nachtviolen.     Vier    kleine    Stücke,    P    2.50 

Gran«. 
Bruyer    V.     Bey  -  Marsch,     pas     red.    Harm 
3 —  n,  Fanf  2 —  n,  Cond.  — 25  n  Millereau. 

-  Concerto,  Gl  av.  P  15 — ,  av.  Harm  ou  Fanf, 

Part    10 —  n,   p.   sep.   ä  — 25  n  Evette. 

-  Les    Diamants    du    Cap.     Harm    5 — ,     Fanf 

4 — ,  Cond.  — 50  Millereau. 

-  Dona    Sol,     gr.    valse,    Harm,     Part    5 —  n 

Evette. 

-  Ouvertüre    Symphonique,    Harm,    6 — ,    Cond. 

— 50  Millereau. 

-  Val    d'Ajol,    HarmFanf    av.    Hautb,    Harm 

7 — ,  Fanf  4 — ,  Cond.  — 50  Millereau. 

-  Amour    d'enfant,     pet.    valse     lente      1 —  n 

Priore. 

-  Flirt  diseret,  petite  polka  1 —  n  Priore. 

-  Les   Jours   de   halte    1.70  n   Priore. 

-  Marquise,   petite  gavotte   1 —  Priore. 

-  Roses   rouges,  valse   2 —  n  Priore. 
Bruyn  A.  Feesttonen,  Marsch  — 50  Eck. 
Bruyne   de    L.  Danse  de  jeunes  ecoli^res,  P 

1.35    Georges    Derlei. 
Bruzzo    D.   2"  o.   Tantum   Ergo   facile   a  due 

voci  4.50   Mariani. 
Bruzzone    B.   Pariami   d'amor,  mazur    l.COn 

Mariani. 
Bryan    A.    Creed,   Magnificat,   Nunc   dimittis 

in  G,  voc.   score  3/ —  Novello. 

-  Te   Deum,   Jubila  te,    Sanctus   and   Kyrie   in 

G,  voc.   score   1/6  Novello. 
Bryan  V.   P.  My  rainy  daisy  2/ — n  Sheard. 
Bryan    &    Andino,     My   yellow   pansy    — 50 

kitern. 


Bryan  &  Morse,  When  they  play  „God  save 

the   king"  — 50   Stern. 
Bryan    &    Robinson,     All    for    a    Woman'a 

Love  — 50  Stern. 
Bryans    F.    R.   A  simple   Choral   Communion 

Card  — /3   Novello. 
Bryant  B.  Praise  the  Lord  — /3  Bayley,  and 

O  my  soul,  SA   Quart.  — 08  Ditson. 
Bryant  Gilmore  W.  op.  3  N.  1.  R§verie  Po^v 

tique,  P  — 35  Presser. 

-  6    Forty-three     Practical    Studies,     P    l.öO 

Presser. 

-  14  Fingerflight,  mazurka  — 75  Presser. 

-  19    First    Lessons     in    Piano    Playing     1.50 

Ellis. 
-20   System  of   Scale   Practice,  P   1.50  Ellis. 

-  24  Romance  — 40  Schmidt. 

-  Absence  and   Presence  — 35  Presser. 

-  April,  May  and  June  — 75  Ellis. 

-  Autumn   Waltz  — 50  Ellis. 

-  Chromatique,    polka   — 75    Ellis. 

-  Daneing    Shadows,   taran teile   — 40   Ellis. 

-  Delsarte  March  — 40  Ellis. 

-  Distant  Beils,  caprice,  P  — 75  Ellis. 

-  Finnegan    — 50    White. 
-Home  Folks  — 40  Ellis. 

-  Merriment  Mazurka  — 40  Ellis. 

-  Saying  no,  but  meaning  yes  — 40  Ellis. 

-  Song  of  the  brook,  P  — 75  Ellis. 
-Trip   lightly   Waltz   —25   Ditson. 

Bryant  H.  Lord  Reoch's  Tochter:  Gleite 
leicht,  mein  Sehifflein,  Volkslied  1 —  Ger- 
mann. 

Bryant   H.  T.  Balm  of  Gilead  — 35  Ditson. 

Bryant  Wm.  J.  A  Cherub's  Face  — 40 
Thompson. 

Bryart,  La  F  i  1 1  e  de  Mme  A  n  g  o  t,  Fan- 
taisie,  Harmonicor  ou  Cornet  ä  P  1 — n, 
HP  2— n,  GornetP  2.50  n. 

-Girofl^-Girofla,  CornetP  2 —  n  Joii- 
hert. 

Brydayne    P.    Le   vide  Le   Brydayne   P. 

Bryce  W.  Hark!  Tis  the  hörn  resounding, 
SATB  — /2  Köhler. 

Bryde  Hans,  Zwei  Lieder:  1.  Duftet  die 
Lindenblüt'.  2.  Ich  ging  im  Wald  durch 
Kraut  und  Gras    1.20  Streiber-Kiel. 

-  Munichen-Marsch    1.20    Streiber-K.iel. 

-  Sechs    plattdeutsche    Lieder    2 —    Streiber: 

1.  Bispill,  2.  De  junge  Wetfru.  3.  Busse- 
mann. 4.  Matten  Has'.  5.  De  Schipperfru. 
6.   Aanten   int   Water. 

-Serenade,   VP,   VcP  k  1.50  Streiber. 

Brydges  Castell,  Come  home  with  mother 
4/ — •  Francis. 

-  Forgive    and    make    up    again,    waltz    soiig 

— 50  Brainard. 
-Maiden  and  the  Rose    (Minstrel  Orchestra) 
— 50,   acc.   ä   — 25    Church. 

-  Never    more    to    Part,    Love   —^0    National 

Music. 
Brydges  &  Dixon,  Never  More  to  Part,  Love, 

waltz  song  — 40  National  Music. 
Bryer    D.    E.    Hear    my    cry,    SATB    — 05  n 

Church. 
•0  praise  the  Lord    (Thanks  giving),  SATB 

— 05  n  Church. 
Bryk  H.  Cid  Vienna,  march  — 50,  and  Rich- 
ter, Echoes  of  Spring,  polka,   0,  H  pts. 

—80,   10   pts.   —60   Church. 
Bryk  Rudolf,  op.  27  Don  Quixote,  spanischer 

Marsch  1.50,  0  2—  n,  sO  1.50  n  Robitschek. 
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Bryllupssang:  Kaerlighed  fra  Gud  — 17 
Hansen. 

Brymn,   The  Age  of  Spades,  eakewalk,  with 

.  .P,  10  Instr  — 75,  Uf  Instr  — 95,  FullO  1.15 
Stern,  Milit.  Band  — 50  Royal  Music  Co., 
Füll  Band  — 50  8 fern,  and  L.  E.  Ber- 
liner, The  Egyptian  Mummy,  Dance,  10 
pts.  P  —75,  U  pts.  P  —95,  FullO  1.15 
Royal  Mus.  Co. 

Brymn  James  T.  Josephine,  My  Joe  — 50 
ilc.  Kinley,  (Bonheur  Kinderg.  Series  59) 
P  — /6  n  Sheard. 

-  Kickapoo  Dance  — 50  Stern. 

-  Pleasö  let  me  sleep  2/ —  n  Francis. 

-  Since  Eastus  went  to  gay  parel  — 50  Stern. 
Brymn    &    Estren,     My   Clo  — 50   National 

JInsic. 
-My    Little    Zulu    Babe    —50,    Mand    —30, 
MandG  — 40^  2MatidG  — 50  National  Music. 

-  Night  Was  Made  for  Coons  — 50  National 

-Say,   Lize,   Will   You   Be  My  Honey?   —50 

National  Music. 
Brymn  &  A.  Wise,  Maiy,  Don't  You  Hear 

Me  Calling?  — 50  National  Music. 
Bryne   J.    H.   Silver  bells  unison    (Chor,   for 

Equal  Voices   116)    — ,2  Curicen. 
Bryon    d'Orgeval,    Le    retour    1.70  n    Gregh. 

Bpbisra.iOB'fi    II.    lüonoTi    n.s'feTOBt    — 30 

Outheil. 

-  He  Mory  pas-THOöniB  — 40  Qutheil. 
Bryson  R.  E.  op.  26  Og:  X.  1.  Prelude  2/—. 

N.  2.  Quasi  Fantasia  3/ — .  N.  3.  March 
3/ — .  X.  4.  Berceuse  2/ — .  N.  5.  Carol  2/ — . 
X.  6.  Allegro  deciso  3,' —  Donajowski. 

-  Adagio  Cantabile,   VPH  1 —  n  Novello. 

-  Allegro  Moderato,  Orci  2/ —  Novello. 

-  Church  Preludes,  Org":  X.  1,  2  1/—,  X.  3,  4 

1/—,  X.   5,  6   1/—  Novello. 

-  Fantasia-Ouverture,   Og  3/ —  Donajoicski. 

-  Lord    is    my    Shepherd,    mix.    quart.    — 10 

Ditson. 

-  Prelude  and  Fugue,  Og  3/ —  Donajowski. 

-  Procesbional  Fantasia,  Og  4/ —  Donajowski. 

-  The  sea  hath  its  pearls  — 30  Church. 

-  Sonata  in  C-minor,   Og  3/6  n  Forsyth. 

Brzezinska  F.  Semiewald: 
-„Archaniol"  —20. 

-  La  Cloche  (D  z  w  o  n)  Xoctumo,  P  — 30. 

-  Krotkie  melodyjne  preludya,  P  — 60. 

-  „Modlitwa"  — 15. 

-  Xiebieskiego    dworü   Pani    Piesn    do    Matki 

Boskiej  —30. 

-  Oczekiwanie,  P  — 30. 

-Piesn  do^Matki  Boskiej  (N.  3)  — 15. 

-  Piesn  d  S-go  Wiktora  — 15. 

-  La  Resignation,  melodie,  P  — 30. 

-  Wgörach,  P  —30. 

Brzezinski  H.  „Geisha  et  Co.",  kadryle  z 
operetkl  „Geisha",  P  — 60  Senneicald. 

-  „Matulu    kochana"    — 45,    mazur   — 45,   mO 

2 —  Senneicald. 

-  Mite  ATspomnienia    Mazur   i    Krasus    ki    St. 

op.  55.  Tr&s  chic.  Polka,  0  Glosy  —90  n 
Oebethner. 

-  „Xasz  mazur"  — 30  Senneicald. 

-  Xasze  Chlopskie  Obertasy,  P  — 50  Sennewald. 

-  Oj !  ten  Mazur.     Mazur  — 30  Oebethner. 

-  2  Polonezy,  P  — 40  Senneicald. 

-  Tout     neuf     en    XX    sifecle,     quadrille    — 50 

Oebethner. 


-Trzy  Mazury:  Jubileuszowy.  Mite  wspom- 
nienia,  Lesmierski  — 40   Oebethner. 

Brzowski  J.  op.  7  Zwei  Polonaisen  für  Piano- 
forte   1 —  n  Breitkopf. 

-  8  Vier  Mazurkas  1.50  Kistner. 

-  12  Trois  Mazurkas  pour  P  1.75  Schott. 

-  Esquisse    d'une    Impression    pathetique.    Im- 

promptu-etude,  P  — 60  Sennewald. 

-  Der  Freischütz,  rondeau  brill.  sur  le  Finale 

de  rOpera,  P  1.50  Hofmeister. 
B.    S.    Brazilianas     (samba)     Tango,    P    2 — 
Bevilacqua. 

-  Jango,  P  2 —  Bevilacqua. 

-  Samba,  P  2 —  Bevilacqua. 

-  Sorpresa,  polka   1.50  Bevilacqua. 

-  Zuruf   an   unsere   Brüder   in   Schleswig-Hol- 

sein. Kriegslied:  „Und  wenn  auch  nichts 
mehr  übrig  bliebe",  TTBB  (mit  Horn- 
musik  ad  lib.),  Part  — 50  Fürstner. 

Buarque   M.  Camelia  valsa   1 —  Napoleao. 

Buball   Eugenio,  L'abbandono  1 — n  Cottrau. 

-  L'amor  tradito   1 — n   Cottrau. 

-Ave  Maria,  *ST  1 —  Eerenbeemt,  con  P{Org) 

2 —  Ricordi. 

-  La  Cj;pricciosa,  valzer,  canto  1 —  n  Cottrau. 

-  50  Esercizi  sul  Mecanismo  del  Violino  3 —  n 

Venturini. 

-  Le    Fioraje,    duetto    1.50  n,     (detto)     L'ora 

vespertina,  melodia  1 —  n  Cottrau. 

-  Glieroi  di  Dogali,  gran  mareia  per  coneerto 

3 —  Eerenleemt. 

-  Intorno  ai  lidi  ameni  — 60  n  Cottrau. 

-  La  Luce,  gran  mareia  trionfale,  Banda  2 —  n 

Lapini. 

-  Xon  mi  ama  piü  1 —  n  Cottrau. 

-  L'onomastico  della  Xona   1 —  n  CottroAi. 

-  L'ora  vespertina  — 70  Eerenbeemt. 

-  L'orfanella   1 —  n  Cottrau. 

-Pater  noster,  H{Org)    — 75  Eerenbeemt. 

-  La  Preghiera  1 —  n  Cottrau. 

-  Quando  del   core  un  palpito   1 —  n  Cottrau. 

-  Stabat   Mater   a   sole   voci   3 —  Eerenbeemt. 

-  Suir  Apennino,   valzer    — 75   Eerenbeemt. 

-  Su  la  terra  errando  andrai  — 50  n  Cottrau. 

-  Vir  fidelis.  Mottetto  per  la  festa  di  S.  Giu- 

seppe, a  due  parti  adattabili  a  qualsiasi 
voce  con  Org  — 50  Eerenbeemt. 

Bubble   Song   4/ —  Reynolds,   2/ — n  Sheard. 

Bubeck  G.  Unter  der  Linde,  P  — 60  Tourbie. 

-Unter  Palmen,  P  —60  Tourbie. 

Bubeck  Theod.  op.  1  Variationen  über  ein 
Originalthema,  P  3 —  Simrock. 

-2  Vier  Klavierstücke:  1.  Träumerei,  2.  Ver- 
gißmeinnicht, 3.  Tränen,  4.  Ländler  3 — 
Simrock. 

-4  3  Morceaux,  P:  1.  Petite  Valse.  2.  Berceuse. 
3.  Etüde  1 —  Jurgenson. 

-  6  Drei  Kinderstücke,  P:  Kleine  Ballade.  Sanfter 

Vorwurf.     Mazurka  1.25  Jurgenson. 

-  7  Prelude,  P  — 50  Jurgenson,  — 30  Seywang. 
-9  Etüde,  P  1.50  Jurgenson. 

- 1.  Abschied  vom   Liebchen    —80,    2.  Traum 

— 60  Zumsteeg. 
-10  Zwei  Lieder:    1.  Weiße  Lilie.     2.  Zweifel 

ä  — 65  Jurgenson. 
-11  Herbstlied,   VcP  1.10  Jurgenson. 
-12  Polonaise,   4ms  —80,    0  Part    2—,   p.  s. 

4.50  Jurgenson. 
- 13  Zwei  Lieder,  russ.  u.  deutsch:  1.  Die  blauen 

Veilchen,  rciyöla  *ia.iKn  — 20.  2.  Heute  bin 
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ich  ein   kränkelndes   Kind,   iIce^o/^Hfl    — 40 

Jurgenson. 
-14  Deux    Morceaux,  P :  1.  Meditation    — 40, 

2.  Intermezzo  — 30  Jurgenson. 
- 15  Deux  Miniatures,  P  — 40  Jurgenson. 
- 18  Andante  cantabile,   VcP  2.50  Hansen. 

-  Sehlummerliedchen,  P  —  30  n  Orüninger,  — 30 

Seywang. 

-  9;ieria.    „H   yMpy    siiMHeH    hoibio"    — 75 

Seywang. 

-  /^a,  Teöa  a  Morjia  6h  jhoöhtb  — 50  Seyivang. 
-KaK-B  MajiBiKK-B  Ky/^paBHH  ptsBa  — 50  Sey- 
ivang. 

Bubela  J.  „Honzik  a  täta".  Zertovny  tfasäk 
TTBB  P  (Sbü-ka  ceskych  zpevü,  ses.  1.18), 
Part  a  hlasy  (ä  —20)   1.80  Startj. 

-  „Tutti  frutti".  Zertovny  sbor,  TTBB  PiShlrka 

ceskych  zpevü,  ses.  1.20),  Part  a  hlasy  5.60, 
hlasy  ä  — 60  Stary. 

-  „Zlatä   pravidla  zivota".   2ei*tovnä  ctverylka, 

TTBB  P  (Sbirka  ceskych  zpevü,  ses.  1.19), 
Part  a  hlasy  4 — ,  hlasy  ä  — 60  Stary. 

Bubke  E.  Romanze,  VP  1.35  Jurgenson. 

Bubna  A.  de,  Cherry  Valley,  grand  polka 
brillante,   P  — 50    Gordon. 

-  Gipsy    (Lentner),  polka  — 30   Gordon. 

-  Nun's    prayer     (O  b  e  r  t  h  ü  r ) ,    transcr.     P 

— 30  Gordon. 

-  Octoroon,  galop  — 30  Gordon. 

-  Selected    populär    melodies.    Don    Pasquale, 

Rigoletto,  William  Teil,  Stradella,  Beli- 
sario,  P  — 40  Gordon. 

-  Sunny  side,  polka  — 30  Gordon. 

-  T  r  o  V  a  t  o  r  e,  anvil  chorus,  P  — 35  Ditson. 

-  Vespers  Sicilien,  barcarolle,  P  — 35,  Bolero, 

P  — 35   Gordon. 

-  Zanetta  Mazurka  — 35  Gordon. 

Bubna  Karl  De,  Fraternity  Mareh  — 40 
Presscr. 

-  In  the  Moonlight,  P  — 40  Presser. 

-  Wilhelmina,  P  — 30   Presser. 

Bucalossi  B.  Brigata,  op.  21  Dollies.  Pup- 
pen-Tanz — 60,   0  2 —  n  Zimmermann. 

-  King's  Own  March  — /3  Francis. 

-Neil    Gwyn    Valse,    FullO    1/6,    Sept.    1,'— 

Morley. 
Bucalossi  P.  (Ernest),  A  bon  chat,  bon  rat, 

polka   1.75  n  Durand,  — 30  Bessel,  0  2 — n 

Durand. 

-  After  the  Battle  4 —  Ricordi. 

-  Ailsa  Mine,  valse  2/ —  Boosey. 

■  Alexandra,  barn  dance  2/ —  n  Ascherberg. 

-  Andalusia,  P   1/6  n  Jefferys. 

-  Apparition,  valse  2 —  n,  0  2 —  n  Durand. 

-  Apart  and  together  4/ —  Ascherberg. 

-  Ariel,   valse   gracieuae   2—,   nouv.   Ed.    1.50, 

O    (Oelschlegel)    2.4:0n  Schott. 

-  As  once  we  met,  S.  MS  ä  4/ —  Orpheus. 
•  Aurora,  schottisch  4/ —  Chappell. 

-  A  votre  sante,  polka  4/ — ,   ( Orch.  Magaz.  5 ) 

SmallO    1/ — n,   FullO   2/ — n   Leonard. 

-  Bajadöre,  waltz  4/ — ,  6 —  Enoch,  Füll  Band 

4/ — ,  Med.  Band  'S/ — ,  Small  Band  2/ — 
Hairkcs,  0  2 — n  Enoch. 

-  Barbara  Polka  4/ — ,  (Will.  Small  vvood 

Pleasing  Themes  37)  1/ —  Chappell,  1.75  n 
Durand,  VCornetP  (Unique  Journals  4) 
]— Cundy,  (Orchestral  Journal  246)  FulU) 
2/ —  n,  Sept.  1/—  n  Chappell,  0  2 —  n 
Durand. 


Barcarolle  (on  Tosti's  Song),  waltz  4/ — 
Enoch. 

B  a  s  o  c  h  c :  Lancers  2/ —  Boosey,  4if — 
Chappell;  Quadr.  2/ —  Boosey,  4/ —  Chap- 
pell; Waltz  4/ — ,  (Orchestral  Journ.  278) 
FullO  2/— n,  Sept.   1/— n  Chappell. 

Beauty  Waltz  4/ —  Mctzler. 

Best  for  both,  MS.  B  ä  4 —  Ricordi. 

Biondina,  valse,  Durand:  P  2 — n,  J/nis 
3— n.  PMand  2.50  n,  PV,  PFl  ä  3— n, 
T{Mayid)G  1.75  n,  P2Mand  3— n,  2MandG 
2— n,  0  2— n. 

Black  mantles  ( Sehwarzmäntel )  ( Man  - 
teaux  Xoirs),  Comic  opera:  Voc.  score 
5/ —  n,  P  score  2/6  n  Gramer ;  Overture :  /' 
— 75  White,  Ileart  sighs  ever  to  be  free 
4/ —  Cramer,  Potpourri:  P  (F.  Bri  ss- 
ler) 3—  Bote,  Selection:  P  (G.  Wie- 
gand)  1 — ,  FullO  1.50  n,  14  Instr  1.25  n, 
10  Tnstr  1 — n  Fischer,  Airs:  P  (W. 
K  u  h  e)  4/—  Cramer,  Fant.  P  ( W.  K  u  h  e) 
2.50  Bote,  Galopp  (F.  Audibert)  1- 
Bote,  0  (Amateur  Orchestra  33)  — 75 
White;  Lancers  4/ —  Cramer,  (Boettger 
E.)  — 50  Fischer,  FullO  1/6  n,  Sept.  1/— n 
Cramer,  FullO  1 — n,  IJf  Instr  — 80  n,  10 
Instr  — 60  n,  P  acc.  — 15  n  Fischer,  Polka 
(W.  Williams)  1.50  Bote,  Quadrille 
4/ — ,  FullO  1/6  n,  Sept.  1/ —  n  Cramer, 
Waltz  2—  Bote,  4/—,  FullO  1/6  n,  Sept. 
1/ —  n  Cramer. 

The  Bohemians,  valse  2 —  n,  0  3 —  n 
Ricordi. 

Can   I  forget   4/ —   Williams. 

Careless  Cuckoos,  barn  dance,  FullO  1 — , 
SfnallO  —75,  P  aec.  —40  Hawkes,  FullO 
1 — ,  14  Instr  — 90,  10  Instr  — 75,  P  acc. 
— 40    Stern. 

Carillon  de  minuit,  polka  1.75  n,  0  2 —  n 
Durand. 

Carneval-Polka  — 60  Neldncr,  1.20  Bos- 
worth,  — 40  Wood,  3 —  Carisch,  Pisano. 
— 40  Idzikowski,  — 75  Lundquist,  0  1.50  n 
Bosworth. 

Chop-Chop,  polka  2/— n,  FullstO  1/6  n. 
Sept.    1/ — n   Wickins. 

Christmas  Dreams,  waltz  4/ — ,  (Orchestral 
Journal  289)  FullO  2/— n,  Sept.  1/— n 
Chappell. 

Ciribiribin,  valse  (P  e  s  t  a  1  o  z  z  a  A. )  6 — , 
sO  3 — n  Carisch. 

Colonel   Waltz   4/ —   Hopvood. 

Colonial,  polka  4/ — ,  (Orchestral  Journnl 
188)    FullO   2/— n,   Sept.    1/— n   Chappell. 

Con  Amore  Waltz  4/ —  Metzler. 

Coon  Songs,  lancers  2/ —  n  Sheard. 

Corinne  Valse  2/ —  Boosey. 

A  country  lass  4/ —  Williams. 

A  County  Ramble,  polka  4/ — ,  (Orchestral 
Journal  273)  FullO  2/—n,  Sept.  1— u 
Chappell. 

Crown    of    Roses,    polka    3/ —    Cramer. 

Cupid  and  he  Princess  er  L'Amour  Mouille, 
lancers  4/—,  FullO  21— n,  Sept.  1/6  n 
Keith. 

Daddv  Waltz  2/—,  (String-Band  Magaz. 
105)'  SmallO    1/—,   FullO   2/—  Boosey. 

Danse  des  Pierrots  (Morceau  Charaet^ri- 
stique)     P  4/ —  Hopwood. 

Darkie's  Serenade,  P,  Banjo  ä  2/ — ,  ( String- 
Band  Magaz.  132)  SmallO  1/ — ,  Cornet 
part  — /3,  P  acc.  2/ — n,  Song  2' —  Boosey. 
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■  The  D'Auban,  pas  de  Quatre  2/ —  n  Sheard. 
■Dawn    of    Day    Waltz     (Prom.    Pearls    50) 

1/ — ,  YP    (Treahearne  Winds  Ser.   17)    l/i) 

Hopicood. 
-Dear  Erin.  waltz,  FullO   1 — ,  SmallO  — 75, 

F  acc.  — 40  Hawkes. 
-Deenah,  Dinah  Do,  waltz  2/ — n  Sheard. 

■  Dolce     far     niente,     valse     6 — ,     sO    3 —  n 

Carisch. 

■Dolly  Gray,  P  4/—  Sheard. 

•Doris:  Lancer  4/ — ,  ^ms  4 — ,  (Orchestral 
Journal  236)  FullO  2/— n,  Sept.  1/— n 
Chappell;  polka  4/ —  Chappell,  quadrille 
4/ — ,  4ms  (Orchestral  Journal  237)  Füll 
O  2/ — n,  Sept.  1/ — n  Chappell;  waltz  4/ — 
(William  Smallwood,  Pleasing 
Themes  28)  1/—,  4ms  4/ — ,  (Orchestral 
Journal  238)  FullO  2/ — n,  Sept.  1/— n 
Chappell. 

■  D  o  r  o  t  h  V :   Lancers  4/ — ,  ^ws,  6ms  ä  4/ — , 

(Orchestral  Journal  193)  FullO  2/— n, 
Sept.  1/ — n  Chappell;  Polka  4/ — ,  (Or- 
chestral Journal  195)  FullO  21— n,  Sept. 
1/ —  n  Chappell;  Quadrille  4/ — ,  4ms  4:/ — , 
(Orchestral  Journal  194)  FullO  2.1— n, 
Sept.  1/ — n  Chappell;  Waltz  — 75  Cen- 
tury Music  Publish,  4/ —  Chappell,  — 60 
Fischer,  — 50  Gordon,  4i^s  4/ — ,  (Orche- 
stral Journal  192)  FullO  21— n,  Sept. 
1/ — n  Chappell,  FullO  1 — n,  14  Insir 
— 80  n,  10  Instr  — 60  n,  P  acc.  — 15  n 
Fischer. 

Douce  esp^rance,  valse  2 —  n,  0  2 —  n 
Durand. 

Douglas   Gordon   Waltz   4/ —   Metzler. 

Dream  stars,  waltz  2/ —  n  Boosey,  VCornet 
P  ( Unique  Journals  3 )  1 —  Cundy,  { String 
Band  Magaz.  97)  8mall0  1/—,  FullO  2/— 
Boosey, 

Eastern  Patrol,  march  of  the  Turkish 
Guards  2 —  n  Ricordi,  — 25  Bessel. 

Estreniadura   Waltz   2/ —  Boosey. 

Exotique,   polka    1.75  n,   O   2 — n  Durand. 

Fair  Japan,  waltz  2/ —  n,  FullstO  1/6  n, 
Sept.   1/ —  n   tFicfcms. 

Fedora  waltz  — 75  Brainard,  Ditson,  — 35 
Ellis,  — 75  Gordon,  4/  Hopwood,  1 —  2V"a- 
tional  Music,  — 75  White,  4^s  4/ —  Hop- 
wood, 0  14  parts  — 75,  10  parts  — 50 
Cundy,  FullO  1 — n,  I4  Instr  — 75  n,  10 
Insir  — 50  n,  P  acc.  — 15  n,  Milit.  Band 
( Amer.  Star  Journal   148 )    — 50  n  Fischer. 

Firelight   fairies,   8.   C.  Bar  ä  — 50   White. 

Flying  Colours,  polka-march  2/ —  n,  ( String- 
Band  Magaz.  102)  SmallO  1—,  FullO  2/— 
Boosey. 

Flying  moments,  polka  2/ —  Boosey,  — 35 
Gordo)i. 

I  redigonda   Waltz  4/ —  Metzler. 

Frimousse,    polka    1.75  n,    0    2 —  n   Durand. 

Future   Mrs'Awkins'    Waltz   4/ —   Reynolds. 

Garden  of  Sleep,  waltz  4/ — ,  ^ms  4/ — ,  (Or- 
chestral Journal  221)  FullO  2/ — n,  Sept. 
1/ —  n   Chappell. 

Gitana,  vals  1 —  Elkan,  Hansen,  — 40 
Sennewald,  1 —  Brainard,  — 60  Ditson. 
— 75  Fischer,  Gordon,  1 —  National  Music, 
— 75  Schirmer,  White,  — 60  Willig,  2 — n, 
fac.  1 — n  Durand,  2 — n  Gheluwe,  Schott 
Freres,  — 35  Bessel,  — 30  Lyre,  2 —  Na- 
poleao. 


4ms :  — 75  Ditson,  White,  3 —  n  Du- 
rand, — 75  Bessel,  Lyre,  Z  (Messner) 
1.20  Junne,  G  1.50  n,  V,  Fl,  Cornet,  Cor- 
net  ä  P  ä  — 25  n,  PMand  2.50  n  Durand, 
TP  1—  White,  (May)  —35  Willig,  3— n, 
PFl  3--n,  V{Mand)G  1.75  n,  P2Mand 
3— u,  2MandG  2— n  Durand,  mO  (J.  H. 
Matthey)  4 — n  Junne,  FullO  1 — n, 
14  Instr  — 75  n,  10  Instr  — 50  n,  P  acc. 
— 15  u,  Milit.  Band  (Universal  Band  Jour- 
nal 128)  2 — n  Fischer,  0  2 — n,  Harm 
cond.  et  p.  sep.  7.50  n  Durand,  Harm  ou 
Fanf  ( G  r  o  g  n  e  t ) ,  Part  7.50  n  Evette, 
0  2 —  Gheluice,  Banda  2 —  Guimaracs, 
Choeur  ä  4  voix  d'liommes  2 — n,  Ch.  s. 
— 35  n  Durand.  , 
-Girouette:  Lancers,  ( Orchestral  Jour- 
nal 244)  FullO  2/— n,  Sept.  1/— n  Chap- 
pell; Quadrille  4/ — ,  (Orchestral  Journal 
247)  FullO  2/— n,  Sept.  1/— n  Chappell; 
Waltz  4/ — ,  (Orchestral  Journal  240)  Füll 
0   2/ —  n,   Sept.    1/ —  n   Chappell. 

-  Golden   Hours   Waltz   4/ —  Hopivood. 
-Gondoliers:      Lancer    4/ — ,     4^s    4/ — , 

(Orchestral  Journal  251)  FullO  2/ — n, 
Sept.  1/ — n  Chappell;  Polka  4/ — ,  (Or- 
chestral Journal  253)  FullO  2/ — n,  Sept. 
1/ — n  Chappell;  Quadrille  4/ — ,  4^s  4/ — , 
(Orchestral  Journal  252)  FullO  2/— n, 
Sept.  1/ — n  Chappell;  Waltz  4/ —  Chap- 
pell, — 50  Willig,  4'ms  4/ — ,  (Orchestral 
Journal  250)  FullO  21— n,  Sept.  1/— n 
Chappell. 

-  Grand     Duke    Waltz,     ( Orchestral     Journal 

334)    FullO   21— n,   Sept.    1/— n   Chappell. 

-  Grazieila,   P   1/6  n  Jeffery. 

La  Graziosa,  waltz  4/ —  Chappell,  2 —  n 
Durand,  (Orchestral  Journal  260)  FullO 
21— n,  Sept.  1/— n  Chappell,  0  2— n 
Durand. 

-Haddon  Hall:  Lancers  4/ — ,  4'fns  4/ — , 
(Orch.  Journal  295)  FullO  2/— n,  Sept. 
1/ — n  Chappell;  Polka  4/ — ,  (Orch.  Jour- 
nal 293)  FiMO  2/— n,  Sept.  1/— n  Chap- 
pell; Quadrille  4/ — ,  (Orchestral  Journal 
296)  FullO  2/— n,  Sept.  1/— n  Chappell; 
Waltz  4/ — ,  4ms  4/ — ,  (Orch.  Journal 
294)    FullO   2/— n,   Sept.    1/— n   Chappell. 

-Hansel  und  Gretel,  Walzer  2 —  Nouv. 
Edit.,  1.50  Schott,  — 40  Gutheil,  4ms  3—, 
kl.    0    2.40  n,   gr.    0    3.60  n    Schott. 

-  Happy-Go-Lucky   Polka   — 40   Fischer,   4/ — , 

(Orch.  Magaz.  76)  SmallO  1/— n,  FullO 
2/ —  n  Leonard,  and  H.  T  e  1 1  a  m,  Le  Car- 
neval  de  Nice,  polka,  FullO  1 — n,  I4 
Instr  — 80  n,  10  Instr  — 60  n,  P  acc. 
— 15  n  Fischer. 

The  Harem,  valse  Orientale  — 75  Coleman, 
5 —  Ricordi,  — 45  Bessel,  MandP,  Mond 
Chit  ä  4 —  Ricordi,  FullO  1 — ,  I4  pts. 
— 80,  10  pts.  — 60,  Milit.  Band 
Coleman. 

-  Heart  sighs  ever  be  free  4/ —  Williams. 

-  Hesitation,  valse  2 —  n,  4^ns  3 —  n,  PV, 

ä    3 — n,   0   2 — n  Durand. 

-  Honey,  my  IToney  Polka  4/ —  Hopwood. 

-  Hongroise    Mazurka    5 — ,    sO    2 —    Carisch. 

-  Hortensia,  valse  5 — ,   0   3 —  n   Carisch. 

-  A   Hunting   Scene,  P   4/ —   Chappell,   FullG 

1.50,     SmallO    1 — ,     P   acc.    — -40    Hawkes 
FullO     1.25  n,     14    Instr    1— n,     10    Insti 


■\ 
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— 75  n,  P  acc.  — 30  n,  Milit.  Band  (Uni- 
versal Band  Journal   91)    2 — n  Fischer. 

I  built  a  palace  — 30   White. 

Ideala  Waltz  4/ —  Hopwood. 

Iris  Waltz  2/ —  Boosey,  — 75  White, 
(String-Band  Magaz.  101)  SmallO  1/—, 
FullO   2/ —  Boosey. 

Knave  of  Clubs,  polka  4/—,  (Will. 
Smallwood,  Pleasing  Themes  24 )  1/ — 
ühappell,  VCornetP  (Unique  Journals  1) 
1 —  Cundy,  (Orch.  Journal  214)  FullO 
21— Ji,  Sept.  1/— n  Chappell,  FullO  1—, 
J^   pts.   — 80,   10   pts.   — 60    Vundy. 

Königsgardist-Quadr.     1.50    Bostoorth. 

Ladye   Fayre   Valse   4/ —  Hopivood. 

Later  on  — 40  Brainard,  4/ —  Williams. 

Lena  Valse  4/ —  Hopwood,  2 —  n  Durand, 
1 —  Gehrm-an,  V(Mand)  — 25  n,  0  2 — n 
Durand. 

Life's     Lullaby     (on    Gerald     Lane    Song), 
waltz    4/ —    Enoch. 
•Lost  love    (Regret)    4/ —  Leonard. 

Love   is   never   blind,   ST  4/ —   Gramer. 

Love,  I  will  love  you  ever,  waltz,  song  — 50 
Brainard,  — 35  Ditson,  Gordon,  4/ —  Eop- 
iDood,  — 40   National  Music. 

■  Love's    noonday    4/ —    Ascherberg. 

■  Love's  old  sweet  song,  waltz  2/  n,    ( String- 

Band  Magaz.  122)  SmallO  1/—,  FullO 
2/ —   Boosey. 

■  Les  Lutins,  polka,  0  2 —  n  Durand. 

■  Alabel   2/ —  n   Ascherberg. 

Maiden  Dreams,  waltz  4/ —  Gramer,  VGor- 
netP  1 —  Ditson,  (Orch.  Journal  100)  Füll 
0    1/6  n,   Sept.    1/ — n   Gramer. 

■Manteaux   Noirs   vide   Black   mantles. 

■Ma  Reine,  valse,  VP,  FIP  (E.  T  h  u  i  1- 
lier)    u  2.50  n   Joubert. 

-  Margery  valse  2/ —  n,  FullO    1/6,   Sept.    1 — 

Morley. 

■  Marjorie  Waltz  4/ —  Metzler. 

-  Masque  Waltz  — 75  Boston,  Music  Go. 

-  Mevrv  Footsteeps,  polka  4/ —  Ghappell,  — 35 

Elli's,  (Orch.  Journal  167)  FullO  'II— n, 
Sept.    1/ —  n    Ghappell. 

■  Merry  monkeys,   polka   2/ —  n   Wichins. 

-  M  i  a    C  a  r  a     (My    dearest) ,    waltzes    — 75 

Brainard,  4/ —  Ghappell,  — 75  Gordon,  1 — 
National  Music,  — 65  White,  2 — n  Du- 
rand, — 50  Bessel,  Lyre;  Jfms  4:/ —  Ghap- 
pell, 3 — n  Durand,  — 75  Bessel,  V(Mand) 
— 25n,  PMand  2.50  n,  PV,  PFl  ä  3— n, 
r(Mand)G  1.75  n,  P2Mand  3— n,  2Mand 
G  2— n,  (Orch.  Journal  135)  FullO  2/— n, 
Sept.  1/ —  n  Ghappell,  Milit.  Band  ( Ame- 
rican Star  Journal  297)  — 50  n  Fischer, 
0  2 — n  Durand. 

-  Midnight  Chimes,  polka  4/ — ,   (Orch.  Journ. 

306)    FullO    21— n,    Sept.    1/— n   Ghappell. 

-  Midnight  hour  4/ —  Ghappell. 
-Mikado:     Operette     (Sullivan),     lan- 

cers  4/ — ,  4ms  4/ — ,  (Orch.  Journal  175) 
FullO  2/ — n,  Sept.  1/ — n  Ghappell; 
Marsch  — 50  Nordisk  Musikforlag;  Polka 
— 50  Nordisk  Musikforlag,  4/ —  Ghappell, 
— 35  Gordon,  (Orch.  Journal  177)  1<\U0 
2/ — n,  Sept.  1/ — n  Ghappell;  Quadrille 
4/ — ,  4ms  4/ — ,  (Orch.  Journal  176)  Füll 
0  21— n,  Sept.  1— n  Chappell;  Waltz  1— 
Hansen,  2 —  Nddor,  4/ —  Ghappell,  — 75 
Ditson,  Gordon,  White,  — 60  Willig,  — 25 
Smit,    — 45     Gutheil,      1 —    Gehrman     2 — 


Napoleao,  4ms  4/ —  Ghappell,  GornetP 
—30  White,  VGornetP  1.25  White,  (Orch. 
Journal  174)  FullO  21— n,  Sept.  1/— n 
Ghappell,  Banda  2 —  Guimaraes. 

-  Military  Polka  4/ —  Leonard,  — 50  Fischer. 

-  Mirette :   Lancers  4/ — ,    (Orch.  Journal  316) 

FullO  2/— n,  Sept.  1/— n  Ghappell;  Waltz 
4/—,  (Orch.  Journal  315)  FullO  21— tv, 
Sept.  1/ — n  Ghappell. 
-Miss  Decima:  Lancers  4/ — ,  FullO 
1/6  n,  Sept.  1/ — n,  Milit.  Band  2/ — n, 
Brass  Band  1/6  n,  extra  parts  — /3  n 
Ascherberg ;  Waltz  4/ — ,  FullO  1/6  n,  Sept. 
1/ —  n,  Milit.  Band  2/ —  n,  Brass  Band 
1/6  n,    extra    parts   — /3  n   Ascherberg. 

-  Mon    Amour,    waltz    4/ —    Ghappell,     2 —  n 

Durand,  Schott  Freres,  — 50  Neuparth, 
4ms  4/ —  Ghappell,  3 —  n,  PMand  2.50  n, 
PV,  PFl  h  3— n,  V(Matid)G  1.75  n,  P 
2Mand  3 — n,  2MandG  2 —  n  Durand, 
(Orch.  Journal  149)  FullO  2/— n,  Sept. 
1/ —  n  Ghappell,  0  ä  cordes  2 —  n  Debert, 
0   2 —  n  Durand. 

-  Moonlight,   galop   3/ —   Gramer. 

-  The  moonlight  sail,  barcaroUe,  P  3/ —  Ash- 

doivn. 
-Mountebanles.  Ghappell :  Lancers  4/ — , 
(Orch.  Journal  283)  FullO  21— n,  Sept. 
1/— n;  Polka  4/—;  Quadrille  4/—,  (Orch. 
Journal  284)  FullG  2/— n,  Sept.  1/— n; 
Waltz  4/—,  (Orch.  Journal  282)  FullO 
21— n,   Sept.    1/— n. 

-  My  Darling  Waltzes  — 80   National  Music, 

4 —  Ricordi,  0,  14  pts.  — 75,  10  pts.  — 50 
Gundy,  0,  Part  2 — n,  Sept.   1 — n  Ricordi. 

-  My    Girl,    waltz.      Price. 

-  My  Love  Waltzes  — 80  National  Music. 

-  My  only  love,  P  — 00  Boston   Music  Go. 

-  My  Pet,  waltz  4/ —  Ghappell,  — 80  National 

Music,  4i^s  4/ — ,  (Orchestr.  Journal  179) 
FullO   21— u,    Sept.    1/— n    Ghappell. 

-  My    Queen    Waltzes    — 60    National    Music, 

V{Mand)P  — 50  Presser,  0,  14  pts.  — 75, 
10  pts.  — 50  Ghurch;  FullO  1 — n,  14  Instr 
■ — 75  n,  10  Instr  — 50  n,  P  acc.  — 15  n, 
Milit.  Band  (Universal  Band  Journal  68) 
2 — n  Fischer,  Standard  Music  Go.;  arr. 
male  quart.  — 08  Brainard. 

-  My  Sweeter  Seif,  vocal  waltz,  S.  MS  ä  4 — 

Ricordi. 
-The  Nautch  Girl.  Ghappell :  Lancers 
4/—,  4nis  4/—,  (Orch.  Journal  271)  FullO 
2/ —  n,  Sept.  1  / —  n ;  Quadrille  4/ — ,  4»is 
4/—,  (Orch.  Journal  272)  FullO  2/— n, 
Sept.  1/— n;  Waltz,  4ms  4/—,  (Orch. 
Journal  270)    FullO  2/— n,  Sept.   1/— n. 

-  New  Barmaid :    Lancers,  Valse  ä  4/ —  Hop- 

wood. 

-  Night    and    niorn,    vocal    waltz    4/ — ,    voice 

part  — /2  n  Ghappell,  transcr.  P  — 75 
White,  4ms  4/ — ,  (Orch.  Journal  183) 
FullO  2/ — n,  Sept.   1/ — n  Chapjyell. 

-  Ninette,  P  4/ —  Willcocks. 

-  Niobe  Valse  2/ —  Boosey. 

-Not  worth  powder  and  shot  4/ —  Ashdoicn. 

-  Oh !    Susannah  Barn  Dance,    ( Band  Journal 

305)  FullO  1/6,  Sept.  1/—,  Band  parts 
1/ —  Francis. 

-  Ole   Kentucky   Barn    Dance   4/ —   Hopnood. 

-  One  summer's  Dav,  waltz  4/ — ,   ( Band  Jour- 

nal 374)   FullO  1/6,  Sept.   1/—  Francis. 

-  Oriental   Boat   Song,   S.  MS  ä   4—  Ricordi. 
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-  0  schöner  Rhein,  Walzer  2 —  Bosicorth. 

■  Our  barn  dance,  P  2/ —  Boosey. 

■  Paa    Dr0mmens    Vinger,      P    1 —     Xordisk 

Musikforlag. 
-Pagliacci  (Bajazzo),  Prologiie,  FIP 
5/— n,  J/msTTc  7/6  n,  FullO  10/6  n  Ascher- 
berg; VValtz  2 —  Fürstner,  4/ —  Ascher- 
herg,  kl.  0  4—  Fürstner,  FullO  16  n,  Sept. 
1/ — u,   MiUt.   Band   2,6  n   Ascherberg. 

■  P.  and  O.  Polka  4/—,   (William  S  m  a  11- 

w  o  o  d,  Pleasing  Tliemes  19 )  1/ —  Chap- 
pell,  — 35  Gordon,  (Orch.  Journal  145) 
FullO  2/ — n,  Sept.   1/ — n  Chappell. 

■  Pandora,  waltz  4/ —  Leonard,  2/ —  n  Morley. 

■  Pastorella,      waltz      4/ —     Chappell,     2 —  n 

Durand,  Jtms  4/ — ,  (Orch.  Journal  225) 
FullO  2/— n.  Sept.  1'— n  Chappell,  0  2— n 
Durand. 
■Pearl  of  the  Ocean  (Perle  de  rocean), 
waltz  4/ —  Chappell,  2 — n  Durand,  — 40 
Bessel,  ^ms,  TP,  PFl  ä  3 — n  Durand, 
(Orch.  Journal  274)  FullO  2/— n,  Sept. 
1/ —  n   Chappell,  0  2 —  n  Durand. 

■  Penserosa,   valse   6 — .   4/ — ,   O   2 —  n,   Harm 

6 — n  Enoch,   Harm    ou    Fanf,   Part    7.50  n 

Evette. 
■Pepita.  Chappell :  Lancers  4/ — ,  4^s  4/ — . 

(Orch.    Journal    200)    FullO    2/— n,    Sept.' 

1/ — n;    Quadrille    4/ — :    Waltz    4/ — ,    ^ms 

4/—,     (Orch.    Journal    199)     FullO    2/— n, 

Sept.   1/ — n. 
■Phyllis,   waltz   4/ —   Chappell,    1 —  National 

Music,    (Orch.   Journal    168)    FullO  2/— n, 

Sept.    1/ —  n   Chappell. 

■  Pick-a-Back,    polka    4/ — , 

226)    FullO   2;'— n,    Sept 

Pique-nique,  polka   1.75  n, 

Playmates,      waltz     — 75 
FÜllO     1— n,    Jlf    Instr 
— 60  n,  P  acc.  — 15  n  Fischer^  Action  Song 
1/ — ,  Voc.   part  — 2  Curuen. 

Pluie  d'etoiles,  valse  2 —  n,  0  2 —  n  Durand. 

Polka  des  Gosses  1.75  n,  0  2 — n  Durand. 

Polka  des  Lutins   1.75  n  Durand. 

Polka   des   petits   singes    1.70  n   Costallat. 

Polnisch   Blut,  Mazurka   1.25   Carisch. 

Porte-bonheur,  polka   5 — ,   0   2 — n  Carisch. 

Primavera,  waltz  4/ — ,  6^,  0  2 —  n,  Harm 
7.50  n  Enoch,  Harm  ou  Fanf,  Part  7.50  n 
Evette. 

Prineess  Jda.  Chappell:  Polka  4/ — . 
4nis  4/—,  (Orch.  Journal  161)  FullO 
2/ — n,  Sept.  1/ — n;  Quadrille,  4'"«  4/ — 
(Orch.  Journal  159)  FullO  2/— n,  Sept. 
1/ — n;  Waltz  4 — ,  .Jms  4/ — ,  (Orch.  Jour- 
nal   154)    FullO  2'— n,   Sept.    1/— n. 

The  Queen  of  mv  Heart.  waltz  4 — ,  )«(.s 
4/—,  (Orch.  Journal  197)  FullO  2/— n, 
Sept.    1/ —  n   Chappell. 

Queen  of  the  Xorth.  waltz,  FullO  1 — , 
SmallO   — 75,   P  acc.   —40   Haukes. 

Eegetta,  galop  3, —  Cramer. 

Reine  du  Carnaval,  valse  2/ — n,  (Boosey's 
String-Band  Magaz.  138)  SmallO  1/—, 
FullO  2  —  Boosey. 

Reve  de  Xoel,  valse  2 — n,  0  2 — n  Durand. 

Reve  d'Ete  (Dream  of  Summer,  waltzes) 
— 75  Coleman,  4/—  Leonard,  — 75  Schir- 
iner, FullO  1 — n,  14  pts.  — 75,  10  pts. 
— 60  Coleman,  (Orch.  Magaz.  79)  FullO 
2/ —  n.   SmallO    1  —  n  Leonard. 


{ Orch.    Journal 

1 —  n   Chappell. 

O   2 —  n  Durand. 

Fischer.      White, 

— 80n.    lU    Instr 


Reveil  d'aurore,  valse  2 —  n,  — 40  Johansen, 
J^nis  3 — n,   0   2 — n  Durand. 

-  Rhoda,  waltz  4/ —  Chappell,  2 —  n,  0  2 —  n 

Durand,     4ms   4/ — ,    (Orch.   Journal    213) 
FullO   2/ — n,   Sept.    1/ — n   Chappell. 
-Romeo   and  Juliet,   waltz   4/ — ,    (Orchestral 
.Journal    287)     FullO    2.1— n,    Sept.    1/— n 
Chappell. 

-  Romola,  waltz,  P  with  Mand  ad  lib.  2/ —  n 

Wickins. 

-  Rosetta,   mazurka   5 — ,    0    2 —  n    Carisch. 

-  Ruby  Waltz  4/ —  Metzler,  Füll  Band  4/ — , 

Med.  Band  3/ — .  Small  Band  2/ —  Hawkes. 
-Ruddigore.  Chnppell:  Lancer  4/ — ,  Jtrns 
4/ — ,  (Orch.  Journal  202)  FullO  2/ — n. 
Sept.  1/ — n;  Polka  4/ — ,  (Orch.  Journal 
205)  FullO  21— n,  Sept.  1/— n;  Quadrille 
Jims  4/—,  (Orch.  Joum.  204)  FullO  2/— n. 
Sept.  1/ — n:  Waltz  4/ —  Chappell,  — 60 
Willig.  Jfms  4/ — ,  (Orch.  Journal  203) 
FullÖ   21— n,   Sept.    1/— n. 

-  Sang  Polonais,  mazurka   5 —  Carisch. 

-  Sangue  Polacca,  mazurka,  0  2 —  n  Carisch. 
-Sans    souci,    polka    4 —    BertareUi,    5 — ,    O 

2 —  n   Carisch. 

-  The  Saracen  4/ —  Cramer. 

-  She's    the    sweetest    little    blossem    on    the 

tree  4/ —  Francis. 
-Sincerty   Valse,   Sept.    1/4  n,    0    2/ — n   Wil- 
liains. 

-  Sly   boots,   polka   3/ —  Leonard,    0,   I4   pts. 

— 75,  10  pts.  — 50  Cundy. 

■  The   Spop  Girl,   polka  4/ —  Hopwood,  valse 

— 45   Datcinghow. 

■  Starlight  Night,  waltz  4/ — ,    (Orch.   Journ. 

198)    FullO   2/— n,   Sept.    1/— n   Chappell 

-  Steeple-chase,    polka    4 — ,    0   2 —  n    Carisch. 

■  Stephanie   Valse  4/—  Hopwood. 

-  Storming   the   Breach   2/ —   Boosey. 

■  Studenti,  Serenade,  FullO  1 — ,  SmallO  — 75, 

P  acc.  — iO   Haickes. 

-  Style  moderne,  valse  6 — ,   0  2 —  n   Carisch, 

Harm   1 — n,  blM  3 — n  Oertel. 

■  The    Suitana    Valse    4/ —    Hopuood,    2 —  n, 

J/ms  3 — u,      V(Mand)    — 25  n  Durand,     0 
2—  n  Debert,  Durand. 

Sweet  Silence  Waltz  2/ —  Boosey. 

Sweet  Violets  Waltz  4/ — ,  ^'"^8  4/ —  Metzler. 

Sylphide:  Gavotte,  P  4/—,  FullO  1/0  n, 
Sept.  1/ — n,  Military  Band  2/ — n,  Brass 
Bond  1/6  n  Ascherberg j  Intermezzo,  P  1 — 
Kordisk  Musikforlag. 

Tabby,  polka  4, — ,  (Orch.  Journal  180) 
FullO  2/ —  n,  Sept.  1/ —  n,  separate  parts 
— /3  n   Chappell. 

Tender  and  true  (Liebesleid),  waltz  1.50 
Litolff,  4/—,  (W.  Smallwood,  Ball 
Room  Gems  16)  1/ —  Hopwood,  Jims  2 — 
Litolff,  4/ —  Hopwood,  0  2 — ,  7nO  3 — 
Litolff. 

Tendre  Phyllis,  valse  2 —  n,  0  2 —  n  Durand. 

Theodora,  waltz  4/ —  Chappell,  2 — n  Du- 
rand, (Orch.  Journal  243)  FullO  21— n, 
Sept.   1/ —  n  Chappell,  0  2 —  n  Durand.        fl 

The    Tivoli     (on    populär    comic    Melodies),  I 
quadrille  2/ — n  Sheard. 

La  Toledana,  suite  de  valse,  Harm  ou  Fanf 
( R  o  u  V  e  i  r  o  1  i  s ) ,    Part   4.50  n   Evette. 

Toscana  Valse  2 —  Boosey,  — 75  Ditson, 
(String-Band  Magaz.  107)  FullO  2,—. 
SmallO  1/—  Boosey,  FullO  1— n,  IJ,  Instr 
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—80  n,    10    Instr    —60  n,      P    acc.    — 15  n 
Fischer. 
-The  Transit  of  Venus:   Lancers  4/ — , 
Waltz    4/ —   Ascherberg. 

-  Trilby  Valse  4/ —  Hopivood. 

-  Under  two  Flags,  quiek-step  4/ —  Sheard. 
-Le   Valet    de    trfefle,    polka    1.75  n,    0    2— n 

Durand. 

■  Valse  des  Masques  2 —  n  CostaUat. 

-  BajiBCrB  na  mothbbi  onepcTKH :  „npoaaBuiHii,a 

yHHBepcajihHaro  luarasHHa"  — 55  Qiitheil. 
-Valse    Doree,    FullO    1—,    SmallO    —75,    P 
acc.  — 40  Haiokes. 

-  Venetian  Song,  waltz  4/ — ,  Jpns  4/ — ,   (Orch. 

Journal  254)  FullO  2/— n,  Sept.  1/— n 
Vhap-pell. 

-  Vive     l'Amour,     valse     2/ —    n,      (Boosey's 

String-Band    Magaz.    103)       SmallO     1/—, 
FullO  2/—  Boosey. 
-Waterlüy  Waltz  4/—   Weekes. 

-  The   Way  to  love  4/ —  Chappell. 

-  When  shadows  deepen    ( on  the  populär  Me- 

lody  of  the  Fedora  Waltz)    4/ —  Hopwood. 

-  Y  e  o  m  o  n     o  f     the    G  u  a  r  d.      Chappell : 

Lancer  4/ — ,  Jftns  4/ — ,  {Orch.  Journ.  231) 
FullO  2/— n,  Sept.  1/— n;  Quadrille  4/—, 
//TOS  4/—,  (Orch.  Journ.  232)  FullO  2/— n, 
Sept.  1/— n;  Waltz  4/—,  4ms  4/—,  (Orch. 
Journal  230)    FullO  2/— n,  Sept.   1/— n. 

-  I^MraHKa.  /^oib  bojih  — 30  Outheil. 

-  La    Zingara    4/ —    Chaiipell,    — 40    National 

Music. 

-  &   M  a  r  i  u  s   M.   My    Birthday,    waltz   4/ — 

Hopivood. 
Buccelli    G.   A.   Ricordi:    Op.    1    Primo   Pen- 

siero,  notturno,  P  2.25. 
-3  L'Addio,  duettino,  MHBar  3.50. 

-  II    Sogno,   romanza,   MSBar  2 — . 

Bucceri    G.   Maggie.   Melodia:    Odi   che  dolci 
canti,  MS  o  Bar  3 —  Ricordi. 

-  T'    amerö,    romanza,    Canto    3 —    Venturini. 
Bucci   C.  Jole,  niazurka,   P  — 10  Salani. 

-  Gli   eroi   d'Amba  Alagi,  marcia  militare,   P 

— 10  Salani. 
Bucciali    J.    op.    25    Le    Selam,    minuetto,    P 
5 —  Malhieu. 

-  Adoration,  Org  — 75  n  Procure. 

-  Benedictus,  2  voix  eg.   Org  — 60  n  Procurc. 

-  Ecole  pratique  de  YH  5 —  n  Procure. 

■  Edelweiß,   minuetto.    Fleur   d'avril,   gavotte. 

Les  Elfes,  polka,  danse  caract^ristique,   P, 

Chaque  2 — n  Bosc. 
-Les  Elfes,  danse  caracteristique  2 — n  Bosc. 
-Entree    Fa    maj.     (Archives    de    l'Organiste 

Catholique)    1.50  n  Procure. 

-  Fleur   d'avril,   gavotte,   P   2 —  n   Bosc. 

-  Je  crois  en  Dieu,  1  voix,  Org  — 60  n  Procure 

-  Laudate   Dominum,    2   voix   eg.    Org   — 75  n 

Procurc. 
-Offertoire   sol   maj.    (Noel),    (Archives   de 
l'Organiste  Catholique)    1.50  n  Procure. 

-  Simple  fleur  2 —  n  Loret. 

-  Sortie  Re  maj.,  Org   1.50  n  Procure. 

-  Sortie  sol  maj.,  Org   1.50  n  Procure. 
Bucciarelli    R.  Marcia  d'Onore    (ai  Municipi 

del     Compartimento     Fiorentino),      Banda, 

Part  5 — n  Bratti. 
Buccellati   F.  Ricordi:   L'addio  del  coscritto, 

marcia  2 — . 
-L'addio   del   volontario,   composizione   musi- 

cale,  P  3—. 
'  -  Aida,   fantasietta   brillante,   P  2.50. 


.'ims 


In 


-  Aida,  piccolo  divertimento  elegante,  P  2—. 

-  Africana      (Meyerbeer),      Jfms,     diverti- 

mento brillante  4 — . 

-  Albertina,  polka   1.50  Mariani. 

-Anna  Bolena  e  Belisario  di  Donizetti, 
2  piccoli  divert.  facili  ed  istruttivi  5 — : 
N.   1.   Anna  Bolena,  2.  Belisario  ä  3 — . 

-  Aroldo  e  II  Trovatore,  2  trascrizioni  facili, 

4ms  3 — . 

-  Ij'artigiano,    coro    brillante    per    giovinette, 

P  3 —  Mariani. 

-  L' Aurora,    scherzo   brill.   alla   maz.    3 — . 

-  L' Aurora  del  Pianista.  Melodie  trascritte  e 

diteggiate:  I  Lombardi,  II  Trovatore,  I 
Vespri   Siciliani,   La   Traviata,   P  2 — . 

-  Ave  Maria,   Canto  religioso  3 — . 

-  Baccanale   sui   Masnadieri   di   Verdi, 

4.50. 

-  Ballahile  moresco,  P  2.50. 

-  Ballabile    (Vespri    siciliani,   Verdi),   .'/ms, 

divert.  eleg.  e  non  difficile  3.50. 

-  Bizzaria,  P  3 — . 

-  Brezza  Parmense,  P  2 — . 

-  Brindisi  e  colloquio  d'amore,  P  3 — . 

-  II  Cadetto  di  Guascogna,  divertimento  breve 

ed  elegante,  P  2.50. 

-  II   Cadetto   di   Guascogna,   fantasia,   P   3 — . 

-  La  Campana  del  mattino   1.75. 

-  Canto    d'amore,    romanza    con    Flauto    con- 

certante  5 — . 

-  Canto  di  preghiera  3 — . 

-  Canto    greco,    scherzo    facile    e  brillante,    /* 

3—. 
-Capriccio    („Don  Carlo"),  P  3.50. 

-  Capriccio  sul  Rigoletto,  P  3 — . 

-  Ija  capricciosa,  scherzo,  P  3 — . 

-  Carnevale  di  Napoli,   scherzo  brillante  e  di 

poca   difncoltä,  P  3 — . 

-  Carnevale  di  Venezia,  scherzo  brillante  e  di 

facili  esecuzione,  P  3 — . 

-  Composizione   musicale,   //jhs   5 — . 

-  Coro   di   ringraziamento   ad  uso   dei   Collegi 

di  educazione  3 —  Mariani. 

-  Coro  festoso  di  giovinette  per  uso  di  Collegi 

di  educazione  2 —  Mariani. 

-  La  corsa  dei  cavalli,  galop  di  concerto  3 — . 

-  Delizie,  liberamente  trascritte  e  variate,  P: 

1.    Marco   Visconti,    2.    Romeo    e   Giulietta 
di  M  a  r  c  h  e  1 1  i  ä  3 — . 
-Delizie   dell'opera   Faust.   P,  2   divert.   N.    1 
e  2    ä  3.50. 

-  Due    divertimenti    su    opere    moderne,     '/mv 

6 — :  IST.  1.  Div.  sull'Ebrea  d'II  a  1  6  v  y  3—. 
N.  2.  Div.  sull'Africana  di  M  e  y  e  r  b  e  e  r 
4—. 

-  Due    divertimenti    brillanti    e    non    difficili 

sopra  L'Ombra  di  F  1  o  t  o  w,  P  5 — :  N. 
1  e  2  ä  3—. 

-2  Divertimenti  eleganti,  P:  1.  Romeo  o 
Giulietta  di  M  a  r  c  h  e  1 1  i,  2.  II  Guarany 
a  3—. 

-2  Divertimenti,  P:  1.  Ghiribizzo  suUa  Tra- 
viata, 2.  Reminiscenze  sul  Ballo  in  mas- 
chera  il  4 — . 

-  4    Divertimenti    brevi     ed    eleganti      sopra 

opere  teatrali,  P  7 — :  N.  1.  Romeo  e  Giu- 
lietta di  Marchetti,  2.  II  Cadetto  di 
Guascogna  di  de  F  e  r  r  a  r  i,  3.  I  Goti  d 
G  o  b  a  1 1  i,  4.  Maria  di  R  o  h  a  n  ä  2.50. 
-4  Divertimenti,  '/«is:  1.  Pipelö,  2.  La  Favo- 
rita,  3.  La  Favorita  ti  3.50.  N.  4.  Jone  4—. 
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■  5  Divertimenti  brillanti  e  non  difficili  sopia 

Motivi  d'opere  teatrali,  F:  1.  Dinorali, 
2.  I  Lorabardi,  3.  I  diie  Foscari,  4.  Mac- 
beth, 5.  Aroldo  ä  3—. 

■  Sei    divertimenti    brillanti      e    non    difficili 

sopra  opere  di  Rossini,  ^ws  15--: 
N.  1.  Otello.  2.  Mosfe.  3.  Barbiere  di  Si- 
viglia.  4.  Conte  Ory.  5.  Semiramide.  0. 
Guglielmo  Teil,   ä  4—. 

-  Divertimenti  brillanti  e  facili   per  airbeduc 

le  parti,  ^wis  15 — :  N.  1.  II  Duchino,  di 
L  e  c  o  c  q.  3.  II  Menestrello,  di  De  Fer- 
rari. 4.  L'Elisir  d'amore,  di  D  o  n  i- 
zetti.  5.  La  figlia  del  reggimento,  id. 
6.  La  Favorita,  id.  ä  4 — . 

-  6     Divertimenti     brillanti     e     non     difficili 

sopra  opere  diverse,  P  10 — :  N.  1.  Con- 
tessa  d'Amalfi  di  P  e  t  r  e  1 1  a.  2.  Poliuto, 
di  D  o  n  i  z  e  1 1  i.  3.  Barbiere  di  Siviglia, 
di  II  o  s  s  i  n  i.  4.  Menestrello,  di  de  F  e  r- 
r  a  r  i.  5.  Nabucco,  di  Verdi.  6.  Mas- 
nadieri,  di  Verdi,  ä  3—. 

-  Divertimenti     eleganti     non    difficili     sopra 

motivi  di  Verdi,  4'^s:  N.  1.  I  due  Fos- 
cari. 1.  Divertimento  4 — .  N.  2.  II  Trova- 
tore.  Bizzarria  3.50.  N.  3.  I  Lombardi. 
Rimcmbranze  3.50.  4.  I  Vespri  Siciliani. 
Ballabile  3.50.  N.  5.  I  due  Foscari.  2.  Di- 
vertimento 5 — .  N.  6.  La  Forza  del  De- 
stino  3.50.  N.  7.  Un  Ballo  in  maschera 
3.50.  N.  8.  Don  Carlo.  Ricreazione  3.50. 
N.  9.  I  Vespri  Siciliani.  Ricreazione  4 — . 
N.  10.  Luisa  Miller.  1.  Divertimento  4 — . 
N.  11.  Liiisa  MiPer.  2.  Divertimento  4 — . 
-Divertimento  brillante  e  non  diffieile  del- 
l'Aroldo,  P  3 — . 

-  Divertimento    breve    ed    elegante     ( Romeo  e 

Giuletta,  Marchetti),  P  2.50,  Diver- 
timento elegante  3 — . 

-  Divertimento  elegante  e  non  diffieile   ( Ballo 

in  maschera,  Verdi),  Jfms  3.50. 
-Divertimento  breve   ed   elegante    (J.   Goti, 
Gobatti),   P  2.50. 

-  Divertimento   sui   Due   Foscari,   J^ms    6 — . 

-  Divertimento  sui  Masnadieri,  2P  ä  ^ms  6 — 

Mariani. 

-  Divertimento   sui   Rigoletto,   4ms   6 — . 

-  Divertimento    sui   Travatore,   4'>ns    6 — . 

-  Don    Sebastiano,    Divertimento    elegante,    P 

2.50. 

-  Duolo  ed  Amore,  pensiero,  P  3 — . 

-  Ebrea    ( H  a  1  e  v  y ) ,    divertimento   brillante, 

4ins  3 — . 
-L'Elegante   Pianista.   4  Divertimenti,   P:    1. 
Ruy  Blas  2.75.  N.  2.  Le  Educande  di  Sor- 
rento  2.50.  N.  3.  Marta  2.75.  N.  4.  L'Afri- 
cana   2.75. 

-  Elegia,  P  2—. 

-  Elementi  teorico-pratici,  brevi,  facili  ed  ef- 

ficaci,  P  5 — . 

-  Ernani,  fantasia  elegante,  P  4 — . 

-  Esercizi    destinati   a  facilitare   all'allievo   la 

lettiira  della  Mvisica,  P  8 — . 

-  Esercizi    in    preparazione    a  quahmque    Me- 

todo,  P  4—. 

-  Esercizi  per  pianoforte  a  4  mani  allo  scopo 

di  facilitare  la  lettura  delle  due  chiavi  e 
di  molti  scomparti,  P  5 — . 

-  Esercizi  e  piccoli  preludi  in  preparazione  al 

prontuario  dei  tuoni,  tempi  ed  arpeggi 
dello  stesso  aiitore,  P  4 — . 

-  L'esule,    melodia    3 —    Mariani. 


-  Eterno  amore,  canto  elegiaco  2.50. 

-  Fantasia  concertante  per  Tromha  in  Si  be- 

molle,  sui  Lombardi  6 — . 
-Due   fantasie  sopra  le  opere,  P  5 — :    N.    1. 
II  Cadetto  di  Guascogna,  di  de  Ferrari. 
2.   La   colpa   del   cuore,   di   Cortesi,   ä  3 — . 

-  2    Fantasiette   brillanti    sui    Ruy    Blas,    P : 

N.    1   e  2  ä  3—. 
-Favorita,    divertimento,   ^ms    3.50. 

-  Figlia  di  Madame  Angot,  potpourri,  P  3 — 

Mariam. 

-Forza  del  Destino  (Verdi),  P: 
Fantasietta  brillante  2.50.  Rgverie  3 — . 
1.  e  2.  Divertimento  brillante  ä  3.50.  Di- 
vertimento elegante  e  non  diffieile,  ^ws 
3.50. 

■  Galop,  di  concerto  3 — . 

-  Gemma  di  Vergj-,  Mosaico,  P  4 —  Mariani. 

-  Ghiribizzo    brillante    ma    non    diffieile    sull' 

Ernani,   J^ms   5 — . 

-  Ghiribizzo  alla  mazurka,  P  2 — . 

-  Ghiribizzo  sulla  Traviata,  Jfms  6 — . 

-  Gioia  e  dolore,  mazurka  elegante,  P  2 — . 

-  Gran  Coro  di  Preghiera,  Jims  4.50. 

-  Giuramento,  fantasia  dramat.  P  4 — . 

-  Guarany    (il)    Gomos,   P,   divertimento   ele- 

gante 3 — . 
- 1  due  foscari,  P,  divertimento  brillante  e 
non  diffieile  3 — ,  J^ms:  1.  Divertimento 
elegante  e  non  diffieile  4 — .  N.  2.  Diver- 
timento elegante  e  non  diffieile  5 — . 

-  II  FoUetto,  galop  di  concerto,  P  3—. 

-  Illustrazioni   facile   sui   Roberto   il   Diavolo, 

P  2.50. 

-  Inno   a  S.   L  u  i  g  i,    coro  per    fanciulli  3 — 

Mariani. 
-Jone,    2  fantasie,   P   ä  3 —   Mariani. 

-  Jone,    P  e  t  r  e  1 1  a,    divertimento,    //ms    4 — . 

-  Lamento,  P  3 — . 

-  Uua  lagrima,  pensiero,  P  3 — . 

-  Linda   di    Chamounix,   divertimento,   P   4 — 

Mariani. 

-Lombardi  alla  prima  Crociata (Verdi), 
P:  Divertimento  brilante  e  non  diffieile 
3 — .  Divertimento  elegante  e  non  diffi- 
eile, //TOS  3.50. 

-Luisa  Miller  (Verdi),  J^ms:  2  Di- 
vertimenti  eleganti  e   non   diffieile   ä    4 — . 

-Lucia  di  Lammermoor,  Simpatie,  P 
3 —  Mariani. 

■Macbeth  (Verdi),  /',  divertimento 
brillante   e  non   diffieile   3 — . 

-Maria  di  Rohan  (Donizetti),  P, 
divertimento  breve  ed  elegante  2.50. 

-  Maria,  mazurka,   //tos   3 —  Mariani. 

-  Mazurka,   PVFl   4.50   Mariani. 

-  Metodo   breve   ed   efficace    (testo   italiano  e 

spagnuolo ) ,  P   12 —  Mariani. 

-  Metodo   facile,   piaeevole  e  del  tutto  nuovo, 

P    15 —  Mariani. 

-  Nuovo  Metodo,  P,  Parte  1  e  2  ä  10 — ,  cplt. 

15 —  Mariani. 

-  2    Mosaiei     (Ballo    in    maschera),    P 

ä  3—. 
-2    Mosaiei    sulle   opere   teatrali,   P:    1.    Vit- 
tore  Pisani  di  P  e  r  i.  2.  L'Ebreo,  di  A  p  o  1- 
1  o  n  i,   ä  3 — . 

-  Sette   mosaiei    non   difficili    sopra   opere   di 

diver  si   autori,   //tos:    1.    Don    Pasquale.    2. 
I  Promessi  Sposi.     3.  Pipelet.     4.  Beatriee 
di   Tenda.      5.   I  Puritani.      6.   Norma. 
L'Ombra,   ä  3.50. 
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Buch  E.  Drei  Lieder 


P  1  o  e  r  m  e  ], 


3.50:       N.     1. 


i—:  N.  1.  L'Inge- 
L'Elefante.  4.  Re- 
Notturnino,  ä  2 — . 


-  Musica   e  canto,   coro   di   fanciulli   3 —   Ma- 

riani. 

-  II  Natale,  coro  di  fanciulli  4 —  Mariani. 

-  Norma,   pensiero   brill.  P  3 —  Mariani. 
•  Notturno  appassionato,  P  4 — . 

-  Notturno   sentimentale^   P   3 — . 
-II     p  e  1 1  e  g  r  i  n  a  g  g  i  o     a 

divertimento,  P  3 — . 

-  Pensiero  elegiaco,  P  2.50. 
-Pensiero  melodico,  P  2 — . 

-  Due    pensieri     melodici,     P 

L'amore.  2.  L'abbandono,  ä  2 — . 
-Due   pensieri,  P   5 — :    N.    1.   La   solitudine. 

2.  La  calma,   ä  3 — . 

-  6   Pensieri   originali,  P 

nua.   2.   La  graziosa.   3. 
verie.   5.   Tarantella.   6. 

-  Per   la   morte   di   Antonietta    Cordero,    pen- 

siero mesto  2 — •. 

-  Pianto,  pensiero  3 — . 

-  Sei   piccoli   concerti   brillanti   e  facili   sopra 

opere  di  Donizetti,  Jf'ms:  1.  Anna  Bo- 
lena.  2.  Marin  Faliero.  3.  Elisir  d'amore. 
4.  Figlia  del  reggimento.  5.  Lucrezia  Bor- 
gia.   6.  Lueia  di   Lammermoor,   ä  4 — . 

-  II  Piccolo  Concertista   ( Romeo  e  Giulietta ) , 

N.   4.   Divertimento   facile    1.50. 

-  II  Piccolo  Concertista,  6  Divertimenti  brevi 

e  facili  per  le  piccole  mani,  sopra  opere 
di  diversi  autori,  P :  1.  Lucia  di  Lammer- 
moor, di  D  o  n  i  z  e  1 1  i.  2.  Norma,  di  Bel- 
lini. 3.  Sonnambula,  di  B  e  1 1  i  n  i.  4. 
Menestrello,  di  de  F  e  r  r  a  r  i.  5.  Contessa 
d'Amalfi,  di  P  e  t  r  e  1 1  a.  6.  Barbiere  di 
Siviglia,  di  Rossini,  ä  2 — . 
- 11  piccolo  Concertista.  9  Divertimenti  fa- 
cili, P:    1.  La  Favorita.  2.  Le  Precauzioni. 

3.  Jone.  4.  Romeo  e  Giulietta  di  Mar- 
ehetti.  5.  II  Guarany.  6.  I  Masnadieri, 
ä  1.5Ö.  N.  7.  Poliuto.  8.  Marta.  9.  I  Mas- 
nadieri, ä  3 — . 

-Piccolo  Divertimento  elegante  (Ballo  ma- 
scliera,  Verdi),  P  2.50. 

-  Pipelö    (de   Ferrari),   Jfms,   divertimento 

3.50. 

-  La   preghiera,   canto   religioso,   P   3 — . 

-  Preghiera    e  ringraziamento,     due     cori    ad 

uso  dei  Saggi  di  Alunni  3 —  Mariani. 

-  Presa    di    Bomarsund,    componimento    musi- 

cale  4 — . 

-  Primi    12    Studi   in   seguito   al   metodo   Bu- 

cellati   6 — . 

- 1  Promessi  Sposi  di  P  o  n  c  h  i  e  1 1  i,  Capric- 
cio briil.  P  3.50.  divertimento  elegante 
3.50. 

- 1  Promessi   sposi,  fantasia,  P  3 —  Mariani. 

- 1  Promessi  sposi  di  P  e  t  r  e  1 1  a,  Capriccio, 
P   3—. 

-  Prontuario   dei  Toni,  Tempi  ed  Arpeggi,  P 

6 — :  Fase.  1.  Toni  diesati.  2.  Toni  bemo- 
lizzati,   ä  4 — . 

-  Reminiscenze   (Ballo  in  maschera,  Verdi), 

^ins,   divertimento   4 — . 

-  Reminiscenze  Jone,  P  3 — . 

-  Reverie,  P  2.50. 
-2.  Reverie,  P  3—. 

-  Reverie  sull'Aida,  P  3 — . 
-Reverie   („Don  Carlo"),  P  3—. 

-  Ricordo  del   Monte  Coppo,  mazur    1.50   Ma- 

riani. 

-  Ricordo    della    Spezia,    barearole,    P    2.50. 


-  Ricreazione     (,,Don    Carlo"),    Jf>ns,    diverti- 

mento  elegante   e  non   difficile   3.50. 
-Ricreazione      (Vespri      siciliani,     Verdi), 
^ms,  divertimento  eleg.  e  non  difficile  4 — . 

-  Ricreazioni    facili    e  brillanti    sule    piü    ap- 

plaudite  opere,  per  uso  dei  collegi  di  edu- 
cazione,  ims:  1.  La  Sonnambula,  di  Bel- 
lini. 2.  La  Jone,  di  P  e  t  r  e  1 1  a.  3. 
Don  Sebastiane,  di  D  o  n  i  z  e  1 1  i.  4.  La 
Favorita,  ä  3.50. 

-  Rigoletto,  divertimento  elegante,  P  2.50. 

-  Rigoletto,  melodie  variate,  P   3 — . 

-  Rimembranze  dei  Lombardi,  ^^ns  6 — . 

-  Rose  con  poche   spine,   divertimenti   facili  e 

brillanti,  4ms  16 — :  N.  1.  Faust,  di  Gou- 
n  o  d.  2.  Marta,  di  F  1  o  t  o  w.  3.  Gemma 
di  Vergy,  di  D  o  n  i  z  e  1 1  i.  5.  Roberto  11 
diav,  di  M  e  y  e  r  b  e  e  r.  6.  Guglielmo 
Teil,   di   Rossini,   ä  4 — . 

-  Rose    senza    spine.     6  piccoli    Divertimenti 

sopra  motivi  di  Verdi,  Jfms:  1.  La  Tra- 
viata.  2.  Rigoletto.  3.  La  Traviata.  4. 
Rigoletto.  5.  I  Vespri  Siciliani.  6.  II 
Trovatore,  ä  3 — . 

-  Saluto   filiale,   adagio   variato,   P  3 — . 

-  Salvator  Rosa,  fantasietta  brillante,  P  2.50. 

-  Le    scuole    normali,    coro    di    fanciulle    3 — 

Mariani. 

-  Sempre    lieta,    mazurka,    ^ms    3 —    Mariani. 

-  Serenata  3 — . 

-  Sogni   felici,   raazurka   3 —  Mariani. 

-  Sonnambula,  fantasia,  P  4 —  Mariani. 

-  Souvenir  de  l'opera  Don  Sebastiano,  di  D  o- 

nizetti,  P  3—. 

-  Studio    e  Diletto.    Altri    Esercizi    per    pre- 

parare  l'allievo  a  suonare  a  2  ed  a  4  mani 
6—. 

-  Quattro    Studi    ed  Esercizi    preparatori    de- 

stinati  a  facilitare  l'esecuzione  di  scom- 
parti    irregolari    fra   le   due   mani,   P   4 — . 

-  6  Studi   melodici   e  brillanti,   -i'ns   6 — . 

-  10    Studi    melodici    per   le   piccolo   mani,   P 

6—. 

-  14    Studi   Brevi   ed  Eleganti,   destinati   spe- 

cialmente  alla  misura,  P  6 — . 
-15   Studi,  P:    Fase.   1,  2   ä  5—,  cplt.  8—. 

-  16   Studi   brillanti   facenti   seguito  ai   quin- 

dici  studi,  P  8—:    Fase.    1,  2   ä  4.50. 
-'24    Piccoli    Studi    per    esercizio    sui    toni    e 
sulle    Scale   preceduti    dalle   relative    domi- 
nant!, P  6 — . 

-  Trascrizione     capricciosa      (Ballo     in     ma- 

schera ) ,  P  4 — . 

-  6  Trascr.  brill.  sopra  opere  di  P  e  t  r  e  1 1  a, 

P  14 — :  N.  1. — 2.  Contessa  d'Amalti. 
3. — 4.  Celinda.  5. — 6.  Caterina  Howard,  ä 
3—. 

-  Tripudio  veneto,  scherzo,  P  5 — . 

-  Ultimi    pensieri    d'una    novizia,    canto    reli- 

gioso  3 — . 

-  Utilitä    e    Diletto,    esercizi     per     preparare 

l'allievo    a  suonare    a    due     ed    a    quattro 

mani  5 — .  . 
- 1  Volontari,  coro  popolare  2 — . 
Buch   C.  Aehtundzwanzig  einfache  u.  leichte 

melodische   Unterhaltungsstiicke,  P   in  den 

Tonarten    C,   F   und    G   im   Violinschlüssel 

mit   Fingersatz   1.20  Heinrichshofen. 
Buch    Ernst,    Drei    Lieder:    1.    Liebessehnen. 

2.  Liebeslied.  3.  Vergebliches  Sehnen  1.50  n 

Licht. 
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Buch  der  Jugend,  100  Melodien  aus  alter 
und  neuer  Zeit,  P  2 —  Hansen:  Agnetes 
Wiegenlied,  X  i  e  1  s  W.  G  a  d  e.  Alla  truca, 
W.  A.  M  o  z  a  r  t.  Alexander-Marsch,  L. 
V.  Beethoven.  An  Alexis  send'  ich 
dich,  F.  H  i  m  m  e  1.  Annen-Polka.  J  o  h. 
Strauß  sen.  Arie  aus  der  Jüdin,  F. 
H  a  1  e  V  y.  Cachucha,  Spanischer  Tanz. 
Carneval  de  Venise,  arr.  v.  E.  Habe  r- 
b  i  e  r.  Zar  und  Zimmermann,  A.  L  o  r- 
t  z  i  n  g.  Der  Barbier  von  Sevilla,  G.  Ros- 
sini. Der  Freischütz,  C.  M.  von  W  e  - 
b  e  r.  Der  kleine  Tambour,  Volkslied.  Der 
Liebestrank,  G.  Donizetti.  Die  Fo- 
relle, Franz  Schubert.  Die  junge 
Tänzerin,  Charles  Mayer.  Die  lusti- 
gen Weiber  von  Windsor,  Otto  Nico- 
lai. Die  Puritaner,  V.  B  e  1 1  i  n  i.  Die 
Regimentstochter  ( Heil  dir ) ,  G.  Doni- 
zetti. Die  Regimentstochter  (Tyro- 
lienne ),  G.  Donizetti.  Die  Trompete. 
J.  H.  Dopple  r.  Die  weiße  Dame,  A. 
Boieldieu.  Rondo  von  V.  Willy.  Di- 
norah  -  Walzer,  G.  M  e  y  e  r  b  e  e  r.  Don 
Juan  (Pieich  mir  die  Hand),  W.  A.  Mo- 
zart. Don  Juan  ( INIenuett ) ,  W.  A.  M  o- 
z  a  r  t.  Dänisches  Volkslied.  Ein'  feste 
Burg  ist  imser  Gott,  Dr.  ]\1  a  r  t  i  n  Lu- 
ther. Eine  kleine  Geige  möcht"  ich  haben, 
L.  G  r  ü  n  b  e  r  g  e  r.  Erlenhügel,  Fr.  K  u  h- 
1  a  u.  Es  ist  bestimmt,  F.  Mendels- 
sohn-Bartholdy.  Farinelli,  Z  i  n  c  k. 
Figaro,  W.  A.  M  o  z  a  r  t.  Finale  aus 
Haydns  Sonate  in  D.  Freut  euch  des  Le- 
bens, Volkslied.  Fröhlicher  Landmann,  R. 
Schumann.  Gavotte,  Chr.  Gluck. 
God  save  the  king,  englisches  Xationallied. 
Gott  erhalte  Franz,  den  Kaiser,  J.  H  a  y  d  n. 
Guitarella,  Charles  G  o  d  a  r  d.  Gute 
Nacht,  Franz  Bendel.  Henriette-Sonn- 
tag-Polka, Alary.  Im  Mondenlicht,  Wal- 
zer, P  h.  F  a  h  r  b  a  c  h  j  u  n.  Joachim  in 
Babylon,  C.  ^I.  Bell  m  a  n  n.  Joseph,  E. 
H.  M  e  h  u  1.  Klein  Kirsten,  J.  P.  E.  H  a  r  t- 
m  a  n  n.  Klein  Röschen,  dänisches  Volks- 
lied. Komm  lieber  Mai,  W.  A.  Mozart. 
Kommt  a  Vogerl  geflogen,  Volkslied.  Kö- 
nigs-Hymne,  Otto  Lindblad.  Le  brave 
marin,  altfranzösisches  Lied.  Leb'  wohj, 
liebes  Gretchen,  Niels  W.  G  a  d  e.  Le  joli 
tambour,  altfranzösisches  Lied.  Letzte  Rose, 
irisches  Volkslied.  Lied  der  Kreuzfahrer. 
Melodie  aus  dem  12.  Jahrhundeil.  Lob  der 
Tränen,  Fr.  Schübe  r  t.  Loreley,  F.  S  i  1- 
c  h  e  r.  Lucia  di  Lammermoor,  G.  Doni- 
zetti. Lucrezia  Boigia,  G.  Donizetti. 
Marsch  der  finländischen  Reiterei,  aus  dem 
SOjähr.  Kriege.  Melancolie,  Fr.  Prüm  e. 
Melodie,  A  n  t.  R  u  b  i  n  s  t  e  i  n  (erleichtert 
V.  L  u  d  v  i  g  S  c  h  y  1 1  e ) .  Menuett  aus 
Beethovens  Septett.  Myrtenblätter-Walzer, 
Louis  Berner.  Neapolitanisches  Lied. 
Nel  cor  piu  non  mi  sento,  L.  v.  B  e  e  t  h  o- 
V  e  n.  Norma  ( Diese  Zarten ) ,  V.  B  e  1 1  i  n  i. 
Norma  ( Duett ) ,  V.  B  e  1 1  i  n  i.  Norwegi- 
sches Volkslied,  arr.  v.  Niels  W.  G  a  d  e. 
Norwegisches  Volkslied,  arr.  v.  E  d  v  a  r  d 
G  r  i  e  g.  O,  Sanctissima,  sizilianische  Volks- 
hynine.  Phyllis  und  die  Mutter,  Volkslied. 
Preciosa,  C.  M.  v.  Webe  r.  Prinzessin 
Gloriant,  Niels  W.  G  a  d  e.  Robert  der 
Teufel,  G.  ^I  e  y  e  r  b  e  e  r.  Romanze,  N  i  e  1  0 


W.  G  a  d  e.  Romeo  und  Julie,  V.  B  e  1 1  i  n  i. 
Russ.  Nationalhymne,  A.  L  w  o  f  f .  Santa 
Lucia,  italienisches  Volkslied.  Scherzo, 
J  o  h.  Chr.  G  e  b  a  u  e  r.  Schwedisches 
Polskalied,  J.  Dannström.  Schäfers 
Klage,  Gustav  Holländer.  Sehu- 
suchts- Walzer,  L.  v.  Beethoven.  Sere- 
nade, Benjamin  Godard.  Serenade  .-l 
Marie,  Ant.  Strelezki.  Serenade  ga- 
lante, Francois  Behr.  Spinn !  spinn ! 
esthländisches  Volkslied,  Rondo  von  C. 
C  z  e  r  n  y.  Stille  Nacht,  Volksweise  aus 
Tirol.  Tanz,  Carl  Reinecke.  Thema 
aus  Beethovens  Sinfonie  in  C-moll.  Thema 
aus  Haydns  Sinfonie  in  D.  Thema  aus 
Haydns  Sinfonie  in  G  (Paukenschlag). 
Thema  von  Schubert.  Trinklied,  E  d.  D  u- 
p  u  y.  Unter  schattigen  Kastanien,  Mazurka 
Ph.  Fahrbach  jun.  Volkslied,  F.  M  e  n- 
delssohn-Bartholdy.  Walzer,  F  r. 
Schubert.  Weihnachten,  P.  T  s  c  h  a  i  - 
k  o  w  s  k  y  ( erleicht,  v.  Ludw.  S  e  h  y  t  t  e  1 . 
Yankee  doodle,  amerikanisches  Volkslied. 
Zampa,  F.  Herold.  Zauberflöte,  W.  A. 
Mozart.  Ännchen  von  Tharau,  F.  S  i  1- 
c  h  e  r. 

Buch  der  Lieder,  199  beliebte  Volksweisen 
und  54  Kommerslieder  für  eine  mittlere 
Singst imnie  mit  leichter  Klavierbegleitung 
von  Dr.  L.  B  e  n  d  a  3 —  Litolff. 

Buch  der  Lieder,  31  Lieder  m.  Text,  Schlag- 
od.   Konzert-Z   1.50  n  Domkoivsky. 

Buch  der  Lieder,  8  Liedertranskriptionen, 
P  —50  Kühle. 

Buch  der  Tänze  für  Klavier  (R.  Klein- 
m  i  c  h  e  1 )    4 —  n  Henff. 

Buchanan  E,  G.  Angels  Roll  the  Rock  Awav^ 
SA  &  Chor,  and  C.  B.  M  c.  A  f  e  e,  There"s 
a  Green  Hill,  AT,  chor.  or  quart.  (Laster 
Music    152)    — 10  Lorenz. 

Buchanan  Mary,  La  jeune  fille,  gavotte  3  — 
Ashdown. 

Buchanan  M.  M.  Good-night  and  good-mor- 
ning    (A   fair   little   girl)    2/— n   Augener. 

-  My  spirits'  long  pent  anguish    ( Aus  meinen 

großen   Schmerzen)    2/ — n  Augener. 
Buchanan    Rita,      Dear     auld     Harne      4  — 
Phillips. 

-  Eileen   O'Connor,  irish.  — 50  Brainard. 

-  Gavotte   de   Savoy  — 50   Brainard. 

-  Highlanders  2/ —  n   Wickins. 

-  Lady  fair,  serenade  — 50  Brainard. 

-  Land   of   Beauty    fair   Savoy    ( Unison    Sgs. 

20)  — /l  Curwen,  fem.  voic.  2  parts  — 15, 
8ATB  —20  ./.  Fischer. 

-  My   dutch    dance,   mazurka   — 50   Brainard. 

-  Romanza    ( Sweet  regret )   -' — 60  Brainard. 
Buchardo  Carlos  Felix  Lopez,  Pas  de  quatre 

— ÖO   yordisk  Musikforlag. 
Buchau  Frh.  Prinz  v.  Feuerwehrlied,  TTBB, 

Part  —70,  St  —80  Beeling. 
La  buche  de  Lise  1 — n,  Ch.  s.  — 30  n  Ondei. 
Buchecker   H.  Hoenes:    Op.  42  Konzertsatz. 

Z  —75. 
-44    a)     Sclinadahüpfel-Ländler,    b)    Martha, 

Gesangsländler,    Z   — 75. 
-44    c)     Luisen-Ländler,    d)     Jenny- Mazurka. 

Z  —75. 

-  45   Konzert,   Z   — 75. 

-  46   Acht  Männerquartette,   Z  — 75. 

-  47  Amalientänze,  Z  — 75. 
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-  65    a)     Symphonische    Dichtungen,    b)    Lied 

ohne  Worte,  Z  — 75. 

-  70  „Meiner  Tochter",  3  symphonische  Stücke, 

Z   1.50. 

-  85  a )   Adagio  u.  Scherzo  aus  einem  Streich- 

quartett, b)    3  Männerquartette,  Z  — 75. 

-86  a)  Lied  ohne  Worte,  b)  Capriccio,  c) 
Gondellied,  Z  —75. 

-87  a)  Die  Wiener  in  Berlin,  b)  Teil- Sou- 
venir, Z  — 75. 

-90  a)    Fantasie,  b)   Alpenlied,  Z  — 75. 

-96  Barcarole,  Z  — 75. 

-101  a)  Waldvögelein,  b)  Lied  ohne  Worte, 
Z  —50. 

-  102  Vier  Lieder  ohne  Worte,  Z   1.50. 

-  103  Drei  Lieder  ohne  Worte,  Z  — 75. 

-  104  Wassernixentanz,  Z  — 75. 

-  Sommerabend  und  Ott  Lola,  Musikalische 

Postkarte,  Z  —80  Fritz. 
Buchenthal  Const.  von,  op.  41  Pruth-Wellen, 

Walzer  2 — ,  stO  5 — n  Schmidl. 
-42  Ziehrer-Polka  1.25  Schmidl. 
Bucher,  op.  2  7  Valses,  GVa  — 75  Schott. 

-  Fourteen  Grand  St'udies    (Paganini),  Fl 

5/ —  Leonard. 

-  Marlbrook,  with  grand  variations,  FIP  5/ — 

Leonard. 

-  Twelve  Musical  Recreations,  arranged  in  a 

familiär  style,  FIP  ä  2/6  Leonard:  1.  Alpen 
Sänger's  march  in  F.  2.  The  huntsmcn's 
chorus  in  D.  3.  Swiss  air  in  D.  4.  Weber'.s 
last  waltz  in  B  flat.  5.  Auld  Robin  Gray 
in  D.   6.   Di   tanti   palpiti   in   F.   7.   Batti, 

-  batti  in  F  (Mozart).  8.  Hymn  to  the 
Emperor  in  G  (Haydn).  9.  Non  piü  an- 
drai  in  G  (Mozart).  10.  March,  and  the 
last  waltz  in  C  (Beethoven).  11.  The 
barcarolie  and  song  in  Masaniello.  12.  Li 
ci  darem  in  D    (Mozart). 

•  Le    petit   tambour,    brill .    variat.    FIP    6/ — 

Leonard. 
•Semiramide,  Air,  FIP  5/—  Leonard. 

•  Witche's  dance,  FIP  5/ —  Leonard. 

and  Benedict,  Pot-pourri,  introducing 
Neapolitain  air,  FIP  i/ —  Leonard. 

Bucher  Ernst,  Leichte  Charakterstücke 
(Light  characteristic  pieces),  P:  1.  A 
morning  song  (Ein  Morgenlied),  2.  At 
the  cradle  (Au  der  Wiege),  3.  Waltz 
(Walzer),  4.  Militair  march  (Militär- 
marsch), 5.  Mazurka,  6.  Gavotte  ä  — 40 
Church. 

Bucher  F.  H.  Variationen  über  die  russis<'lie 
Volkshymne,  P  1.25  Zumsteeg. 

Bucher  T.  Scales  and  Exercises  for  the 
Voices  4/ —  Paterson. 

■  Tu  vedrai  la  sventurata,  variations,  FIP 
5/ —  Ashdown. 

Bucheron    (Le),  Chans.   1 — n  Joubert. 

Bucheron  leve  ta  cognee,  T.  Bar  1 — n, 
'  7i.  s.  — 35  n  Eveillard. 

Buchheim    siehe    Ebert-Buchheim. 

Buchheim  P.  Violeta,  maz.  Banda  1.50 
Guimaraes. 

Buchheister  W.  City  beau,  comic  sg.  chor. 
— 40  Bramard. 

Pet  schottische  — 40  Brainard. 
Sally  waltz  — 25  Brainard. 

Buchholtz  Ernst,  op.  2  La  jolie  Capricieuse, 
mazurka  de  salon   1.20  Robitschek. 
3  La  danse  des  graces,  valse  brillante   1.20 
RobitscheJc. 


-  4  Die  Wasserrose.  Idylle,  P  1.80  liohitschek. 

-  The  Ladies'  pets,  sg.  and  dance  — 35  White. 
Buchholz,      Pröppke    kommt,    Soloszene    1 — 

Meißner. 
Buchholz    A.    Buren    und    Engländer:    „Der 
Zar    vom   großen   Russenland"   — GO   Buch- 
holz. 

-  Methode    de    Piano    pour    commencants    6 — 

Bote. 
Buchholz  C.  op.  5  Zwei  Lieder  ohne  Worte, 
P  1.25  Rühle. 

-  7    Vier    zweistimmige    Lieder :    Nr.    1.    Nun 

ist  der  Tag  geschieden  — 75.  Nr.  2.  Juchhe ! 
„Wie  ist  doch  die  Erde"  1 — .  3.  Schnee- 
glöckchen: „Der  Lenz  will  kommen,  der 
Winter  ist  aus"  — 75.  Nr.  4.  Ständchen: 
„In  dem  Himmel  ruht  die  Erde"  — 75 
Hein  richshofen. 

-  8  Ave  Maria,   MS    1 —  Heinrichshofen. 

-  Caprice,  P   1.25  Rühle. 

-  Zwei  Klavierstücke   1.25  Rühle. 

-2  Lieder:    1.  Lied  des  Harfners,  2.  Morgen- 
ständchen  1.50  Rühle. 

-  Mazurka   1 —  Bote. 

-Soldatenklänge    (Kgl.    preuß.    Armeemarsch 
Nr.  175)   —50,  IM,  Part  4—  Bote. 

-  Traumbilder.    Sechs   Lieder   ohne   Worte,    P 

1.50  Bote. 
Buchholz  Hermann,  op.  5  Zwei  Lieder: 
1.  Der  Frohsinn:  „Ja,  der  Frohsinn  ist 
das  Schönste  auf  der  Welt",  2.  Was  du 
mich  fragst :  „Und  du  fragst  mich,  an  wen 
ich  denke"  ä  — 75  Eisoldt. 

-  80    Geburtstags-Marsch    1 —   Eisoldt. 

-  16.    Choralbuch    für    die   Musik   der   ganzen 

Armee.  116  der  gebräuchlichsteh  Choräle 
im  Arrangement  für  Harm-  od.  blM,  Part 
9 — n;  ferner:  40  der  beliebtesten  Fest- 
und  Trauer-Choräle  für  Harm-  od.  blM 
2— n,  O  3— n  Oertel. 

-  Clementinen-Polka  1 —  Simrock. 

-  Jubelfeier-Polka  — 50   Oertel. 

-  Louisen-Polka  — 50  Oertel. 

Buchholz  R.  The  Fairy  Waltzes,  FullO   1—, 
IJf  pts.  — 75,  10  pfs.  — 60  Coleman. 

-  Medley  of  Irish  Songs,  VP  — 67  n  Coleman. 
Buchholzer  Th.  Edelweiß.  Originaltänze  aus 

Oberösterreich  und  Steiermark,  Z.  2  Hefte 

ä  — 84  Kiendl. 
Buchler    F.    op.   21    Vierundzwanzig    Etudo.n 

u.    Übungsstücke,    Vc,      Heft    1,  2    ä    2.50 

Rühle. 
-Stradella,  3  morceaux  de  cantates,  HV 

2.50  n  Mustel. 
Buchman   H.   H.  My  Grectings  — 30  Presser. 
Buchmann   Franz,   op.   10  Mizzi  und  Frizzi, 

Polka    frang.    TTBB   m.    P,    Part    1.80,    St 

1.20  Wiener  Musik verlagshaus. 
-18    Die    Fahnenweihe    in    Brüllheim,    TTBB 

m.    Bar-Bolo    u.    P    8.90    Siegel,    KA    3.60, 

Chorst  4.80  Wiener  Musikvcrlagshaus. 
Buchner,   op.   1    In  die   Ferne  — 30   Thiemc. 
Buchner   F.  Lac  de  cygnes    (Tschai- 

k  o  w  s  k  y ) ,   quadrille   2 —  n,     valse   2 —  u 

Nocl. 
-On^guine     (Tschaikowsky),    valse 

2— n,   TP,  FIP  ä   1.50  n  ^'oel. 
Buchner   Ludwig,   op.  8  Zwei   treue  Augen, 

TTBB  m.  Bar-äo\o   1—  Böhm. 
-11  So  viele  tausend  Grüße,  TTBB  1—  Böhm. 

-  14  Liebchens  Gruß,  Ländler,  Z  — 60  Heckel. 

-  16  Annerl-Mazurka,  Z  — 60  Heckel. 
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Buchner    Otto,    op.    37      Sommernacht    am 
Meer  — 75  n  Ebner. 

-  41    Nr.    1.   Dämmerung   — 50  n.   Nr.    2.    Ein 

Menschenlierz    ist    wie    die    Blume      1 — n. 

Nr.   3.   Das  kleine  Gärtehen  — 75  n  Ebner. 
-45  „Ja,  du  bist  mein!"   1.25  n  Ebner. 
ByxoBCKiif  C  Haiajio  yeeceJieHia.  IIojiOHest 

— 40  Lyre. 
Buchowtzew  A.     ByxoBlieB'B    A.    Gutheil: 

FaMMM    ^laTOHHiecKia    ii    xpoaiaTHqecKla, 

P  1—. 
-Eace^HeBHbia   TexmiHeGKifl  ynpaacneHia,    P 

1 — ,  /^ono.iHeme  k-b  „Eace^HeEHbiMt  lexHH- 

qecKnji-B  yopaacHeHiaM-s",  P  1.20. 

-  ^opTeniaHHHH  cöopaHK-B  t^jiü  npaKiHH.  nay- 

lenia  #pa3npoBKn  1 —  Jurgenson. 

-  SjieMeHTapHwn  yTieoHiiK-B  *opTeniaHHOH  aie- 

TpHKH  1.80  Jurgenson. 
-KypcB  MeTo;^HKH   aJiCMeaTapaaro   oöyqeiria 

nrpbi  Ha  *opTeniaHO  — 50. 
-ÜJian'B   n  no^poönaa    nporpaaiMa  GÖyiema, 

P  —10. 
-MoJTO^Me    3py3i>a.     Cöophhk'b     poMancoB-B, 

ntccHi  n  apift  ii3t&  onep^  pyccKHX'B  n  hho- 

CTpaHHWXi       K0Mn03HT0p0Bl,       BI      .lerKOH 

apaHiKüpoBKi,  4ms  1.2.5. 

-  PyKOBo;5CTBo  k-b  ynoTpeö.iemio  #opTeiiiaHHOH 

ne/ia^Tn  cb  DpiiMipaaiii  — 75. 

-  3aifflCKH    no    aaeaieHTapHOH    ^opxeniaHHOH 

ne^aroria  — 75. 

-  CÖOpHHK-B    3TK)30B'B     paS-lHIHBIKl     aBTOpOBt. 

CieneHL  1-a,  P  1.50,  Ct.  2-a  lexp.  1 — 4,  P 
uo  1.50,  Ct.  3-a  TeTp.  1 — 4,  P  no  1.50. 

-  CßopaHK-B      eaceaaeBHBix-B      TexHiiiecKHX'B 

ynpaacaeHlä,  PI — . 

-  yKa3aTe.TB  ^opTeniaHHbix-B  uieci,  pacnpe^i- 

.leHHbixi  no  CTeneaaMi  Tpr^jaocTH  — 50. 

-  ypoKH    a.ieMeHTapHOH    Teopin    MysBiKH    B-b 

Bonpocaxt    h     OTBiiax-B    — 80,     CTapmifi 
BospacT-b  — 80. 

-  Coöpaale      nacTpyKTHBHbiX'b,       caaoHHbix'b 

nsecs  HOBMnmxi  aBTOpoBt.  29  ayaiepoB-b. 
OT-b  25 — 60  Kon.  Bessel. 

-  Coöpaaie    HHCTpyKTHBHbix'b    h    cajioaabix'b 

nfcecs  pasHBix-b  aBTopost,  cocTaBjieHaoe  c-b 
nospoÖHBiMH  saaKaMH  HcnojiHeHia,   *pa3H- 
poBKOK)  n  anjiHKaTypoio. 
1. Spindler:    Frische  Knospen,  op.  249 
Nr.   15  —15. 

2.  Reinecke:    Sonatine,   op.    127   Nr.    1 
zweiter  Satz  — 15. 

3.  Bolck:    Pi&ces  enfantines  Nr.  4  — 15. 

4.  K  r  a  u  s  e :     6    petits    morceaux    Nr.    1 
—15. 

5.  B  u  r  g  m  ii  1 1  e  r :    Ave  Maria  — 20. 

6.  Wolf  f:   Une  histoire  —20. 

7.  R  o  h  d  e :    Berceuse  — 20. 

8.  Reinecke:    Sonatine,  op.    136   Nr.    l, 
zweiter  Satz  — 15. 

9.  Reinecke:      Sonatine,     op.     127     A, 
erster  Satz  — 20. 

10.  Roh  de:   Feuilles  volantes  Nr.  3  —20. 

11.  Roh  de:   Feuilles  volantes  Nr.  4  — 20. 

12.  n  u  m  m  e  1 :       Rondo     ( C-dur ) ,    op.    52 
—30. 

13.  R  o  h  d  e :    Romance    ( D-dur )    —20. 

14.  Roh  de:    Bagatelles  Nr.    1  —20. 

15.  L  i  c  h  n  e  r :    Conte  — 30. 

15a.    Lichner:       Kleine    Blumen,    kleine 
Blätter,   op.   04   — 45. 


16.  Löschhorn:    Sonatine    ( A-moll ) ,  op. 
120  Nr.  2,  erster  Satz  —25. 

17.  Egghard:   Prima  vera,  op.  87  Nr.   1 
—25. 

17a.  Lichner:  Nelke,  op.  111  Nr.  3  — 25. 
17b.  Lichner:   Zu  Hause,  op.   134  Nr.  6 
—25. 

18.  Berens:      Sonatine     (C-dur),    op.    81 
Nr.    1   —35. 

19.  B  e  r  e  n  s: 
Nr.  2  —40. 

20.  Berens: 
Nr.   3  —40. 

21.  Spindler 
op.   157  Nr. 

22.  Spindler 
marsch,  op. 

23.  Spindler 


Sonatine    ( G-dur ) , 
Sonatine    ( C-dur ) , 


op. 
op. 


81 


Sonatine   mit   Tarantelle, 
1  —25. 

Sonatine     mit     Trauer- 
157  Nr.  2  —30. 

Sonatine     mit    Schäfer- 
spiel,  op.    157   Nr.   3   — 30. 

24.  Spindler:    Sonatine   in   alter   Weise, 
op.  157  Nr.  4  — 25. 

25.  B  o  1  c  k :   Rondino  —20. 

26.  B  e  h  r :    Serenade  mauresque  — 20. 

27.  K  r  a  u  s  e :       Sonatine     ( C-dur ) ,    op.    1 
Nr.  1  — 45. 

28.  D  ö  h  r  i  n  g :   Sonatine  — 45. 

29.  Löschhorn:   Le  coucou  — 20. 

29a.    Egghard:    Nocturne    mignon,    op. 
144  Nr.  3  —25. 

30.  B  e  r  e  n  s :      Sonatine    ( F-dur ) ,    op.    8 1 
Nr.   4  —45. 

Sonatine 


(F-dur), 

(D-dur), 

(C-dur), 
Fleurette, 
Fleurette, 
(D-moll), 


op.   81 
op.    81 


op. 


31.  Berens: 
Nr.  5  —50. 

32.  B  e  r  e  n  s :      Sonatine 
Nr.   6  —50. 

32a.    Lichner:    Fleur    et 

79  Nr.  1  —25. 
32b.  Lichner:     Fleur    et    Fleurette,    op. 

79  Nr.  2  —25. 
33. Spindler:     Sonatine     ( D-moll ) ,    op. 

281   Nr.   4  —35. 

34.  Spindler:     Sonatine     mit     Menuett, 
op.    157   Nr.   5  —30. 

35.  Spindler:    Sonatine  mit  Neckereien, 
op.   157  Nr.  6  —SO. 

36.  Spind  1er:    Sonatine    in   gebundenem 
Stil,  op.    157   Nr.   7   —35. 

37. Spindler:    Sonatine    mit    Abendlied, 
op.   157  Nr.  8  —60. 

38.  Spindler:     Sonatine    mit    Capriccio, 
op.   157  Nr.  9  —40. 

39.  S  p  i  n  d  1  e  r :    Nordische    Sonatine,    op. 
157   Nr.    10  —45. 

40.  B  e  h  r :    Trauermarsch,   op.    300    Nr.    3 
—20. 

41.  Löschhorn:    Tarantelle  — 30. 

42.  W  o  1  f  f :    Marche  turque  — 20. 

42a.  Diabelli:    Sonatine,   op.    157   Nr.    1 

—45. 
42b.  Diabelli:    Sonatine,    op.    157    Nr. 


Sonatine,   op.    157   Nr. 
( G-moU ) ,   op. 
(C-dur),    op. 


42c.  Diabelli: 
—45. 

43.  Krause:    Sonatine 
Nr.  2  —50. 

44.  K  r  a  u  s  e :     Sonatine     ( C-dur ) ,    op.    10 
Nr.    1   —60. 

45.  E  g  g  h  a  r  d :     Chanson     de     printemps, 
op.   42  — 25. 

46.  R  a  f  f :    Fleurette,   op.    75   Nr.    1   —25. 

47.  Rein  ecke:      Sonatine      (C-dur),    op. 
47   Nr.    1   —35. 


Buchowtzew  A. 


—  1199 


Buchowtzew  A. 


Sonatine    (D-dur),  op.  47 
Sonatine    (B-dur),  op.  47 


271 

op. 
137 


48.  Reinecke: 
Nr.  2  — 45. 

49.  Reinecke: 
Nr.    3   —45. 

50.  K  1  e  i  n  m  i  c  h  e  1 :    Morceaux    de    genio 
Nr.  3  —20. 

51.  Kleinmichel:    Babillard   —20. 

52.  Löschhorn:  Saltarello,  op.  108  — 35. 

53.  L  ö  s  c  h  li  o  rn :    Feuilles  d'album  Nr.  5, 
6  —25. 

53a.  Löschhorn:     Papageno,    petit  Jon- 
gleurs — 30. 

54.  H  a  y  d  n :    Capriccio     ( H-moll )    — 25. 

55.  Bach:    Bourree    (A-moU)    — 20. 

56.  R  e  i  n  e  c  k  e :     Sonatine    ( A-moll ) ,     op. 
98  Nr.  2,  3.   Satz  —25. 

57.  L  a  n  g  e :     Chant    d'automne    de    M  e  n- 
delssohn,  op.  162  —30. 

57a.  Spindler:    Etoil    du    soir,    op. 
Nr.   5  —30. 

58.  Vogel:   Rondino  — 30. 
59. Löschhorn:     Rondo     ( A-moll ) , 

126  Nr.   2  —30. 
59a.  Löschhorn:     Dora     bella,    op. 

—45. 
59b.  Mendelssohn:   Kinderstücke  Nr.  5 

—25. 

60.  K  r  a  u  s  e :     Sonatine     ( F-dur ) ,    op.    12 
Nr.   3  —50. 

60a.  Kullak-Wagner:    Elegie   d'Ernst 
—20. 

61.  E  g  g  h  a  r  d :   Le  jet  d'eau,  op.  76  — 30. 

62.  Egghard:   Dors  mon  enfant,  op.   170 
—30. 

62a.  Egghard:      La     Reveuse,     morceau 

sentimental,  op.  79  — 30. 
02b.  Lange:   Die  Spieldose,  op.  384  — 30. 
63. Reinecke:      Sonatine      ( A-moll ) ,     3. 

Satz  —20. 
63a.  Heller-Schubert:      Der     Müller 

und  der  Bach  — 25. 

64.  Wollenhaupt:      Scherzino,    op.    29 
Nr.   6  —25. 

65.  W  o  1 1  e  n  h  a  u  p  t :     Rhapsodie,    op.    29 
Nr.   9  —30. 

66.  L  ö  3  c  h  h  o  r  n :   Rgve  d'un  enfant  — 25. 
66a.  Löschhorn:  Romance,  op.  16  — 35. 

67.  Seeling:    Dans   les   roseaux  — 25. 

68.  Kühe:    Feu   follet   —30. 

69.  B  e  h  r :     Gnomentanz,    op.    320    Nr.     7 
—25. 

69a.  Mayer    Gh.:    Sßrönade    sentimentale 

—30.     . 
69b.  Grieg:   Valse    (E-moll),  op.  38  Nr.  7 

—20. 

70.  Kleinmichel:    Morceaußc    de    genre 
Nr.  8    (A-moll)    —20. 

70a.  Mozart:   Rondo  alla  turka  — SO. 

71.  W  0  1  f  f :    Danse   bohßmienne   — 35. 
71a.  Lysberg:   La  RSveuse,  op.  86  — 30. 
71b.  Grieg:     Albumblatt,    op.    28    Nr.    3 

—30. 

72.  W  e  h  1  e :    Les  arpöges  — 40. 

72a.  S  p  i  n  d  1  e  r :       Der     Engel,      op.    288 
Nr.  1   —30. 

73.  Kalkbrenner:    Toccata   — 30. 

73a.  Lange:    Das   Fischermädchen,   op.  81 

—30. 
73b.  Löschhorn:     Am    Genfer-See,     op. 

98  —35. 

74.  L  ö  s  c  h  h  o  rn :    BarcaroUe,  op.   91   Nr. 
3   — 35. 


74a.  Grieg:    La    Danse    d'Anitra,    op.    46 
Nr.  3  —25. 

75.  C  1  e  m  e  n  t  i :    Sonate    (G-moll) ,   1.  Satz 
—30. 

75a.  Wollenhaupt:  Morceaux  en  forme 

d'etudes,  op.  22  Nr.  1  —25. 
7öb.  W  o  1 1  e  n  h  a  u  p  t :  Morceaux  en  forme 

d'etudes,  op.  22  Nr.  2  —25. 
75c.  Wollen  haupt:   Morceaux  en  forme 

d'etudes,  op.  22  Nr.  3  —25. 

76.  R  e  i  n  e  c  k  e :    Bolero,  op.  86  Nr.  2  —30. 
76a.  Godard-Tavan:      Canzonetta     du 

concerto   roraantique,   op.    35   — 25. 

77.  Kühe:   Auf  Flügeln  d.  Gesanges  — 40. 
77a.  Schul  hoff:   3  Idylles,  op.  36  Nr.  1, 

Doux  reproche  — 30. 

78.  B  r  a  m  b  a  c  h :    Im  Balladenton,  op.  24 
Nr.   1  —30. 

78a.  Scharwenka   X.:    Polnischer   Tanz 
—25. 

79.  Mayer:    Nocturne    (G-moll)    — 25. 
79a.  Berens:    Valse-Etude,   op.   92   Nr.  2 

—30. 

80.  G  o  1  d  b  e  c  k :      Souvenir      de      Hongrie 
—35. 

80a.  J  a  e  1 1 :     Chanson     ä    boire,     op.     106 

Nr.   3  —30. 
80b.  G  o  d  a  r  d :    Boh^mienne,   op.    40   — 30. 

81.  K  u  1 1  a  k :   Au  bord  du  fleuve  — 30. 
81a.  K  u  1 1  a  k:    Allegro    di    Bravoura,    op. 

59  Nr.    1  — 45. 

82.  K  u  1 1  a  k :    Serenade    Italienne   — 30. 
82a.  K  u  1 1  a  k :     Canzone    delle    Lavandare 

del  Vomero,  op.  89  Nr.  2  — 40. 

83.  K  u  1 1  a  k :    Danse    des   bayadferes   — 30. 
83a.  K  u  1 1  a  k :      Nord    et    Sud,     nocturne, 

op.  29  — 45. 

84.  K  u  1 1  a  k :  Le  vent  du  soir  — 45. 

84a.  Kühe:     La    Gondole,    op.     12    Nr.    2 

-30. 
84b.  Heller:    Konzertetude  — 30. 
84c.  G  o  d  a  r  d :    Bergers  et  bergerfes,  op.  55 

Nr.    6   —30. 

85.  B  r  a  m  b  a  c  h :    Toccata   — 35. 
85a.  Jensen:   BarcaroUe  — 25. 

85b.  Seeling:    Schilflieder,  op.   11   Nr.  2 

—30. 
85c.  Saint-Saens:    Romance    sans    pa- 

roles  — 30. 

86.  Wüllner:  Sonate  (D-moll),  1.  Satz 
—40. 

86a.  Löschhorn:     Petit    Savoyard,    op. 

59   —SO. 
86b.  Glinka:    BarcaroUe   — 50. 
86e :  Jadassohn:      Impromptu,     op.    15 

Nr.  3  —30. 

87.  Wolf  f:   Tarantelle  — 45. 

87a.  Glinka:      La    Separation,     nocturne 

—50. 
87b.  Ja  eil:    Au    Lac    de    Zuric,    nocturne 

—45. 
87c.  Moszkowski:      Caprice    espagnole, 

op.   21   Nr.   3  —30. 
87d.  Moszkowski:    Etüde    (G-dur),  op. 

18  Nr.   3  —30. 

88.  J  e  n  s  e  n :   Romance    (E-moll)    — 20. 
88a.  Jadassohn:    Tarantelle  — 45. 

88b.  lensen-Nieraann:  Gesänge  aus 
dem    Spanischen    Liederbuch   — 75. 

88c.  Moszkowski:  Air  de  ballet,  op. 
36  Nr.  5  —40. 

S8d.  Hiller:    Zur   Guitarre  —25. 
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Buchwald  P.  op.  28 


89.  Kleinmichel:  Pensee   (A-m.)   — 30. 
Süa.  Schubert:  Impromptu,  op.  90  Nr.  2 

—50. 
89b.  J  a  e  1 1 :    Barcarolle,   op.   45   — 40. 
89c.  Bizet:     1-re   Menuet   de   l'Arlßsieime 

—30. 

90.  Kirchner    Th. :    Nocturne    ( B-moll ) , 
op.  14  Nr.  4  — 25. 

91.  K  i  r  e  h  n  e  r :      Im     Zwielicht,     op.    31 
Nr.   7  — 25. 

91a.  Heller:    La    dame   de   pique,   op.    75 

Nr.   2   —45. 
91b.  Kirchner  Fr. :   Bolero,  op.  34  Nr.  1 

—35. 

92.  P  a  u  e  r :    Venetianisches   Gondellied   de 
Mendelssohn    ( B-moll )    — 35. 

92a.  Heller:     Tarantelle,    op.    85    Nr.    2 
—35. 

93.  Raff:  Sonatille   (A-moll),  op.  99  Nr.  1 
— 75. 

93a.  Raff:     Tarantelle,    tiree     de    op.    99 
Nr.   1  — 35. 

94.  Raff:    Introduction   et   Allegro    seher- 
zoso,  op.   87  — 50. 

94a.  Raff:   Impromptu-Valse,  op.  94  —45. 

95.  Raff:   La  Fileuse  —40. 

95a.  Raff:    Valse-Impromptu   ä   la   tyroli- 

enne  — 45. 
95b.  Wollenhaupt:    Chanson  des  fileu- 

ses,  du  Vaisseau-Fantöme  — 60. 

96.  R  a  f  f :   Märchen  —60. 
96a.  Heller 

—30. 
96b.  Heller 
—45. 

Feu    follet,    op.  16    Nr.    6 


Freischütz-Studien,    Nr.    1 
Freischütz- Studien,    Nr.    3 


La  fontaine,  op.  34  — 35. 
4-me  Valse  de  salon,  op. 


97.  P  r  ud  e  n  t: 
—45. 

97a.  Ly  s  b  e  r  g 

97b.  L  y  s  b  e  r  g 

117   —50. 

98.  Heller:    Saltarello    (A-moll),   op.    77 
—50. 

98a.  Heller-Schubert:   Erlkönig  — 40. 

99.  B  e  n  d  e  1 :  Au  lac  de  Genöve  — 50. 
99a.  Kühe:  Le  jeu  des  ondes,  op.  42  — 30. 

100.  Jensen:    Feu   follet   —30. 

100a.  B  r  a  s  s  i  n:    Nocturne,   op.    17   — 35. 
ICOb.  Grünfeld:    4-me    Mazurka,    op.    20 

—30. 
lOOc.  Grünfeld:    Mazurka,    op.    14    —30. 

101.  Eschmann:    Prelude  — 30. 

101a.  La  s  ko  WS  ky:     Mazurka     (Es-moll). 

op.    50   — 40. 
101b.  Ketten:    Serenade 

— 40. 


espagnole,   op.  60 
MoTse,    fantaisie,    op. 
Rigoletto, 
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102.  Thalberg 
—90. 

103.  Liszt-Dubuque 
phrase  — 60. 

104.  L  i  s  z  t-S  c  h  u  m  a  n  n :    Widmung   — 45. 

105.  L  i  s  z  t :    Liebesträume,   Nocturne   Nr.  3 
—30. 

Buchowtzew  B. ByxOBüeBi  B.  Adler-  Co6p. 

HHCTpjKT.     n    Ca.lOHHMX'b    HbeCi,    COCXaBHJI'B 

c-h   no/ipoÖHbnin    SHaKasiii   ncuo.i.    (*pa3H- 
poBKH)  H  an.THKaTypoio. 
2  CTeneHB  Tpy^HOCxn: 

1.  JInxHep'B  r."  CoHaTHHa.  Co^.  313,  N.  1 
Do  maj.  —30. 

2.  .iHxnep-B  r.    CoHaTOHa.   Coq.  313,  N.  3 
Fa  maj.  — 40. 


2 — 3  CTeneHB  Tpy/jHOCXH: 

3.  .TTanre  T.  Hs-b  ^tiCKaro  Mipa.   Coi.  78, 
T.  1,  N.  2  H  4  —40. 

4.  JlaHre  T.  Hat  ^iiCKaro  mipa.   Coh.  78, 
T.  3.  N.  11  H  12  —30. 

5.  JnxHepi  r.   CoHaiHHa.   Co^.  313  N.  2 
La  min.  — 40. 

6.  Böhm  Ch.  Sonatine  N.  1  op.  117  —30. 

7.  B  o  h  m  Ch.  Sonatine.  N.  2  op.  146  —40. 

8.  Böhm  Ch.  Sonatine.  N.  3  op.  163  —30. 

9.  Lichner  H.   Erstes  Grün.  N.  4  op.  95 
—30. 

3  CTeneHL  TpyanocTH: 

10.  rypjiHTi  K.  Hs-B  ^-feiCK.  Mipa.  Coh.  74, 
N.  1,  2,  4,  12,  14  H  18  —30. 

3 — 4  CTeneHB  Tpy^nocTH: 

11.  Tejoep-B  C.  25  MeJIo/^.  nBeci.  Coh.  138, 
T.  1,  N.  3,  5,  6  H  7  —30. 

12.  Tejuiepi  C.  25  mbjio;!.  hbccb.  Coh.  138, 
T.  2,  N.  9,  10,  11,  12  H  14  —40. 

13.  PeÄHCKe  K.  25  #opT.  hbccb  h  n-fec.  Coh. 
154,  N.  4  H  7  —25. 

14.  Lack  Th.  Menuet.  Op.  36  —30. 

15.  Egghard   J.    Le    papillon    et    le  fleur. 
Op.  101  —45. 

4  CTeneHB  Tpy^HOCTH: 

16.  re.Tuiepi  C.  25  Mey^o/^.  nbeci.  Coh.  138, 
T.  3,  N.  17,  18  H  19  —30. 

17.  Lack    Th.    Danse   bohemienne.    Op.    55 
—25. 

18.  Lange  G.  Tu  es  mon  äme  (Schumann). 
Op.  96  —40. 

19.  Ravina  H.  Villanelle.  Op.  33  —40. 

20.  G  o  d  a  r  d  Ch.  Une  page  du  passe.  Op.  72 
—25. 

Buchta  A.  Ocekäväni —  a  F.  Heller,  Touha 
—  VecernI,  TTBB,  Part  a  hlasy  (ä  —30) 
1.80  Startj. 

Buchta  W.  op.  5  Mazurka  — 50  Schott. 

-  6  Erinnei'ung  an  Baden,  Marsch  — 50  Schott, 
Buchtel  Ant.  Drei  Duos,  Z  1.08  Kiendl. 
Buchtela    Ant.     Hrabence    ***    na   pamätku> 

mel.   pis.   — 60   Reinwart. 

-  Poselstvi,   mel.   pis.   — 60  Reinwart. 
Buchwald   Hans,  Sezessions-  und  überbrettl- 

Album.  5  Lieder  2 —  Michow.  1.  Das- 
Kätzchen:  „Kam  ein  Kätzchen  angesprun- 
gen". 2.  Nachtbild:  „Noch  ruht  im  Dorfe 
jimg  und  alt".  3.  Die  Mieze  vom  Goethe- 
Bund:  ,,Die  Mieze  und  ihr  Seladon".  4. 
Bruder  Liederlich:  „Die  Feder  am  Sturm- 
hut". 5.  Mädchenlied:  „Auf  einem  jun- 
gen Rosenblatt". 
Buchwald  Paul,  op.  8  Zwei  Lieder:  1.  O 
was  wäre  die  Welt  ohne  Sonnenschein: 
..über  die  grünen  Fluren  leuchtet".  2. 
Espaßa:  „Im  Olivenhain  die  Guitari-e 
klingt",   spanisches   Lied,   ä  1 —   Rahter 


■  17    Wieder 

Kahnt. 
Oertel : 
-  25    Kriegs- 

1—,  0  2- 


an     Land,    Matrosentanz      1- 


und    Siegesmarsch     der    Buren 
n,  sO   1.50  n,  gr.  mO  2 —  n,  kl. 


I 


mO,  hin  ä  1.50  n. 
-26    Vimaria-Marsch    1 — ,    0,    sO    ä    1.50  n. 

-  27   liOttchen-Polka-Mazurka    1 — . 

-  28  Ringelreigen  in  der  Maiennacht,  Scherzo 

und   Römer   P.   Lockenköpfchen-Polka,   O 
l.rO  n. 


Buchwald  P.  op.  29 


—  1201  — 


Bück  D.  op.  67 


-29  Saalelied  —60,  TTBB,  Part  u.  St  1.20, 
u.  H  o  r  n  y  E. :  Ich  folge  dir !  Lied,  Tr 
od.   Cornet  od.  Flügelhorn  m.   0   2 —  n. 

-30  Alt-Heidelberg,  Marsch  1 — ,  0  2 — n, 
Par.  Bes.  1.50  n,  gr.  mO  2.50  n,  kl.  mO, 
UM   ä  2— n. 

-  31   Japan-Marsch  m.  Trio,  japanische  Nat.- 

Hynme  1.20,  0,  Emm  ä  2.50  n,  KM,  Hörn 
M    ä  2— n. 

-  Großes   Kinderlieder-Potpourri,   P    1.50,   gr. 

Harmoniemusik   4 —  n,   kl.    Harmoniemusik 
3 — n,  Hornm.   3 — n,  Par.   Bes.   2 — n. 

-  Pfeif- Polka     nach     S  t  r  a  u  ß'schen   Motiven 

1—,  0  2— n,  sO  1.50  n,  gr.  mO  2— n,  bM 

2— n. 
Buchwaldt   J.    H.   2  Karakterstykker    i  Bal- 

letstil,  P  1 —  Nordisk  Musikforlag. 
Buchwieser,    Sechs   Lieder    1.75   Schott. 
Bück  Agnes   S.  Ashdown:   An  asking  grant 

yore   me   4/ — . 

■  Chanson  Espagnole,  P  3/ — . 

•  Coralita,   graceful    dance,    3/ — . 

-  Court   dance    in   the   time    of   Queen   Anne 

3/—. 

•  Court  dance  of  Mary   Queen  of  Scots  3/ — . 

-  Court  dance  of  Queen  Elizabeth,  P  3/ — . 

-  Cradle  song    ( Petite  berceuse ) ,  P  3/ — . 

-  Daffodil,  old  English  dance  4/ — ,  Jfms  4/ — . 

-  Dodo,   fantastic   dance  4/ — ,    (Frank   Per 

cival    Sweet    memories   2)    2/ — ,   ^i^s   4/ — , 
0    (Orch.  Library  20)    1/— n. 

-  Far  away  in  rose-Iand  4/ — . 
-Garland    dance    (16th    Century)     3/ — . 

-  Just   to   forget   4/ — . 

-  Love   me,   love   for   one   short   day   4/ — . 

-  Neath  thy  lattice,   spanish  serenade  4/ — , 

-  A  song  of  parting  4/ — . 

-  A  song   of  twilight   4/ — . 
-When  flower  time  comes  4/ — . 

Bück  Dudley  (1839),  op.  4  N.  1.  RSverie, 
nocturne,  P.  2.  Spring  tong,  nocturne,  P 
ä  — 50.  N.  3.  Farewell,  nocturne,  P  —60 
Brainard. 

•  5  Prayer,  Freischütz,  Fantasie,  P  — 75 

Oordon. 

-  7   Introduction  and   rondo  brillant,   P  — 75 

Brainard. 
-18   Salve   Regina   with   P,   Org   acc.    ä  — 50 
Ditson. 

•  21   Easter   morning,   short   cantata   for   solo 

&  chor.  1.25  Brainard. 

-  22  Grand  Sonata,  PipeOrg  1.50  Schirmer. 

-  23  Concert  Variations  on  the  Star-spangled 

Banner,   PipeOrg   — 75    Schirmer. 

•  24   Bügle    song,     descr.     Cornet,    Fl   obligat 

— 75   Brainard. 
-25   Nr.    1.   Benedictus    (Church  Music    169) 

— 10  n.  N.  2.  Jubilate  Deo    (Church  Music 

170)     — 15  n.      N.    3.    Te    Deum     (Church 

Music    168)    — 20  n   Schirmer. 
-26  Triumphal  March,  Org  1/6  Novello,  — 65 

Schirmer. 

-  27    Impromptu,    pastorale,     PipeOrg     — 50 

Schirmer. 
-28    18    Pedal-phrasing    Studies,     2     Books, 
PipeOrg  ä  2 — n  Schirmer. 

■  29    Christ    our    Passover,    easter     ( S  c  h  i  r- 

mer's     Svo    Church    Music    176)      — 15  n 
Schirm,er. 
-30  Home!  Sweet  Home!  Harmonized,  (Chor, 
for    Men's    Voices    415)     — 10  n    Schirmer, 

Universal-Handbuch  der  Musikliteratur.    B. 


Transcr.  Org  2/—  Ashdown,  Forsyth,  — tO 
Gordon. 
•31  IST.  l.  Benedie.  Anima  (Church  Music 
175)  — 12n.  N.  2.  Bonum  est  (Church 
Music  172)  — 10  n.  N.  3.  Deus  misereatur 
(Church  Music  173)  — 12  n.  N.  4.  Gloria 
in  Excelsis  (Church  Music  171)  — 12  n 
Schirmer. 
32  Hark !  what  mean,  hymn.  There  were 
Shepherds,  christmas  (Church  Music  177) 
— 20  n  Schirmer. 

■  33   Darkly  rose  the  guilty  Morning,  lenten 

Anthem   — 65    Schirmer. 

■  35   Rondo   Caprice,   Org    1/ —   Novello,  — 00 

Schirmer. 

■  37   William   Teil.   Overt.   Transcr.   Pipe  Org 

1.25   Schirmer. 

■  38    Andante    from    Beethoven's    Sonata    op. 

28,   transcr.   PipeOrg  — 50   Schirmer. 

■  39    Stradella,    overt.    transcr.    PipeOrg    1 — - 

Schirmer. 

■  40    2    Transcr.    from    Schumann's    „Pictures 

from  the  Orient",  PipeOrg  — 50  Schirmer. 
•43  N.  1.  Christ  the  Lord  is  risen,  easter 
(Church  Music  194)  — 12  n.  N.  2.  Come 
ye  Disconsolate  (Church  Music  771)  — 10  n 
N.    3.    Communion    Hymn     (Church    Music 

772)  — 05n.  N.  4.  Day  of  Wrath.  Dies 
Irae  (Church  Music  193)  — 15  n.  N.  5. 
Hall  to  the  Lord's  Anointed.  Epiphany 
(Church  Music  192)  — 15  n.  N.  6.  Hark! 
a  thrilling  voice  is  sounding,  and  Saviour 
Source  of  every  Blessing  — 75.  N.  7.  My 
Faith    looks    up    to    Thee     (Church    Music 

773)  — lOn.  N.  8.  0  holy,  holy  Lord.  Tri- 
nity  (Church  Music  195)  — 12  n.  N.  9. 
The  Strain  upraise.  Alleluia  (Church  Mu- 
sic  191)    — 18  n  Schirmer. 

■  44   Wedding   march,    PipeOrg   — 75    Ditson. 
•45   N.    1.   Benedictus  — 10   Ditson,    (Church 

Music  182)  — 10  n  Schirmer.  N.  2.  Jubilate 
Deo  — 12  Ditson,  (Church  Music  181) 
— 10  n.  N.  3.  Te  Deum  (Church  Music 
179)  — 25n.  N.  4.  Venite  in  A  (Church 
Music  178)  — 15  n.  N.  0.  Kyrie  and  Sanc- 
tus  — 50   Schirmer. 

•46  Christ  our  Passover.  Easter  (Chur-jli 
Music  190)   — 18  n  Schirmer. 

•47  N.  1.  Benedie  Anima  in  D  (Church 
Music  88)  — 12  n.  N.  2.  Cantate  Domino. 
Festival  (Church  Music  187)  — 15  n.  N.  3. 
Deus  misereatur  in  D  (Church  Music  180) 
— 12  n.  N.  4.  Gloria  in  Excelsis.  Chant 
(Church  Music    184)    — 10  n   Schirmer. 

48  O  Zion!  that  teilest.  Christmas  (Church 
Music  89 )    — 20  u  Schirmer. 

49  Six  Short  Choral  Preludes  on  familiär 
church  tunes.  Designed  primarily  for  obli- 
gato  pedal  playing,  PipeOrg  1 —  White: 
1.  Mear,  2.  Old  Hundred,  3.  Thatcher,  4. 
Federal  St.,  5.  St.  Ann's,  6a.  Dundee,  Ob. 
Dundee,   6c.   Dundee,  6d.   Dundee. 

51  Variations  on  a  Scotch  Air,  PipeOrg  1 — 
Schirmer. 

52  At  Evening.  Og  3/ —  Donajoicski,  For- 
syth,   1/ —   Novello,   — 50   Schirmer. 

■  57    N.    5.    O    come    hither    and    behold    the 

works  of  the  Lord  — 75   Ditson. 

■  59  The  last  Rose  of  Summer,  varied,  Pipe 

Org  1 —  Schirmer. 

■  67  N.  1.  Ave  Maria   (engl.-latin.)    3/ —  Ash- 

down, — 50  Ditson. 

76 


Bück  D.  op.   72 


—  1902 


Bück  D.  In  Memoria»* 


-  72    N.    1.    As    it    began    to    dawn.      Eastev 

Antheni.    (Church  Music  56)    — 25  n.  N.  2. 

Xow  from  tlie  sixth  Hour  there  was  Dark- 

ness.     Good    Friday     (Churcli    Music     57) 

— 15  n  Schirmer. 
-77    Second    Sonata    (G-m.),      PipeOrg      2— 

Schirme)'. 
-82    Bonum    est     (Church   Music    6)    — 15  n, 

Deus  misereatur    (Church  Music  7)   — 25  n 

Schirmer. 
-88  N.   1.  Benedic  Anima.  Festival    (Church 

Music   9)    — 25  n.    N.    2.    Cantate   Domino. 

Festival    (Church   Music   8)    — 25  n   Schir- 

•  mer. 

-89  N.  1.  Art  thou  weary?  Hymn.  When 
thro'  the  torn  Sail.  Hymn.  (Church  Music 
13,  14)  — 10  n.  N.  2.  Benedictus.  Festival 
in  G  (Church  Music  11)  — 20  n.  X.  3. 
Jerusalem!  high  tower  thy  glorious  Walls. 
Hymn  (Church  Music  15)  — 05  n.  N.  4. 
Kyrie,  7  Sets  of  Responses  (Church  Music 
12)  — 15  n.  N.  5.  Te  Deum.  Festival  in  G 
(Church   Music    10)    — 35  n   Schirmer. 

-Album  of  twelve  Songs   1.50  n  Schirmer. 

•  Annie    Laurie,    harmonized     (Choruses    for 

Women's    Voices    65),     (Men's   Voices    18) 
a  — 20  n   Schirntei: 

-  Arise    shine     (The    Church    Choralist     13) 

— /2  Curuen. 

-  At  Heaven's   gate  4/ —  Ashdoivn. 
-x^t   Midnight,   TTBB  —12   Ditson. 

-  Battle   hymn,   male   quart.   — 10  Ditson. 

-  Behold !   How  Good  and  How  Plesaut,  male 

voices  — OS   Molineux. 
■  Behold    the    hilltops    all    aglow,    2  h.    voie. 
— 50  Church. 

-  Behold,  the  Lamb  of  God  — 10  Ditson. 

-  Beils    at    F.astertide    —75,      8ATB    —15    n 

Church . 

-  Be   still,   then,   and   know   that   He   is   God 

— 16  Ditson. 

-  Birds  gaily  singing  o'er  us,  fem.  trio  — 10 

Ditson. 
-Blessed    are    the    dead     —08,      SATB    —08 
Ditson. 

-  The    Blue    Beils    of    Scotland,      harmonized 

(]\[en's  Voices  17)   — 20  n  Schii-mer. 

-  Bonum  Est  — 10  Ditson. 

-Boots  and  Saddles  (A  Soldier's  Farewell), 
T  in  C    (orig.)   Bar  — 60  Sehirmer. 

-  Brightest  and  best  — 15  Ditson. 

-  Bring  forth  the  clashing  spear,  male  quart. 

— 10     Ditson. 
-Bügle    Song      (Men's    Voices    331)       — 25  n 
Schirmer. 

-  Canzonetta    and    Bolero,    V    with    0    or    P 

1.25    Schirmer. 

-  The  capture  of  Bacchus   4/ —  Leonard. 

-  Centennial    Meditation    of    Columbia.    Can- 

tata  — 75  n  Schirmer. 

-  Christ  the  Lord  is  risen    ( The  Church  Cho- 

ralist 252)    — /2  Curtcen. 

-  Christ  the  Victor,  cantata  — 75  n  Schirmer. 

-  Come  in  the  stilly  night,  TTBB  —32  Ditson. 

-  Come,  my  soul,  thou  must  be  waking  — 15, 

Quart.   — 60   Ditson. 

-  The   Coming  of  the   King,   cantata   for   Ad- 

vent and  Christmastide.  For  Solo  Voices 
and  chorus  with  Org  1 — n,  The  Virgin's 
Lullaby  — 50  Schirmer. 

-  Counnunion    Ser\'ice    in    C     ( Church    Music 

714)    with   Org  — 60  n  Schirmer. 


-Concert  Waltz  (Apollo  Club  254),  TTBB 
— /4  Cu7-icen,  — 25,  fem.  voic.  — 16  Ditson. 

-  Creation.  Te  Deum,  quart.  — 10  Ditson. 
Crossing  the  Bar    (Chov.  for  Mixed  Voices 

608)    — 10  n  Schirmer. 

-  Darkly    Rose    the    guilty    Morning,    lenten 

(Church   Music   893)    — 20n   Sehirmer. 
-Dens    Misereatur       (The    Church    Choralist 
52 )    — /3   Curwen. 

-  Ere  yet   the  grey  of  Easter  Day    ( Christ - 

mas  and  Easter  Leaflets  28)   — /l  Curwen. 

-  Ever  of  Thee.  Melody  F.  Hall,  harmonized 

(Chor,  for  Men's  Voices  403)  — 15  n  Schir- 
m,er. 

-  Faith,  hope  and   charitv  4/ —  Ashdotvn. 
-Fallstaflf's  Song,  Bar    (örig.)    T  —60  Sehir- 
mer. 

-  Fear  not  ye  o  Israel !    Offertory,  S.  MS.  A 

ä   — 50   Schirmer. 

-  Festival  Hymn,  SATB,  8vo    —10  Ditson. 

-  Festival  Te  Deum  in  E  b    — 30  Ditson. 
-The   gentle   breezes   softly   blow    (Chor,   for 

Equal   Voices  353),  SSC  — /IV2  Curwen. 

-  Give  imto  the  Lord  — 10  Ditson. 

-  Gloria  in  Excelsis   in  A  b    — 12  Ditson. 

-God  be  merciful,  T,  mix.  quart.  (Ros- 
sini), Come  unto  me  (Comunion),  mix. 
quart.    (Wagner)    — 10  Ditson. 

-  God  is  love,  quart.,  male  voices  — 06  Ditson, 

-  God  is  our  refuge  — 16  Ditson. 

-The  God  of  Abraham  praise  (The  Church 
Choralist  12)  — /2  Curwen,  quart.  — 12 
Ditson. 

-God  that  madest  earth  (Modern  Part-Sgs. 
222)  — IV2,  (Choral  Handbook  129)  mix. 
voic.  — IV2  Curwen. 

•  God  who  madest  Earth  and  Heaven,  quai-t. 
— 10  Ditson. 

-Golden  Legend.  ChurcK:  — 75  n,  At 
sea,  chor.  of  sailors,  TTBB  — 15  n,  Hail 
thou  vintage,  ßar-solo  and  chor.  — 10  n, 
SATB:  The  night  is  calm  and  cloudless 
— 08  n ;  O  beauty  of  holyness ;  O  gladsome 
light;  Woe!  Woe!  ä  — 10  n,  Barcarolle, 
I^ms  — 75. 

-  Good  Night,  male  voic.  — 16  Ditson. 

-  Hail   to   the   Lord's   anointed    (Anthems   of 

Praise   67)    — /l    Curwen. 

-Hamlet's  Soliloquy  „To  Be  or  Not  To  Be"' 
— 60  Schirmer. 

-Hark!  hark  my  soul  — 12  Ditson,  SATB 
(Select  Sacred  Harmony  58)  — 12  Ash- 
doivn, (The  Church  Choralist  221)  —2 
Cu7we7i. 

-Hark!  the  trumpet  calleth  (Apollo  Clu!) 
169),  TTBB  — '3  Curwen,  —25  Ditson. 

-  He  shall  come  down  like  rain  ^12  Ditson. 

-  How   sweet  the   very  thought   — 12   Ditson. 
-Huzza!    TTBB  — 12  Ditson. 

-  Hymii  to  Music  — /3  Bayley,  — 25  n  Schir- 

mer, mix.  voic.  (Choral  Handbook  566) 
— /3  Curtcen,  — /3  Novello,  (Quart,  and' 
Chor.  2 1 )  — 25  n  Schirmer,  Chor,  with  0 
parts  — /3   Curwen. 

■  I  can  not  sleep  — 50  Church. 

-  If  I  were  you  — 60  Church. 

-I  love  thee!    I  love  thee!    4/ —  Leonard. 

-  Impromptu    pastorale,    Org    3/ —    Ashdotcn. 
-In  Absence    (Apollo  Club   184),  TTBB  —;2 

Curwen,  — 12  Ditson,  — /3  "Novello. 

■  In  May  time  — 60   Chiirch,   4/ —   Willianif. 
-In    Memoriam     (Apollo    Club    257),    TTBB 
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— /2  Curwen,  (Chor,  for  Men's  Voic.  21) 
— 10  n  ücMrmer. 

■  In  thy  dreams,  h.  l.  — 50  Ditson. 

In  Vino  Veritas,  arr.  B.  B  o  h  n  ( Chor,  for 
Men's  Voices  8)    — 08  n  Schirmer. 

■  In   Vocal    Combat :    „Then   you'll    remember 

me"    and   „Rocked   in   the   Cradle"    (Chor. 
for  Men's  Voices  373 )    — 20  n  ScJiirmer. 
'I  will  call  upoh  Thee  — 10  Ditson. 

■  I  will  lift  iip  mine  eyes  — 1 0  Ditson. 
Jubilate  Deo,  arr.  F.  Schubert    ( Church 

Music  45 )   — 12  n  Schirmer. 
Judge  Me  O  God  — 60  Echo  Music  Co. 
King   Olafs    Christmas    1/ —   Curwen,    male 

choius,  soIos  with  acc.  of  P  obl.,  lieed  Org 

and    string    quintet.    Score     1.50  n,    Voice 

parts  ä  — 10  n  Schirmer. 
Lead    kindly    light      —10    Ditson,      SATB 

(Select.    Sacred    Harmony    21)     — /2    Ash- 

down,  TTBB  —16  Ditson. 

■  The  Legend   of  Don   Munio,   drama- 

tic  cantata.  Ditson:  1 — ,  Ave  Maria,  mix. 
quart.  — 10,  In  thankful  hjinns  ascending 
— 08,  Jesus  how  sweet  the  very  thought 
—08. 

■  Light  of  Asia,   The.   A  cantata,   Voc.   score 

3/—,  Voc.   parts   ä   1/6,    Ist   V  4/6,   2nd   F 

4/—,  Va  4/—,  Vc  and  Dhle.  Bass  7/—. 
Lord  is  King  — 12  Ditson. 
The  Lord   is   my   light,   ST  2/ —  n   Curwen, 

ST.  AB  ä  —75  Echo  Music  Co.,  ST  in   A 

(orig.)    — 50,    transposed    AB    in    E    — 50 

Schirmer. 
Maguificat   and   Nunc   dimittis   in   A,   B,   C 

(Church    Music    233,    234,    235)     fi    — 25  u 

Sehirmer. 
The  merry  brown  Thrush,  S.  MS.  A  ä  — 50 

Schirmer. 
Midnight     Sei-vice      for     New    Year's     Eve 

(Church  Music  296)  — 40 n  Schirmer,  with 

Org  acc.   1/ —  Curwen. 
Midsummer  Fancies,  3  Charakter  Pieces,  P : 

1.    In    the    Woods,    2.    By    the    Brookside, 

3.  On  the  Seashore  ä  — 50  Schirmer. 

■  Motette    Collection,    N.     1  and  2    fi     1.50  n 

Ditson. 

My  Redeemer  and  my  Lord  — 50  Church, 
4/ —  Williams. 

The  night  is  calm  and  cloudless  — 50 
Church. 

The  Niglit  Song  of  Bethlehem  („Et  in 
terra  pax  hominibus  bonae  voluntatis") 
with  acc.  of  P  or  Org,  h.  l.  voice  ä  — 75, 
(Church   Miisic   4329)    — 15  n   Schirmer. 

The  Nun  of  Nidaros.  For  male  chor.  and 
!Z'-solo,  with  obligato  /'  acc.  and  Reed  Org 
ad  üb.  Score  1.25  n,  chorus  parts  ä  — 10 
Schirmer. 

O  clap  your  hands  — 12  Ditson,  (Churcii 
Choralist  222)   — /2  Curwen. 

Ode  to  Peace  (Choral  Handbook  659),  mix. 
voic.    — /3    Curtoen. 

Seven  Offertories  Sentences,  solos,  duets 
and  quart.  — 25  Pond. 
•3  Offertories  for  Bar.  B:  1.  0  ye  that  hear 
(O  quae  auditis),  2.  Blessed  are  they 
(Beati  qui  diligunt  te),  3.  Judge  me,  o 
God!    (Judica  me,  Dens!)   a  — 50  Schirmer. 

■  0   God,   the   protector,   quart.   — 75    Ditson. 
■0    how    amiable    are    Thy    dwellings      — 10 

Ditson. 
'Old  Folks  at  home,  Org  — 75  Pond. 


0   Lord,    rebuke   me   not   — 12    Ditson. 

O  Lord,  thou  art  my  God  — 10  Ditson, 
(The  Charcb  Choralist   14)  — /IV2  Curwen. 

One  sweetly  solemn  Thought,  sacred  song, 
S.  MS.  A  ä  — 35  Schirmer. 

On  the  sea  (Apollo  Club  255),  TTBB  — /2 
Curiven,  (Chor,  for  Men's  Voices  22) 
— 12  n  Schirmer. 

On   Tree-top  high,   male   voic.   — 12   Ditson. 

O  peace,  on  thine  upsoaring  pinion,  mix. 
quart.  — 10  Ditson. 

0  praise  God  — 12  Ditson. 

0  Saviour  of  the  World.  Offertory,  A.  Bar. 
S  ä  — 60  Schirmer. 

O  thou  afflicted  (The  Church  Choralist 
11)    — P/2  Curwen,  quart.  — 10  Ditson. 

Out  of  the  deep  — 12  Ditso7i. 

Paul  Revere's  Päde  („My  Country,  'tis  of 
thee  l  sing"),  cantata  with  T-  and  Bar- 
soli and  0  acc.  Vocal  score  — 75  Schirmer. 

Peace   troubled   soul,   SAB  — 10  Ditson. 

Pilgrimage  to  Salermo,  J^ms   1.50  Schirmer. 

Prayer,  fantasie,  P  — 75   Gordon. 

P  r  o  m  e  t  h  e  VI  s,  chorus  of  spirits  and 
hours,  y-solo,  TTBB  1/—  Curwen,  (Chor, 
for  Men's  voic.  12)  with  POrgFl  and  string 
quint.  füll  score  2.50  n,  P  score  1.50  n, 
voice  parts  k  — 15  n  Schirmer. 

46th  Psalm:  God  is  our  refuge.  There  is 
a  river  ( S  and  double  quart. ) .  Lord  of 
Hosts.  Be  still,  then,  and  know  that  He 
is  God.  The  Lord  of  Hosts  is  with  us 
—60  n,  SAB  1,  2  ä  —16,  3  —12,  4,  5  Ti 
—16,   0  5—  Ditson. 

Quick!  whe  have  But  a  second,  SATB  — 06, 
G.  J.  W  e  b  b,  Rambow  chorus,  quart.  8vo. 
— 06   Ditson. 

Remember  now  thy  Creator.  Offertory  (pri- 
marily  for  Masonic  Üse)  for  Bar.  B.  T 
with  Org  ä  — 50  Schirmer. 

Requiem  Aeternam  (lat.-only),  mix.  quart. 
—10  Ditson. 

Revel  and  appearance  of  the  abbot,  4ms 
— 75   Church. 

Robin  Adair,  harmonized  (Chor,  for  Wo- 
men's  Voices  64),  (Chor,  for  Men's  Voi- 
ces  16)    ä  — 10  n  Schirmer. 

Rock  of  ages  (Select.  Sacred  Harmony  61), 
S-solo  and  chor.  — /2  Ashdown,  (Church 
Choralist  220)  — /IV2  Curwen,  quart.  —10 
Ditson. 

Rondo-Capr.  (W.  H.  Dayas),  P  —75 
Sehirmer. 

Three  Sacred  Songs,  S.  A:  1.  My  Pilgri- 
mage, 2.  Through  Peace  to  Light,  3.  Light 
of  the  better  Morning  ä  — 50  Schirmer. 

Salve  Regina.  Come,  thou  Holy  Spirit. — 50 
Ditson. 

Scherzo-Capr.  P  1 —  Schirmer. 

Shades  of  Eve  are  falling,  arr.  F.  Seh  u- 
bert   (Churcli  Music  33)  — 15  n  Schirmer. 

Slie  is  mine,  ni.  quart.  — 12  Ditson. 

The  Signal  Resoiuids,  voc.  march  {Ch:>v. 
for  IMen's  Voices  23)    — 25  n  Schirmer. 

Sing  alleluia  forth  — 15  Ditson,  (The 
Church  Choralist  232).  S.T.B-solos  —2 
Curtoen. 

The  skylark'3  song  — 50   Church. 

Slavonie  Love  Song  (R.  Wein  wurm), 
(Chonises  for  Men's  Voices  9)  — 12  n 
Sehirmer. 
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-  Song    Album,    high    or    low    voice    ä  1.50  n 

Schirmer. 
-The    Song   of   the   Drum    (Chor,    for   Men's 
Voiees   4224)    — 20  n    Schirmer. 

-  Five  Songs,  MS:    1.   In  June.  2.  Love's  Re- 

morse.     3.    Alone,    ä  — 40.    N.    4.    Spring's 

Awakening   — 50.    X.    5.    Crossing   the   Bar 

— 40.    Transposed,    A    ä  — 40    Schirmer. 
-Five    Songs,   A    or   Bar:    1.    Morning   Land. 

2.   Spring  Song.   3.  Expectancy,   4.   Sunset. 

5.   Storm   and   Sunshine,   ä  — 50   Schirmer. 
-Five  Songs,   T.   A.   Bar:    1.   Thou   art  mine. 

2.    Shadow   Land.    3.    I  love    thee.    4.    The 

silent  World  is  sleeping.     5.  Creole  Lover's 

Song,   ä  — 50   Schirmer. 
•Five  Songs  for  Bar.  T:    1.  Where  the  Lin- 

dens    bloom.      2.    Bedouin    Love    Song^      3. 

Capture   of    Bacchus.      4.    Gipsies,    ä  — 50. 

N.  5.  When  Life  hath  Sorrow  found  — 35 

Schirm  er. 

-  Three    Songs:    X.   1.    Where    are    the    Swal- 

lows  fled?  — 35.  X.  2.  Down  by  the  Mill 
— 50.  X.  3.  The  Sunset's  Smile  had  left 
the  Sky  — 35   Schirmer. 

■  The  Spring  is  come,  Huzza !    ( Choruses  for 

Men's   Voiees   20 )    — 20  n   Schirmer. 

■  Spring-tide     birds     are      singing      ( Saered 

Quart.  Vol.  5  Xr.  97 ) ,  quart.  with  P 
(Org)    acc.  — /IV2  Curicen. 

■  Spring   song,   fem,   voic.   three  parts  — 06  n 

C  hur  eh. 

■  Star  of  love,   TTBB  — 16  Ditson. 

■  Steppüig  heaA'enward   4/ —  Ashdoicn. 

■  The    Story    of    the    Gross,    Leuten    Service 

(Church  Music  663)  1 — n,  Chor,  solo  Org 
1 —  n   Schirmer. 

■  Studies     in     Pedal    Phrasing,     Org     1.50  n 

Schirmer. 

■  A    .Summer    night,    quart.    male    voic.    — 25 

Pond. 

■  Te   Deum   in   B  minor   — 25,   in   C   — 20,   in 

Eb  Festival  —30,  in  E  b  Short  —20, 
Quart.   — 10   Ditson. 

■  Te  Deum    ( arr.   F.  Schubert,  R.  Schu- 

mann), (Church  Music  43,  44)  ä  — 30  n 
Schirmer. 

The  Tenipest  — 50  Schirm.er. 

There  is  a  river,  double  quart.  — 16  Ditson. 

Thou  wilt  keep  him  — 10  Ditson. 

4  Tone  Pictures,  PipeOrg:  X.  1.  Sunshine 
and  Shadow  — 50.  X.  2.  On  the  Coast  — 75. 
X.  3.  The  Holy  Xight  (Xoel)  —65.  X.  4. 
Choral-March  (in  Canon  Form)  — 75 
Schirmer. 

Triumphal   march,    Org   4/ —  Ashdown. 

The  Triumph  of  David,  cantata  for 
Church  Use,  for  solo  voiees  and  chorus 
with  Org  1 — n,  2  Solos:  X.  1.  I  will  lay 
me  down  in  Peace  — 50.  X.  2.  How  long, 
o  Lord,  wilt  thou  forget  me?  — 65 
Schirmer. 

'Twas   on   a  Sundav   Morning  — 50   Ditson. 

Twilight  (Apollo  Club  258),  TTBB  — /3 
Curicen,  (Choruses  for  Men's  Voiees  19) 
— 20  n   Schirmer. 

Until  God's  Day,  S.  A  h  — 40  Schirmer. 
•The  Voyage  of  Columbus  ( Die 
Reise  des  Columbus ) ,  cantata  in  6  Xight 
Scenes  for  male  voiees  ( solo  and  chor. ) . 
with  0:  0  score  10 — n,  0  parts  10 — n, 
P  score  e.  g.  8vo  1 —  n,  Chorus  parts 
(German     only),    ä    — 35    Schirmer,     Part 


— 25  n,  KA  3 —  n,  Chorst  3 —  Hofmeister, 
Two  Songs:  On  the  Deck  of  the  Santa 
Maria  (Auf  dem  Verdecke  der  Santa  Ma- 
ria), B.  In  distant  Andalusia  (Im  fernen 
Andalusia,  T  ä  — 60  Schirmer. 

•  Whatever   happen   4/ —  Ashdown. 

-  What's  your  opinion  — 50  Ditson. 

-  When    the    Com    is    waving,     melody     Ch. 

Blamphin  Harmonized  (Chor,  for  Men's 
Vvices   402)    — 15  n   Schirmer. 

•  When  the  heart  is  young  4/ —  Ascherberg, 

3/ —  Ashdoicn,  — /2  Bayley,  2/ —  Boosey, 
— /2  Broome,  h.  m.  l.  ä  — 50  Ditson,  4/ — 
Orpheus,  Pitman,  unison  — /2,  (Chor,  for 
Equal  voic.  493)  — /2  Curwen,  (Part 
Songs  48)    Treble  voic.  — 14:  Williams. 

-  When  the  Lord  turned  again  — 10  Ditson. 

-  Wlien    through     the     torn     ( Saered    Music 

Leaflets   140)    — /%  Curwen. 

-  Where  a  garden  grows  4/ —  Ashdoicn. 

-  Where  did  you  come  f rom  Baby  dear  ?  — 50 

Schirmer. 

-  Who   weath   sorrow's   crown   4/ —  Aslidoicn. 

-  Why  Love  is  King,  S.  MS  ä  —60  Schirmer. 

-  Wine   song,   SATB  —32   Ditson. 

•  Winter    Pictures.    3  Character    Pieces,    P : 

1.  The  Woods  in  Winter.  2.  Sleigh-bells, 
ä  — 60.  X.  3.  Echoes  of  the  Ball-room  — 75 
Schiriner. 

-  With  Glory  clad,  hymn,  arr.  R.  W  a  g  n  e  r, 

(Church   Music   42)    — 15  n   Schirmer. 
Bück   F.  Evening  star,  waltz  — 35  Ditson. 

-  Ocean  U'ave,  waltz  — 35  Ditson. 

-  Oleander  Waltz  — 35  Ditson. 

Bück  J.  S.  Farmers  song  of  the  year,  quart. 
and  W.  H.  B  e  n  n  e  1 1,  serenade,  6'-solo 
&  quart.  — 00  Ditson. 

-  Hear    us,     O    God      (Chant),     Soldiers     of 

Christ,  arise,  quart.  — 06  Ditson. 

-  Sing  unto  the  lord,  quart.  — 06  Ditson. 
Bück   Ir.  &  Wilson   H.  Thou  wilt  keep  hini 

in  perfect.  quart.  Jesus,  Saviour  of  mV 
soul,  quart.  — 12  Ditson. 
Bück  Percy  Carter  (1871).  Six  Short  An- 
thems,  SATB  1/—  NoveÜo:  1.  Let  the 
peace  of  God.  2.  O  God,  whose  nature  and 
property.  3.  Brethren,  whatsoever  things 
are  true.  4.  The  Lord  is  gracious.  5 
They  that  sow  in  tears.  6.  Mercy  and 
trutli. 

-  Sonate   Xr.    1    in   Es-dur,   Org   3 —  n   Breit- 

kopf. 

-  Sonate   Xr.    2    in   D,    Org    3 —  n   Breitkopf. 

-  A   Song,  trio,  fem.   or   boy's  voic.  — /2    'No- 

vello. 

-  Weep  you  no  more  sad  fountains,  trio,  fem, 

or  boy's  voic.  — /2  Novello. 

-  The  Wood-nymph's  Call,  trio,  fem.  or  boy'a 

voic.  — /2  Novello. 
Bück  Rudolf,  op.  5  Sechs  Lieder:  1.  Maß 
lied  1.20.  Xr.  2.  Lied  Margareta's.  3.  Da 
liebes  Auge.  4.  Am  Springbrunn'.  5.  Ira 
Hain,  ä  1—.  Xr.  6.  Wenn  der  Vogel  1.21 
Kies  d  Erler.  j 

-  6   Warnung   vor   dem   Rhein,     h.    t.    ä    1.26 

Rühle. 
-8   Drei    Lieder:     1.    Treue.    2.    Frühling.    3. 

Heut'   ist  heut',   h.   *.   ä  1 —  Hansen. 
-9  Xr.    1.   Elisabeth:    „Der  Abend   sinkt".   2 

Wiegenlied:   „Sanft  und  lind"    (Sweet  and 

low)    ä  1 — .     Xr.   3.   „Bin   über   die  Heid( 


8uck  R.  op.  9 


—  1205 


Buckley  F.  Jessie  Vane 


gewandert"  —80.  Nr.  4.  Zum  Abschied : 
„O  könnt'  nur  einmal".  5.  Heimliche 
Liebe:  „Die  Sonn'  ist  schlafen  gegangen". 
6.  „Mein  Liebchen  ist  treulos".  7.  „Komm, 
Trost   der   Welt",   jl  1 —   Hcinrichshofen. 

-10  Vier  Lieder:  1.  Gute  Nacht:  „Im  tief- 
sten Innern",  h.  t.  1 — .  Nr.  2.  Laß  mich 
nicht  warten:  „Blümlein  im  grünen  Wald" 
1.20.  Nr.  3.  Vorbei:  „über  den  Wald,  den 
herbstlich  roten"  1 — .  Nr.  4.  Zigeunerart: 
„Du  braunes  Kind  woher?",  h.  t.  ä  1.50 
Eisoldt. 

-11  Vier  Lieder:  Nr.  1.  „Als  ich  dich  kaum 
gesehen"  —96.  Nr.  2.  Ich  liebe  dich : 
„Vier  adlige  Rosse".  3.  Sehnsucht:  „Um 
bei  dir  zu  sein".  4.  Ausfahrt :  „Berggipfel 
erglühen",  ä   1.20   Un.  Ed. 

■  12   Sechs  Lieder:    1.   „Über  Tag  und  Nacht 

—  By   day,   by   night".      2.   Mutter   Nacht 
.  —  Mother  night.     3.  „Wie  der  Mond  kam 

es   gegangen   —   Unawares".      4.   Diebstahl 

—  Pilfering.  5.  Ein  Röslein  rot  —  A  red, 
red  rose.  6.  „Schneeglöckchen  läuten  — 
Snowdrops  where  whispering",  h.  t.  ä  4 — 
Simrock. 

•13  Zwei  Gesänge  mit  P  od.  0:  1.  Psalm: 
„Meine  Seele  dürstet  nach  Licht  —  Lo  my 
spirit  thirsteth  for  light".  2.  Der  König 
auf  dem  Turme  —  The  King  in  his  Watch- 
Tower :  „Da  liegen  sie  alle  —  Before  me 
are  lying",  ä  2 —  Minirock. 

14  Drei  Stimmungsbilder,  TTBB:  Nr.  1. 
Sturm :  „Sturmesnacht !  Todesnacht ! "  f. 
Doppelchor,  Part  u.  St  2.50.  Nr.  2.  Wilde 
Jagd:  „Wann  die  Sonne  versank",  Part 
u.    St    3 — .      Nr.    3.    Abendfrieden:    „Vom 

•Fels  herab  die  Glocke  tönt",  Part  u.  St 
1.80  DreiliUen. 

15  Fünf  Gedichte:  Nr.  1.  Schwüle:  „Trüb 
verglomm  der  schwüle  Sommertag"  1.50. 
Nr.  2.  Abendwolke:  „So  stille  ruht  im 
Hafen"  1 — .  Nr.  3.  Ein  Lied  Chastelards: 
„Sehnsucht  ist  Qual"  1.50.  Nr.  4.  Ein- 
gelegte Ruder:  „Meine  eingelegten  Ruder 
triefen"  1.20.  Nr.  5.  Der  Ritt  in  den  Tod: 
„Greif  aus,  du  mein  junges,  mein  feuriges 
Tier"    1.50   Dreililien. 

1 6  Zwei    Gesänge,    3  Frauenst.     ( Solo    od. 

•  Chor)  u.  P,  Part  ä  1.35,  St  ä  —90  Drei- 
lilien: 1.  .Tilgend:  „Am  Schlehdorn,  wißt 
ihr,  wo  der  steht?"  2.  Die  Sperlinge: 
, .Altes  Haus  mit  deinen  Löchern". 

17  Asteroiden.  Vier  Gedichte  3.50  Drei- 
lilien: Nr.  1.  Herbstesfrühling:  „Träu- 
mend hob  der  Herbst  die  Flügel"  1.50." 
Nr.  2.  „Unzähl'ge  Sterne  fielen"  1.50. 
Nr.  3.  Am  Teiche:  „Ging  wieder  hin  zu 
der   Stelle"    1.20.      Nr.   4.   Im   Walde:    „Es 

•  geht  ein  Rauschen  durch  die  Bäume"   1.50. 

18  Drei  TTBB:  1.  Gotenzug,  Part  u.  St 
2.80.  Nr.  2.  Landsknechtslied,  Part  u.  St 
2.30.  Nr.  3.  Am  See,  Part  u.  St  2.30. 

Abendfrieden:  „Die  Vögel  auf  den  Zwei- 
gen",  SBar    1 —   Heinrichshof  en. 

Ein  Deutschland :  „Und  hörst  du  das  mäch- 
tige Klingen",  TTBB,  Part  —60,  St  —80 
1.40  Heinrichshofen. 

Hvadan  kom  du,  älskling  kär?  — 50  Elkan. 

Laß  das  Fragen:  „Lieb  Seelchen  laß  das 
Fragen  sein"    1 —  Dreililien. 

Idyll :    „Auf   dem    blauen    Waldsee   schwim- 

■  men"    1 —  Eteinrichshofen. 


-  Mein  Lieb   1 —  Rühlc. 

-Säg,    lilla    pilt,    hvar    hom     du    frän?    — 50 
Gehrman. 

-  Vogelfang:   „Man  fängt  die  Vögel  groß  und 

klein"    1 —  Heinrichshofen. 

-  Wunsch  — 60   Rühle. 

Bück    Theo,    O    Lovable   Aima,    male    quart. 

— 10  Jcnnings. 
Bück  W.  Edgar,  At  the  mercy  of  the  waves 

4/ —  Ashdown. 
Bück  W.   H.  Processional  Hymn,  mix.  quart. 

— 05  Jennings. 
Bück   &   Geibel,    Bamboo  Baby,   TTBB  — 50 

Albright. 

-  Pensacola    Pickaninny    — 50,    TTBB,    8ATB 

ä   — 50   Albright. 

-  Perhaps  — 50  Albright. 

Bücken,     AUegro    Militaire,     quick     march, 

Füll  Band   2/8,   Medium   Band   2/ — ,   Small 

Band    1/4   Haickes. 
Buckholtz  R.  Eileen  Mavrone,  Irish  sg.  chor. 

— 40  Brainard. 
Buckingham,    Duchess    of,    and    Chandos.    A 

war    song  4/ —   Willcocks. 
Buckland  G.  My  old  wife's  a  good  old  crea- 

ture  3/ —  Chappell. 
Buckle    on    the    sword     (Temperance    Music 

Leafiets   121)   — /Va  Gurwen. 
Buckler    F.     3  Morceaux    extraits    des    can- 

tates,    d'Alexandro    Stradello,    HVc    2.50  n 

Mustel. 
Buckley    Fred.    op.    9    Pensees    nocturne,    (/ 

— 40,  SpanishG  — 35  Ditson. 

-  Beautiful  Butterfly  3/ —  Hojnvood. 

-  Beautiful   One  — 35   Ellis. 

-  Break    it   gently   to   my   mother,    war    song 

chor.   — 40   Brainard. 

-  Bring  thy  shattered  heart  to  me  3/ —  Wil- 

liams. 

-  Come   in   and   sliut   the   door,   song  &  chor. 

— 35   Ditson. 

-  Come    where    the    moonbeams     linger,    duet 

3/ —  Hopwood. 

-  Cottage   by   the   sea,   with    G   — 25   Ditson. 

-  üixey's   land   2/ —   Williams. 

-Ella  Leene  2/ —   (Populär  Vocal  Music  31), 

with   G    1/6  Ashdown. 
•  Far   away,  with   G  — 15   Pond. 

-  From  our  homes  boved  ones  are  fading  — 40 

Brainard. 

-  Gaily    Through    Life     we    wander,     with    (r 

—30  Pond. 
-Great  hen  Convention,  song  and  chor.  —35 
Ditson. 

-  Hen  Convention   3/ —  Pitmun. 

-  Hopes   gone   by,   with    G.  — 15    Pond. 

■  l'd    choose   to    be    a    daisy     2/ —    Ashdotcn, 

— 35  Ditson,  with  G    (Populär  Vocal   Mu^. 
33)    1/6   Ashdown,  —25  Pond. 

■  I  dream  of  thee  — 25  Ditson. 

-  I'm  dreaming,  ever  dreaming  3/ —  Hopwood. 

■  I'm  dreaming,  foudley  dreaming  — 40  Brai- 

nard. 

-  I'm  turning  grey  dcar  Kate  2/ —  Ashdouu. 
-In  Dreams  thou'rt  near  me    (Far  from  thy 

side),   sg.   chor.   — 40   Brainard. 
- 1  sce  here  still  in  my  dreams,  with  G  — 30 

Pond. 
-1  wait    for    thee     (War     is     nearly     over), 

Ansto   „When   tis   cruel   war   is   over",   sg. 

chor.  Brainard. 

-  Jessie   Vane   2; —   Ashdoton. 


Buckley  F.  Joinvüle  quadrüle 
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Joinville  quadrille  N.   1  — 10  Bminard. 
-Kiss    me    mother,    ere    I  die    (Moeder    geef 
mi]    nog   een   kus)    2/ —  Äshdoicn,   song   & 
chor.  — 40   Brainard,   m.   koor   — 40   Boer. 

-  Kiss  me  quick  and  go  2/ —  Ashdoicn,  with 

G  — 30  Pond. 

-  Leaf  by  leaf  the  roses   fall  — 50  Brainard. 

-  The  lily  was  the  only  flower  3/ —  Eopvcood. 

-  Little  one  that  died  2/ —  Ashdown. 

-  Mabel   Wilde,   song   and   chor.  — 35   Ditson. 

-  Mary  Gray  with   G  — 15  Pond. 

-  Oh !   if  I  had  someone  to  love  me  3/ —  Aah- 

dotcn. 

-  Old  play  ground  with  G  — 30  Pond. 

-  Our  Pastor  with  G  — ^25  Pond. 

-  Poor  man's  grave  — 25  Ellis. 

-  Sad  is  my  heart  — 40  Brainard. 

-  Smiles  of  tieeting  friendship  3/ —  Williams. 

-  Softly    falls    the    moonlight    2/6    Williams. 

SATB    (The    Choralist    252)    — /l    Boosey. 

-  Somebody's    courting    somebody      2/ —   Ash- 

down. 

-  Speak  to   me    with   thy    shining   eyes   — 50 

Brai7iard. 

-  Stolen  kisses  are  the  sweetest  2/ —  Ashdown. 

-  Teil    me,    is   my    f  ather   Coming   home  ?    Sg. 

Chor.  —^0  Brainard.  2/6  Williams. 
-Traviata:      Daylight     is     softly    dying. 
Those   pleasant    days    are    gone   with    G   ä 
—30  Pond. 

-  Village  maiden  with   G  — 30  Pond. 

-  What  could  it  mean  ?  — 40  Braitmrd. 
Buckley    Olivia    D.   Field   Daisy   — 25   Brai- 
nard. 

Bucknall  C.  The  linden  tree,  mix.  voic.  — /3 
Novells. 

-  The   Office   for   the   Holy   Communion     1/ — 

Xovello. 

Bucknell  T.  F.  Darling's  Birthday,  P  3/— 
Moore. 

Buckowitz,  King  Cotton  Waltz  — 75  Witz- 
mann. 

Budawitz  E.  op.  2  Valse  sentimentale  — 75 
Jurgenson. 

„Budapest!  dalbokreta".  Tartalmaz  60  magyar 
dalt  s.  18  müdalt.  Tartalma  a  Kovetkezö. 
I.  Magyar  dalok.  1.  Ablakomra  egy  kis 
madär.  2.  A  föld  buzät  konkolyt  terem.  3. 
Ärva  madär.  4.  A  kalapom  mellett.  5.  Almos 
vagyok.  6.  Azert,  hogy  en  szegeny  vagyok. 
7.  Azt  a  leveses  mivoltät.  8.  A  körösi  utczän. 
9.  Becsi  piros  selyemkendö.  10.  Becsületes 
legeny  voltam.  11.  Bords  az  ög.  12.  Csendes 
az  est.  13.  Czimbilimbi  nota.  14.  Doktor 
uram.  15.  Elet,  elet,  betyär  elet.  16.  Elszäradt 
a  rözsafänak.  17.  Erdö  mellett  de  magas.  18. 
Ez  a  videk.  19.  Ezert  a  legeny ert.^  20.  Fol 
pohärra!  21.  Harmatos  a  nyäri  mezö.  22.  Ha 
az  apäd  megfogadna.  23.  Hajnalodik.  24.  Heje 
huja  szep  menyecske.  25.  Hej  galambom  csa- 
plärosn^.  26.  Hei^adoz  a  nyärfa.  27.  Hogy 
elhagytäl  nem  öl  meg  a  bübänat.  28.  Hogyha 
epen  akarod.  29.  Hogy  vegzetem  elüldözött. 
30.  Jaj  be  szepet  älmodtam.  31.  Jäsz 
huszär  dal.  32.  Jokor  kinyilt  az  orgona. 
33.  Kedvetlenül  jär  a  nap.  34.  Kerek  az 
en  subäm  alja.  35.  Keservesen  sir  a  szello. 
36.  Kis  kendöm,  nagy  kendöm.  37.  Kis 
kertemben  elaludtam.  38.  Korcsmärosne 
az  angyalät.  39.  Lyuk-lyuk.  40.  Mälyva- 
mäylva.     41.   Mert    szomoru    a   kis    madär. 


42.  M^  azt  vetik  a  szememre.  43.  Messze 
földre  elr«piilt.  44.  Nehßz  szivem.  45 
Nem  akar  a  zsalugäter  kinyilni.  46.  Neml 
szeretem  en  a  nyilö  virägot.  47.  Ne  sirj,  ne 
sirj  fttlemile.  48.  Öszi  szelö.  49.  Puszta  erdö 
büs  homälya.  50.  Regen  volt  az.  51.  Reszeg 
vagyok.  52.  Säri  neni  beteges.  53.  Siöfokra 
megy  a  hajo.  54.  Sir  a  felhö.  55.  Sötet  az 
#j.  56.  Sürü  csillag  ritkän  ragyog.  57.  Szepen 
sz6l  a  gözhajön.  58.  Szeretlek  en  bama  kis 
läny.  59.  Tele  van  a  szivem,  tele  van.  60. 
Tele  van  az  igali  röt  viräggal.  II.  Müdalok, 
coupl#k  es  chansonok.  1.  D'Acre,  Ting  a 
ling,  couple.  2.  D'Amant,  „Finale",  müdal. 
3.  D'Amant,  Megyek  a  regiment  utän, 
couple.  4.  D'Amant,  Mäsk6p  van  az  ma- 
napsäg.  couple.  5.  Decker,  Mikent  valjam 
meg,  müdal.  6.  Franz,  Ave  Maria,  müdal. 
7.  Grieg.  Solvejgs  bölcsödala,  müdal.  8. 
Gumbert,  „Dalom"  („Mein  Lied"),  müdal- 
9.  Harris,  Ki6  szived?  müdal.  10.  Hum. 
p  e  r  d  i  n  k,  Ilözsa  keringo,  müdal.  1 1.  L  i  n  k  e. 
Edes  kalauz  ur  (Ah  lieber  Schaffner),  couple, 
12.  Linke,  Kis  hizelgo,  couple.  13.  Orth  J., 
Regi  historia  ez,  couple.  14.  S  c  h  i  1  d,  Jolän, 
Jolän, te  rossz  leäny,  couple.  15.  Schubert h, 
Bevesner  tölgyfa  erdes  kergibe,  müdal.  16. 
Schumann,  Nam  ätkozlak,  müdal.  17. 
Szekely,  J.,  Öszi  rozsäk,  müdal.  18.  Var- 
gucz,  Mond  hat,  hog  szeretsz  hat,  Dal- 
Gavotte.  4 —  n. 
Budau.  When  the  sky  in  rosy  hue.  Sg.  and 
Chor.  —35  White. 

-  When  the  stars   are  shining,  Bessie.    Sg.  and 

Chor.  —35  White. 
Buday  Istvän.   Rendezvous,    Walzer    2 — ,    kl, 

0  4 —  Harmonia. 
Budd    G.   W.   Dainty  white   pearl,  88ATTB 

1/ —  Novello. 
-Hard   by   a  crystal    fountain,    8SATTB    1/3 

Novello. 

-  Once  more  4/ —  Ascherberg. 
Buddemeyer    E.    Tarantella,    P    1 —    A.    E- 

Fischer. 

Buddenbrock-Hettersdorf  R.  v.  op.  1  Sechs 
Lieder  1.75  Eainauer:  1.  Ich  will  dich  auf 
den  Händen  tragen.  2.  Keine  Antwort:. 
Wenn  in  dem  Frühling  die  Erd'  erwacht. 
3.  So  manche  schöne  Perle.  4.  Das  ist,  was 
an  der  Menschenbrust.  5.  Und  wüßten's 
die  Blumen.  6.  Vorsatz:  Ich  will  dir'a 
nimmer  sagen.  Nr.  3.  So  manche  schönfl 
Perle,  h.  t.  ä  — 75. 

-2  Vier  Lieder  1.50  Eainauer:  1.  Lehn' 
deine  Wang'  an  meine  Wang'.  2.  Schwerer 
Entschluß:  Son  mancher  möcht'  ihr  Blüm- 
chen sein.  3.  Nie  darf  Lieb'  und  Lipp'  e.«i 
wagen.  4.  Das  Mädchen:  Mutter,  Mutter, 
meine  Puppe. 

-3  Sechs  Lieder  2.50  Eainauer:  1.  Wenn  du 
im  Traum  wirst  fragen.  2.  Freude  und 
Schmerz:    Zwei    Kammern    hat    das    Herz. 

3.  Das    Glück    ist    ein    gar   flüchtig    Ding. 

4.  Dort  ist  so  tiefer  Schatten.  5.  Mit  einem 
gemalten  Band:  Kleine  Blumen,  kleine 
Blätter.  6.  Wie  wunderschön  ist  jetzt  die 
Welt. 

-4  Fünf  Lieder  2 —  Eainauer:  Mädchen- 
Schwermut:  Kleine  Tropfen,  seid  ihr  Trä- 
nen? Wenn  du  ein  Herz  gefunden.  Frühe 
Klage:    Aus    der    Ferne    schallen   Gesänge. 
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Was    ist    mir    denn    geschehen?      Fragen: 
Wenn  die  Stern'  am  Himmel  blinken. 
Buddeus   E.   op.   3  La   Danse  des   Sylphides 
mazurka  de  concert   1.05   Idzikowski. 

-  8  Chanson  sans  Paroles,  P   1 —  Siegel. 
Buddik   J.    Fanny,   nocturne,   P    1.30    Cranz. 
Budik,  Arabesken  Quadr.   0,  9  Instr  — 50  n 

Fischer. 

Budik  E.  op.  62  Gay  and  careless,  galop 
—30  Gordon. 

Budik  F.  op.  10  Bruder  Lustig.  JoUy  bro- 
thers,  galop  — 40  Brainard,  (Mus.  Magaz. 
123)  1/ — n  Chappell,  — 30  Church,  Gordon, 
(Music  Portfolio  1)  1/ —  Hammond,  — 35 
Mc.  Kinley,  — 30  Molineux,  — 35  National 
Music,  — 30  White;  Jftns  — 35  Gordon, 
Banjo  —25  Stern,  VP,  FIP  ä  —30  White, 
and  C.  Faust,  op.  73,  Maskenpolonaise, 
O  3 — n  Benjamin. 

-  Deutsches  Trinklied,  TTBB  &  ßar-solo,  Part 

u.  St  1.35  Pohl. 

-  Kompositionen,    Z     (F.    Gutmann).    Ün. 

Ed.:  Heft  2.  Volksgarten-Polka  — 48.  Heft 
3.  Die  Tanzmeisterin,  Polka-Mazurka  f.  2Z 
—84.  Heft  4.  Parma-Marsch,  2Z  —84. 
Heft  5.  Amors  Pfeile,  Walzer  —84.  Heft  6. 
Turner-Sturm-Galopp  — 48.  Heft  7.  Blondin- 
Marsch  — 48.  Heft  8.  Annenfest-Polka  — 48. 
Heft  9.  Rudolfsheimer-Quadrille  —72.  Heft 
10.  Der  Possenreißer-Galopp  — 48.  Heft  11. 
Kordial-Klänge,  Walzer  1.20.  Heft  12.  „Die 
Zierliche",  Polka-Mazurka  —72.  Heft  13. 
Die  Anspruchslose,  Rheinländer-Polka  — 43. 
Heft  14.  Bruder  Lustig,  Galopp  — 72. 

Budiker  Vietz  vom  Kietz,  Solo-Szene  — 20 
Michow. 

Budinsky  Fr.  Echo-Retraite  des  Kürassier- 
Regiments  Graf  Hardegg,  P  1 —  Hof- 
meister. 

-  Mangary-Polka,     Rosa-Polka,     Fopp-Galopp 

1.40  Hoffmann. 

-  Retraite  über  beliebte  Opernmelodien,  P  1.40 

Hoff7nann. 
Budzynski    lldefons,    Karnawai    Warszawski 

Mazur.  — 15  Qebethner. 
Buechel    Robert,   Exquisite,  polka   6leg.   FIP 

— 75  Fischer. 
•  The  Famous  March  of  the  day,  Milit.  Band 

— 50  n,    and    Mohr    J.    P.    Mecca,    march, 

FullO  1— n,  U  pts.  — 80  n,  10  pts.  — 60  n 

Standard. 
BücFier    deutscher    Lieder,    6    Bde.    ä    — 15 

Bertelsmann. 
Büchler  Ferd.  op.  9  Vierundzwanzig  Studien, 

Vc  mit  2.  Vc  ad  lib.  2  Hefte  ä  4 —  Rieter. 

-  10    Sechs   Gesänge,    TTBB,    2   Hefte    ä    3.20 

Andre:  Heft  1.  In  der  Ferne,  U  h  1  a  n  d. 
Bauernregel,  U  h  1  a  n  d.  Der  Blume  Tod. 
2.  Maikäfers  Freierei.  Abschied  vom  Walde. 
Veilchenduft,  R  o  q  u  e  1 1  e. 

-  14  Acht  Albumblätter,  P  2— Andre:   1.  Neue 

Hoffnung.  2.  Nachhall.  3.  Ungeduld.  4. 
Sehnsucht.  5.  Am  Strande.  6.  Frisch  durch. 
7.  Verlust.  8.  Scherzo.  Nr.  1  u.  2  zusam- 
men —60,  Nr.  3—8  ä  —60. 

-  15  Ich  geh'   nicht  mehr  zum  grünen  Wald, 

TTBB,  Part  —50,  St  1—  Andre. 
-17  Sechs  Gesänge,  TTBB:   Heft   1.  Aus  den 
Schilfliedern.      Ghasel,   P  1  a  t  e  n.      Ghasel, 
Mirza-Schaffy,      Part    1—,    St    2—. 
Heft  2.  Wie  du  so  lieb  mir  bist.  Trinklied, 


Mirza-Schaffy.  Schlummerlied,  Part 
1—,  St   1.60  Andre. 

-  18  Rhythmische  Übungsstücke,  Vc  m.  2.  Vc, 

2  Hefte  ä  3—  Rieter. 

-  19   Praktische  Beispiele  zur  Lehre  von  den 

Doppelgriflen,  dem  zweistimmigen  Spiel 
und  den  Akkorden,  als  Anhang  zu  jeder 
Violoncellschule,  2  Hefte  il  3 —  Rieter. 

-  20   Sechs   Gesänge,   TTBB,   2   Hefte.   Part   ä 

—80,  St  ä  1.60  Andre:  Heft  1.  Ghasel, 
Hammer.  Verrat.  Meeresstille.  Heft  2. 
Ich  wollt',  ich  wäre.  Ghasel,  P  1  a  t  e  n. 

-  21  Vierundzwanzig  Etüden  u.  Übungsstücke, 

Vc,  Heft   1  u.  2  ä  2.50  Rühle. 
-22   Sechs   Studien,   2Vc,   für   vorgeschrittene 
Schüler  4 —  Rieter. 

-  23   Kleine   Wanderbilder,    VP  4 —  Rieter. 

-  24  Zwei  Stücke,  4Vc  3 —  Rieter. 

-27  Drei  mittelschwere  Sonaten,  T'c  m.  2.  Vc: 
Nr.  1  in  C-dur  3.50.  Nr.  2  in  F-dur  3—. 
Nr.  3  in  E-moll  3—  Rieter. 

-  Bunte  Reihe.  Samndung  auserwählter  Arien, 

Lieder,  Volkslieder,  Tänze  u.  s.  w.  als 
Hausmusik,  VcP  ä  1 —  Riet  er:  1.  Stra- 
d  e  1 1  a  A  1  e  s  s  a  n  d  r  o :  Moderato  aus 
einer  weltlichen  Kantate.  2.  D  e  s  t  o  u  ch  e  s 
Andre:  Passepied  aus  der  Oper  „Iss6"'. 
3.  Aubert  Jacques:  Forlane  ( Tanz 
aus  der  Oper  „La  Reine  des  Peris" ) .  4. 
Brahms  Johannes:  Wie  bist  du 
meine  Königin.  5.  Schubert  Franz: 
Heidenröslein.  6.  Schottisches  Lied:  Schön 
und  falsch.  7.  Rameau  J.  P. :  Gavotte 
pour  les  fleurs  aus  dem  Ballet  „Les  Indes 
galantes".  8.  Englisches  Volkslied:  Die 
britischen  Grenadiere.  9.  Schubert  Fr.: 
Mit  dem  grünen  Lautenbande.  10.  S  t  r  a  - 
d  e  1 1  a  AI  e  s  s  a  n  d  r  o :  Allegro  moderato 
aus  einer  weltlichen  Kantate.  11.  Hän- 
del  G.   F. :    Arie   aus   der   Oper   ,.Alcine". 

12.  Schubert    Franz:      Der    Fischer. 

13.  Schottisches  Lied:  An  Marie  im  Him- 
mel. 14.  B  e  n  d  a  Franz:  Siciliano  aus 
einer  Sonate  für  V.  15.  Thüringisches 
Volkslied:     Ach,    wie    ist's    möglich    dann. 

16.  Schubert    Franz:       Morgengruß. 

17.  Gluck  Chr.:  Hymne  der  Priesteriu- 
nen  aus  ,,Iphigenie  auf  Tauris".  18.  Ra- 
ni e  a  u  J.  P. :  Air  tendre  de  la  rose  aus 
dem  Ballet  „Les  Indes  galantes".  19.  M  e  n- 
delssohn-Bartholdy  Felix:  Im 
Herbst.  20.  Schubert  Franz:  Des 
Müllers  Blumen.  21.  Schottisches  Lie<l: 
Des  Liebenden  Morgengruß  an  seine  Herrin. 
22.  Gretry  M.:  Giga  aus  der  Oper 
„Cephale  et  Procris".  23.  S  c  h  u  b  e  r  t  F  r. : 
Das  Wandern.  24.  R  a  m  e  a  u  J.  P. :  Me- 
nuetto  aus  der  Oper  „Platte".  25.  Weber 
C.  M.  von:  ;Mein  Schatzerl  is  hübsch, 
aber  reich  is  es  nit. 

•  Feuillets  d' Album  — 15  Jurgctison. 
-Klavierstück  2.20  Eberle. 

-  3   Pifeces   des   Cantates   du   A  1  e  s  s.   S  t  r  a  • 

de  IIa,  P{H)V,  P(H)Vc  a   2—  Andr4. 

-  La    Romanesea.    l^erühmter    Tanz    aus    dem 

16.  Jahrhundert  zum  Konzertvortrag,  VcP 
2 —  Rieter. 
Büchner  A.  op.   13   Fantasiestücke,  P,  Heft 
1 — 2  ä  1 —  Siegel. 

-  Blyskawiczny  Galop,  gry  wany  przez  orkiestr§ 

wlosciansk%  Karola  Namystowskiego  —40 
Oebeth9ier. 


Büchner  A.  In  die  Ferne 
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-  In  die  Ferne,  P  1 —  Hiegel. 

Büchner  Carl,  op.  1  Impromptu,  P  1 — 
Siegel. 

-  23  Melodie  riisse,  P   1 —  Idzikoioshi. 

-  24  En  gondole,  P   1.20  Idzikouski. 

-  Ballade,  P  1—  E.  StoU. 

-  Feuillet  d' Album,  P  — 30  Jurgenson. 

-  Melodie  slave,  P  — 60  Jurgenson. 

-  Polka  concertante  — 60  Jurgenson. 
Büchner    Emil,    op.    10      Le    Papillon,    Im- 
promptu, P  — 75   E.   StoU. 

-  11    Vie    de    Fleurs.    Blumenleben,    Fantasie- 

stück, P,  Heft  1,  2  ä  1.50  E.  StoU. 

-18  Fünf  Lieder  2.50:  Nr.  1.  Sehnsucht, 
li.  m.,  2.  An  einem  lichten  Morgen,  h.  m., 
3.  Ich  sah  den  Wald  sich  färben  ä  — 80. 
Nr.  4.  Nachtgesang,  h.  m.  ■ — 60.  Nr.  5.  Die 
stille   Wasserrose,   h.   m.  — 80   W.  Schmid. 

-20    Vier    Lieder    2.50:    Nr.    1.    Ave    Maria, 

2.  Ich  bin  geliebt,  h.  m.,  3.  Osterlied:  Die 
Glocken  läuten,  4.  O,  war'  ich  ein  Stern, 
h.  m.  ä  — 80  W.  Schmid. 

-25  Drei  Lieder:  Nr.  1.  Frühling:  „Wenn 
der  Friililing  auf  die  Berge  steigt",  h.  in. 
1 — .  Nr.  2.  Mailied:  „Es  blühet  luid  grünet 
im  Feld'",  h.  m.  — 75.  Nr.  3.  Ewig  mein: 
„Ja,  du  bist  mein",  h.  — 75,  m.  1 —  Kahnt. 

-27  Fünf  Charakterstücke,  P  3.50:  Nr.  ]. 
Impromptu   1 — .   Nr.   2.   Lied   ohne   Worte, 

3.  Mazurka,  4.  Komanze  ä  — 75.  Nr.  5. 
^Valzer   1.50  Kahnt. 

-28  Sechs  Lieder,  h.  2..30,  m.  3 — :  Nr.  1. 
„Ich  möchte  mich  in  Rosenduft  berauschen", 
h.  m.  —80.  Nr.  2.  „Der  Mondstrahl  fiel  in 
der  Lilie  Tau",  h.  m.  — 80.  Nr.  3.  „Mein 
Stern"  (Ich  fragt'  einen  Stern  am  Him- 
mel), h.  m.  — 80.  Nr.  4.  „Die  Erde  liegt 
so  wüst  und  leer",  h.  m.  — 50.  Nr.  5.  „O 
Welt,  du  bist  so  wunderschön",  h.  in.  1 — . 
Nr.  6.  Huldigung  (Ich  bin  das  Meer  der 
Liebe ) ,  h.  m.  — 80  Kahnt. 

-29  Vier  Lieder,  h.  1.80,  m.  2—:  Nr.  1. 
„Willst  du  mein  eigen  sein?"  h.  m.  — 80. 
Nr.  2.  .,0  blick  mich  an",  h.  m.  — 50.  Nr.  3. 
„Die  Heideblume  von  Tiefensee",  h.  — 80, 
m.  1 — .  Nr.  4.  „Mir  träumte  von  einem 
Königskind"',  h.  — 50,  m.  — 80  Kahnt. 

-  30    Vierundzwanzig    Stücke,    4^ns,    im    Um- 

fange von  5  Tönen  bei  stillstehender  Hand: 
Heft  I.  Nr.  1.  Ringelringelreihe,  2.  Tanz', 
Püppchen,  tanz',  3.  Unter  der  Linde,  Idylle, 

4.  Abendgebet,  5.  Schelmenstreiche:  Der 
kleine  Schelm  2 — .  Heft  IL  Nr.  6.  Heim- 
weh, 7.  Parade-Marsch  der  deutschen  Rit- 
ter vom  Steckenpferde,  8.  Kindes  Leid  und 
Trost,  9.  Meniiett,  10.  Andacht  Sonntags- 
feier 2—.  Heft  III.  Nr.  11.  Plaudertäsch- 
chen: Plappermäulchen,  12.  Romanze,  13. 
Schluramerlied :  Schlaf,  Kindchen,  schlaf 
2—.  Heft  IV.  Nr.  14.  Marsch,  15.  Die  kleine 
Ballettänzerin,  16.  Polonaise,  17.  Walzer 
2.75.  Heft  V.  Nr.  18.  Mazurka,  19.  Unga- 
rischer Marsch,  20.  Taranteile,  21.  Schlum- 
merlied 2.50.  Heft  VI.  Nr.  22.  Marsch,  23. 
Barcarolle,   24.   Intermezzo   2.25   Kahnt. 

-  30    Festmarsch    unter    Benutzvmg    des    Cho- 

rals „Ein'  feste  Burg"  1 — ,  J^ms  1.25 
Schutte. 

-  32  Romanze,  YcP  1.50  Leuckart. 

-36  Nr.  1.  Cäcilienlied :  „Cäcilia,  o  schwebe 
nieder",  TTBB,  Part  —80,  St  1 —  Kistner. 


-  40  W  ittekind.  Soli,  Chor  u.  0,  KA  mit  Text 

4.50  n,  Chorst  (T  I  II,  ß  I  II  ä  —60,  SA 
ä  — 15)  2.70,  Schlußchor  f.  Männerst  ein- 
gerichtet, T,  B  —30,  Textbuch  — 10  n 
Leuckart. 

-  41   Nr.   1.  Frisch  auf :    „Und  reiten  wir  ins 

Gefild   hinein",   Part,   St  2—  Klinner. 

-41  Nr.  2.  Wein  her!  TTBB,  Part  —20 
0.   Dietrich. 

-43  Zwei  Gesänge,  TTBB:  1.  Gebet.  2.  Lob- 
gesang, Part  u.  St  2.60  Kahnt. 

-  47  Volkslied :    „Hier  ist  die  Stelle,  hier  ist 

der   Platz",   h.   m.   ä  — 80   Kahnt. 

-  48    Die    letzte    Loge :      „Wenn     die     letzten 

Sterne  einst  schimmern",  TTBB  u.  T-Solo 
m.  P,  KA   1.50,  St   1 —  Heinrichshof  en. 

-  58  Zur  Trauung,  S.  A    ä  1.25,  4  Solost  od. 

SATB,  TTBB,  Part  ä  1.50  n.  St  ä  — 80  n 
Junne. 

-  Lieder- Albiun,  h.  m.  k  3 — n  Kahnt:  Op.  25 

Nr.  1.  Wenn  der  Frühling  auf  die  Berge 
steigt.  Op.  28  Nr.  4.  Die  Erde  liegt  so 
wüst  und  leer.  Op.  28  Nr.  5.  O  Welt,  du 
bist  so  wunderschön.  Op.  24  Nr.  3.  Ewig 
mein.  Op.  29  Nr.  4.  Ich  möchte  mich  in 
Rosenduft  berauschen.  Op.  46  Nr.  1. 
Volkslied:  „Hier  ist  die  Stelle,  hier  ist  der 
Platz".  Op.  25  Nr.  2.  Mailied:  „Es  blühet 
und  grünet  im  Feld  und  Hag".  Op.  29 
Nr.   3.  Die  Heideblume  von  Tiefensee. 

-  Scherzino,  P  — 25   Schmidt. 

Büchner  Ferd.  op.  5  Polka  brillante  de  Con- 
cert,  FIP  2—  A.  E.  Fischer. 

-  6  Mazurka  de  Concert,  FIP  1.50  A.  E.  Fischer. 

Zimmermann : 

-  20  Nocturne,  FIP  —75. 

-  21  Konzertwalzer,  FIP  1—. 

-  22  Große  russische  Fantasie,  FIP  1.50. 

-  27  Konzertwalzer,  FIP  1 — . 

-  28  Andante  mit  großer  Kadenz,  FIP  — 90. 

-  29  Idylle,  FIP  —60,  Fl  —30. 

-  30  Kosak,  FIP  —60,  Fl  —30. 

-  31  Serenade,  FIP  —75,  Fl  —30. 

-  32  Mazurka-Fantasie,  FIP  1—. 

-  33  Ungarische  Fantasie,  FIP  — 90. 

-  34  Auf  dem  Lande,  FW  —50,  Fl  —30. 

-  35  Zigeuner-Tanz,  FIP  —75,  Fl  —30. 

-  36  Mascha  und  Pascha,   FIP  —60,   Fl  —30, 

-  37  Russischer  Walzer  — 75. 

-  38  Großes  Konzert  in  F-moll,  FIP  3—. 

-  39  Konzertwalzer,  FIP  1 — . 

-  40  Concertino,  FIP  2—. 

-  41  Andante  und  Polonaise,  FIP  2 — . 
-42  Sechs  Duette,  2FI  ä  1—. 

-  43  Sophien- Walzer,  2FIP  1—. 

-  44  Ungarischer  Tanz,  2F1P  — 75. 

-  45  Zweites  Konzert  in  A-moU,  FIP  1.50. 

-  46  Romanze,  FIP  —60. 

-  47  Romanze,   VeP  — 75. 

-  48  Präludien,  Fl  —60. 

-  49  Frühling,  2FIP  1—. 

-  50  Drittes  Konzert  in  F-dur,  FIP  2.50. 

-  51  Viertes  Konzert  in  E-dur,  FIP  2.50. 

-  52  Fünftes  Konzert  in  Es-dur,  FIP  2.50. 

-  53  Flirt,  FIP  2—. 

-  54  Häusliche  Szene,  FIP  2—. 

-  Album  de  Romance,  H,  5  Cah.  ä  — 75  Outkeil., 

Gutkeil : 

-  Ariadna-Quadr.  — 50. 

-  Apn*a  (äCeMHy^HHa  A^ena).  Ka^pn-ib  na 

JHOÖHM.  MOTHBM  öasoTa  Tepöcpa  — 50. 


Büchner  F.  Barque  bleue- Quadr. 
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BioxHep'B  K.  CnH  Moe  ^hth 


-  Barque  bleue-Quadr.  — 50. 
-Belle  Hel&ne.  Polka  —30. 

-  Bon  soir.  Polka  — 40. 

-  BUKOHCc&HJIb^i.      (^OKJCh-nOKJC-h.)      IIojiBKa 

—40. 
-Constantin-Polka  — 30  Jurgenson. 

-  Dagmar-Polka  — 40. 

-  T^a  s^paBCTBycTt  Poccia.  Ka/^pHJIt  — 50. 

-  /Ij'feBa  a^a,  Quadr.  — 50. 

-  /^o^B  ^apaoHa.  Ka/ipHjiB  — 50. 

-  L'exposition-Valse  — 60  Jurgenson. 

-  6  Etüden  v.  Chopin,  Fl  — 50  Zimmermann. 

-  Fiametta-Quadrille  — 50. 

-  La  Fortuna-Quadr.  — 40  Jurgenson. 
-Hochzeits-Marsch,  mO  1 —  Zimmermann. 

-  Kamefi-IIoJibKa  — 30. 

-  KoKeTKa-IIoJibKa  — 30,  Quadr.  — 50. 
-KpH-KpH.  IIoJibKa  — 40. 

-  Lanciers  — 30  Jttrgenson. 

-  JIio6.  poMancbi  M.  H.  TjuiHKn,  H  1 — . 

-  Maria- Valse  — 30. 

-  Maximilien-Polka  — 30  Jurgenson. 

-  „Mh    ^py^HO     na     sparoB-B"     XopsaTCKifi 

Mapm-B  — 40. 

-  Najade    &    p§cheur.    Ballet.    Quadrille    — 30 

Jurgenson. 

-  Patti-Polka  —50. 

-  Polka  russe  — 25  Jurgenson. 
-Polka.  BajiaJiaÄKa  — 30  Jurgenson. 
•  Postillon-Polka  —40. 

-  IlyTemecTBie  Ha  Jiyny.  Ka/ipmib  — 50. 

-  Quadrille  du  ballet  „Lac  des  cygnes"   0  2 — , 

P  — 40  Jurgenson. 

-  Pa/i;ocTb  MocKBH.   TopacecTBenHHH  Mapin-B, 

P  —50. 
-Pa^ocTb  PoccIh.  Ka^pHjib  — 50. 
-Romance,  Kor^a  bcchh  ^tixameM-B,  transcr. 

p.  Lwoflf  — 30  Jurgenson. 

-  Romeo    et   Julliette.    Quadrille  — 50,    Polka- 

Maz.  —40. 

-  Le  rossignol,  Romance  de  Alabieff.  Fantaisie 

brillante,  PFl  1.80  Cranx,. 
-PyccKaa  IIoabKa  — 40. 

-  3a6aBa    mojio^hx'b     apTHCTOB-B.     Coöpame 

jierKHx-B    niecB   hs-b    jiioöhmbix'b   mothbobb 
HSB'fecTHBix'B  onep-B,  P: 

1.  Bep/i,H,  Baa'B-MacKapafl'B  N.  1  — 50. 

2.  Bep3;H,  TpaBiaxa  — 40. 

3.  Menepöept,  üpopoK-B  — 40. 

4.  O^^eHÖax-B,  Op#eH  b-b  a^y  — 40. 

5.  PoccHHH,  EnjibreubM-B  TejiJib  — 50. 

6.  Beöep-B,  Bonuie6nhm  CTp'fejiOK'&  — 40. 

7.  ra:D(eBH,  :>KHZ^OBKa  — 40. 

8.  Bep^H,  BaJi-B-MacKapa^B  N.  2  — ^0. 

9.  ryno,  ^aycT-B  — 40. 

10.  /IioHHU,eTTii,  JIk)6obh.  HanHTOK'B  — 30. 

11.  PoccHHH,  3opa  (Moise)  — 40. 

12.  Bep^H,  Tpyöasypt  —50. 

13.  O^^eHÖaxi,  Beji.  repn,orHHfl  repoJiBui- 

TCHHCKafl  — 60. 

14.  3ynne,  BoKKaqqio  (XltceHKa  ^iaMeiTBi) 
—40. 

-  CanaMan/iipa-Ka^pHjib  — 50. 

-  CiaMCKie  6jra3Hen,Bi.  IIo^ibKa  — 60. 

-  Coöpanie   He6oiibinHX'&  n  ^lerKiix-B   sysTOB-B, 

COCTaBJieHHOe      HSü       aiOÖHMBIXi       pyGCKIIX-B 

poMaHCOBt  H  n-feceH-B,   VP: 
BoJKe  D^apa  xpann  — 40. 

1.  nap*Jiept,  IIpocTH  —40. 

2.  ^fOÖvjK-h,  Mopos-B  —40. 

3.  AjiaöbeB-B,  Cojiobch  —30. 


4.  ByjiaxoB-B,  TpoHKa  m^htqü  — 30. 

5.  /IjoHaypoB'B,  0:KH/i;aHie  — 40. 

6.  IIIauiHHOH,  Bbixoacy  o/^hhi  h  na  aopory 
—30. 

7.  HtMib  Te6a  a  oropinjia  — 40. 

8.  JIbbob-b,  Tbi  syma  nb  moh  — 30. 

9.  KohtckIh,  ^apcflitÖKa  »loa  — 40. 

10.  ByjiaxoBi,  Ea  yacB  wbT%  — 30. 

11.  KaK-B  y  HamiiX'B  y  Bopox-s  — 40. 

12.  HByuiKa,  seJicnaa"  laoa  — 40. 

13.  Ho  yjiiin.'fe  moctoboh  — 40. 

14.  Bo  ca^y  jih  b-b  oropo^'b  — 30. 

15.  Bhh3b  no  MaiyniKt  no  Boart  — 40. 

16.  /^lOÖiOKB,  Ast !  oö-B  geM-B  ronyöna  Mama 
—40. 

17.  JlyHHHa,  jiyqnHyiUKa  — 40. 

18.  He  ötjiBi  CHtrH  — 40. 

19.  He  o/i;Ha  bo  noji'b  /^opoaceHbKa  — 40. 

20.  CKy^HO  MaTymKa,  BecHoio  — 40. 

21.  PjiHHKa,  KaaiapHHCKaa  — 50. 

22.  Bo33'fe  pi^KH,  Bos^;*  Mocia  — 50. 

23.  /IjioöioK'B,   MHoro   ^oöpBix'B   MOJioan;eB'B 
—70. 

24.  TypHTieB-B.  Ha  aapi  TyMaHHoS  iohocth 
—50. 

25.  Ka^HHCKiÄ,  T^nsa  — 50. 

26.  PaceBCKOH,  noHMeuib  jih  tbi  — 50. 

27.  MaxoTHHi,    noMOJDicb,    MiiJiBiH    /ipyro., 
3a  Mena  — 50. 

28.  CÜHTca  MHi  MJIa/^emeHbK'fe  — 40. 

-  CieJiaa-Ka^ipiiJib  — 50. 

-  TaHD,Bi  H3B   öajicTa :   Baö^niKiiHa   ösa/iböa : 

N.  1.  n,BiraHCKiH  TaHeni-B  — 50,  N.  2.  BajibCB 
—50,  N.  3.  EcjiBKa  —40,  N.  4.  Ka/ipHJib 
— 50,  N.  BoJirapcKia  laHCH-B  — 40. 

-  Tann;«  hcb   jiioöhmbix'b   mothbob'b  öa.ieia : 

/^OHi-KnxoT'B  Ä.  MHHKyea.  Ka^iipH-Ub  — 50, 
BanbCB  — 75,  HoJiBKa  — 40. 

-  Tarantella,  P  —40. 

-  TopacecTBeHHBiH  Maprai,  PHFl(V)  — 80. 

-  Tryllby-Polka  —40. 

-Valse  de  l'op.  „Eugöne  Oneguine",  p.  0  3—, 
cond.  —75,  P  —70,  PV,  PFl  ä  1.50  Jur- 
genson. 

-Valse  du  ballet  „Las  des  Cygnes",  0  3—, 
P  — 50  Jurgenson. 

-  BaJibCT»  „BojimeÖHbiH  öauiMaieK-B"  — 60. 
-Valse:  Une  folie  a  Rome  de  Ricci  —50. 

-  BejiHKifi  acHb.  Baabc-B  no  cjiyqaio  TopacecTBa 

;i;ByxcoTJi'feTHaro   lOÖHjiea  Eeipa  BejiHKaro 
—85. 
-La  Vie  p.  1.  Czar.   Transcr.    H  1.50  Gutheil. 

-  3  BoeHHBixt  iioxopoHHBiX'B  Mapuia  — 40. 

-  BoameÖHBifi  6amMa»ieK'B.  KaspiMb  — 50. 

-  „Bce  HJiH  Hnqero",  BajibCB  — 75. 

-  Bot  MBi  acaac^CMB  jiioßBn.  Ka^pirab  —50. 

-  I^BiranCKie  Tami,Bi  hs-b  öajieia :  CiCJUia  — 60. 
BioxHepi  K.  Jurgenso7i: 

1.  BuHOBaT-B-Jin  6bi.ii  a  — 30. 

2.  IToib.  aanaxB  poaBi  ii  jKacMHHa  —20. 

3.  HpocTH    MCHa,    HTO    xoao^iHO    BCTptHaiO 
—20. 

4.  Ko^/^a  secHBi  ^HixanicMt  corptTMH  — 30 

5.  Biixpeni-B  M^iiTca  iiTnqeKB  cxaa  — 30. 

6.  He  3Haeuib  tbi  tockji  iKe-iamH  —20. 

7.  Si    BaCB    JIIOÖJIK).    yHBIJIO    CKMOHIIBUIIICb  Ba 

pyKy  CBOH)  — 30. 

-  HanpacHO  a  aaöbiTb  — 50. 

-Hac-B  He  npecji-feaoBajia  3.iosa  —40. 

-  Ciin  Moe  ^HTa.  Ko.ibiö.  ntcHa  —50. 


BioxHepi  K.  Taacejio 
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Bülow  Ch.  V.  op.  13 


-  TaaceJio,  hc  CTajio  ciuiw  — 30. 

-  BpCMfl,   BI^HCa   ÖMCTpM  — 40. 

Büchner  L.  H.  op.  31  Jugenderinnerungen, 
P  —60  Ries  c€  Erler. 

-32  Auf  Wilhelmshöhe,  Gavotte,  P  1 —  Ries 
<k  Erler. 

Büchner  Max,  op.  15  Canzonetta,  Salon- 
stücke, P  1.50  W.  Schroeder. 

-  20  Ehre  sei  Gott  in  der  Höhe,  Weihnächte- 

Fantasie,  P  1.20,  V  —60,  VP  1.50  W. 
Schröder. 

-  Am    heiligen    Abend,    Weihnachts-Fantasie, 

P  1.50  W.  Schröder. 

-  Flöten- Wilhelm,  Mazurka    ( über  das  gleich- 

lautende Lied  von  Schultze-Buch )  1 — , 
Par.  Bes.  1.20  n,  O  1.50  n  Ulbrich. 

-  Fröhliche   Weihnachten,   Potp.   4ms    1.50,    V 

—75,  VP  1.80,  2V  1—,  2VP  2—,  P  m. 
Kinderinstr.  u.  unterl.  Text  1.50  W. 
Schröder. 

Büchner  Th.  Festmarseh,  Simon:  P  1 — , 
J,ms  1.30,  H  1.80,  HP  1.80,  V(Fl)EP,  V 
FIEP  h  2.50,  VFlHPVcKb  3.50,  J/vis  HV 
Vc,  imsVVcFliCornet  ad  lib.)  ä  1.80  u, 
sO  1.50  n,  sOH  2 —  n,  sO^ms,  sOJtmsH  ä 
2.40  n. 

Büchner  William,  op.  8  Die  Braut  (Sie 
stand  in  tiefen  Träumen  und  sah  die 
Myrte   an)    1.20,   PistP   1.20   W.   Schröder. 

-  9   Frülilingssonne    1.20   W.   Schröder. 

Büge  Emil,  Soloszenen,  N"r.  26.  Ein  ge- 
plagter Fechtbruder.  Nr.  27.  Pauken- 
Schulze,    ä  1.50    Meißner. 

Bühl  Wilh.  Psalm  21.  Königshymne:  „Herr, 
in  deiner  Kraft'-,  SATB,  Part  —90,  St 
— 60   Zumsteeg. 

-  Psalm  42.  „Wie  der  Hirsch  schreit",  SATB, 

Part  — 90,   St  — 60  Zumsteeg. 
Bühler,   op.   3   „Ich   hab'   dich   lieb",   P    1.50 

Guttnami. 
Bühler  Chr.  Fr.  &  Chr.  Dölker,  Kirchliche 

Männerchüre   u.   Choräle   1.50   Auer. 
Bühler    F.     Agnus    Dei,     SB,    quart.      Dona 

Nobis,  S,  quart.  Mass  in  C    (Latin)    — 10 

Ditson. 
-Easy  Mass  in  C,  2  voie.  — 75,  SATB,  with 

Org    (Weißenborn)    — 80,    S.  A    parts 

ä  — 35  J.  Fischer. 

-  Graduale    Pastorale,    quart.    — 06   Ditson. 

-  Jesus    Dulcis    Memoria,    SATB    — /4    Cary. 

2/ —    IS'ovello,     and     Tantum     Ergo     — 08 
Ditson. 
-tlesum  Omnus  Agnoscite  — 10  Ditson. 

-  Mass  in  C,  4  voices  — 30  n,  Benedictus  and 

Sanctus   — 08,   Kyrie   eleison   — 15   Ditson. 
-Mass   N.    1  for  4  voices,  N.  2   for   3  voices, 
ä  — 75  n,  N.  3  — 60  n  Ditson. 

-  Hio/^ea,  Bajibc-b  1 —  Bessel. 

-  ö    cor     amoris     Victima,     S,    quart.     — 10 

Ditson. 

-  Offertorium,  Christmas,  quart.  — 08  Ditson. 

-  O   praise   our   Grod   ye   people,    SATB,    Voc. 

score  1/ — ,  Voc.  parts  — iß  Novello. 

-  Te  Deuni    (El   servicio  divino  N.   11),   1.50 

Wagner  y  Levien. 
-Vesper   N.  7   in  D,  SATB   1—  Ditson. 

-  Vespers    in    D    and    B    for    4   voices   — 19  n 

Ditson. 

-  \'espers,   quartet     — 25   Ditson. 

-  Bo.umeÖHoe  i^apcxBO  Bajibc-B  — 75  Bessel. 


BUhler   Frz.  Vorspiele  aus   den  vorzüglichl^n 

Dur-  u.  Molltonarten,  Org  od.  P  als  Anhang 

zu  den  Partitur-Regeln  3 —  Un.  Ed. 
Bühlmann    H.  Institut  Dr.    Schmidt-Marsch 

1.20,  PV  1.60  Ziceifel. 
Bühne,  Bunte    fröhliche    Tonkunst,    ein-    u. 

mehrst.  Gesänge,  P   (Richard  Batka), 

1. — 6.   Folge  ä   1 —  C&Wwej -München. 
Bühnert  Franz,  op.  8  Hoch  die  deutsche  Ru- 

derei!     Marsch    mit    unterl.    Text:       „Wir 

waren  treu"   — 80  Klemm. 
-18   Weihnachts-Idyll,   R.   Dietrich:    P    1.20, 

U  1—,  HP,  HV,  HVc  ä  1.50,  liVVc,  HPV, 

HPVc,  HPVVc  ä  1.80. 
-27   Aus     ferner    Zeit,     Salonstück,    P     1.20 

Friizsche. 
-28  Salon- Walrer    1—  Eisoldt. 

-  Im   stillen   Friedhof  — 20   Kiinz. 

-  Prinz  Max-Marsch  1—,  kl.  siO  1.20,  gr.  stO 

1.50,  kl.  UM  1.20,  mO  1.50  0.  Dietrich. 

-  Weiße  Rose  — 20  Kuns. 

Bührmann's  Muziek-Albums,  Uitg.  (A.)  voor 
P,  (B.)  V.  P  en  Zang,  (C.)  v.  Viool  en 
P  ä  3.60  ßw/ijJuann-Amsterdam. 

Büiow  Charlotte  v.  op.  3  Nr.  1.  Trost  in 
Tönen.  Nr.  2.  Der  Lenz  ist  da  ä  — 50  Hein- 
richshofen. 

-  4  Nr.  1.  Das  Orakel :   „Wen  soll  ich  fragen" 

— 75.  Nr.  2.  Anklänge:  „Ach,  wie  ist  es  doch 
gekommen"  1 — .  Nr.  h.  Mein  Engel  hüte 
dein:  „Ifnd  willst  du  von  mir  scheiden" 
— 50.  Nr.  4.  Zigeunerleben:  „Im  Schatten 
des  Waldes"  — 75  Heinrichshofen. 
-5  Vier  Lieder:  1.  Mein  Herz  ist  wie  die 
Sonne:  „Daß  du  mich  liebst,  das  wnßt  ich". 

2.  Das  Ringlein:  „Dies  Ringlein".  3.  Der 
alte  und  der  junge  Fritz:  „Auf  erznem 
Postamente".  4.  Scheiden,  Leiden :  „Und  bist 
du  fern"  2 — .  Nr.  1.  Mein  Herz  ist  wie  die 
Sonne  — 80    Heinrichshofen. 

-6  Zwei  Lieder:  1.  Frühlingslied:  „Ging 
unter  dichten  Zweigen"  — 80.  Nr.  2.  „Eün 
Wort  von  deinem  Munde"  1 —  Heinrichs- 
hofen. 

-  7  Verlornes  Glück :  „Wo  sind  die  Zeiten  hin" 

— 30  Breitkopf. 

-  8  Die  Harfnerin :    „Singen  muß   ich,   immer 

singen"    1.30   Heinrichshofen. 

-9  Vier  Lieder:  1.  An  den  Mond:  „Wenn  er, 
du  weißt  ja,  wen  ich  meine".  2.  Rose  im 
Tal:  „Einsame  Rose  blühst  verlassen".  3. 
Gesprungene  Saiten:  „Gesprungene  Saiten 
klingen  nicht".  4.  Du  weißt  es  nicht:  „Du 
weißt  es  nicht,  wie  teuer  du  mir  bist"  ä 
— 50  Junne. 

-10  Vier  Lieder  aus:  „Der  wildie  Jäger":  1. 
Jägerlied  des  Ludolf:  „Ein  Jäger  ging  zu 
birschen"  —90.  Nr.  2.  Lied  der  Waldtraut: 
.,1m  Grase  taut's"  —60.  Nr.  3.  Lied  der 
W^aldtraut:  „Ich  ging  im  Wald"  — 60.  Nr. 
4.  Lied  der  Waldtraut:  „Glockenblumen, 
was  läutet  ihr"   — 90  Heinrichshofen. 

-11  Nenuphar,  die  weiße  Blunie:  Mondbe- 
glänzt  im  stillen  Walde  — 80. 

-  12  Festlied:   Alle  Glöcklein  im  Garten,  drei 

Frauenst  und  P.    KA  —80  Bote. 
-13  Vier  Lieder:    1.  Kaiser  Weißbart:    „Von 
Rotbart,    seinem    Kaiser".     2.  O    möge   ein 
Engel:    „Wir   saßen   im   kühlen   Schatten". 

3.  Wiedersehen   süße   Hoffnung.  4.  Herzens- 
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reichtum:  „Wie  ist  so  reich  an  Tränen"  fi 
— 60  J.  Bornem-ann. 

-14  Drei  Lieder:  1.  Das  Mädchen  und  der 
Schmetterling:  „Lustwandelnd  schritt  ein 
Mädchen".  2.  Singe  kleiner  Vogel.  3.  Ich 
wollt,  ich  war  ein  Vögelein  ä  — 60  J.  Borne- 
mann. 

-Zwei  Lieder:  1.  Röslein  im  Winter:  Die 
Blumen  vergehn.  2.  Am  leuchtenden  Som- 
mermorgen — 80  Bote. 

-  Vier  Lieder :  2.  Kose  im  Tal :     Einsame  Kose 

blühst  so  verlassen.  3.  Gesprungene  Saiten: 
Gesprungene  Saiten  klingen  nicht  ä  — 50 
Schott  Freres. 

Bülow  Hans  v.  (1830—1894),  op.  1  Sechs 
Gedichte,  Heft  I:  1.  Ein  schöner  Stern: 
Ein  schöner  Stern  geht  auf.  2.  Wie  des 
Mondes  Abbild  zittert.  3.  Ernst  ist  der 
Frühling  1.50. 

II :  4.  Frieden :  Such'  nicht  den  Frieden 
in  der  Liebe.  5.  Noch  weißt  du  nicht,  daß 
ich  dich  liebe.  6.  Hast  du  mich  lieb  1.50 
Kalint. 

-2  Arabesques  en  forme  de  Variations  sur 
Rigoletto,  P  2—  Schott. 

-  3  Marche  heroique  d'apres  des  motifs  popu- 

laires  hongrois,  P  1.50  Schott. 

-  4  Mazurka-Impromptu,  P  1.50  Leucka/rt. 
-5  Fünf   Lieder:      1.  Freisinn:     „Laßt   mich 

nur".  2.  Der  Fichtenbaum:  „Ein  Fichten- 
baum  steht".  S.Wunsch:  .,0  könnte  doch". 
4.  Nachts:  „Blüten  offnen".  5.  Volkslied: 
„Die  schönste  Kose"    2.40   JJn.  Ed. 

-  6  Invitation  ä  la  Polka,  morceau  de  salon, 

P  2 —  Leuckart. 
-7  R^verie  fantastique,  P  2.50  Leuckart. 

-  8  The  Heart's  Sacrifice.  Lieder-Zyklus  1/—  n 

Auaener. 

-  10a     Ouvertüre  heroique  de  la  Tragedie  Ju- 

les Cesar,  Part  8"  1.80  n,  p.  s4p.  2.40  n, 
Jpns  3.25  Schott. 

-  10b  Marche   des    Imperiaux    de  la   Tragedie 

Jules  Cesar,  Part  8^  3— n,  p.  sep.  6— n, 
//WS  2 —  Schott. 

-  11  Ballade,  P  2.75  Schott. 

-12  Chant  polonais,  P  1.50  Böhme. 

-  13  Mazurka-Fantasie,   P    2.50,    0    (Franz 

Liszt),  Part  4— n.  St  6— n  Leucko/i-t. 
14  Elfenjagd.     Impromptu,   P    1.50    Peters. 
-15  Fünf   Gedichte.   8ATB:    1.  Am   Strande: 
Die  Wellen  flü.stern  und  rauschen.  2.  Kegen- 
bogen :  Sängerliebe  kommt  gezogen.  3.  Wan- 
derziel:  Halt!   Wo  hinaus?  4.  Ewige  Sehn- 
sucht:     Der  Lenz  zieht  ein  durch  festlich 
grüne  Bogen.     5.  Seelentrost:     Gräin'   dich 
nur  nicht  so  viel.  Part  u.  St  3.75  Kahnt. 
-16  Des   Sängern   Fluch.      Ballade,    0:     Part 
4.50  n.  St  10—,  P  2.50,  4ms  4.30  Uaslinger. 
-17  Souvenir    de  l'Op^ra :    Un    ballo    in    Ma- 
sehera.     Morceau    de  Cour,     P    3 —    Bote, 
(Rimembranze  del  Ballo  in  maschera)    6 — 
Ricordi. 
^    -  17b  Capriccio   ä  la   Polacca   sur   des   motifs 
jl   :  des     Struensee,      P    (Meyerbeer)      3— 
W-      Haslinger. 

-18  3  Valses  caracteristiques :  1.  Valse  de 
L'ingenu.  2.  Valse  du  Jaloux.  3.  Valse  du 
Glorieux   1.50  Peters. 

-  19  Tarantella,   P  2.50  Peters. 

-20  Nirwana,  Orchester-Fantasie  in  Ouvert.- 


Form,     Part    7.20  n,     St    14.40,     ims  6— 
Un.  Ed. 
-  21  II   Carnevale  di   Milano.    Ballabili  e   In- 
termezzi,  P  9—   Scnff,   20 —   Ricordi,   Ifms 
15—  Senff: 

1.  Polacca,  A-dvir   1.25   Schiff,  4—  Ricordi, 
4ms   1.75  Senjf. 

2.  Walzer,  B-dur  1.75  Senff,  5 —  Ricordi, 
J,ms  2.50   Senff. 

3.  Polka,  B-dur  —75  Senff,  2.50  Ricordi, 
Jffns   1 —  Senff. 

4.  Intermezzo  fantastico,  A-moll,  II  Dor- 
miveglia  —50  Senff,  2—  Ricordi,  —15 
Bessel,  4^ns  — 75   Senff. 

5.  Quadriglia,  Es--dur  1.75  Senff,  5—  Ri- 
cordi, 4'»^s  2.75  Senff. 

G.  Mazurka,  D-dur  1—  Senff,  4—  Ricordi, 

4ms  1.50  Senff. 
7.  Intermezzo    lirico,    C-dur,    Sospiri    dan- 
zanti  —75  Senff,  2—  Ricordi,  4ms  1— 
Senff. 
S.Tarantella,   C-dur    1.50    Senff,  4.50     Ri- 
cordi, 4ms  2.25  Senff. 
9.  Intermezzo  scher zoso,  Des-dur,  La  Can- 
zonatura    —75    Senff,      3/—     Ashdown, 
3/ — n  Augener,  2.50  Ricordi,  — 35  Bes- 
sel, 4ms   i —  Senff. 
10.  Galop,    F-dur    1.25    Senff,    4—    Ricordi, 
4ms   1.75   Senff. 
-22    Sonett    von    Dante:      Wenn    sie    euch 
grüßet,  Tanto   gentile   1—  Haslinger,  4/— 
Leonard,  3—  Ricordi,  P  (F  r.  L  i  s  z  t)   1— 
Haslinger. 
-23  Vier     Charakterstücke,      0:      1-    .^legvo 
risoluto,  Part  3—.  St  G— .  N.  2.  Notturno, 
Part  3—,  St  5.50.   N.  3.   Intermezzo  guer- 
ISf    4   2 —   Ries  tC-  Erler. 
ri^ro,  Part   3-,   St  7.50.     N.  4.   Fxmerale, 
Part  2.50,   St  6-,     4ms:    N.   1-3    ä  2-0, 
-24  Au  sortir  du  bal.   Caprice,  P    (^^ouyf^f 
Edition  enti&rement  revue  et  corngee )   "Z. JU 

-26 "2  Romanze:     1.  Addio.    2.  Predilezione    a 

2_  Ricordi,    1/— n   Augener. 
-27  Lacerta.      Impromptu,     P    3—,    PV  (l^- 

Abel)    3.60   Un.  Ed.  ^r  ^     -u, 

-  28  Königsmarsch    3—,    8ms    (l.   v.  V6gh) 

4.80  Un.  Ed. 

-29  Fünf  Gesänge,  8ATB:  1.  Tristan:  Wer 
die  Schönheit  angeschaut  mit  Augen,  t-. 
Vogelfreiheit:  Ihr  Vögel  in  den  Zweigen 
schwank.  3.  C^uuß  der  Stunde:  Sollen 
namenlos  und  länger.  4.  Lenzestncb:  Wo 
sich  gatten  jene  Schatten.  5.  Osterliexl: 
Die  Engel  spielen  noch  ums  Grab,  Part  l.»u, 
St  2.80  Bote. 

-Abend  am  Meer:  .,0  Meer  i™  Ab^"^!^*'''*;,^^"' 
SATB,  Part  — 90  n,  St  —80  Eulenburg. 

-An  den  Sonnenschein:  O  Sonnenschein  a  1.25 
Hofmeisler.  n    -n^    t     ttt 

-  Aus  den  Konzertprogrammen,  P»^"^-  ^^ ^^* 

ä  3.60  (engl.-franz.)  6—lJfi.  Ed. 
-Bavrische  Volkshynme.  )\eiß  ^"^  b^*"' 
Ontt  mit  dir",  TTBB  mit  P  od.  Blech.-M, 
GänlllrB  mit  P  od.  ß/ecfe -3/  Es-dur, 
^ar?  -24  n,  KA  -24  n,  Chorst  -24  n^n- 
stimm.    Chor     od.    1  Singst,      St    ä  -06  n 

-Benwnuto  Cellini.  Quadrille  1.50  Haslinger 
2.50  Ricordi,  4ms   2—  Haslinger,  0   2— n 
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Oertel,  grmO  3 — n,  khnO  2.50  n,  hlM  2.50  n 
Oertcl. 

-  Caprice  alla  polacca,  P  9 —  Benoit. 

-  Du  Tropfen  Tau  — 75  Kahnt. 

-  Fantasie    concertant«    sur      Top.       Ilka    de 

Dopple  r,  FT,   5.50  Schott. 

-  Huniori-stische  Quadrille  aus  der  Oper  „B  e  n- 

venuto   Cellini   1.50  Simon. 

-  Imiocence.      Albumblatt,   P    1.50    Haslinger, 

1—  Elkan. 

-  Kadenzen  ziun  vierten  Klavier-Konzert    (G- 

dur )  von  Ludwig  van  Beethoven, 
2.25  Leuclcart. 

-Der  König  von  Thule:  „Es  war  ein  König", 
im  Volkstone   1.20   Oru  Ed. 

-Marche  Heroique,  P  — 60  White,  — 45  Gut- 
heil. 

-  Die    ileistersing'er     von    Xürnberg     von    R. 

Wagner.  Vorspiel  als  Konzert-Para- 
phrase, P  2.25  Schott. 

-  Die     Meistersinger     von     Nürnberg.     Para- 

phrase,   Quintett,   P    1.25    Schott. 

-  Die    Meistersinger     von    J^  ürnberg     von    E,. 

Wagner.  Versammlung  der  Meistersin- 
gerzunft als  Konzert-Paraphrase,  P  1.25, 
■'fVis   2 —   Schott. 

-  Pvomanze  für  Tenorstimme :  „Dahin  sind  nun 

die  Leidensstunden"j  zum  dritten  Akt  von 
H  a  1  e  V  y's  ,,Musketiere  der  Königin"' 
komp.  — 60  Un.  Ed. 
-Drei  .schottische  Lieder:  1.  An  Marie,  die 
Verklärte:  „0  Morgenstern".  To  Mary  in 
Heaven:  „Thou  ling'ring  star".  2.  Hell  geht 
die  Sonn'  in  Frankreich  auf:  ,Jn  Frank- 
reich erwacht".  The  Sun  rises  bright  in 
Franoe  ( Jacobiten-Lied ) .  3.  Die  schnee- 
weiße Rose:  „0  Rose,  du".  The  snowhite 
Rose:  „The  Rose,  the  Rose"  (Jacobiten- 
Lied)   1.80  Un.  Ed. 

-  Tannhäuser,    marche    -ims    2.50  n    Durand. 

-  Tannhäuser-OuA^erture,    4^ns    5 —  n    Duramd. 

-Tanzweisen  aus  Opern  A^on  Gluck:  1.  Or- 
pheus. 2.  Alceste.  3.  Iphigenie  in  Aulis. 
4.  Armide    ä  3 —    ün.   Ed. 

-  To   the   Sunshine    ( O   Sonnenschein ) ,   S.  MS 

ä  — 50  Schirmer. 
-Valse  Impromptu   (Vict.  Mus.  book  111),  P 
1/ —  Sheord. 

-  Vision  — 80  Stern. 

-  V.     Beethoven,     Chopin,     C  r  a  m  e  r, 

Gluck,      Händel,      Mendelssohn, 

Moniuszko,     Mozart,     Scarlatti, 

R.    W  a  g  n  e  r,    Weber. 
Bülow    Hans   v.    et    Singer    E.    Tanjihäuser. 

Fantaisie   conoertante   pour   PV   5.50. 
Bülow  Isidore  von,  op.  2  Die  Nacht:  „Hörst 

du  die  Gründe  rufen"   1 —  Hoffarth. 

Bülow-Wendhausen  P.  v.   op.  4  „Der  Wirtin 

Töchterlein"  — 90  Gutmann. 
Bünger  A.  Eoffheinz:    Op.  21   Ich  weiß,  daß 

du   mich    liebst   — SO. 

-  22  Für  mich  ein  Herz  — 80. 

-  24/25  Sehnsucht  nach  der  Heimat.  —  Jugend- 

lust and  Poesie,  TTBB  1.40. 

-  28  Das  köstlichste  JuAvel  —80. 

-  30  Mein  Glück  ist   mein  Daheim    1 — . 
-33  Papagei-Walzer   1.50. 

-  34    Genießet    den    herrlichen   lieblichen    Mai 

1—. 
-35  Zwei  Männer quartette:    I.  Nie  doch  ver- 
gißt das  Herz  den  Traum  der  ersten  Liebe. 


IL   Geburtstagsständchen    1.40. 

-  JMcin     schöner      Julius,      Rheinländer      mit 

humor.  Text  — 75. 
Büning  Franz,  op.  1   Missa  in  honorem  Bea.- 

tae  Mariae  Virginis,  SATB,  Part  2.50,  St 

1 —  Schwan7i. 
-16  Messe   ru  Ehren  der  heil.   Jimgfrau  von 

Kevelaer,     SATB,    Part    2.50,    4    St     1 — 

Schwanyi. 

-  17  Nr.  1.  Mit  drei  Rosen  beim  Scheiden  1.20 

W.  Sulzbach. 
Buenorico  F.  Cuban  Liberty  March,  P  — 50 
National  Music. 

-  Venezuelan  March,  P  — 50  National  Music. 
Bunte  A.    op.  1  Drei  Lieder  1 —  Breitkopf. 
-40   Ständchen:     „Längst     hat    des    Mondes 

trauter     Schein",     TTBB,     Part,     St     1.60 
Lehne. 

-  Epistel  u.  Evangeliensprüche,  SATB  — 60  n 

Lehne. 

-  Frühlingsahnen :  ,,Nun  sind  die  reich  erfüll- 

ten Stunden"   — 50  Hoffheinz. 

-  Prinzessin  Ilse   (npHHn,ecca  H.ib3a),    SMSA, 

Solost  u.  P,  KA  3 —  n  Lehne,  1 —  Jurgen- 
son,  Solost  — 30,  Chorst  1.35  Lehne,  1 — 
Jurgenson. 
Bunte  Wilhelm,  op.  19  Nr.  1.  Du  eine,  du 
liegst  mir  im  Herzen,  TTBB,  Part  — 30, 
St  —60.  Nr.  2.  IVIinnelied  —60,  TTBB, 
Part  —30,  St  — 60,  3  Frauenst  Part — 30, 
St  — 45,  SATB,  Part  — 60,  St  — 60  Bach- 
mann. 

-  20  Deutsche  Kaiser-Hymne,  TTBB,  Part  1—, 

St  1.20  Oertel. 

-  24  Romanze,  VF  1 —  Oertel. 

-25  I.  Deutsch  und  furchtlos!  (Wir  Deut-, 
sehen  fürchten  Gott  allein,  sonst  nichts  auf 
dieser  Welt!  IL  Willst  du  mein  eigen  sein? 
III.  Frühlingstraum,  TTBB,  ä  Part  —50, 
:\  St  — 40n   Oertel. 

-  2ö   I.   Wenn   du   ein   Herz  gefunden !    Duett  ~ 

— 80.  IL  Der  Frühling  kommt!   Duett  1— 
Oertel. 

-  27  I.  Deutsches  Reiterlied,  TTBB,  Part  —50, 

St  — 40  n   0er  lel. 

-  28  Heil   dem  Kaiser :    „Heil   dir,  Fürst  auf 

deutschem  Throne".   Deutscher  Festgesang, 
TTBB,  Part  u.   St   1—  Siegel. 

-  30   .,Wo  Gott  der  Herr   das  Haus  gebaut", 

TTBB,  Part  u.   St  —80   Siegel. 

-31  Nr.  1.  Die  wilde  Rose:  „Im  Thüringwald, 
da  quillt  ein  Born".  2.  Zwei  Blumen:  „Im 
tiefen  Tal  verborgen",  ä  Part  u.  St  1 — 
Siegel. 

-32  Nr.  1.  Seheiden:  „So  schwer  ist  nichts 
als  Scheiden".  2.  Deutsches  Bundeslied  für 
Elsaß  und  Lothringen:  „Und  buhlt  der 
Franzmann  noch  so  sehr",  ä  Part  u.  St  1 — 
Siegel. 

-34  Zwei  Chöre,  TTBB:  Nr.  1.  Versehwunr 
denes  Glück:  „Das  Mühlrad  braust",  Part 
u.  St  1—.  Nr.  2.  Waldlied:  „Wie  still,  wie 
weit  Waldeinsamkeit",  mit  A-  od.  Bar-&o\o, 
Part  u.  St  1.20  Siegel. 

-36  Zwei  Quartette,  TTBB:  1.  Elfenkönig: 
,,Tief  im  Meere,  wo  die  Brandimg"  (mit 
ßar-solo).  2.  Die  Zeit  der  Liebe:  „Blühen- 
der Flieder  am  Wege"  ä  Part  u.  St  1— 
Siegel. 

-37  Zwei  Lieder,  TTBB:  1.  Unten  im  Tale: 
„Unten    im    Tale    da    klappert's".     2.   Im 
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Maien:  „Nun  will  ich  mich  wieder  verjün- 
gen", ä  Part  u.  St  1 —  Siegel. 
-39  Zwei  Lieder,  TTBB:  Nr.  1.  0,  ewig 
.  schöne  Maienzeit  (mit  T-so\o),  Part  und 
St  ä  —60.  Nr.  2.  Die  Rosen  blühen,  Part 
St  ä  — 60  Bachmann. 

-  40  Nr.  1.  Abendfriede  (V  ad  lib.)   1 — .  Nr.  2. 

Morgenlied    (V  ad  lib.)    1.50  Bachmwnn. 
-41    Nr.    1.   Kavatine.   2.   Gavotte,   VF   ä    1 — 

Oertel. 
-42    Zwei    Lieder.    TTBB:    1.    In    der    Nacht 

( Wälisch ) .  2.  Heimliche  Liebe  ä  Part  u.  St 

1 —  Siegel. 
-43    Zwei    Frühlingslieder,    TTBB:     1.      Nun 

schnarren    die    Schwalben.    2.    Nun    klinge 

mein  Lied,  ä  Part  u.  St   1.20  Fritzsche. 
-45  TTBB:  Nr.  1.  Frauenlob,  Part  u.  St  1.40, 

Nr.  2.  Der  Himm'3l  auf  Erden.  Part  u.  St 

1.20   Fritzsche. 
-46   TTBB:    Nr.    1.   Genügen  in   der   Heimat. 

2.  Elfenlocken  im  Walde,  mit  jP-so1o  a 
Part  ü.  St   1.20  Fritzsche. 

-  47  Nr.  1.  Mondnacht,  2SA,  Part  u.  St  1.20. 

Nr.  2.  Der  geschwätzige  Bach,  2SA,  Part 
—60,  St  —45  Fritzsche. 

-  48   Sechs    dreistimmige    Lieder,    2SA    — 40 

Mej/er-Hanno  ver . 
-51    TTBB:    1.    Schön    Annie.    2.    O    Soimen- 

schein  ä  Part  u.  St  1.20  Fritzsche. 
-52  Jauchzet  dem  Herrn!    (Psalm),  SSM  SA 

oder  Knabenchor,  Part  1 — ,  St  — 80,  SATB, 

Part    1—,    St    —80,    TTBB,    Part    1—,    St 

— 80  Oertel. 

-  53  Altdeutscher  Minnesang  — 60   Oertel. 

-  54  TTBB :  Es  blühten  zwei  rote  Rosen,  Part 

—50,  St  —40  Oertel. 

-  56  Frühlingsahnen  1 —  Nagel. 

-  58  Erinnerung  — 60  Oertel. 

-59  Zwei  Lieder.  TTBB:  1.  Sei  gegrüßt  du 
deutscher  Wald.  2.  Kreuzfidel,  ä  1.20 
Fritzsche. 

-  Chorliederbuch,     2SA      u.      Männerst      1.75 

Meyer-Kannover. 
-Drei   Lieder.    TTBB:      1.    Deutsches    Vater- 
landslied:   „O  deutsches  Land  mein  Vater- 
land". 2.  Kein  Hälmlein  wächst  auf  Erden". 

3.  Frühlingsmorgen:  „Ein  Jüngling  weilt 
vor  deiner  Tür",  Part  u.  St  ä  1 —  Hoffheinz. 

-  Zwei  Männerchöre,  Part  ä  — 50,  St  ä  — 60 

Lehne. 

-  My    Love    is  a  Minstrel     ( Chor,    for    Men's 

Voices  296)   — 05  Schirmer. 

-  Praktische    Chorgesangschule    — 40    Meyer- 

Hannover. 

-  Rot  Röselein,   Duett   1 —   Oertel. 

-  Zweistimmige    Chorgesänge   — 60    Meyer. 
Bürde   Jeannette,   op.   6  Deutsche  Gesänge: 

Nr.  1.  Das  Schloß  am  Meer:  „Hast  du  das 
Schloß  gesehen"  (Liederquell  Nr.  4)  1 — . 
Nr.  2.  Die  Nonne:  „Im  stillen  Klostei-gar- 
ten"  (Liederquell  Nr.  5)  — 75  Heinrichs- 
hof cn. 

-  Zwei    Gedichte.    1.    Das    Mädchen    und    der 

Totenkopf:  „Was  schwärmst  du  durch  die 
stille  Au".  2.  Das  Heide-Röslein :  „Sah' 
ein  Knab'  ein  Röslein  stehn"  1.50  Hein- 
richshofen. 
-Vier  Lieder.  1.  Der  Berghirt:  „Wenn  auf 
dem  höchsten  Fels  ich  steh".  2.  Der  Jäger: 
„Es  hat  so  grün  gesäuselt".  3.  Liebesgedan- 
ken:   „Je  höher   die  Glocke".  4.  Abschied: 


„Was  soll  ich  erst  kaufen"  1.50  Heinrichs- 
hof en. 

Bürgel  Konstantin  (1837),  op.  1  Vier  Ge- 
sänge. Nr.  1.  „Dein  Auge  ist  mein  Him- 
mel" —50.  Nr.  2.  Aus  „Mirza  Schaflfy" : 
„Nicht  mit  Engeln"  —80.  Nr.  3.  „Ich  will 
dich  auf  den  Händen  tragen"  — 80.  Nr.  4. 
„Perlenfischer"  :  „Du  liebes  Aug'"  — 50 
Simroch. 

-  2   Variationen    über   ein   eigenes    ITiema,    P 

2.50  Peters. 

-3  Vier  Gesänge.  1.  Welke  Rose:  „In  einem 
Buche  blätternd".  2.  Lied:  „Du  bist  ^vie 
eine  Blume".  3.  Das  Blatt  im  Buche:  „Ich 
hab'  eine  alte  Muhme".  4.  Gute  Nacht: 
„Die  Höhen  und  Wälder"    1.50  Simrock. 

-4  Walzer-Capricen :  Nr,  1.  Des-dur  1.50. 
Nr.  2.  F-dur  1.80.  Nr.  3.  Des-dur  2—. 
Nr.   4.  D-moli  2.30  Simrock. 

-  5  Sonate  A-dur,  P  2 — ,  daraus   Scherzo  D- 

moll  — 30  Breitkopf. 

-  6    Suite   in   4  Sätzen,    Präludium,    Menuett, 

Gigue,    Fuge,   A-moU,   P   1 —  Breitkopf. 

-7  Lyrische  Dichtungen,  P:  1.  Ballade.  2. 
Notturno.  3.  Romanze.  4.  Serenade.  5.  Ele- 
gie 1.50  Peters. 

-9  Sechs  Gesänge  1 —  Breitkopf:  1.  Rosen- 
gleich: Du  warst  so  still,  du  warst  so 
bleich.  2.  Um  die  Morgenzeit:  Hast  du  wohl 
an  mich  gedacht.  3.  Sängerneid:  Um  was 
ich  dich  beneide.  4.  Begegnung :  Es  zieht  mit 
schmelzenden  Akkorden.  5.  Meerleuchten: 
O  komm  in  mein  Schiffchen.  6.  Du  A\amder- 
süßes  Kind:  Ich  möchte  wohl  der  Frühling 
sein.  Nr.  3.  Sängerneid  — 30.  Nr.  6.  Du  wun- 
dersüßes Kind,   T,  Bar  u  — 30. 

- 10  Improvisationen  am  Klavier.  1.  Minnen 
und  Sinnen.  2.  Der  Spinnerin  Lied.  3.  Der 
Harfner  2 —  Senff. 

-11  Vier  Walzer-Capricen  (neue  Folge)  Ti 
1—  Senff. 

-  12  Zwei  Balladen.  1.  Das  Mädchen  von  Kola: 

Mädchen    von    Kola,    du    schläfst.    2.    Der 

Schiffer:    Der   Schiffer   fährt  zu  Lande,  A. 

Bar   ä   1 —  Breitkopf. 
■  13   Phantasieshücke:    I'reghiera,   Canzonetta, 

Sereliade,  P   1 —  Breitkopf. 
- 14  Sonate,  PV  6—  liies  cG  Erler. 

-  15  Sonate  Nr.  2.  E-dur,  P  3—,  Scherzo  1.20 

Bote. 
-16  Sechs  Lieder:  1.  Die  alte  Weide:  So 
klopf  nur.  2.  Wiegenlied:  Schlaf  mein 
Kind.  3.  Vergißmeinnicht:  So  viele  Blüm- 
chen. 4.  Wiegenlied:  Schlaf  ein  mein  liebes 
Kindlein.  5.  Weit  über  See:  Mein  Lieb  ging 
weit.  6.  Vorüber:  In  der  Frühlingsnacht 
ä  — SO  Bote. 

-  17   Deux   Nocturnes,  P  ä    1 —  Bote. 

-  19    Ball-Szenen.    Ein    Zyklus    von    Tänzsen. 

Nr.  1.  Polonaise  1.80.  Nr.  2.  Ländler  1—. 
Nr.  3.  Polka  1.30.  Nr.  4.  Walzer  1.30.  Nr.  5. 
Mazurka  1.30.  Nr.  C.  Menuett  1 — .  Nr.  7. 
Galopp  1.80  Rieter. 

-  22  Rondo   trionfante,  P  3 —  Hofmeister. 

-  23    Frühlingsgesang,   P    3 —   Hofmeister. 

-  24    Mimosen.    Lyrische    Dichtungen,    P.      1. 

Aeolsharfe  und  Nachtigall,  ein  Idyll.  2. 
Impromptu.  3.  ßarcarole.  4.  Im  Dom,  Im- 
provisation. 5.  Albumblätter,  iv  1 — .  Nr.  6. 
Canonisches   Duett  — 75   Hofmeister. 
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■  25  Arietta  e    Gavotta.  P  2.30  Ries  &  Erler, 

4 —  Eicordi,  stO  2 —  Hies  &  Erler. 

•  26  Vier  Liedei* :    Pim.  tiefen  klaren  Brunnen. 

—  Ach.  wie  tönt  dein  süßer  Schall  —  Der 
erste  Kuß.  —  Unruhe  3 —  TF.  Schmid. 
-27   Zwei   Tanz-Capricen.    1.    Walzer-Caprice. 
2.  Polka-Caprice  ä  2 —  Ries  &  ErUr,  Nr.  1 
3.50,   Xr.    2   3 —   Ricordi. 

-  28   Vier   Charakterbilder,   P    3..50   Hchott. 

•  29  Kleine  Blumen,  kleine  Blätter,  P,  2  Hefte 

ä   2 —   Hchott. 

•  31  Arabeske,  P  2.25  Amiecke. 

-  36    Sing-en    und    Klingen.    Ein    Zyklus    von 

sechs  Klavierstücken :  Nr.  1.  Sub  rosa  1 — . 
Nr.  2.  Capriccio  1.50.  Nr.  3.  Ländler  1.50. 
Nr.  4.  Scherzetto  1 — .  Nr.  5.  Air  de  Ballet 
1.50.  Nr.  6.  AUegro  con  passioue  1.50  Ä»n- 
tock. 
-Auf  der  Puszta  (Gustav  Hasse)  1.50 
Himon. 

■  Schlummerlied,  0    ( Ha  ad  lib. ) ,  Part   1.80, 

0-St  2.30.  Gesang  m.  P  —80  .  Bote, 
p  — 80  Bote,  — 35  Schirmer,  ^ms  1 — ,  PV 
1.30. 
Bürgenmaier  Sylv.  op.  17  Firmungsgesänge 
zur  Begrüßung  des  Bischofs,  SATB  u.  TTBB 
Part  i.50n.  St  —80  Ö^erder-Freibnrg. 

-  Sechs  deutsche  Kirchenlieder,  SATBs  1.  Cä- 

cilia:  „Cäcilia,  der  Töne  Meisterin".  2. 
„Sei  heil'ges  Kreuz  gegrnßet".  3.  Bei  einer 
kirchlichen  Trauungsfeier:  ,V^or  dir  o 
Gott  mit  Herz  und  Mund".  4.  Bei  einer 
Glockenweihe:  „Die  Glocke,  die  wir  sahen 
Aveihn".  ö.  Beim  Einzug  eines  Pfarrers: 
„Windet  Kränze,  streuet  Blumen".  6.  Grab- 
lied :  „Wir  stehen  am  Grab  und  hoffen 
doch"  2.30  n  Wer(ier-Freibui-g. 
Bürger  Fritz,  Stilles  Sehnen:  „In  die  Ferne 
sind  gezogen",  TTBB  m.  T-solo,  Part  u. 
St  1.20  P.  Flacher. 

-  Tägliche  \md  unerläßliche  Studien  in  allen 

Tonarten,  Fl  2.50  n  A.  E.  Fischer. 
-Das  Veilchen:    „Ich   kenne   ein   Blümchen", 

TTBB    m.    Bar-solo,    Part    u.    St.    1.20    P. 

Fischer. 
Bürger   L.  Chantilly,  polka   1.25   Ricordi. 
Bürger  S.  op.  4  Technische  Studien,  Tc  4.80 

In.  Ed.,  Bdrd. 

-  Menuett    von    Fr.    Schubert,    VcP    1.75 

Schott. 
Bueris   F.   de,   Columbo  March    Milit.   Band 
— 50  n  Standard. 

-  Pearls   of   dew.   niazurka   and   Faust.   Die 

Debütantin,   Mazurka,   FullO    1 — n,   Hpts. 

— 80  n,  10  pts.  — 60  n  Standard. 
Bürke  F.  op.  8  Drei  Lieder  aus  den  Bergen, 

TTBB:    1.   Steinbrech.   2.  Am  Bergquell.  3. 

Edelweiß  ä  Part  u.  St  1.20  Siegel. 
-9   Zwei   Lieder   von   der   Mosel,    TTBB:      1. 

Das   Mosellied:    „Wer   ist   reicher   in   aller 

Welt".  2.  Mein  Moselland:  „Hoch  preis'  ich 

mit  vollem  Pokale",  Part,  St  ä  1.80  Siegel. 

-  10  Zwei  Frühlingslieder,  TTBB:  1.  Frühling 

und  Liebe:  „Nun  ist  sie  gekommen  die  gol- 
dene Zeit".  2.  Wandern  im  Frühling: 
,.Einen  Strauß  auf  dem  Hut",  Part,  St  ä 
1.20  Siegel. 
-12  Zwei  Reiterlieder,  TTBB:  1.  Zur  Wal- 
statt: .,Stillschweigend  reiten  wir  durch 
den  Tann".  Part,  St  1.40.  Nr.  2.  Abschied: 


„Den  letzten  Kuß,  den  letzten  Schluck", 
Part   u.    St   1.80   Siegel. 

-  13  Zwei  scherzhafte  Lieder,  TTBB:  Nr.  1.  Zu 

hoch ! :  „Stets  küßt'  ich  ihre  kleine  Hand" , 
Part,  St  1.40.  Nr.  2.  D'Musikanten  san 
Leut,  Part,  St  1.80  Siegel. 

-  18  HATune  auf  S.  Heiligkeit  Papst  Pius  X., 

TTBB   m.    0{P),  P,   Part   2— n    Ooerlich. 

-  Ave  Maria,  SATB  und  Salve  Regina,  TTBB 

1.50   Offhaus. 

-  Mariengrüße.  Acht  vierstimmige  Gesänge  für 

die  sieben  Tage  der  Woche  und  den  Schlviß 

der  Maiandacht,  Part,  St  3 —  Ooerlich. 
Bürke   J.   Willkommen,   o  glücklicher  Stern, 

Rheinl.  — 30.  Äfretcfe-Quartett  mit   P   1.80 

Bratfisch. 
Bürli,     Vergißmeinnicht,     gem.     Chor     — 10 

Zweifel. 
Biopo     A.     Seliwerstow:    ÜTH^Ka.    /^tTCKiä 

xopoBO^'B.  Ctoh.  nona.TjacB  nraiKa  Bt  ctiB. 

Le  petit  oiseau,  Enfin  nous  te  tenous,  Petit 

oiseau,  T.  P.  H  <5.  —20. 

-  Bopona   h  ,JlHCHn,a.    Baena.    Cwp-B   Bopont 

Bori    noc^a^-B.    Le   corbeau    et  le  Renard. 

Ah    quel   bei    oiseau,    aiment.    T.   P.   ii   ^. 

/^tTCKaa  niceHKa  — 20. 
Büren  Ad.  To  Sänge:   N.   1.  Pepita  Dolores: 

Demie   Vinters   bedste    Minde   — 50.    N.    2. 

Si'r  Du  ja:  Vi  mindes  det  endnu  saa  smaat 

fra  Skolen  — 35  Hansen. 
Bussen  F.  op.  1   Ir  Nocturne,  P  1.25  Schott. 

-  2  L'Helvetienne.  valse  brillante  1.25  Schott. 
-5  Valse  de  Reves,  P  1.25   Schott. 

•  6  Retour  au  pays,  caprice-marche,  P  1.25 
Schott. 

-  8    Cantilena    napolitana,    transcription    sur 

un  th§me  Italien,  P  1.50  Schott. 
Bussen  H.  Huit  pieces  breves   (C.  Frank), 

0    2  series   ä   Part   3 — n,   ä  p.    sep.   5 — n 

Enoch. 
Buet   E.  Caprice  styrien,  P   1.75  n  Loret. 

-  La  gavotte   de  Nanette,  P   1.75  n   Loret. 
Büttgenbach    C.   op.   60  Salta.   Walzer   2 — , 

0  .3 —  n  Leichssenring. 

-  79  Traum  d.  Bailerina,  Intermezzo  1.20,  stO 

{Ha   ad    lib.)     1.50  n   Benjamin. 
Büttingen,  3  Lieder,  mit  GFl   l..^0  Schott. 

-  Nähe  des  Geliebten,  mit  G  —50  Schott. 

-  Sonate,  G  —75  Schott. 

-  Die   Verlegenheit,  mit   G  — 50   Schott. 
Büttner    Aloys     Lieb"    Annika,    Serenade,    P 

— 80  Beyer. 
Büttner     Anthun,     Mit     üiegenden     Fahnen, 

Marsch  1 — .  mO  2 —  n  Giaveitr  FerZ.-Neisse. 
Büttner     C.   Gruß    an    die   Schweiz,   Marsch 

— 60  Fries. 

-  Myitenblüten,  Polka  —80  Fries. 

Büttner  Enw.  op.  17  Mein  Mutterl,  TTBB, 
Part,  St  ä  — 60  Tormann. 

■  22  Im  trauten  Waldesparadies :  „Zur  Ruhe 
schickt  sich  rings  der  Wald",  TTBB,  Part 
u.   St    1.20  Zumsteeg. 

Büttner  Heinn.  op.  1  Zwei  Männerchöre.  Nr. 
1.  Heimat,  liebe  Heimat  1.20,  Nr.  2.  Wer- 
bung 1.60  Hug. 

Büttner  Paul,  Lied  Thüringer  Kreuzfahrer, 
TTBB,  Part  1.20,  St  ä  —30  Hug. 

-  Tanzlied:    „Kinder  laßt  uns   fröhli.jh   sein", 

TTBB,  Part  —40,  St  — 60  Günther. 
Büttner  W.  op.  1  Ein  schönes  Regiment,  Herr 
Oberst,  Marsch   1 —  Krüger. 
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-2  Adieu  Maikäfer,  Marsch  1.20,  0  2 — n, 
mO   (Apollo  256),  1.50  n  Cranz. 

-  7  Ein  Plauderstündchen  im  Ampelschein,  /' 

1 —  Krüger. 
-26  Das  Försterhaus.  h.  t.  ä  1.20  Krüger. 
Bufalari     Carlo.     Yentui-ini:     Op.     4    Bella 

bionda !  !   Valrer,   VP  4.50. 

-  5  Farfallina.  Capriccio,   P  4—. 

-  6  L'Angelus.  Pensie'ro  romantico,  P  .3.50. 
-7  Sogno  di  Sposa.  Notturno,  P  3 — . 

-  8  Sogni !  !  !    Melodia   3—. 

-9  Bella   bionda!    Vaizer,    MandP   4.50. 

- 10  Cantö  di  Akraet.  Serenata-moresca,  Mand 

(V)P  2—. 
- 1 1    Alfin    soll ! . . .    Duetto    drammatico,    8T 

5—. 
-12  Cuor  mesto,  PM(md(V)    3.50. 

-  13  Ricciolina,  mazurka,   MandP  3 — .   Mand 

Chit  2.50. 
-14  Pensiero   Elegiaco,   PMand(V)    2.50. 
-Amico  Fritz,  Divertimento,   V  ( Mand )  P 

3 —  Sonzogno,    Selection    VP   4/ —   JLsc/ier- 
hcrg. 

-Desio!   Serenata  amorosa.  eon  MandP  3.50. 
-Ma  scusiü!   2MandChit  — 15  II  Concerto. 
-Mefistofele,     Divertimento,     V(Mand) 

p  5 —  Ricordi. 
-IJn    saluto    a  Monte    San    Savino!     Marcia, 

Banda  1.50  n  Lapvni. 
-Serenata     di     H  a  y  d  n,     V  (Mand)  P  (Chit ) 

4 —  Kicordi. 

.  Serenata  spagnuola,  Duettino  con  Waltz  4.50, 
Banda  4.50  Libreria  salesia/na. 

-L'Usignolo,  Vaizer,   V(Ma7id)P  4—. 

-Veloee  Club  2 — ,  Bamda  2 —  Libreria  nale- 
sto/na. 

Sufaletti  F.  op.  2  Feuilles  d'album,  P  3 — : 
N.  1.  Pierrot-Pierrette  1.50.  X.  2.  Sc&nes 
d'araour  1.50.  N.  3.  Noces-Valse  2—  Co- 
itallat. 

-3  Suite  Ancien  style  3 — :  N.  1.  Allemande. 
2.  Sarabande.  3.  Menuet  ä  —80.  N.  4.  Air 
1 — .  N.  5.  Rigaudon  1.25  Costallat. 

iBuffa  S.  op.  35  Metodo  teoricopratico  coin- 
pleto  di  Canto  Corale  4 — n  Ricordi. 

-36  Primo  Concerto  Corale,  SCa  senza  acc. 
3 —  Ricordi:  Parte  I:  N.  1.  Canzonetta 
d'Introduzione:  Dolce  un  guardo  ci  volgete 
— 25.  N.  2.  L'Allegria,  vaizer  cantabile: 
Cantiam  liete  carolando  —50.  N.  3.  Marina- 
resca.  Barcarola:  Queta  fe  l'onda,  scherzosa 
l'auretta  —25.  N.  4.  Inno  al  Creatore.  Co- 
rale a  quattro  parti :  Tu  che  gli  astri  intor- 
no  muovi  — 50.  X.  5.  ^Marcia  campestre. 
Solfeggio  scherzoso  a  due  voci  — 25.  N.  6. 
Salute  e  Lavoro.  Coro  d'Operai:  Si  canti! 
si  canti!  — 75. 

II:  N.  7.  Marcia  prima verile.  Canto  a 
due  voci:  Passeggiam,  tutti  andiam  —50. 
N.  8.  La  Partenza.  Strofe  patetiche  a  quat- 
tro parti:  0  diletto  suol  natio  — 25.  N.  9. 
All'Italia.  Mazurka  popolare  a  due  voci: 
Italia,  al  giubilo  di  tue  colline  —50.  N.  10. 
Ai  Grandi  e  ai  Martiri  Italiani.  Inno  f Une- 
hre corale  a  quattro  parti:  Son  morti,  e 
il  benefizio  esce  immortal  tesoro  1—.  N.  11. 
AI  Genio  della  Musica.  Vaizer  cantabile: 
Spirto  dolcissimo  —50.  N.  12.  Ringrazia- 
mento  al  pubblico.  Inno-Marcia:  Cantiam, 
cantiam,  di  giubilo,  a  quattro  parti  —75. 
Buffaloe's  March  — /2  Hopicood. 


Buffard    G.      Les     Chasseurs    de    Vincennes, 
marche  miiitaire,  P  3 —  Barthelemy. 

-  Fantaisie  hongroise,  P  5 —  Hamelle. 

-  Marche  triomphale   2 —  Crevel  fr^es-Paris. 

-  Pas  de  quatre,  P  3 —  Barthelemy. 

-  Soir  d'automne.  Reverie,  P  4 —  Barthelemy. 
Büffet,  L'Esperance,  melodie  1.35  n  Costallat. 
Büffet  Crampon.  Diaz:  De  aree  con  17  llaves 

y  virolas  de  melchior  culata  movible  pieza 
tudelera  de  palisandre  con  tudel  dos  canas 
y   bolsa   fagotes  5 — . 

-  De  boj  con   13  llaves  y  virotas  de  laton,   Cl 

1.25. 

-  De   boj,    igual    sistema    con    anillos  y  guar- 

nicion  de  laton,   Cl  2.25. 

-  De  ebano  6  granadillo  con   13  llaves  y  viro- 

las de  melchior,  Cl  1.75. 

-  De    ebano  6  granadillo    sistema   Boehm    cou 

los   anillos  y  guarniciön  melchior,   Cl  2.75. 

-  Fagotes  de  varios  autores  y  diferentes  clases 

desde  2 —  a  fagotes  4 — . 

Nuevo  modelo:  Saxofon,  aS'  en  si  bemol 
3.75  n,  Saxofon,  CA  6  T  en  mi  bemol  4.25, 
Saxofon,  Bar,  bajo  en  si  bemol  4.75,  Saxo- 
fon, T  mi  bemol  4.90,  Saxofon  baritimo  si 
bemol,  Saxofon  bajo  en  mi  bemol  ä  5 — , 
Saxofon  bajo  mi  bemol  6 — . 
Büffet  E.  Le  Gai  Brodeur,  pas  red.  Rarm 
Fanf  et  baryton  1.50  Gaudet. 

-  I>evergies,  Harm  ou  Fanf,  Gaudet. 
Büffet    H.   Esther.    Polka   4—   Magne. 

-  Martinvast-Chäteau,  rondino-valse,  P   1.50  n 

Costallat. 

-  Le   Mexicain.    Quadrille,   Harm,   Part   6 —  n 

Evette. 
Buffier   G.   Les  cloches  de  la   Lorraine   3 — , 
av.    G    1— n    Bumblot. 

-  Si  tu  savais,  mel.  5 — ,  av.  Gl — n  Humblot. 
Buffieres,  Det  ür  sä  godt!   —60  Gehrman. 
Buffieres  J.  Les  amours   de  Nigaudin   1 — n 

.lerlane. 

-  La  Fete  ä  Constant  1 —  n  Jerlane. 
Buffieres    L.   de,   Chörubies   valse  2 — n     Lf 

Beau. 

-  Marie  Therfese  valse  2 —  n  Le  Beau. 

■  Ixjmbard    de.      Sanctus   et  Benedictus,     M» 

avec  VOrg(H)   7.50  Clot  fils. 
-Vous  revoir!   valse  lente,  PV  9—  Clot  fils. 
Buffinton   E.  L.  üitson: 

-  Benedic.  anima  mea.  Band  mix.  quart.  —10. 

-  Benedic.  Anima  — 10. 

-  Bonum  est,  mix  quart.  — 08. 

-  Christmas  Carol  — 05. 

-  Two  Christmas  Carols  — 06. 
-Easter  do\vn  is  breaking  — 05. 

-  God  is  love.   Quart.  — 35. 

-  Piaise  the  Lord  —15. 

-Te   Deum,   mixed   quart.    1 —    WhHe. 
.  Today   the  Jov  bells   ring  —0.5. 
-When    Christ    was    born     (Chnstmas     and 
Easter  Leaflets  12)   — /l  Curtcen. 

-  World  itself  keeps  Easter  day  —08. 
Buffoni    F.    Capelli    neri,    mazurka,    PMa^d 

2.50   Vent'uri.  „     •„    • 

Bugamelli  F.  La  lavandara  3—  Manont. 
-Nel  dolore  3.50  Mariani.  .  ,  „^  ,  , 
Bugbee,    Baby's   Lullaby,   with   Words,   f,ms 

30  ^Yhitc.  .        , 

-Dainty  Tone   Pictures,  P    {With  words   ad. 

lit,  .  ^j,-    ä  _30  White:   1.  Pussy's  See  Saw. 

2.  Good  Night,  Little  Star.  Good  Moming. 


Bugbee  Dainty  Tone  Pictures 
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Buhl  A.  Danse  des  Sylphes 


Merry  Su&hine.  3.  Baby's  Lullaby  (duet). 
4.  What  Birdie  Thinks.  What  Doggie  As- 
ked.  5.  Birdie's  First  Bath.  Mousie's  Race 
for  Life.  6.  The  Chicken's  Surprise.  The 
Roguish  Bree/e.  7.  Echo  and  I.  8.  My 
Ponies'  Schooldays.  9.  Jack  and  Jill.  Dicke- 
ry,  Diekery  Dock.  10.  Little  Boy  Blue.  11. 
The   Butterfly. 

-  A  Dream  of  Fairyland,  P  — 30  Ditson. 
-Musical  Sketches,  P,  White:  Maid  Marjory, 

Sweet  Mistress  Dorothy^  The  Japanese  Mai- 
den ( Ki  Ku ) ,  The  Butterfly  Dance,  Dance 
of  the  Fireflies,  Song  of  the  Cricket,  My 
Prince,  march,  ä — 40.  A  Dainty  Dance 
—30. 
Bugeau  A.  Vingt  pi&ces,  Org{H)  4 — n  Loret. 

-  Service  divin.    Dix  petits   piöees,   Og-Melod. 

2 —  n  Bugeau-Groslav. 
Bugge   Magda,  op.  1  Tre  Sänge:    Vidste  du 
Vej.  Längtan.  Spindersken  — 50  Hansen, 

-  2  Fem  Sänge:  Man  har  et  Sagn  om  N0kken. 

Sov  s0dt,  BarnJille.  Laer  mig,  o  Skov. 
Wiegenlied:  So  schlaf.  Sov  s0dt.  Aften- 
sang:  Den  lyse  Dag  forgangen  er  1 —  Han- 
sen. 

-  3  Serenade  af  A.  M  u  n  c  h's :    „Kongedatte- 

rens  Brudefaerd"  — 50  Hansen. 
-4  Tre  Karakterstykker,  P  1 —  Hansen.^ 
■  5  4  Sänge:   Vandlilie.  S0ndag-Grjeter-Jenten. 

ünder  en  Gran  1—  Warmxith. 
-6  3  Sänge:      S0mmeraftenr(^den.     Mai-Sang. 

Hjemoe  1 —  Warmuth. 

-  8  Fem  Ilomancer :    Vandrerne.    Bryd !  bryd ! 

Pilen   og   Sangen.     Sukkene.     Serenade    1 — ■ 

Hansen. 
-9  Fire   Sänge:    1.  Blonisten  i  dit  0je  — 50, 

N.  2.  Paa  Korsvejen   — 75.     N.  3.   Ak,  du 

Birketrae  — 50.  N.  4.  Melodi:  0  dybe  0jne 

— 50  Hansen. 
Buggenhout  E.  van,  Inkermann,  Galop,  Harm 

ou  Fanf  2.25  Kessels. 

-  La   Paixj   marche    de   procession,    Harm    ou 

Fanf  1 —  Kessels. 
-Yillanelle  — 75  Schott.^ 
Bugislaus   F.    L.   G.   Sonate,   C-dur,   P   1 — n 

Breitkopf. 
The  Bügle  Call,  Collection  of  the  most  eele- 

brated  war  songs,  mix.  voic.  — 35  n  C'hurch. 
Bügle  Calls,  47  Calls  for  Bügle  — 25  Gordon. 
Bügle,     Fife    and    Drum    Signals    and    Calls 

— 19  n  Diison. 
Buglione,  The  Iron  crown.  Fantasie.   Cornet 

Tro    [Baritone)     1.50    Cundy. 
-Legion   of   Honor,    march     (American    Star 

Journal  740),  Milit.  Band  — 50  n  Fischer. 
-The  Xewport  New,  march    (American   Star 

Journal  731).  Milit.  Band  — 50  n  Fischer. 
-The  U.  S.  Artillery  Corps  March   (American 

Star    Journal     662),     Milit.  Band    — 50  n 

Fischer. 
Bugnard,  Ecolicrs  au  Travail  ä  3  v.  eg.  — 25  n 

Pinatel. 

-  Montagnes  de  la  Maurienne  ä  3  v.  eg.  — 25  n 

Pinalel. 
Bugnot    Ch.    Bagnot:     Op.  3  Les    Nymphes, 
mazur,  P,  0. 

-  4  Marche  des  Birijeables,  P,  0. 

-  5  Le  Pas  des  Bruides,  marche,  P,  0. 

-  6  Canserie  Tutime.  Bluette.  P,  0. 

-  7  Souvenir  de  bonheur.    Andante,  PV. 
-8  1er  Valse  de  ballet,  P,   0. 


-  10  Quadrille  du  Commerce,  P,  0. 
-11   Jeune  fille  et   petits   Oiseaux,  P, 

-  Je  pense  ä  toi.  Melodie,  P. 

-  Quadrille   chautee. 
Buhem  E.  C'est  pour  te  plaire  1 — n  Joübert. 

-  Pour   m'etre   agreable   1 —  n  Jouebrt. 

-  Veritable  amour  1 —  n  Joubert. 

Buhl  Aug.  op.  6  Zwei  Lieder:  Malers  Klage: 
„Äuglein  so  freundlieh".  Des  Hirten  Win- 
terlied: ,,0  Winter,  schlimmer  Winter"  1.25 
Hofmeister. 

•  8  Nachtreise :      „Ich   reit'    ins   finstre  Land 

hinein"   1 —  Hofmeister. 

-  9  1.  Nocturne    fantastique,    P     1 — .      N.  2. 

Scherzo  brillant,  P  1.25  Hofmeister. 

-  1 0  Drei     Stücke.    P :     Notturno.     Romanze. 

Menuett  2 —  Hofmeister. 

-  1 1   Zwei  Lieder :   Ständchen :    „Komm  in  die 

stille  Nacht".     Der  Himmel  im  Tale:  „Der 
Himmel  da  oben"  1—  Hofmeister. 

-  12  La  Coquctte.     Charakteristische    Studie, 

P  1.25  Hofmeister. 

-  18  2me  Mazurka  de  Concert  1.25  Schott, 

-  19  3  Feuillets  d' Album,  P  1.75  Schott. 

-  20  Romance  italienne,  P  1 —  Schott. 

-  21   Berceuse,  P  1 —  Schott. 

-22  5  Feuillets  d'Album,  P  2me  Suit«  2— 
Schott. 

-  25  L'Entree  a  Londres.  Grande  Marche  1.50 

Siegel. 

-  26  Clair  de  lune.  3nie  Nocturne,  P  1.50  Sie 

gel,  3/ —  Ashdoion. 

-  27  Souvenir  ä  Richmond.  Barcarolle,  P  1.75 
'   Siegel. 

-  29  Une  fleur  animee,  P  3/6  Chappell. 
-29  Lebewohl,  Duett-Romanze,    P    1.50     Hof- 
meister, 3/ —  Chappell. 

•  35  Christmas  Hymn     and  Hymn  of  Fraise, 

P  4/—  Chappell. 

-  46  Serenade,  P  2 —  Hofmeister. 

-55  La  Sirene,  P  2.50  Hofmeister,  4/ — 
Chappell. 

-  57  Valse  de  salon  2.25  Hofmeister. 

-  70  Bon   Voyage.   Galop  de   Salon   3/ — ,   ^ms 

4/—  Augetier. 

-  72  vide  Concise  Pianoforte  School. 

-  73,  73a  vide  Concise  Pianoforte  School. 

-  74  Serenade  espagnole,  P  4 —  Ricordi. 

-  75  Rgverie,  P  2.50,  TP  3 —  Hofmeister. 

-  76  L'Echo.  Galop  de  Concert  5 —  Ricordi. 

-  78  vide  Concise  Pianoforte  School. 

-  79  Mazurka,  P  1.50  Hofmeister. 

-  80  vide  Concise  Pianoforte  School. 

-  Amelie,  valse  brillante,  P  3/ —  Moore. 

-  Barcarolle,  P  4/ —  Chappell. 

-  La  Belle  Lurette,  Fantasia,  P  4/ —  Willi<ims. 

-  Concise  Pianoforte  School  embodying  a  tho- 

rough  course  of  Technical  Practioe,  Weekes : 
1.  Good  Friends  (an  easy  duet)  3/ — .  N.  2. 
Seven  Short  Studies.  op.  72  4/—.  N.  3. 
Scales  and  chords  4/ — .  N.  4.  A  New  Arpeg- 
gio  Study  3/ — .  N.  5.  Three  Movements  for 
the  Development  of  Style,  op.  78:  1.  Grazi- 
oso.  2.  Cantabile.  3.  Leggiero  ä  3/ — .  N.  6. 
Five  Studies  of  Moderate  Difficulty,  op.  73 
4/ — .  N.  7.  A  Wrist  and  Finger  Exercise 
in  a  Single  Study,  op.  73a  4/—.  N.  8.  The 
Quintessence  of  Pianoforte  Teehnique,  in  25 
Variations,  with  Prelude,  Interlude,  and 
Postlude,  as  a  daily  study,  op.  80  4/ — . 
-Danse  des  Sylphes,  P  4/ —  Chappell. 


Buhl  A.  Les  Fo9itaies 
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Bukke  E.  op.   7 


-  Les  FontaieSj  Idylle,  P  4/ —  Donajowski. 

-  Good  friends,  4^s  3/ —   Weekes. 

-  Grand   Casimir,   Le,   Fantasia   on   Opera,   P 

4/ —  Williams. 

-  Petite  Mademoiselle,  La,  Fantasia  on  Opera, 

P  4'/ —  Williams. 

-  J^  Printemps,  morceau,  P  4/ —  Donajowski. 

-  Piomance  Variee,  P  4/ —  Hopwood. 

-  Serenade  Allemande,   P   4/ —  Moore. 

-  Zare,  valse  de  Salon,  P  4/ —  Eopwood. 
Buhl   D.  20  petits  duos,  2Tr  2.50  n  Costallat. 

-  Valse,  FIP  1.70  n  Costallat. 

-Valse  des  Cent  et  Un,  CornetP  1.70 n  Co- 
stallat. 

Buhl  Frants,  Paa  Heden:  Nu  er  det  Aften, 
SA  — 35  Hansen. 

Buhl  et  Brod,  Ire  fantaisie  eoneerlante,  P 
Cornet  en  la  Fl  ophicleide  ( Tr  ad  lib. )  3 —  n 
Costallat. 

Buhle  Edward,  Lustspi'el-Ouvertvire,  0,  Part 
3.60  n,  St  6 —  n,  -Jms  3 —  Siegel. 

Buhler  F.  Agnus  Dei,  solo  et  choeur  4  voix 
1.25  n,  av.  Org,  H  ou  0  2.50  n  Costallat. 

-  Antifona    de  la    Virgen    Santisima    Regina 

coeli     (Gradual    romano    seccion    segunda) 
3.50  n   Wagner  y  Levien. 

-  Benedictus,  SATB  av.    Org,  H  ou  0    1.75  n 

Costallat. 

-  Credo,   SATB   av.   Org,   H   ou   0   2.75  n   Co- 

stallat. 

-  Domine  exaudi,  4  voix  mixtes  avee  Org  ou  H 

2 —  n  Costallat. 

-  Gloria,  soli  et  SATB  avec  Org,  H  ou  0  2.75  n 

Costallat. 

-  Jesu  Dulcis  memoria.    Motet   in  füll   score, 

with  Org  2/ —  Novello. 

-  Kyrie,  soli  et  SATB  avee  Org,  H  ou  0  i —  n 

Costallat. 

-  Magnus  Dominicus,  B  solo  et  4  voix,  2STB 

av.  Org{H)    2 — n  Costallat. 

-  Sanctus,    SATB    avec   Org,    H  ou  0     1 —  n 

Costallat. 

-  Te  Deum  ä  tres  voces   ( Gradual  romano  sec- 

cion segunda)    3.50  n  Wagner  y  Levien. 

Bu'hr,  Social  Greeting.  Vereinsgruß  (Concor- 
dia,   1  vol.  3tlid  book  29)    —25  Schaeffer. 

Buhrdorf  H.  op.  20  Ich  hab'  nur  einen  Gedan- 
ken — 75  Wettig. 

-  21    Erinnerung :    „Wohl    war    es   eine    Selig- 

keit"   — 75    Wenig. 

-  30  Kuckuck  und  Nachtigall :  „Ein  Kuckuck 

liel  vom  dürren  Baum",  TTBB,  Part  u.  St 
ä  —60  Weitig. 

-  31  In  dem  Dornbusch  blüht  — 50   Wettig. 
Byil  I.  Mater  superba.  Tjim^a.  B'b  Tboh  '^y7^- 

"hwh  jniKs,  TiJiH  öapHTona  cb  hkk.  CKpunKii, 
BioJiOHiejiH,    poajia    (iijiii    rapMOHiyM.a    ad 
lib.)  1 —  Jurgenson. 
Byä^iOB'b   H.  Jurgenson :    /^yxoBHO-j>iy3WKa- 
jibHBiH  coHiiHema,  ?^.^H  CBiiui.  xopa. 

1.  Cbhthh  Bo^e  IlapT.,  Ton.  ä  — 30. 

2.  XepyBHMCKaa  ntcHb  II.,  V.  ä  — 40. 

3.  MiijiocTb  MHpa  IL,  r.  Ti  — 35. 

4.  ^ocTOHiio  ecTb  n.,  r.  a  — 30. 

5.  Ayi^ß  Moa  n.,  r.  ä  — 25. 

6.  XpiiCTOCB  BocKpece  IT.,  F.  ä  — 25. 

N.    1 — 6,    B'B    O^HOM'B    TOIM'fe     11.,    V.    A    1.50. 

/^yxoBHO-MysbiKajibHbia    coMiiiienia,    ^Jia 
MyjKCCKoro  xopa: 

7.  XepyBHMCKaa  ntcnb  11.  — 30,  T.  — 20. 

8.  MiMocTb  MHpa  n.  —40,  V.  —20. 
Üniversiil-Haiidbiich  der  Musikliteratur.  B. 


9.  /i;ocTOHHo  ecTb  n.  —30,  r.  —20. 

10.  Othc  Ham-B  H.  —30,  T.  —20. 

11.  B'B    HaaiaTb    Bi^Hyio,    Tpio,    IT.   — 30, 
r.  —15. 

Le  Buis  beni  — 30  n  Joubert. 
Buisson  Adolphe,   Carbonel: 
-Brünette,  Polka-Mazur  4 — . 

-  Cantique  du  Domino  noir,  transc.  HPV(Ve) 

3.35  n  Mustel. 

-  Ce  que  vous  voudrez !  Polka  5 — . 

-  Charmante,  Schottisch  5 — . 

-  Corail  rose,  Polka  5 — . 

-  Le    Domino    noir.    Cantique,    PVOrg    10 — 

Benoit. 

-  Fleur  aimee,  valse  C — . 

-  Souvenir   de   Roquefavour,  polka-mazur   6 — 

Carbonel. 
Buisson  J.  Blonde  et  Brune,  Andrieu. 
-A  Cephise   (2  pieces  style  aneien),  P  2.50  n, 

0  2 —  n  Costil. 

-  Caprice     de     femme,      intermezzo-valse,      0 

Hachette. 

-  Chautreurs !     chauffez !  !  !      ( J.     L  o  c  e  d  e  t ) 

Costil. 

-  En  Garnaval,  polka-marche,  P  1.75  n,  0  av. 

P  cond.  2 — n  Costil. 

-  Galants   propos    6 —   Paulus. 

-  Hardi,  mes  boeufs,  chans.  5 —  Digoude. 

-  Irene,  mazurka  5 —  Neyrat. 

-  Marche  des  Petits  Guerriers,   polka-marche, 

0,  Paulus. 

-  A  Marphise!  Ondet. 

-  Mascarade,   polka-marche,   0    1.25  n   Goudet. 

-  Pavane  Richelieu,  P  1.50  n,  Aland  — 25  n,  0 

av.   Ouint.    ä  cordes   ad   lib.    1.50  n,   Quint. 
1 —  n,  P  cond.  — 50  n  Gaudet. 
-Petit   lu^tin,   polka    (J.   Loudet),   0    avee 
P    cond.  Andrieu. 

-  Les   Piaines,   Andrieu. 

-  Reves  d'or,  Andrieu. 

-  Serenade,  Digoude. 

-  Suite  d'Orchestre:   1.  Aubade.  2.  Valse  lente, 

3.  Pizzicato.  4.  Gavotte.  5.  Final  2.50  n,  P 
Digoude. 

-  Tarentelle  de  L.  Diodet,  arrangee,  0,  Costil. 

-  Tendre  b'erg&re,  Andrieu. 

-  Valse  des  papillons,  entr'acte-ballet,  P  2 —  n, 

0  2..50n  Costil. 

-  Le  vin  nouvean,  rhans.  4 —  Digoude. 
Le    Buisson   du  chemin   1 — n  -Joubert. 
Buissy  De,  L'Abeillc,  TTBB,  Part  —50  n,  p. 

sep.  fi  — 25  n  Lury. 

-  La  Brise,   TTBB,  Part  1.50  n,  p.  sep.  a  —25  n 

Lory. 
-Depart  des  Matelots,  TTBB,  Part  1.50  n,  p. 

sep.  ä  — 25  n  Lortj. 
-L'Enfant   et   l'Abeille,   Choeur   ä   3   voix  eg. 

Part  —50  Lorij. 
Buker  Richard,   Flying   Colors   (Tacht   Club), 

INIarch  2/ —  n  Sheard. 
Bukke  E.  ByKKe  E.  Jurgenson:  Op.  3  N.  1. 

^a.ib  ofl-feTamwoBOH)  ^bimkoh.  Ayait,  S.  MS 

—40. 
-4    Trois    morceaux,    P:    N.    1.    Thöme    avec 

variations  —70,   N.  2.  Berceuse  —30,  N.  3. 

Un  Episode  lyrique  — 40. 

-  5  Elegie.  9.ieria  — 75. 

-  7   N.   1.  moT.ian^CKaa   ntcna  — 30,   N.  2. 

^Ito,  y;^aJlBIH  3UKio;^eii,'B.  JljsTb,  T.  Bar  —50. 

-  7  Cy;^b6a.  Opera,  KA  6 — . 
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-11   Nr.   1.   Mazurka   —40,   Nr.    2.   Herbstlied 
—30. 

-  CoUection   de   pifeces   faciles   sur   des   motifs 

favorits,   tires  des   operas   et  balleta  russes, 
P  ä  — io,  47ns  ä  — 45. 

1.  Eugfene  Oneguine.  EBremfi  OEffcrHH'B. 

2.  Les  Maccaböes.  MaKKaBen. 

3.  La  pucoUe  d'Orleans.  Op-TOancKaa  ^■fesa. 

4.  La  Vigne.  BnHorpa^HaH  jio3R. 

5.  Le  lac  des  cygnes.  Jre6e;^HHoe  osepo. 

6.  Feramors.  ^epaMopct. 

8.  Neron.  HepoHt. 

9.  Mazeppa.  Masena. 

10.  Marchand    Kalasehnikoflf.    Kynei^i    Ka- 

.lamHHKOB'B. 

11.  Nijegorodzi.  HaaceroposuBi. 

12.  Les  caprices  d'Oxane.  HepeBHHKH. 

13.  Marie  de  Bourgogne.    Mapia  BypryH^c- 
Kaa. 

14.  Harold  rapcJlB^-B. 

15.  La  Charmeuse.  Hapo^MKa. 

16.  Les  enfants  des  steppes.  /^'fexH  CTenefi. 

17.  Songe  sur  le  Volga.  CoHt  na  Bo.irfe. 

18.  L'injortunee.  Topionia. 

19.  La    belle    au    bois     dormant.     Cnamaa 
KpacaBnn,a. 

20.  La  Dame  de  Pipue.  ÜHKOBaa  Tf,SLma. 

21.  Ruth.  Pyeb. 

22.  Snegourotschka.  CntrypoqKa. 

23.  Yolande.  lo-iaHia. 

24.  Casse-Noisette.  EL^e.iKyHinK'B. 

25.  Chant    de    l'amour    triomphant.    ütCHb 
TOpJKeCTB.  w1K)6bh. 

26.  Raphael.  Pa^aa.ib. 

27.  Doubrowskv.  /^y6poBCKiH. 

28.  La  princesse  lointaine.  IIpHHuecca  Tpeaa. 
30.  rrancesca    da    Rimini.    ^paHHecica    fla 

PnaiHHH. 

33.  Rolla.  Po.xia. 

34.  Paradies  perdu.  IIoTepaiiHHH  paÄ. 

35.  La  tour   de  Babel.   BaBHJiOHCKoe   CTO.i- 
noTBopenie. 

-S.TCiifl.  "B  ysipy  — 70  Seyuang. 

-  ^a,  TC^fl  fl  aior.Tia  6bi  .^ioöhtb  — 50  Seywang. 

-  KaKi  MajiiHKt  — 50  Seywang. 

-  0,  Schöne,  singe  sie  mir  nie  — 45. 

-  Prelude,  P  — 45. 

-  Romance  Cis-moll,   VP  —60. 

-  Cocna.  „Meact  öepeai  ehb-b  SHÖygHxt"  — 30. 
Bukvicka  J.  G.  op.  4   Ständchen,  P  1.80  Ro- 

bitschek. 
Bukowitz,  Last  Greeting  Polka  — 40  Ellis. 
Bulan  Ch.   Montagnes  russes,   Polka-Mazurka 

1.75   n,   4ms   2 —   n,    0  2 —   n   Dura7id,    O 

ä  Cordes  1.50  n  Debert. 
By.iameHKO  J\.  J\.   „H  rpHii,b    KOsaKi  sa 

/^ynaK)"  — 40  Ostrowski. 
Bulachow    P.    By;iaxoB'b    ü.    Po3iaHCbi    ii 

ntCHH :  2  TOJia  ä  2 —  Jurgensou : 

1.  BoTi  Ha  nyin  ce.io  öo.ibraoe  — 20. 

2.  TpoHKa.  IlbLib  CTciöoM-B  KpyacHTi  — 20. 

3.  Be3C0HHiin,a.  Ha  KpoBaib  mok)  — 30. 

4.  ^-feBHi^a  KpaaaBima  — 40. 

4.  /^iBHi^a  3.Tia  Men,n,o-conpaHo  — 30. 

5.  CepeHa;ia  IHyöepTa,  na  2  ro.ioca  — 30. 

6.  HtO   MOH   CB'feTIIK'B,   .TyHa  — 20. 

7.  He  öt-iH  CHtrn  n  Bo  no.it  6ep.  — 20. 

8.  He  o/iHa  bo  no.it  n  He  ßy/pixe  — 20. 

9.  Orcycrn  Mena,  po;^Haa  — 30. 


10.  ntcHa  i^biraHKH.  Snaxb  yact  na/io  owirt 
—20. 

11.  JIio6h  Mena,   o  apyrt  jioh  iohuh  — 30 

12.  He  xoiy,  ae  xony.  Xo^erab,  ^tojik 
Moa  pa/^ocTb  — 20. 

12a.  To-ace,  ^.la  Men;i^o-conpaHo  — 20. 

13.  Paa^yMbe.  Bce  rpycTHtH  — 30. 

14.  HpHSHaHie.  Moh  spyrt,  leöa  — 20. 

15.  PpeqecKaa  noHb.  Meacsia  — 30. 

16.  JIioÖJiK)  a  ßJiecKt  tbohxi  ogefi  — 30. 

17.  Bbixo^y  o;5HH'B  a  aa  ^opory  — 20. 

18.  fl  leaa  cb  ro^aam  ne  saöbiJia  — 30. 

19.  Cepeaa^a.  Hohmh,  o  ^pyr-B  moh  — 20. 

20.  Hpomaacb,  b-b  a-xiet  mm  ^OJiro  CH7^•fe.^l 
—30. 

21.  K-B  aen.  Tbi  c.iBinia.ia  .iioöbh  — 20. 

22.  R  noMBK)  seab,  oh-b  ^yTtac  — 30. 

23.  ^ajioöa  ^^bbi.  Ecjuiö-b  cep^i^e  — 20 

24.  Oaa  MHJia  — 20. 

25.  He  TyjiaHi  neqajibio  — 20. 

26.  He  npoöyac^aÄ  BOcnoMHHaHba  — 20. 

27.  SaB^THaa  sBta^a  — 20. 

28.  MnHyBnmx'b  ^aeä  — 30. 

29.  3a6yay-Jib  a  —20. 

30.  Ko.ibi],o.  H  saTcruiio  CB-feiy  BocKa  — 30 

31.  Mo.inTBa.  B-b  jinHyTy  skhshh  — 20. 

32.  B.KaaceacTBya,  leöa  jifo6h:ii'b  a  — 30. 

33.  D^BtTOKt.  Ha  /^oypcKHX-B  exen  — 30. 

34.  OjKH/iaHie:  Ct  Jiasypa  sBia^Bi  — 20. 

35.  Ba,^JIa7^a.  OxBopaxe  mh*  leMHHny  — 30 

36.  B.iaaceHCXBO  acnana  ÖHXb  cb  xoöoio, 
Ha  3Ba  rojioca  — 20. 

37.  BapKapoji.ia.  rpyciHBiH,  ßeaaaaeacHBiH 
—20. 

38.  MojraxBa.  fl,  Maiepb  Boacia.  /^Jia  1-ro 
«  itiH  4-X'B  ro-iocoB-B  — 40. 

39.  MacKa.  Hat  ^o;^•B  MacKH  gepawa  r.Tia3KH 
—20. 

40.  9.ueria.  H  hombio  Beiept  — 20. 

41.  CoJiHi^e  H3t  lyMaaa  cxano  bbtso^hxb 
—20. 

42.  CBH^aBde.  Bt  ^aci,  Kor^a  MCpi^aabe 
—20. 

43.  Cepeaa^a.  fl  a^tcb  o^h-b  — 30. 

44.  T^Bt  pyccKia  ntcaa:  „Ax-b  xbi  xeMHBifi 
.Tfec-B"  H  „^10  ne  xo^Hinb,  Moa  pa;noexb" 
—30. 

45.  Tßon  mejiKOBBia  Ky^pa  — 30. 

46.  Ko.lOKOJIb^HKH    MOH,    I^BtXHKH    CXCHHUe 

—30. 

47.  BapKapoJiaa.  Hohmh,  o  apyrt,  7^.^fl  1-ro 
HJiH  2-xt  ro.iocoBi  — 30. 

48.  Cepeaa^a:  „Thxo  BC^ep^B  /^o^opaext" 
7^JIa  1-ro  h-tih  2-x'b  ro:iocoBi  — 35. 

49.  Bbi  CKaacHxe  Mai,  jno/pi  ^oöpBie  — 30. 

50.  Mojiia.TH  .iHCxba,  SB-bs^H  p^t-^H  — 20 

51.  Ciacxbe  bo  cat.  Kxo  saaex^,  kkks 
SOJiro  — 20. 

52.  yacB  a  et  Be^epa  CH^'fejia  — 30. 

53.  0,  npH^H  KO  MHi  CKopte  — 30. 

54.  Co  Rpy^mayaiKH  maxaiocb  — 30. 

55.  MHayBmHx-B  ^aeH  o^apoBaabe.  PoManct 
aa  2  ro.ioca  — 30. 

56.  Bajma^a.  Bt  noat  nrapoKOM-B,  MceJit- 
30m:b  kohbiix  — 40. 

57.  PaacxaBaabe.  HpoHecexca  jih  6ypa 
Maxeacaaa  — 30. 

58.  Hpe.iecxaBie  r.iasKH.  Y  leöa  ecxb  a.i- 
Ma3Bi  H  aceM^yri  — 30. 
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59.  He  KyKymeiKa  bo  CHpoMt  6opy  KyKO- 
BRJia  — 30. 

60.  IIpocTH,  Ha  /^OJITyH)  pasjiyKy  — 30. 

61.  BCH)   TO,   ECK)   MOH)   flOpOMCKy   — 30. 

62.  HanpacHO  c-h  acapKOio  MOJiböoio  — 30. 

63.  H.  BH^i'feji'B  /^HBHHe  Tjiasa  — 30. 

64.  3a  ptKOH,  sa  /^hchoh  — 30. 

65.  H  He  Mory  ee  aaötiTb  — 30. 

66.  KaKt  0T1,  BtlKH  po^HOH  — 20. 

67.  He  ;^JIH  Mena  — 30. 

68.  TopH,  ropH  Moa  ssia/^a  — 20. 

69.  nouieJi-B  Koseji'B  b-b  oropo^-B  — 20. 

70.  CjiBiuiHuib-jiH   MOH    cep7^eqHbJH    spyr-B. 
(n;.  T.  N.  198)  —20. 

71.  ntcHL  paiHHKa  — 20. 

72.  HiTs,  He  JI106.TIK)  a  sacB  — 30. 

73.  /I^aBHO  jsK'h  Ha  coh^  hc  npoöy^HWH  — 20. 

74.  Mni  ^TO  3a  öt^a  — 20. 

75.  Tbl  Koca-JIH  Moa  TCMHopycaa  — 20. 

76.  Bh  jsK'h  saÖHBaeTe  mchh  — 20. 

77.  HoJiioöH,  He  ryÖH  — 20. 

78.  H'feT'B   He   Te6a,  TaKi   hhjiko  a  jiioöjik) 
(H,.  T.  N.  205)  —30. 

79.  Tbl  He  noBtpHuib,    KaK-b   th  iviHJia.  (!],. 
T.  N.  197)  —20. 

80.  BoT-B   na   nyTH   cejio   öoJibmoe.   (D,.   T. 
N.  214),  /^JIa  conpano  — 20. 

-  PoMaHCbi,  Outheil : 

1.  n-bcHb  MapycH.  Oi^ero  laKi  rpycTHO 
MHi  —30. 

2.  CTenb  oji^nsi  BOKpyT:b  r:iyxaa  — 30. 

3.  Tbl  /i;yuia   Jib   moa  ^oöpbiä   MOJIO/^e^'B 
—40. 

4.  Ho  rpHÖKH  Bqepa  b^  n-fecoiaKi  — 40. 

5.  CoJiJiaTHKt,  BajiJia^a  — 40. 

6.  Hhkto  HaeieHbKy  ne  jiioöht'b  — 40. 

7.  CjiymaHTe  no^pyaccHbKH  — 30. 

8.  CojioBbeMt  sajieTHbiM^B  — 30. 

9.  H  HtT-b  T-B  Mipt  oqen  — 30. 

10.  Ax-B,  sa^tM-B  Mena  chjioh  BWJiajiH  — 30. 

11.  Tnxaa,  SB-ha/^Haa  ho^ib  — 30. 

12.  Ha^Tbi  ryÖKH  ^jih  yrposbi  — 30. 

13.  HaxneT'B  nojieMt  Bosfljx-h  ihctmh  — 30. 

14.  KpoHiKa.  ToabKO  CTaneTt  cniepKaTbca 
—30. 

15.  2  ntCHH:  CiopoHa  :!ib  Moa  CTopoHyniKa 
H  Ax-B  Tbl  Bojira,  Bojira  MaiyniKa  — 30. 

16.  Ero  ysK-h  Hiit,  Jito6imii,a  cnaBBi  — 35. 

17.  HycToe  bbi,  cep^je^HbiMt  th  — 30. 

18.  PascTaBaacb  ona  roBopHJia  — 30. 

19.  HonHO,  BaitMi  Tbl  cjiesa  — 30. 

20.  SnaH)  a,  »ito  tbi  MajiFOTKa  — 30. 

21.  TyK-B,  TyK-B,  KaK-B  cepsn,e  öbeTca  — 30. 

22.  TpoHKa.   TpoHKa  miHTca,  TpoÄKa  CKa- 
qeT-B  — 40. 

23.  ^To  TaK'b  CHJibHo  cep3n,e  — 30. 

24.  HpaBO  MaineHbK'b  CKasKy  — 30. 

25.  HanpacHbi  Bct  moh  CTapaHba  — 40. 

26.  0/^HHOKaa  cjiesKa  — 30. 

27.  ^epHeHbKie  rjiasKH  — 40. 

28.  HoMHHnib  ao^Ka  n;iBiJia  — 40. 

29.  il  oneHb  acHO  noHHMaio  — 40. 

30.  He  EtpHT-B  OH^b  — 30. 

31.  Ona  Moa  —30. 

32.  OxrB  7i;a  ne  ^yöpaByuiKa  — 30. 

33.  Ea  yacb  TibT-h  — 35. 

34.  BbiBa^o  a  npa  hcm-b  sKWEte  — 40. 

35.  HbiraHKa  — 30. 

36a.  KojibiöeabHaa  ntccHKa  (Th  /^JIa  mchh 
aynia  h  CHjia)  — 30. 


36/^.  To^e,  CB  aKKOMH.  cjipnnKH  hjih  ßio.i. 
—40. 

37.  BHBajio  Ji-B  BaMt  flynia  — 30. 

38.  Ax-b  BBI  ro/^H,  MOH  ro^bi  — 30. 

39.  Bce  B-b  TyMant  CKpHUoea  — 30. 

40.  B-h  Henoro/!^y  B'feTep'B  BoeT-B  — 30. 

41.  3a    0KH0M3    B-B    TtHH   MCJIbKaCT'B    40. 

42.  CBtsK-B  H  /^ymHCT^  tboh  pocKom  — 30. 

43.  CKajKH  /^ymoH)  OTKpoBeHHoft  — 30. 

44.  B6JIH3H  Te6a  (ns-h  ^paMH  Aniacejio)  — 30. 
Bulch  T.  E.  Moa  March,  P  4/ —  Reynolds. 
Buleux,   La   Semillantej   mazurka   5 —  Ploix. 

-  Soirge  d'Hiver,  mazurka  4.50  Alleton. 
BulgakofF,  Varsoviana-mazurka  — 20  Jürgen- 

son. 

By^iraKOB'b  C.  ypo^afi.  Xop'B/^.  CMtm.  ro.i. 

HapT.  — 50,  ToJi.  — 40  Jurgenson. 
Biiigari,  Tzigane-polka  — 75,  Jfms  1 —  Elkati. 
Bulgarini    P.  Gavotta   1 —  Graziani. 
Bulger  &  Makthews,  You  told  me  you  had 

Money  in  the  Bank  2/ —  n  Sheard. 
Bulher,     Feregally.      Beati     omnes,      SATß 

2— n. 

-  Beatus  vir,  8ATB  2 —  n. 
-Dixit  Dominus,  SATB  1— n. 
-Domine  ad  adjiivandum,  SATB  — 50  n. 
-Domine  exaudi,  SA'fB    1 — n. 

-  In  exitu,  SATB  1 —  n. 
-Jesu  dulcis,  SATB  — 50  n. 

-  Laudate,    SATB   — 50  n. 
-Magnificat,  SATB   1.50  n. 

-  Magnus     Dominus,     ß-solo    &    SATB     — 12 

Ditson. 

-  Messe  solennelle,  SATB  avec  Org  ou  0,  Part 

avee  Org  7 —  n,  p.  vocales  ä  — 75  n. 

-  Psaumes   des   V§pres:    Domine   ad   adjuvau- 

dum.  Dixit  Dominus.   Beatus  vir.  Confitebor. 

Laudate  D.  O.  G.  In  exitu.  Laudate  pueri. 

Magnificat,    SATB    avec    Org    ou    0,    Part- 

chant  et  Org  7 —  n,  p.  vocales  ä  1 —  n,  d'O 

15 —  n. 
Bulhoes   Ernesto,  Belleza,  polka,  Banda   1 — 

Guimaraes. 
Bull   Chr.   Laer   mig.  o  Skov,   at  visne  glad, 

SATB,  Part  —50  Hausen. 

-  To  Sänge:  Ynglingen  ved  Baekken.  Paa  Seen 

— 50  Hansen. 

-  Tostemmige   Sänge,   Sämling   1,  2,  3   ä  — 70 

Hansen. 

-  Trestemmige  Sänge  — 75  Hansen. 

Bull  Georges,  op.  84  Bouquet  de  m^lodies 
de  „Les  cent  vierges"  (Ch.  Lecocq),  /-" 
G —  Joubert. 

-90,  95,  98,  100  vide  Bibliothöque  moderne 
des  jeunes  pianistes. 

-  100  Morceaux  Pittoresques,  P,  Laudy:  N.  1. 

La  Manola  4/ — .  N.  2.  Loin  de  la  Rive  3/ — . 
N.  3.  Regrets  de  Mignon  3/ — .  IST.  4.  Le  Pe- 
nitent  3/ — .  N.  5.  Patrie  absente  4, — .  N.  G. 
Les  Lavandi&res  4/ — .  N.  7.  R6ve.il  au  Camp 
4/ — .  N.  8.  Los  Commferes  du  Village  3/ — . 
N.  9.  Sommeil  des  Fleurs  3/ — .  N.  10.  Les 
Gentilshonunes  Chasseurs  3/ — .  N.  11.  Les 
Esprits  de  la  Nuit  3/ — .  N.  12.  Les  Oiseaux 
voyageurs  3/ — .  N.  13.  A  tire  d'Aile  4/' — . 
N."  14.  Marche  Hongroise  4/ — .  N.  15.  Le 
danseur  de  Corde  3  — .  N.  16.  D6fil6  de  Ma- 
rionettes 3/ — .  N.  17.  Chanson  Polonaise 
4/ — .  N.  18.  L'Oiseleur  3/—.  N.  19.  Les 
Clowns  4/ — .  N.  20.  A  l'Aventure  3/ — . 
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-  102   vide   Bibliotheque    moderne    des   jeunes 

pianistes. 
■111    Graziella     ( L  e  c  o  c  q ) ,      tianscript ;    P 
l.öO  Andre. 

-  178,   179,   180  vide  Bibliotheque   des  jeunes 

pianist€s. 
-Ali-Baba,  de  L  e  c  o  c  q..  fant.  F  2 — n  Cliou- 
dens. 

-  L'Amour  mouville  de  Varney,  fant.  P  2 —  n, 

valse   du   Colibri,   P   2 — n    Choudens,    1 — 
SapoUao. 

-  L'Arlesienne   (Bizet),  fant.  P  2— u  Cliou- 

deiis,  Üonzogno. 

-  Ascanio,   Chanson   florentine,   P    1.3-3  n    Du- 

rand. 

-  A  travers   ehamps,   P    1.70  n  Eveillard. 

■  L'Attaque   du   moulin    (B  r  u  n  e  a  u) ,   tian- 
script. P  2 — n  Choudens. 

-  Au  clair  de  la  lune,  caprice   ( C.  Moritz), 

-Jms  2.50  n  Eouart. 

-  Au     Printemps      ( G  o  u  n  o  d ) ,     transcr.     P 

2 —  n   Choudens. 

-  Barbier  de  Seville,  fant.  P  1.70  n  Eveillard. 

-  La   Basoche    ( M  e  s  s  a  g  e  r ) ,   fant.    grae.    P 

2 — n,   Villanelle     et   pastourelle,     P    2 — n 
Choudens. 
-Belisario.    fant.    P    1.70  n    Eveillard. 

-  Bei  oiseau  bleu,   romance   favorite    (L.   P  a- 

liard),  P   3—  Clot  Fils. 

-  Bibliotheque   moderne   des   jeunes   pianistes, 

collection    d'etudes    chantantes    et    progres- 
sives,  P,   Heugel : 

1.  vol.  Op.  90.  Vingt-cinq  etudes  mignon- 
nes,  tr&s  faciles,  pour  servir  d'introduction 
aux   etudes   recreatives    12 — . 

2.  Op.  95.  Vingt-cinq  etudes  recreatives 
faciles,  pour  ser\'ir  d'introduction  aux 
Etudes  de  genre  12 — . 

3.  Op.  98.  Vingt-cinq  6tudes  de  genre, 
petite  moyenne  force,  pour  servir  d'intro- 
duction aux  Etudes  pittoresques   12 — . 

4.  Op.  100  Vingt  etudes  pittoresques, 
moyenne   force    15 — . 

5.  Premiere  heure  d'etude,  exercices  pour 
acquerir  la  souplesse,  l'egalite  de  force 
et   l'independance   des   doigts    15 — . 

6.  Op.  102.  Les  Doigts  agiles,  vingt- 
cinq  etudes   de  petite  velocite   12 — . 

7.  Op.  178.  Vingt  petits  preludes  ä  tra- 
vailler  en  meme  temps  que  les  Etudes 
mignonnes,  op.  90   10 — . 

8.  Op.  179.  Les  petites  concertantes  (1er 
cahier)  25  etudes  tres  faciles  4  mains, 
pour  ace.  Tetude  de  Top.  90  15 — . 

9.  Op.  ISO.  Les  petites  concertantes  (2e 
cahier)  25  etudes  faciles  ä  4  mains,  pour 
acc.  l'etude  de  Top.  95  15 — ,  vol.  1 — 4  a 
(5 — n  Ayne. 

-  Bolero    ( C  o  e  d  i  s ) ,  P  2 —  n   Choudens. 
-La  Boulangere  a  des  eeus    (Offenbaeh), 

P    1 —  n   Choudens. 

-  Le  bouton  d'or,   rondo-polka   3 —  Clot  Fils. 
-Carmen,  fant.  Habanera,  P  ä  2 — n,  ims 

ä  2.50  n  Choudens. 

-  Le  carnaval  des  oiseaux,  transcr.  de  la  ro- 

mance   celfebre    (P  a  1  i  a  r  d) ,    P    5 —    Clot 
Fils. 

-  Carnaval    de    Veneza,    transcr.    P    1 —    Aa- 

jiolcao. 

-  Le    carnaval   militaire,    fantaisie   burlesque, 

P  5 —  Clot  Fils. 

-  Carolina  Rediviva,  vals  — 50  Johnn. 


-Cavalleria  Rusticana,  transcr.  P 
1..50  Xapoleao. 

-  Chant  dvi   Soldat,  P   1 —  n  Bornemann. 

-  Les   Charmes   du   Piano    15 —  n,    5  Series    ä 

4 — n  Humhlot: 

I.  Serie:  1.  Gounod:  Faust,  1.  fan 
taisie.  2.  Niedermeyer:  Marie-Stuart, 
adieux.  3.  Bizet:  Carmen,  habanera 
4.    Paladilhe:    Patrie,    valse. 

II :  1.  Gounod:  Au  Printemps,  tran- 
scription.  2.  Bizet:  L'Arlesienne,  fan- 
taisie. 3.  Audran:  La  Mascotte,  1.  fan- 
taisie. 4.  Offenbach:  Contes  d'Hoflf- 
mann. 

III:  1.  Gounod:  Romeo  et  Juliette, 
fantaisie.  2.  Audran:  Cigale  et  Fourmi, 
petit  noel.  3.  Planquette:  Rip-Rip, 
fantaisie.     4.  Varney:   Valse  du  Colibri. 

IV:     1.    Gounod:     Mireille,    fantaisie. 

2.  Offenbach:     Eilte   tambour     major, 

3.  Audran:    Grand    Mongol,    valse.      4. 
Paladilhe:     Patrie,    madrigal, 

V:  1.  Gounod:  Faust,  2,  fantaisie, 
ehocur  des  soldats.  2.  Bizet:  Carmen, 
2.  fantaisie,  Toreador.  3.  Gounod:  Le 
Soir,  nocturne.  4.  V  a  r  n  a  y :  Mousque- 
taires   au   Couvent. 

-  Chasse  aux  papillons,  P  3 —  Clot  Fils. 

-  Chasse  du  jeune  Henri,  fant.  P  2 —  n  Eveil- 

lard. 

-  Chasseurs  d'Afrique,  fanfare,  P  5 — ,  simpl, 

P  3—  Clot  Fils. 

-La  Chätelaine,  Aalse  brill.  P  2 — n  Chou- 
dens. 

-La  Chauve-Souris  (J.  Strauß),  transcr. 
fac.  P  5 — •  Heugel. 

-  Chevaliers   de  la  nuit,   scene  moyen  äge,   P 

5 —    Clot   Fils. 

-  La  Cigale  et  la  Fourmi 

Petit   Xoel,   transcr.   P 

-  Cloches      de     Corneville, 

.Jouhert. 

-  Confidence,   noctiirne,  P  3 —  Clot  Fils. 

-  Les    Contes    d'Hoffmann     (Offenbach), 

2   fant.   P  ä  2 — n   Choudens. 

-  Le  Cor  dans  les  bois,  P  1.70  n,  .'/ms   1.70  n, 

Mand    — 25  u    Eveillard. 

-  Le  cor  des  Alpes,  transcr.  P  5 —  Clot  Fils. 

-  Le    coureur    des    bois,    galop    brill,    P    5 — 

Clot   Fils,    'fms   2 —   Napoleao. 

-  Dante   (G  o  d  a  r  d) ,  fant.  P  2 —  n  Choudens. 

-  La  demoiselle  de  Belleville   (M  i  1 1  ö  e  k  e  r) , 

valse  5 —  Heugel. 

-  Derniere    pensee     (Weber),     P     3 —    Clot 

Fils. 

-  Diable  aux  ehamps,  galop,  P  5 —  Clot  Fils. 
-Diana,  pet.   fant.  P  2 — n   Choudens. 

-  D  i  n  o  r  a  h,   transcr.   P  4 —   Neuparth. 
-Don   Juan,   fant.   P    1.70  n   Eveillard. 

-  Eglantine,    valse,   P    3 —   Clot    Fils. 

-  E  1  i  s  i  r    d'a  m  o  r  e,    fant.    P    1.70  n    Eveil- 

lard. 

-  Escarpolette,  valse  3 —  Clot  Fils. 

-  Fantaisie   facile   sur   les   motifs   d'un   opera 

de  G  u  i  r  a  u  d,  P   1.75  n  Durand. 

-  Fantaisie  gracieuse,   P   1.75   Durand. 

-  Faust,  2  fant.  P  ä  2 —  n  Choudens,  Dehert, 

ä   6 —  Muraille,  -'{ms  ä  2.50  n   Choudens,  ä 
0—  Muraille. 
-La   fee  des  roseaux,   celebre   valse    (Gran- 
ger), PV   5 —   Clot   Fils. 


(Audran),  fant. 

ä  2 —  n    Choudens. 

transcr.     P      5 — 
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La  Femme  ä  papa  (Hervö),  fant.  P  2 — n 

Choudens. 
La  Femme  de  Narcisse    (Va.rney),   fant. 

P  2 — n   Choudens. 

Fete  des  bergers,  styrienne,  P  5 —  Clot  Fils. 
Yen  de  paille,  P   1.70  n  Eveillard, 
Fille   de    Fanchon-la-Vielleuse    (Varney), 

P  2 —  n  Choudens. 
Fillede    Madame    Ängot     (C.    Le- 

cocq),  transer.  P  — 40  Gordon,  — 70  Als- 

bach,  2.50  Mariani. 
La  Fille  duTambour -Major    (Of- 
fen b  a  c  h),  '  fant.    milit.     P    2 — n,     Ji7ns 

2.50  n,  valse  2 — n  Choudens. 
Fleurs    couppees     (Souvenirs     de     voyage)  : 

1.  Marche    savoisienne     (Les    Allobroges). 

2.  Mephisto,  fant.  galop.  3.  Ninetta,  valse 
caprice.  4.  Nuit  sereine,  barcarolle.  5. 
Sous  Bois,  romance  sans  paroles,  P  ä 
1.75  n  Bouart. 

Flute    enchantee,    fant.    P    1.70  n   Eveillard. 
Les    Folies     amoureuses      (Pessard),     P 

2 — n  Choudens. 
Galop    de    la    cour,     galop     f avori     ( M  u  r- 

dorff)    1 — n   Galtet. 
Gillette  de  Narbonne    ( A  u  d  r  a  n ) ,  fant.   P 

2 —  n    Choudens. 
„Girofle-Girofla",  souvenir,  P  — 70  Alsiach. 
La    Girouette     (C  o  e  d  e  s) ,    bolero    transer. 

P  2 — n  Choudens. 
Le    Grand    Mogol     (Au  dran),    fantaisie, 

Petite  valse  brillante,  P  ä  2 — n  Choudens. 
L'habit    d'arlequin,   mascarade,   P    5 —   Clot 

Fils. 
Le  hamae,   berceuse,  P  3 —  Clot  Fils. 
Harpe     de    David     (lOe    edition),    P    1.70  n 

Eveillard,  1.50  Bevilacqua,  Guimaraes,  Na- 

poleao,  Iims  1.70  n,  Mand  — 25  n  Eveillard. 
Henry    VIII,    fantaisie    facile,    quatuor,    P 

ä    1.75  n   Durand. 
Indiana,    cel&bre    valse     (Mareailliou), 

P  3—  Clot  Fils. 
Jenny     Lind     ( W  a  1  1  e  r  s  t  e  i  n) ,     P     3 — 

Clot  Fils. 
Jocelyn    ( G  o  d  a  r  d ) ,     fantaisie,    Valse     du 

balcon,    P    ä  2 —  n    Choudens. 
La  Jolie  Fille  de  Perth    (Bizet),  fant.  P 

2 —  n    Choudens. 
La  Jolie  Parf umeuse    ( 0  f  f  e  n  b  ac  li ) ,  fant. 

P  2 —  n  Choudens. 
Joseph,      transer iption      facile,      P      1.75  n 

Durand. 
Josephine  vendue  par  ses  soeurs   (Roger), 

fant.   P  2 — n   Choudens. 
Les  28  Jours  de  Clairette    (Roger),  fant. 

P  2 —  n  Choudens. 

Kosiki,    valse   mignonne    5—   Joubert. 
Le  lilas,  polka  3 —  Clot  Fils. 
Lisette,  schottiseh   (d'aprfes  Beaueourt), 

P  3—  Clot  Fils. 
Madame  Favart    (Offenbaeh),  fantaisie, 

P  2 —  n,   Jims  2.50  n   Choudens. 
Madame   l'Archiduc    (Offenbach),   fant. 

P  2 — n  Choudens. 
Ma  Mie  Rosette,  P  2/ —  Boosey. 
Le    Marguillier    du    village,    polka    (sur    la 

chansonnette  de  Gros),  P  3 —  Clot  Fils. 
Marie     Stuart     (Niederijieyer),     mMi- 

tation,  P  2 — n  Choudens. 
La  Marseillaise,  chant  national,  4ms  2.50  n 

Rouart. 


■La   Mascotte    (Audran),    1.   Fantaisie,    P 

2 —  n,   2.   Fantaisie,  P  2 —  n   Choudens. 

■  Mireille     ( G  o  u  n  o  d) ,    fantaisie,    P    2—  n 

Choudens,   1.50  n  Sonzogno. 

■  Le    Miroir    dramatique :    Les    Bavards.     La 

Camargo.  Les  Cent  Vierges.  Le  Coeur 
et  la  Main.  Le  Comte  Ory.  Les  Dragons 
de  Villars.  La  Fee  aux  Ch&vres.  La  Fille 
de  Mme  Angot.  Fleur-de-The.  Giralda. 
Girofle-Girofla.  Le  Grand  Casimir.  La 
Grande-Duehesse  de  Gerolstein.  La  Jolie 
Persane.  Le  Jour  et  la  Nuit.  Kosiki. 
Ma  Mie  Rosette.  La  Marjolaine.  Martha. 
La  Montagne-lSToire.  L'Ombre.  La  Pe- 
ricliole.  Le  Petit  Duc.  La  Petite  Made- 
moiselle.  La  Petite  Mariee.  Plutus.  Le 
Postillon  de  Lonjumeau.  La  Poupee  de 
Nuremberg.  La  Princesse  de  Trebizonde. 
Le  Roi  de  Carreau.  Le  Roman  d'Elvire. 
Stradella.  Le  Toreador.  La  Vie  Mon- 
daine,  P  ä  5 — ,  ä  4ins  Joubert. 

N.  1.  Les  Dragons  de  Villars  de  M  a  i  1- 
lart.  2.  Martha.  3.  Le  Comte  Ory,  ä  2.50 
Ricordi. 

Miss  Helyett  (Audran),  fant.  gracieuse, 
gavotte,  P  ä  2 — n  Choudens. 

Moise,   fant.   P    1.70  n  Eveillard. 

■  Mont  Rose,  bouquet  de  melodies  Suisses,  P 

5—  Clot  Fils. 
Les  Mousquetaires  au  Couvent   (Varney), 
f antaisie-valse,   P   2 —  n    Choudens. 

■  Le  muguet,  valse  du  Barbier  de   Seville.  P 

3—  Clot  Fils. 

■  jSToees   de   Figaro,   fantaisie   facile,  P   1.75  n 

Durand. 

Norma,  petite  fantaisie,  P  3 —  Clot  Fils, 
1.70  n   Eveillard. 

■  Nuit   sereine,  barcarolle,   VP  2 —  n  Rouart. 
L'oiseau  captif,   fantaisie,  P  5 —  Clot  Fils. 

■  L'Oiseau   messager,   P   1 —  Bornemann. 
■Ole!    Ole!    habanera  polka,   P    (Pailard) 

5 —  Clot  Fils. 

L'Onele  Celestin  (Audran),  fant.  grae. 
P  2 —  n  Choudens. 

Paillasse  (Leoncavallo),  menuet  et 
Serenade,   P   2 — n    Choudens. 

Patrie  ( P  a  1  a  d  i  1  h  e ) ,  f antaisie-valse,  Ma- 
drigal   et    Retraite,    P    h    2 — -n    Choudens. 

■  Le    pays    natal,    chant   montagnard,    P    5 — 

Clot  fils. 
Les   Pecheurs   de   perles    (Bizet),   fant.   P 

2 —  n  Choudens. 

La   perle  de  Proeida,  danse  napolitaine,   P 

3—  Clot  fils. 

La  peivenche,  chanson  napolitaine,  P  3 — 
.   Clot  fils. 

Le  Petit  Chaperon  rouge  (Serpette),  /' 
2 —  n    Choudens. 

Le  petit  postillon,  rondo-galop,  P  5 —  Clot 
fils,     Jims  2 —  Xapoleao. 

La  petite  M  a  d  e  m  o  i  s  e  1 1  e  de  C  h. 
Lecocq,  transer.  P  1.50  Bote. 

Les  Petits  bonheurs,  dix  bluettes  tr&s  fa- 
cile, -ims  ä  4.50  Clot  fils:  1.  L"escarpolette. 
valse.  2.  Le  premier,  bal,  polka.  3.  L'^glan- 
tine,  valse.  4.  Le  lilas,  polka.  5.  Le  mu- 
guet, valse  du  Barbier  de  S6ville.  6.  La 
chasse  aux  papillons,  polka.  7.  La  per- 
venche,  chanson  napolitaine.  8.  La  violette, 
melodie  alleniande.  9.  Les  vendanges,  rondo. 
10,  Le  bouton  d'or,  polka   italienne. 

Les.  Petits  Mousquetaires   (Varney),  fau- 
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taisie    militaire,    Petite    valse,    P    ä    2 — n 

Choudens. 
Les  petits  Soldats,  P,  J^ms  ä  1.70  n  Eveillard. 
Les  petits  soldats  de  plomb,  polka   (Rosa) 

3—  Clot  fils. 
Philemon   et    Baucis    ( G  o  u  n  o  d )  ^    f ant.   P 

2 —  n   Choudens. 

Populär    Pieces     (Pauer),    P    2/ — n    Au- 

gener. 
La    poupöe    de    Lise     (Pailard),    P    3 — 

Clot  fils. 
Un    premier    amour     (Walle  istein),    P 

3—  Clot  fils. 

Premier    bal,    polka    tres    dansante.    P    3 — 

Clot  fils. 
Pr&s  d'un  ruisseau.  cel&bre  romance    ( R  o  u- 

megufere),  P  3 —  Clot  fils. 
La  Princesse  des  Canaries   (Lecocq),  fan- 

taisie,    Marche    des    toreadors,    P    ä    2 — n 

Choudens. 
Les    Provengales,    6    fantaisies   faeiles,   P   ä 

1.70  n    Carhonel:       1.    Les    Mages,    marche 

religieuse.    2.    Farandolcj    danse    populaire. 

3.   Au   Son   du   Tambourin,   aubade.   4.   Ri- 

godon,    air    ancien.    5.    Noel,    pastorale.    6. 

Sous  les   Oli^iers,  ronde  champgtre. 

■  Les  Puritaius,  fant.   P   1.70  n  Eveillard. 
•Les  Reflets  du  passe:    1.  Ah  vous  dirai  — 

je  maman,  air  populaire.  2.  Au  clair  de 
la  lune.  3.  II  pleut  Berg&re.  4.  Marlbo- 
rough.  5.  Le  Roi  Dagobert.  6.  La  Mar- 
seillaise, chant  national,  P  ä  1.75  n  Rouart. 

-  Le    Refrain    des    montagnes,    tyrolienne,    P 

5 —  Clot  fils. 

-  Retour  au  pays,  tyrolienne,  P  5 —  Clot  fils. 

■  Retraite  aux  flambeaux,   scfene   militaire,   1' 

5 —  Clot  fils. 

■  Le    R§ve     ( B  r  u  n  e  a  u ) ,    ehanson    du    clos 

Marie,   P  2 —  n  Choudens. 

-  Un   reve,   polka-mazurka    ( S  t  r  u  s  s )     1 —  u 

üallet. 

-  La  rieuse,  rondo-valse,  P  5 —  Clot  fils. 

-  Rip     (Planquette),    fantaisie,    P    2 —  n 

Choudens. 

-  Robin  des  Bois,  fant.  P  1.70  n  Eveillard. 

-  Romeo    et   Juliette    ( G  o  u  n  o  d ) ,    fantaisie, 

P  2 — n   Choudens,   1.70  n  Eveillard. 

-  Saison  nouvelle,  P   1 —  Bornemann. 

-  Salammbö    ( R  e  y  e  r ) ,    fantaisie,      P     2 —  ii 

Choudens. 

-  Samson  et  Dalila,  fantaisie  facile,  P  1.75  n 

Durand. 

-  Sapho     ( G  o  u  n  o  d ) ,     fantaisie,      P     2 —  n 

Choudens. 

-  Semiramis,   fant.   P   1.70  n  Eveillard. 

-  Serenade  des  Anges,  transcr.  P  5 —  Clot  fils. 

-  Les  Silhouettes,  petites  fantaisies-transcrip- 

tions,  P,  N.  1—25  20—  n,  X.  ä  5—  Heugel. : 
1.  Mignon.  2.  Coppelia.  3.  Aben-Hamet. 
4.  Mam'zelle  Nitouche.  5.  Hamlet.  6. 
Lakme.  7.  La  Perle  du  Bresil.  8.  La  Chan- 
son de  Fortunio.  9.  Frangoise  de  Rimini. 
10.  Sylvia.  11.  Un  Ballo  in  maschera.  12. 
La  Tzigane.  13.  Le  Songe  d'une  Nuit  d'6te. 
14.  Le  Roi  l'a  dit.  15.  La  Korrigane.  16. 
Orphee  aux  Enfers.  17.  Le  Caid.  18.  Jean 
de  Nivelle.  19.  La  Farandole.  20.  Le  Petit 
Faust.  21.  Psyche.  22.  La  Source.  23.  Le 
Desert.  24.  La  Belle  Hel6ne.  25.  Mam'zelle 
Gavroche.  26.  Manon.  27.  Herodiade.  28. 
Sigurd.  29.  Le  Cid.  30.  Les  Erinnyes.  31. 
Le   Roi    d'Ys.    32.   Le   Roi   de   Labore.    33. 


Esclarmonde.  34.  Le  Roi  s'amuse.  35.  Don 
Cösar  de  Bazan.  36.  Le  Mage.  37.  Paul  et 
Virginie.  38.  Cavalleria  rusticana.  39.  Wer- 
ther. 40.  La  Xavarraise.  41.  Thais.  42.  Le 
Papa  de  Francine.  43.  Sapho.  44.  Princesse 
d'auberge.  45.  Milenka.  46.  Cendrillon.  47. 
Griseldis.  48.  Le  Jongleur  de  Notre-Dame. 
4ms:  N.  1,  2,  4,  5,  6,  8,  10,  13,  14,  17, 
26,  27,  28,  29,  30,  31,  37,  38,  39,  41,  44, 
46,  47  ä  6 — . 

Le  Soir  (Gounod),  nocturne,  transcr.  P 
2 —  n  Choudens. 

Un  soir  ä  la  Scala,  Souvenir  de  Rossini, 
P  5—  Clot  fils. 

La    Sonnambule,    fant.    P    1.70  n    Eveillard. 

Souvenir   de  Harlem,   P    1.70  n  Eveillard. 

Les  succfes  partages,  huit  fantaisies  (C. 
Moritz),  4nis  ä  7.50  Clot  fils:  1.  Le 
petit  postillon,  rondo  galop.  2.  Tgte  folle, 
rondo  galop.  3.  Les  chasseurs  d'Afrique, 
fanfare.  4.  Le  carnaval  militaire,  fant. 
burlesque.  5.  Le  retour  au  pays,  bouquet 
de  tyroliennes.  6.  Le  cor  des  Alpes,  tran- 
scription.  7.  Le  refrain  des  montagnes, 
tyrolienne.  8.  Le  coureur  des  bois,  galop 
brillant. 

Sur  la  terre  et  sur  l'onde,  galop  (David), 
P  3—  Clot  fils. 

Tante  Rose,  gavotte,  P  1.50  Guimaraes, 
Napoleao,  — 15  Rose,  Jtms  2 —  n  Durand, 
— 80  n  Schirmer,  PMand,  PV  ä  2 —  n, 
2MandP  2.50  n,  2MandG  2— n,  VMandG 
1.75  u  Duand. 

Tete  folle,  galop,  P  5—  Clot  fils,  4ms  2— 
Xapolcao. 

La  Timbale  d'argent  (Saint -Saens),  P 
2 —  n   Choudens. 

Le  torrent,  valse  (Margailhou),  P  3 — 
Clot  fils. 

■  Toto    ( B  a  n  &  s ) ,    fantaisie,   P   2 —  n    Chou- 

dens. 

-  Transcriptions  faeiles,  P  ä  5 — ,  4^ns  ä  6 — 

Benoit:  L'Africaine.  L'Ambassadrice.  La 
Dame  blanche.  Les  Diamants  de  la  Cou- 
ronne.  Le  Domino  Noir.  L'Etoile  du  Nord. 
Fra  Diavolo.  Haydee.  Les  Huguenots.  La 
Muette  de  Portici.  Le  Pardon  de  Ploermel. 
La  Part  du  Diable.  Le  Philtre.  Le  Pro- 
phfete.  Robert  le  Diable.  La  Siröne.  La 
Traviata.  II  Trovatore. 

-  Le    Tribut    de    Zamora    (Gounod),    fant., 

Nocturne  facile,   P  ä   2 —  n  Choudens. 

■  Les   Troyens    ( B  e  r  1  i  o  z ) ,    duo    et   marche 

troyenne,  P  2 —  n  Choudens. 

-  Les  vendanges,  rondo,   P  3 —  Clot  fils. 

-  La  vierge  aux  bluets,  esquisse,  P  5 —  Clot 

fils. 

-  La    violette,      m6lodie    allemande,      P     3 — 

Clot  fils. 

-  La      Vivandiöre       ( G  o  d  a  r  d ) ,       fantaisie, 

Transcription,  P  ä  2 — n  Choudens. 

-  Voyage    au    pays    des    melodies,    album    36 

morceaux,  P  8 —  n   Clot  fils : 

lie  Serie:  6  bluettes  tr&s  faeiles  ä  3 — . 
1.  L'Escarpolette,  valse,  4ms.  2.  Le  Pre- 
mier Bai,  polka,  4>'"s.  3.  Le  Hamac,  ber- 
eeuse,  P.  4.  Les  Vendanges,  rondo,  4'ns. 
5.  Confidence,  nocturne,  P.  6.  Chasse  aux 
papillons,  -Jms. 

IL  6  bluettes  tr§s  faeiles,  4>ns  ä  3 — : 
1.  L'Eglantine,  valse.  2.  La  Pervenche, 
ehanson    napolitains.    3.    Le    Lilas,    polka. 
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4.  La  Violette,  melodie  allemande.  5.  Le 
Bouton  d'or,  rondo-polka.  6.  Le  Muguet, 
valse  du   Barbiei*  de  S^ville. 

III.  6    bluettes    tr&s    faciles,    P    ä    3 — : 

1.  Norma,  petite  fantaisie.  2.  Derniöre 
Peusöe  de  Weber.  3.  Le  Torrent,  valse 
de  M  a  r  c  a  i  1  h  o  u.  4.  Indiana,  valse  de 
Marcailhou.  5.  Pr&s  dun  Ruisseau, 
melodie.  6.  Sur  la  Terre  et  sur  FOnde, 
galop. 

IV.  6  petites  transcriptions  trös  faciles, 
P  ä  3 — :  1.  Bei  Oiseau  bleu,  valse.  2. 
Lisette,  schottisch.  3.  Le  Marquillier  du 
Village,  polka.  4.  La  Poupee  de  Lise,  me- 
lodie. 5.  Les  petits  Soldats  de  plomb, 
polka.  6.  Les  Chasseurs  d'Atrique. 

V.  5  petites  transcriptions  melodiques 
assez  faciles  ä  5—:  1.  La  Rieuse,  rondo- 
valse,  P.  2.  Le  Petit  Postillon,  rondo-galop, 
4ms.  3.  La  Perle  de  Procida,  danse  napo- 
litaine,  P.  4.  Refrain  des  Montagnes,  fant. 
tyroiien,  J^ms.  5.  Ole!  Ole!  celfebre  habanera 
polka   de   L  6  o  n   P  a  1  i  a  r  d,   P. 

VI.  6.  röcreations  musicales  assez  fa- 
ciles ä  5 — :  1.  L' Oiseau  captif,  fantaisie,  P. 

2.  T6te  folle,  galop,  Jfms.  3.  Cor  des  Alpes, 
transcription,  -'twis.  4.  Retour  au  pays,  bou- 
quet  de  tyroliennes,  ^»is.  5.  Fgte  des  Ber- 
gers, styrienne,  P.  6,  Chasseurs  d'Afrique, 
fanfare,  Ifms. 

VII.  Souvenirs  de  voyages  assez  faciles 
ä  5 — :  1.  La  Serenade  des  Anges,  tran- 
scription, P.  2.  La  Vierge  aux  Bluets, 
esquisse,  P.  3.  Le  Mont  Rose,  mölodies 
suisses,  P.  4.  L'Habit  d'Arlequin,  masca- 
rade,  P.  5.  Le  Coureur  des  Bois,  galop,  J^ms. 
6.  Le  Carnaval  militaire,  fantaisie  bur- 
lesque,  Jfms. 

VIII.  6  fantaisies  caprices  assez  faciles, 
P  ä  5 — :  1.  Les  Chevaliers  de  la  nuit, 
scfene  moyen-äge.  2.  Le  Pays  natal,  chant 
montagnard.  3.  Retraite  aux  Flambeaux, 
divertis.  militaire.  4.  Le  Carnaval  des  Oi- 
seaux,  transcription.  5.  Un  Soir  ä  la  Scala, 
Souvenir  de  Rossini.  6.  Le  Diable  aux 
Champs,  galop. 

-  Le  Voyage  de  Suzette  (Vasseur),  fant. 
P  2 —  n  Choudens. 

Bull  G.  et  Burty  M.  Scönes  et  paysages, 
30  morceaux  faciles,  P  ä  1.75  n  Durand: 
1.  Tante  Rose,  gavotte.  2.  Vallon  fleuri, 
valse  alsacienne.  3.  Le  Bapt6me  des  cloches, 
caprice.  4.  Gai  Voyageur,  chanson.  5.  La 
Bergöre  des  Alpes,  tyrolienne.  6.  All  Right, 
galop.  7.  La  Petite  Reine,  menuet.  8.  A 
la  Belle  Etoile,  chans.  cavaliöre.  9.  Les 
Premiöres  Neiges,  mazurka.  10.  Le  Sage 
et  le  Fou,  duetto.  11.  Au  Revoir,  laendler. 
12.  Jeune  France,  defilö-marche.  13.  Au 
gr6  du  Vent,  barcaroUe.  14.  La  Perle  de 
Cadix,  bol#ro.  15.  Au  Pays  de  Boheme, 
mar.  tzigane.  16.  Les  lies  d'Or,  chanson 
provengale.  17.  Oiseau  volage,  valse-ma- 
zurke.  18.  Lutins  et  Farfadets,  ronde  fan- 
tast.  19.  Aubade  ä  Grand'  Maman,  scher- 
zet. 20.  Pauvre  Isabeau,  bailade.  21.  Pen- 
dant l'Etape,  chans.  de  marche.  22.  Les 
Batteurs  de  hU,  scfene  rustique.  23.  Chan- 
son de  chasse,  Impromptu.  24.  II  Bambino, 
galop.  25.  Avix  Alpes,  valse  suisse.  26.  Le 
Bonhomme  Jadis,  vieux  refrain,  27.  Pizzi- 


cato bailabile.  28.  Menuet  villageois.  29. 
Chanson  aragonaise.  30.  Retraite  russe. 

Bull  John  (1563—1628),  The  king's  hun- 
ting  jigg  (Schloesser  Adolphe,  3e- 
lections  from  works  2),  P  3/ —  Ashdoicn, 
Augener,  (F.  Boscowitz,  Quaint  Airs 
and  Dances  1)  3/ —  Chappell,  — 35  Schir- 
mer, — 60   Schmidt,  — 25   Jurgenson. 

■  O  Lord  my  God,  Füll,  SSATB,  Voc.  score 
1/3,  Voc.   parts  — /9   Novello. 

-  Parth^nia  ou  la  premifere  Musique  imprim^e, 

VII   pi&ces   pour   le   Clavecin   3 —  n   Leduc. 
Bull    Moritz,    Au   elair    de   la   lune,    caprice, 
4ms  2.50  n   Meuriot. 

-  La    Marseillaise,    chant.    nat.      //ms    2.50  n 

Meuriot. 
Bull    Ole.    Bornemann.    (1810—1880),   op.    1 

Adagio   religioso,      V(Vc)P   2—,    V(Vc)0, 

Part  2.50  n,  St  5 — n  J.  Schuberth. 
-2    Nocturne,    V(Vg)P    1.50,    V{Vc)0,    Part 

1— n.   St  2.25  n  J.  Schuberth. 

-  3  Fantasie  et  Variation«  de  bravoure  en  D 

sur  des  thömes  de  Bellini  ( Montecchi 
et  Capuletti),  T^{Vc)P  7—,  V(Vc)0,  St 
8 —  n  J.  Schuberth. 

-  Adagio    af    Violinconcerten,    PV    1 —    War- 

muth. 

-  I'avorit-Kom.positioner,  P   1 —  Elkan,   War- 

niuth. 
- 1   ensouune  Stunde  — 25   Warmuth,  P  — 25 
Warnt,uth. 

-  Marsch    af    Washingtons    Minde,      P    — 50 

Warmuth. 

-  En  Moders   B0n,  P   1 —  Warmuth. 

-  Polacca  guerriera,  P  2 — ,  PV  3.50  Warmuth. 

-  Et  Saeterbes0g  ( Ein  Besuch  auf  der  Senne ) , 

y-Fantasi,  PV   1.50   Warmuth. 

-  Saeterjentens    S0ndag    — 50,      Uden    selvst. 

Akkomp.  — 50  Hansen,  — 25,  A-solo  med 
Wandet  (nynnende)  Kor  (se  Hanche 
„Hjemlige  Toner",  H.  3)  — 50,  Mandskor 
— 10  Warmuth,  P  — 25  Gehrinan,  (L. 
Schvtte)  — 60  Hansen,  4ms  (Aug. 
Reinhard)  —60  Hansen,  VP  (Carl 
Sander)  — 75  Hansen,  — 50  Johnn, 
Warmuth,  — 40  Fischer,  VcP  (Aug. 
Reinhard)  1—  Hansen,  FIP  —40 
Fischer,  (Aug.  Reinhard)  VVa  1.25, 
HV,  HVc,  HFl,  H2V  ä  —75,  2VP,  2VVc, 
VVaVc  ä  1—,  4msVVc  1.25,  Kvartett  1.50, 
Blaesinstr  1 — ,  (Johan  S.  Svendsen) 
V  m.  0,  Part  u.  St  2—,  Solost  m.  P  1— 
Hansen,  with  l'-solo  and  string  quint.  acc. 
FullO  — 75,  P  acc.  — 50  Haiokes,  and 
Fauconier  F.  C.  Reverie  with  Fl  ad 
Hb.,  StringO  parts  — 40  n  Fischer. 

Bull  et  Herman,  Sappho  (Gounod),  duo, 
VP  1.50  Sudre. 

Bull  et  Liverani,  Les  Dragons  de  Villars 
(Maillard),    CIP    2—    Oh4luwe. 

Bull  et  Marengo,  Faust,  2  fant.  CornetP  ä 
Muraille. 

-  Gillette  de  Narbonne  ( A  u  d  r  a  n) ,  fantaisie, 

CornetP  1.50  n  Sudre. 

-  Romäo    et   Julietta    (Gounod),    fantaisie, 

CornetP  2 —  n  Sudre. 

-  Le  Soir   (Gounod),  CornetP  1.50  n  Sudre. 
Bulla,   Allegro   agitato   de   la   2e   Symphonie 

de  Mendelssohn,  PHautbois  2 —  n 
Coutarel. 

-  Cantabile  de  la   Sonate  si  b,  de  M  o  z  a  r  t, 

PHautbois   1.35  n  Coutarel. 
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Buliard  Frederic  Field,  op.  18  X.  3.  Love's 
Truth,  duet  for  equal  voiees  — 50  Presser. 
Ditson : 
-Alleluiah!  hearts  and  voiees,  8ATB  — 16. 

-  Angels    from    the    realms    of    gloiy,    8ATB 

^vitll  8,  T,  ß-solos  —12. 
-As   Christ   upon   the   Gross,    h.    m.    ä   — 50, 

A  with  mix.  quart.  and  chor.  — 12. 
-At    the    crossroads,    TTBB    with    P    ad    lib. 

—12. 

-  Awake,  my  soul,  hymn  anthem    with  A  or 

ßar-solo  — 15  Boston  Miis.  Co. 

-  Barney   Mc   Gee,   h.   m.    l   .ä     — 50. 

-  Beam    from   yonder    star,    h.  m.  l.    ä    — 40, 

male  quart.  S8MSA  ä  — 08. 

-  Be  Glad.  Lass  and  Lad    (Gumbert),  88. 

88A  (Beacon  Ser.  Voc.  Select.  181)  6  — 
Silver. 

-  The  best  of  all  good  Company,  TTBB  —12. 

-  Cavalier  songs:    1.  Swords  oiit  for  Chailie, 

2.  The  Eide  of  the  Clans,  3.  Nottingham 
Hunt,  Bar.  B.  T  ä  — 75  n  Boston  Mus.  Co., 
4/ —  n   Woolhottsc. 

-  Corae  o'er  the  sea.  vocal  waltz,  TTBB  — 12. 
-Comrade   song,   TTBB  —12. 

-Elfhorns,    8ATB      — 15    Boston    Mus.    Co., 

— /8  n   \Voolhouse. 
-Eventide,   8ATB  —10   Boston   Mus.    Co. 

-  Good   nieht,   little  girl  — 30. 
-The  guiding  star,  8ATB  —12. 

-  The  Heart  of  the  World  —30. 

-  Here's  a  health  to  thee,  Roberts,  B.  Bar  ä 

— 60  Boston   Mus.   Co.,  2/6  n  WooUiouse. 

-  The   holy    Infant.    A   Cantata    for    soli    and 

Chorus  with  Org  and  8tring  Quartet  (oi- 
Strinfi  0  ad  lib.)    — 75  n  8chirmer. 

-  The   Holj'    Infant,    four    Songs    from    a    Sa- 

cred  Cantata,  with  P  or  Org  ä  — 60  8chir- 
mer:  0  Little  Town  of  Bethlehem  (Christ- 
mas Song),  C.  8.  M8.  When  from  the 
East  the  Wise  Men  came,  B.  M8.  Jesus! 
Käme  of  Wondrous  Love,  Bar.  C.  The 
Prince  of  Peace,  8. 

-Hush!  Hush!  88 A  (Beacon  Ser.  Voc.  Select. 
166)    3—  8ilver. 

- 1  love  my  lady's  eyes,  T.  Bar  ä  — 50  Boston 
Mus.   Co..  2/ — n  Woolhouse. 

-  Immanuel's  land,  hynm  anthem  with  A-solo 

— 10   Boston    Mus.   Co. 

-  In  a  meadow,  quart.  or  chor.  f.  male  voiees 

—12. 

-  The  indifferent  Mariner  — 50. 

-  In    the    Merry    Month    of   !May,    mix.    chor. 

— 15  Boston  Mus.  Co. 

-  Jane   Eliza  Jones,   T-solo   with  male   quart. 

—12. 

-  Jesus  ealls  us  — 40. 

-  Jime,   8ATB  — 15  Boston   Mus.   Co. 
-The  Kavanagh,  Bar.  B.  ä  —60. 

-  King  of  love  mv  shepherd  is.  hymn  anthem 

—15,  with  0  'l— ,  8M8A  with  P,  Boston 
Mus.  Co.,  T.  Bar.  B  ä  2/6  n  Woolhouse, 
0  with  Cornet,  FullO  1—,  U  Tnstr  l—, 
10  Ivstr  — SO,  P  acc.  — 25  Boston  Mus. 
Co.,  FullO  4— n,  8mall0  3/— n,  P  acc. 
16  n   Woolhouse. 

-  Laugh,     boy.«,     laugh,     male     quait.     — 10 

-  The    Lass    of    No^wich-to^vn,    song    Avith    V 

—60. 

-  Little    Tommy    Tueker,    male    quart.    ^12. 

-  Love  came  down   from  out  the  sky,   SATB 

—12. 


Love   is   such   a  little  word,   8.   M8  ä  — 60 

Boston    Mus.    Co.,    ä  2/6  n    Woolhouse. 
Love  of  all  the  ages  — 10. 
Lullabv  of  the  Madonna  in  the  Palm  Grove 

-30." 
The  monk  of  the  mountain  — 50,  male  voic. 

five  parts  — 15  n  Church. 
New    Every    ]\Iorning     is     the    Love     — 15 

Boston  Music  Co. 

■  Hhiiihh'b  — 30  Johansen. 

Nottingham  hunt,  m.  l.  ä  —50,  TTBB  —10. 
Oh   come   oh   come   Emanuel,   hymn   anthem 

( Church   Music   4255 )    — 10  n   8chirmer. 
O  Jesu,  crucified  for  man,  h.  m.  l.  ä  — 50. 
0    Paradise,    choir    with    8.  B     and    Holz, 

Holv.  Holy!    (Choir  Journ.  3)   — 06  Wood. 
0   Stern  Old  Land  ^0,   8A  —50.  Two  or 

Three-part  Chor.    (B  ad  lib.)    —10,  8ATB. 

TTBB   k  —12   Wood. 
The  peacock  that  sailed  away  — 40. 
Puck,    the    Fairy,    88  AB,    8ATB     (Beacon 

Ser.  Voc.  Select.  168)    ä  3.50  8ilver. 
The    Resurreetion    aceording    to    St.    John. 

A    Short    Cantata    (or    Service)     for    Solo, 

Quartet,   Chorus,   Org  and  8tring  Quartet. 

(The  string  parts  ad  lib.)    — 50  8chirmer. 

■  The  Hose  of  Kenmare.  h.  m.  ä  — 50. 

■  Seamen  three,   TTBB  —12. 

•  Seven       Short      Eesponses       — 15      Boston 

Mus.    Co. 

■  She    is    not    fair    to    outward    view,    TTBB 

—12. 
Two   songs :    On   the   Way.   At   Daybreak,   a 

— 60    Thompson. 
A  Stein  Song,  m.  l.  ä  — 50  Ditson,  Mc  Kin- 

leij,   TTBB  —10. 
Sun  of  my  soul,  thou  Saviour  dear,  8.  T.  B 

and  mix.  chor.  — 12. 
Sweetheart    sigh    no    more    — 60,    with    PI" 

(Fe)    —60    Church. 
Sweetheart,  the  year.  is  young,  male  quart. 

or  chor.  — 10. 
Swords  of  Ferrar'a  —50,  Bar.  T.  B  a  —60, 

with  O  1 — ,  male  voiees  with  P  or  0  — 15, 

with    0   2—  Boston    Mus.    Co.,   B.    T.   Bar 

ä  3' — n,  male  voiees  with  P  or  0  — /8  n, 

with   0   2—   Woolhouse;   TrP  — 50  n,   TrO 

FullO     1.50,     8mall0    1—,     P     acc.     —25 

Boston   Mus.   Co. 
Swords  out   for  Charlie,  B.  Bar.  T  ä  — 50, 

male   chor.   — 15   Boston   Mus.   Co.,   — /8  n, 

B.  Bar.   T  ä  2/— n   Woolhouse. 
There  is  no  night  in  heaven,  8.  B  with  mix. 

quart.  and  chor.  — 12. 
There  is  one  way  and  onlj^  one,  A.  B  with 

mix.  chor.  — 12. 

•  There's  a  song  in  the  air,  mix.  chor.  — 12. 
There's  woman  like  a  dewdrop,  Bar.  T  with 

V  ä  — 75   Boston  Mus.   Co.,  with  P  or   V 
3 —  n   Woolhouse. 

■  Tiek-Taek-Too,   M8.   A   ä  —60  Boston   Mus. 

Co.,  ä  2/6  n   Woolhouse. 
To  a  four-o'clock,  quart.   or  chorus  — 10. 
Tryste  Noel,   88M8A   with  P  ad  lib.  —12. 
•Üp,    Sailor    Boy!    Tis    Day,    88 A     (Beacon 

Ser.  Voc.   Select.   167)    4.50  8ilver. 
Waltz    Serenade,     SMandG    — 60,     solo     pt. 

— 30,   acc.   pts.   — 15    Church. 
When    good     f ellows     get    together     2/ —  n 

Francis. 
■Winter   song,   TTBB  with  P  —12. 

•  With  a  rose,  male  quart.  or  chorus  — 08. 
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Ye  anciente  wheelbarrowe,  male  qiiait.  — 10. 
You    remind    me    sweeting     — 60,    h.    med. 

voic.   ä  — 75,   male  voic.   five   parts  — 15  n 

Church. 
You  sliall  not  go!    — 50. 
iullard  Fred.  Fleld  and  G  r  a  e  e  M  a  y  h  e  w, 

Sleighing     Frolie     — 15  n,      88MSA      —20 

Ditson. 
Julien   F.  Tiddy  Fol  Lol  —80  Rahr. 
Where's  that  Nigger  Josey?  — 50  Brainard. 
Julien    Julia    Miss,     Colonel     Crusher    3/ — 

Hopivood. 
Halloa!    theve  4/ —  Hopwood. 
l'm  so  fly  4/ —  Hopioood. 
Juller    Karl,   Amazon,   galop   2/6,   Jims    3/ — ■ 

WilUam,s. 
Sullerjahn   R.  op.  53  Etwas  für  die  Älteste, 

Konzertpolka.    Oertel:    KbP,    FaP    ä  1.25, 

KbO,  FaO   a  2— n,   Fa  mO   2.50  n,   Fa  kl. 

mO    2 —  n,   und    Franz    S  a  b  a  t  h  i  1,   op. 

25.     Als     der    Großvater     die    Großmutter 

nahm,  Euplionion  od.  Pos  m.  P  1.25,  m.  0 
;   2— n,    (Tuba)    m.   mO   2.50  n,   m.   kl.   mO, 

UM  ä  2— n. 
Zwei    Mäunerchöre :      1.    Feenliebe.     2.    Das 

Forsthaus,  — 40  Zimmermann. 
Bulley    A.    Amy,      Beyond     the     Sea     4/— 

Forsyth. 

Love's  Hunting  4/ —  Forsyth. 
Two    Songs:     No   vows   for   me.     When   the 

stars   of   heaven   giow,   2/ —  Boosey. 
Winter  song  4/ —  Forsyth. 
Sulley   J.    Swedish   Gavotte,    mexican    dance 

— 25  J.  Fischer. 
Sullier   L.   Fantaisie  sur  deux  Melodies   ita- 

liennes  de  E.  C  a  v  a  z  z  a,  P  7 —  Ricordi. 
Bulling  G.  T.  Teanister,  BBar  — 30  Gordon. 
Bullinger  E.  W.  Father  over  all  most  High, 

litany  per  100  2/6  Novello. 
Bullock  W.  H.  Child's  Missionary  Song  — 25 

National   Music. 
Esmeralda,  unison    (Chor,  for  Equal  Voices 

481)    acc.    TriangleTambCymbal   — /2    Cur- 

tven. 

Keep     on    Believing,     duet     — 25    National 

Music. 

Lest  the  lattiee  may  be  shaking,  ATTB  — /2 

Novello. 
■  Magnificat  and  Nunc  Dimittis   in   F  — /4  n 

Vincent. 

The   merry   month    of   May    (Choral    Hand- 
book  553),  mix.   voic.  — /2   Curwen. 

Now  the  labourer's  task    (The  Church  Cho- 
ralist   195)    — /2   Curwen. 

-  Saviour  of  the  World,  The,  recits.  and  solos 

for  BTB  1/6  Curwen. 
-Te   Deum   Laudamus   in   F  — /4n    Vincent. 
Bulmans    Leonhardt,     Erntelied:     Es    steht 

ein   goldnes    Garbenfeld    1.50  n    Scharf  rieh- 

ter-Verlag-M.ünchen. 
Bulmer,    Daflfodils    4/ —   Ascherberg. 
Bulmer  E.  ßenedicite,  in  G  — ß  Novello. 

-  Six  Hymn  Tunes  — /4  Novello. 
-Magnificat    and    Nunc    dimittis,    in   A  flat 

— /3   Novello. 
Bulmer  John,  Two  Fugues  in  A  and  E,  P 

1/6  n  Novello. 
-Two-part  Fugues  in  F  and  E  flat,  P  2/— n 

Novello. 
Puiot    P.     Galanterie,    ba^inage,     VP    1.75  n 

Fromont. 


-  0  salutaris,  T  1.50  n,  T  av.  Org  1 —  n  Pere- 

gally. 

-  Tantum  ergo,  solo  et  choeur,  SATB  2.50  n, 

3  voix  av.   Org  3.50  n  Peregally. 
Bultot    L.    J.   Messe    ä  3  v.    d'horames,    Part 

2.50  n,   p.   sep.    1.50  n   Muraille. 
Bulwer   Gaskyn,   The   Highland   Schottische, 

P  3/—  Weekes. 
Bum-bum,    Tra-ra-ra-bum-die,    P    2 —    Har- 

tnoida. 
Bumcke    Gustav,    op.    9    Sonate,    PCI    (Fi-;- 

moll )    6 —  n  Simon. 
-Drei    Lieder:    Nr.  1.    Frau   Nachtigall    1.20. 

Nr.   2.    Frühlingsweben   — 80.   Nr.    3.   Ban- 
ger Abend  — 80  Eisoldt. 
Bummers   Reel,  P  ace.  f.  Banjeaurine  — 10 

Stern. 
Bums!     Da    habt    ihr    den    Salat!      Dacapo- 
Couplet  — 20  Kunz. 
Bums    W.    F.    Major    Tilden's    March     (Na- 
tional   Fife   and   Drum   Corps   Journal   2) 

—25    White. 
Bunce  D.  J.  Kitty  Maloney,  Avaltz  song  — 50 

Mills. 
Bunch   of   Roses,   Schottische    (Hart's  Cheap 

Music   78)    — /2   Pitman. 
Bunck  G.  C.  Zangoefeningen  by  het  zangon- 

derwys    op    de    lagere    school,    2  deeltjes    ä 

—30  Nijgh. 
Bund    Julius,    op.    11     Unsere    Matrosen     in 

Kiaotschau,     Marsch      — 80     Ajiollo,      1— 

Sin  eleu ^ 
-Auf  zu  den  Waffen:   „Erzittert  ihr  Feinde'" 

— 75   Apollo. 
Bundgaard    N.     Kj0benhavner     Kreuz-Polka 

— 50  Nordisk  Musikforlag. 
-Vals     engang     med     mig,     Sangvals     —50 

Hansen. 
Bundschu    Heinrich,    Eisblumen,   Kinderlied 

— 60.  P  — 30  Blosfeld. 

-  Goldkäferl-Rheinländer    — 30  n    Blosfeld. 

-  Im  Zirkus,  Gavotte,  Z  —50  Fritz. 

-  Livonia-Marsch      — 40  n,      ^ms      — 50  n,      Z 

— 30  n,  sO  — 60  n  Blosfeld. 
-Momentbilder,    Polka-Mazurka   — 30  n   Blos- 
feld. 

-  Stiefmütterchen  -  Rheinländer      — 30  n,       I 

— 20  n,  sO  — 60  n  Blosfeld. 
Bundy    May    Vickers,    Sylph    Waltz    2/— n 

R.    Milller-Cn-pe-iovfn. 
Bunel  G.  Les  deux  teutons,  Aux  Repertoires 

-Les  Hommes  du  jour,  Auw  Repertoires 
reunis. 

-  Lalie,    scfene    comique,    Ondet. 

-Le  Marchand  de  p'tits  pains,  Aux  Reper- 
toires reunis. 

-Nos   midinettes,   Aux   Repertoires   reums. 

Bunel-Briollet,  Le  Gardien  des  ruines,  Aut 
Repertoire  röunis. 

-Le  Guide  du  Jardin  des  Plantes,  Aux  Rc 
perioires    reunis. 

-La    Regeneration,    Aux   Repertoires    rdums. 

Bunel  G.  La  marche  des  b6guinettes,  Aua 
Repertoires  reunis. 

Bunel-Lud.  American  cake-walk,  chant,  Aux 
Repertoires  reunis. 

-L'Amour  a  passe  par  lä!  Aux  Repertoires 
reunis. 

-  Fausse    route!     Aux    Repertoires    reunis. 

-  L'Heure     du     boulevard,     Aux    Repertoires 

reunis. 


Bunel-Lud.  On  m'a! 
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-  On  m'a !  Aux  Repertoires  reunis. 

-  Pauvre  abandonne!   Aux  Repertoires  reunis. 
Bunel    et    Mortreuil,     Comment     j'aime     la 

femme,   Aux  Repertoires   reunis. 
Bunel  &  Rimbault,  Dans  le  pr6  de  ma  tante 
5 —  Aux  Repertoires  reunis. 

-  Souvenirs  d'un  vieux  fiacrej  Aux  Repertoi- 

res reunis. 
Bungard-Wasem,  Tonger:  Op.  3  Drei  Grab- 
gesänge, TTBB,  Part  u.  St  1.50:  Nr.  1. 
Am  Grabe  des  Jünglings:  „Du  bist  früh 
geschieden".  2.  „Ich  weiß,  ich  weiß  ein 
Ruhebette".  3.  Ruhe  sanft,  du  hast  ge- 
funden  das  beste  Vaterhaus. 

-  12  Lebensbilder,  P   1 — . 

-13  Fünf  Lieder:  Xr.  1.  Er  ist  gekommen 
—80.  Xr.  2.  Erste  Liebe  1—.  Xr.  3.  An- 
denken —60.  Xr.  4.  Ihr  Bild  —60.  Nr.  5. 
Mag  der  draiißen  — 80. 

-  18    Sommertag:     „Wir     gingen     durch     den 

Sommertag",  TTBB,  Part  u.  St  1—. 

-  19  Braunäuglein:   „Braunäuglein  heißt  mein 

lieber   Schatz",   TTBB,  Part  u.   St   1—. 
-20  .,0  süße  Mutter"   1—. 

-  22    Regen    und    Sonne :    „Trinken,    trinken ! 

Alles   trinket!"    TTBB,   Part   u.    St    1—. 

-23  Ein  Hoch  dem  Kaiser,  TTBB,  Part  1— , 
St   ä  —20  Ende. 

-24  Liebessehnen:  „Ach  Eislein,  liebes  Eis- 
lein",  TTBB,  Part  u.   St  —80. 

-  26    „Dem     Deutschen    Reich,     dem    Kaiser 

Heil!"   TTBB,  Part   1—,   St   1.20  Simrock. 

-  27  O  seliges  Heute,  wie  bist  du  so  schön : 

„Taufrisch  der  Morgen,  goldig  die  Welt" 
1—. 

-28  Drei  Lieder,  TTBB:  Nr.  1.  Treue:  „Ach 
wie  wär's  möglich  dann",  Volkslied,  Part 
— 60,  St  — 80.  Xr.  2.  Mädchen  mit  dem 
roten  Mündchen,  Part  — 60,  St  —80.  Xr.  3. 
Der  Buhle:  ,,Den  liebsten  Buhlen,  den  ich 
han"'  (15.  Jahrb.),  Part  —60,  St  —60 
Andre. 

-29  Zwei  Männer chöre:  1.  Lenzes  Ankunft: 
„Der  Lenz  ist  angekommen",  im  Volkston. 
2.  Mondnacht:  „Markt  u.  Straßen  sind 
verlassen",  ä  Part  — 60,  ä  St  — 80  And7-e. 

-  30   Gott   schütze   die   Rosen   und   Reben   am 

sonnigen  Rhein:    „Wie  glüht  er  im  Glase, 
wie  flammt  er  so  hold"   1 — . 
-31   Pfänderspiel  unserer  Jugend:    1.  Auffor- 
derung. 2.  Erraten.  3.  Reigen,  VP  1.50. 

-  32  Apres  le  bal,  mazurka  de  salon  1 — . 
-33    Lacrimae    Christi,    TTBB,    Part    u.    St 

1.20  Ende. 
-34  Drei  Hochlandslieder  1.50  Ende:  1.  Im 
Rosengärtlein  deiner  Wangen,  A.  MS.  2. 
Wiegenlied:  „Der  Wächter  schweigt",  S. 
M8.  3.  Dahin:  „Du  bist  dahin  gegangen", 
S.   MS. 

-  35  Stimmungen.  3  Klavierstücke  1.50. 

-40  Der  Tod  Christi,  TTBB  (Auf  Flügeln 
des  Gesanges  Xr.  312),  Part  u.  St.  Ullrich. 

-  41   Die  Auferstehung  Christi    (Auf  Flügeln 

des  Gesanges  Xr.  313),  Part  u.  St.  Ullrich. 
-48  Begrüßungslied,  TTBB  m.  P,  KA  u.   St 

1.20  Tonger. 
'  57  In  trauter  Stunde,  P  — 20  Rühle. 
-Im  Feld,  TTBB    (Auf  Flügeln  des  Gesanges 

Xr.  34),  Part  —40,  St  —80  Ullrich. 
■  Lebensphasen,  6  leichte  Klavierstücke  1 —  n 

Ullrich. 

-  Schiffahrt :   „Wie  ein  SchiflFlein"  —60. 


Des  Sohnes  Heimkehr:  „Es  zieht  ein 
Bursch!",  (Leutrum  Ertringen),  TTBB, 
Part  u.  St  ä  —60  Ajidre. 


Bungart  Heinrich,  op.  12  An  die  Heimat: 
„Wenn's  Herz  in  der  Fremde  der  Heimat 
gedenkt"  — 80  Tonger. 

-  13  „Ich  will  dir  nimmer  sagen",  TTBB,  Part 

u.  St  1 —  Tonger. 

-  14     Fränkisches     Volkslied:      „Ich     hatt'n 

Schätzchen  in  der  Xäh'",  TTBB,  Part  u. 
St  1 —  Tonger. 

-  18  Eintrachts-Marsch  — 60  Tonger. 

-  19    Hoch    Prinz    Karneval,     Marsch      — 60 

To7iger. 
-22  Weinlied  — 75   Ullrich. 

-  23  Bierlied  — 75   Ullrich. 

-  24    Neueste    Kölner    Xachrichten,      Marsch 

— 60  Tonger. 

-  26    Wenn   nicht   die   Liebe   war' :    „Drunten 

im  grünen  Grvmd  saß  ich  zur  Rast",  TTBB, 

Part  u.  St  1 —  Tonger. 

-28    Frühling:    „Was    rauscht,    was    rieselt"', 

TTBB,  Part  u.  St  1—  Tonger. 

-  29  Frühlingskinder.  6  leichte  Klavierstücke 

1 — n  Tonger:  1.  Frühlingseinzug.  2.  Das 
erste  Veilchen.  3.  Spaziergang  ins  Freie. 
4.  Unter  blühenden  Bäumen.  5.  Tanz  auf 
der   Wiese.   6.   Frühlingsliedchen. 

-  31    Ermunterungs-Marsch  — 60   Tonger. 
-32    Am    Brünnelein:    „War   hold   und    jung 

wie  Röslein  zart",  TTBB,  Part  u.  St  1— 
To7iger. 

-34  Xr.  1.  Der  deutsche  Sang:  „Was  ist  es, 
das  den  deutschen  Mann",  2.  Im  Wald, 
TTBB,  ä  Part  u.  St   1—  Tojiger. 

-  38    Voll    Humor.      Karnevals-Marsch      — 60 

Tonger. 

-  41   Zwei  treue  Augen :   „Mir  fiel  kein  Stern 

hernieder"  (im  Volkston),  TTBB,  Part  u 
St  1.20  Rühle. 

-  45  Gemsenflucht.  Konzert-Galopp  1.50  Rühle. 

-  46    „Weißt    du    noch^    wie    ich    am    Felsen" 

1 —  Rühle. 

-  47  Graf  Eberhard  im  Bart,  Ballade  — 20  n 

Rühle. 

-  48  Die  kleine  Schmeichlerin,  Gavotte  — 60  n 

Andre. 

-  49   Unter'm   Fliederbusch,   Impromptu,   ^m« 

1.50  A7idre,  — 75  Neidner. 
-50    Am    Morgen,    TTBB,      Part    u.    St    1— 
Totiger. 

-  51    Scheidegruß,   Ländler    1 —   Andre,    — 50 

Neidner. 
-53    Xr.    1.    Willkommen    tausendmal:     „Es 

kommt  mit  milden  Lüften",  2.  Wiegenlied: 

„Schlaf,    du    holdes    Bübchen",    TTBB,    ä 

Part  u.  St  1—  Tonger. 
-54  Miniaturen.   15   Stücke,  P    (Musikalische 

Poesien  in  instr.  Form,  Bd.  1)   — 75  Rühle. 

-  55  Sommerleben,  Sechs  leichte  Klavierstücks 

1.50  n  Andre,  — 90  Neidner:  1.  Heiterer 
Tag.  2.  Erfrischender  Regen.  3.  Abendruhe. 
4.  Fröhliche  Badegäste.  5.  Serenade.  0. 
Tanz  der   Schnitterinnen. 

-  58   Der    Wanderer   im    Herbst :    „Wenn   die 

Frühlingssonnen",  TTBB,  Part  u.  St  ä 
— 60  Andre. 

-  61   Ist  unser  Häuschen  auch  noch  so  klein, 

TTBB,  Part  u.  St  ä  —60  Andr^. 

-  63   Blau-Blümelein.   Mazur.  — 20   Rühle. 

-  64  Vortrags- Album   für   die  Jugend,   20   kl. 

Stückchen,  P  1—  Rühle. 


lungart  H.  op.  65 
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65  Wunderblümcheii,  Rheinländer-Polka  1.30 
A7idre,  — 65  Neidner. 

66  Ländlicher  Hochzeitszug,  Charakterstück, 
P   1.30  Andre,  —65   Neldncr. 

70  Ein  Städtel  am  Rhein,  TTBB,  Part  u. 
St  1—  Tonger. 

71  „Feinsliebchen,  nun  dich  Gott  behüt'"', 
TTBB,  Part  u.  St  1—  Tonger. 

74  Guard  Mount,  P  — 35  Presser. 

75  „Im  weißen  Kreuz,  da  kehr'  ich  ein", 
TTBB,  Part  u.  St  1—  Tonger. 

76  Die  schwarzbraunen  Augen,  TTBB,  Part 
—60,  St  —20  Ende. 

77  Dorf  liedchen :  „Schätzchen  frag'  mich 
nicht",  TTBB,  Part  u.  St  1—  Tonger. 

78  Wie  schön  ist  doch  die  Frühlingszeit, 
TTBB  (Auf  Flügeln  des  Gesanges  Nr.  163), 
Part  —40,  St  —80  Ullrich. 

79  „Mein  Lieb  ist  wie  die  Rose  rot",  TTBB, 
Part  u.   St   1 —  Tonger. 

80  In  der  Sommerfrische,  Tonstüek,  P  1 — 
Tonger. 

83  „Lebe  wohl,  mein  Liebchen",  TTBB,  Part 
u.  St  1 —  Tonger. 

89  Mein  Heimattal:  „Soviel  ich  fremde 
Lande  sah",  TTBB,  Part  u.  St  1—  Tonger. 

90  Fröhliche  Fahrt:  „O  glücklich,  wer  zum 
Liebchen  zieht",  TTBB,  Part  u.  St  1— 
Tonger. 

100  Hymne:  „Lobpreiset  laut  imd  rühmt 
und  ehrt",   TTBB,  Part  u.  St   1—  Tonger. 

101  Das  Röslein:  „Ich  kenn'  ein  Röslein", 
TTBB,  Part  u.  St   1 —  Tonger. 

102  Weihelied  der  Sängerfahne:  „Deutsche 
Sänger,  schwört  zur  Fahne",  TTBB,  Part 
u.  St  1 —  Tonger. 

103  Begrüßungslied  f.  ein  Brautpaar:  „Lie- 
bes Brautpaar,  laß  dich  grüßen",  TTBB, 
Part  u.  St  1 —  Tonger. 

106  Zwei  Lieder:  1.  Zieh'  mit:  „Nun  liegt 
ein  heller  Sonnenschein",  2.  Des  Kindes 
Sehnsucht:  „In  stiller  Kammer  ruht  das 
Kind",   BATB,   ä   Part   u.    St    1—   Tonger. 

107  Zwei  Männerchöre,  ä  Part  — 40,  ä  St 
— 60  Tonger. 

111   Faschingslust-Marsch  — 60  Tonger. 
125    Nr.    1.    Rheingruß,    2.    Die    Lore    vom 

Rhein,  TTBB,  ä  Part  u.  St   1—  Tonger. 
Harmonium  Schule   1 — n  Tonger. 
„Laßt  tms  lauschen,  heiliger  Engel",  TTBB, 

Part  u.   St  —80   Tonger. 
„Menschen,  die  ihr  war't  verloren",   TTBB, 

Part  u.  St  —80  Tonger. 
Weihnachtsalbum   1 — n  Tonger. 
Bunge  Carl.  Rühle  &  Wendung:  Op.  6  Früii- 

lingsgruß,  Marsch  1 — ,  0   1.50. 

7  Blümlein  im  Hag,  Mazurka-Caprice  1.50, 
0  2—. 

8  Für  dich!    Salon-Polka    1.20,   O   1.50. 

9  An  Liebchens  Brust,  Gavotte  1.20,  0  2—. 

10  Abendlied,  P  1.20,  0  2—. 

11  Ihr  nach!   Galopp  1.20,  0  1.50. 

12  Jugendtraum,  Gavotte   1.20,  0   1.50. 

15  Wilde  Rosen   (Wild  Roses),  Mazur.  brill. 
1.20,  0   1.50,  mÖ   2— n. 
Bungert  A.   (1846).  Breitkopf:   Op.  1  Junge 
Lieder.  Erstes  Buch  1—:  Nr.  1.  Der  Harf- 
ner:  „Wer  nie  sein  Brot  mit  Tränen  aß", 

2.  Mein   Herz   ist   wie   die   dunkle   Nacht, 

3.  Geh'  ich  einsam  durch  die  schwarzen 
Gassen",  4.  Winterruhe:  „Rauh  ist  es  drau- 
ßen",   5.    Die   Liebste    zur    Antwort:    „Dir 


ist  sonst  der  Mund  verschlossen"  ä  — 30. 
Nr.  6.  Wohin  mit  der  Freud'?  „0  du  blauer 
klarer  Himmel"  8.  MS.  A  ä  — 30. 

-2  Jimge  Lieder.  Zweites  Buch  1 — :  Nr.  1. 
Minnelied:  „Wohl  mich  der  Stunde",  2. 
Was  gilt  die  Scheidewand,  3.  Wenn  ich  auf 
dem  Lager  liege,  4.  Die  Liebste:  „Sie  trug 
ein  Band",  5.  Sie  sagten  ihr  Glück  nicht 
leise  noch  laut:  „Sie  sprach  zu  ihm",  M8. 
A  ä  — 30.  Nr.  6.  Die  Liebende  schreibt: 
„Ein  Blick  von  deinen  Augen"  ä  — 30. 

-3  Junge  Lieder.  Drittes  Buch  1 — :  Nr.  1. 
Und  gestern  Not  und  heute  Wein  — 30. 
Nr.  2.  Du  bist  wie  eine  Blume  — 30.  Nr.  3. 
All  meine  Herzgedanken,  »S'.  A.  Bar  ä  — 60. 
Nr.  4.  Die  Glocken  läuten  das  Ostern  eyi 
— 30.  Nr.  5.  Einsame  Blumen  —  einsame 
Herzen:  „Viel  tausend  Blümlein  auf  der 
Au"  — 30.  Nr.  6.  Auf  eines  Berges  Gipfel, 
da   möcht'   ich   mit   dir   stehn  — 30. 

-4  Junge  Lieder.  Viertes  Buch  1 — :  Nr.  1. 
Nachtlied:  „Nun  ist  der  Tag  geschieden", 
2.  O  war'  ich  ein  See,  3.  Nach  der  Nacht: 
„Es  rauscht  der  Wald",  4.  Jünglingsklage: 
„Winter,  so  weichst  du",  5.  Beim  Scheiden: 
„Vater,  Mutter,  laßt  das  Klagen",  6.  Glück: 
„Wie  jauchzt  meine   Seele"  ä  — 30. 

-5  .Junge  Lieder.  Fünftes  Buch  1 — :  Nr.  1. 
Lebewohl :  „Lebe  wohl,  mein  Lieb",  2.  Schei- 
den und  Meiden:  „So  soll  ich  nun  dich 
meiden",  3.  Auf  der  Wanderung:  „So  hab' 
ich  nun  die  Stadt  verlassen",  4.  Morgen- 
lied: „Noch  ahnt  man  kaum  der  Sonne 
Licht",  5.  In  der  Ferne:  „Will  ruhen  unter 
den  Bäumen  hier"   ä  — 30. 

-  6  Jimge  Lieder.   Sechstes  Buch   1 — .   Nr.   1. 

Minnelied:  „Unter  den  Linden,  an  der 
Heide",  Ä.  MH  ä  —30.  Nr.  2.  So  wninder- 
süß  hab'  ich  geträumt,  T.  Bar  ä  — 30. 
Nr.  3.  Die  Liebste  harrend:  „Ich  habe, 
bevor  der  Morgen",  4.  Wer's  nur  verstände! 
„Was  ist  geschehn?",  5.  O  reiche  mir  nur 
den  Mund,  6.  Liebeslust:  „Die  Welt  ruht 
still  im  Hafen"  ä  — 30. 

-7  Junge  Lieder.  Letztes  Buch  1 — :  Nr.  1. 
O,  wie  wunderschön  ist  die  Frühlingszeit! 
„Wenn  der  Frühling  auf  die  Berge  steigt" 
— 60.  Nr.  2.  Seh'  ich  deine  zarten  Füßchen 
an,  3.  Gemma:  „Laß  mir  diese  schöne  Sehn- 
sucht", 4.  Gemma:  „Sind  sie's  wirklich 
denn",  5.  Wärst  du  krank,  daß  ich  dich 
könnte  pflegen,  6.  Morgentau:  „Wir  woll- 
ten mit  Kosen  und  Lieben",  7.  Rauschende 
Bäche  quellenden  Lebens,  8.  Epilog  an  die 
Liebste:  „O  danke  nicht  für  diese  Lieder" 
ä  —30. 

Luckhardt : 

-8  Oden  und  Lieder:  Nr.  1.  Verlor'ne  Klänge, 
A.  Bar  ä  1.30,  8  1.80,  (Lost  Chords)  VcP 
(J.  Smith)  1.50.  Nr.  2.  Segen  der  Schön- 
heit, A.Bar.  8  ä  1.80,  (Blessing  of  Beauty) 
VcP  (J.  Smith)  1.80.  Nr.  3.  Gebet  an 
die  Glücksgöttin,  A.  Bar.  8  ä  —80. 

-  9  Albumblätter.  Charakterstücke,  P :  Heft  1. 

2.25.  Heft  II,  III  ä  2—  Eisoldt,  ä  4.50 
Ricordi:  Nr.  1.  O  schneller  mein  Roß 
(Hasten  my  steed)  1.25.  Nr.  2.  Kornblu- 
men flecht'  ich  dir  (A  wreath  I  twine) 
— 60.  Nr.  3.  Schwarzäugig  (Black  eyed 
Susan)  1—.  Nr.  4.  Und  bist  du  nur  der 
rechte  Mann  (My  Ideal)  1.25.  Nr.  5.  Aus- 
klingen    (Sounds    in    tbe    distance)     — 60. 
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Nr.  0.  Der  Schalk  „Frühling"  (Rognish 
Spring)  — 80.  Nr.  7.  Könnt'  ich  einmal 
dir  es  sagen  (Could  I  teil  thee)  1 — .  Nr. 
8.  Auge  in  Auge  (Eye  to  eye)  — 60.  Nr.  9. 
Morgen  wand  rung  (Morningwandering)  1 — 
Eisoldt,  Nr.  3  — 60  Brainard.  2  Canons 
des  Feuilles  d'Albuni,  H.  Pedalflügel  od. 
Orff    (A.  W.  Gottschalg)    —80  Raahe. 

-  11  Junge  Leiden,  h.  t.  ä  2.50:  Nr.  1.  Warum 
sind  denn  die  Rosen  so  blaß,  u — 60.  Nr.  2. 
Wechsel :  „Auf  Kieseln  im  Bache",  ä  — 80. 
Nr.  3.  Ich  sähe  dich  im  Traume,  ä  — 60. 
Nr.  4.  Nun  ist  es  Zeit,  daß  ich  mit  Ver- 
stand, ä  — 80.  Nr.  2.  Alternative  Happi- 
ness,  PVc:    (J.  Smith)    1.20. 

-12  Meer-Lieder:  Nr.  1.  O  sehne  dich  nicht 
'  an's  graue  Meer,  h.  t.  ä  1 — .  Nr.  2.  Be- 
freiung: „Bleib"  du  in  deiner  Meerestiefe", 
h.  t.  ä  1.50.  Nr.  .3.  Die  kolossale  Flut  dehnt 
sich  hinaus,  h.  t.  ä  1 — . 

■  13   Variationen   und   Fuge  über   ein  eigenes 

Thema,  P  4—  Eisoldt. 

■  14  Torquato  Tasso,  symponische  Ouvertüre, 

gr.  0,  Part  (Score)  4.25  n.  St  (parts) 
11.25  n,  ^ms  3—  Eisoldt. 
-15  Frühlings-Stimraen.  Sechs  Lieder,  8ATB. 
(Voices  of  Spring.  Six  Songs.)  Part  1.50, 
St  3 — :  Nr.  1.  Es  weiß  und  rät  es  doch 
keiner  ( Oh !  no  one  can  teil  nor  imagine ) , 
Part  u.  St  ä  — 60.  Nr.  2.  Frühlingsglaube 
(Faith  in  Spring)  :  „Die  linden  Lüfte" 
(The  balmy  Breezes  are  awake),  Part  u. 
St  ä  —60.  Nr.  3.  Die  Fenster  auf,  die  Her- 
zen auf  (Your  Hearts  and  Doors),  Part 
—60,  St  —80.  Nr.  4.  Der  Himmel  lacht 
so  blau  (The  Skv  above  is  blue),  Part 
—60,  St  —80.  Nr.  5.  Ein  Gebet:  „0  du, 
vor  dem  die  Stürme  schweigen",  Part  — 40, 
St  — 60.  Nr.  6.  Juchhe:  „Wie  ist  doch  die 
Erde  so  schön",  Part  — 60,  St  1.20. 

■  16  Deutsche  Reigen,  .^ms   1.50  Peters. 

•17  Lieder  eines  Einsamen:  Nr.  1.  Eh'  matt 
von  Lebensfrohn,  m.  t.  ä  — 60,  (Let  me 
kiss  her  ere  I  die)  VcP  (J.  Smith)  1— . 
Nr.  2.  Bei  diesem  kalten  Wehen,  m.  t.  ä 
— 60.  Nr.  3.  Eine  Träne:  „Rinne,  rinne 
leise",  m.  t.  ä  —80,  (A  Tear)  VcP  (J. 
Smith)    1.20. 

■18  Quartett  (Es),  PVVaTc:  1.  Con  brio. 
2.  Adagio  con  moto.  3.  Un  ppco  agitato. 
4.  Allegro  siocoso  4 —  Peters. 

-.19  Aus  schöner  Zeit,  h.  2.50,  t.  2.80:  Nr.  1. 
Erste  Liebe  (First  Love)  :  „So  hat  noch 
niemand  mit  mir  getan"  (No  one  before 
so  at  me  did  look)  a  — 80.  Nr.  2.  Wenn 
ich  dich  seh',  so  lieb  und  hold,  ä  — 60. 
Nr.  3.  Weißt  du  noch?  ä  — 80.  Nr.  4.  Ich 
muß  hinaus,  ich  muß  zu  dir!  a  1 — ,  (Must 
out)  VcP  (J.  Smith)  1.20.  Nr.  5.  Wenn 
ich  wüßte,  du  würdest  mein  eigen!  (Aus 
dem  Italienischen)  ä  — 80. 
24  Westöstliche  Rosen.  Fünf  Lieder:  1.  E? 
eilt  die  Rose^  2.  Fern  sei  die  Ros'.  3.  Nichts 

,  ist  dumpfer.  4.  Laßt  mich  nur  auf  meinem 
Sattel.    5.   Und   wenn   mich   am   Tag     1.50 

,  Peters. 

••25  Italienische  Reisebilder.  Vier  Stücke,  P: 
2  Hefte  ä  1.50.  I.  Heft:  1.  Im  Gebirge, 
2.  Blick  auf  das  Meer,  II.  Hßft.  3.  Straßen- 
szene  in  Neapel,   4.   Mühlental.  Peters. 

•26  An  eine  schöne  Frau  2.75:  Nr.  1.  „Sweets 

.  to  the  sweet!"  „Ich  sende  einen  Gruß  wie 


Duft  der  Rosen"  1 — .  Nr.  2.  Wer  die  Schön- 
heit angeschaut  mit  Augen  1 — .  Nr.  3.  Der 
Mensch  ist  doch  nichts  als  Begehren  — 60. 
Nr.   4.   Mir   schweben  tausend   Bilder    1.20. 

-  27  Alla  mia  Donna !   4 —  n :   Nr.   1.  Prologo. 

La  vita  1 — .  N.  2.  Oh,  quanto  io  t'amerei ! 
1.20.  N.  3.  Sehnsucht  1—.  N.  4.  II  Vostro 
riso  1.20.  N.  5.  La  Partenza  1.80.  N.  6. 
Amore  e  Luce   1.20. 

-  28  Mondschein-Lieder,   TTBB,  Part   1—,   St 

2.40:  Nr.  1.  Der  Vertraute:  „Aller  sehr 
verliebten  Seelen  Sitte  ist's,  den  Mond  zu 
fragen",  Part  u.  St  ä  — 60.  Nr.  2.  Erinne- 
rung ( Remembrance )  :  „Wie  war  die  schöne 
Sommernacht"  (It  was  a  lovely  Summer- 
night),  Part  —80,  St  1.20.  Nr.  3.  Der  Ver- 
räter: „Der  Mond,  das  ist  ein  heimlicher 
Geselle,  mit  seinem  naseweisen  Lieht",  Part 
—00,   St  —20. 

-  29    Auf   der   Wartburg.    Symphonisches   Ge- 

dicht, gr.  0,  Part  (Score)  3.50  n'.  St 
(parts)    9— n,   P   2.50,    J/ms   3.75    Eisoldt. 

-  31    Lieder   einer   Königin,   h.   t.   Buch   I,   II 

ä  2 — :  Nr.  1.  Prolog.  Alpenglühen:  „Der 
Fels,  der  stand  in  Sonnenglut",  ä  1 — . 
Nr.  2.  Tanzen:  „Wenn  die  Mägdlein  tanzen 
gehn",  u  1.50.  Nr.  3.  Mir  ist's  wie  dem 
Waldbach,  ä  1.20.  Nr.  4.  Mir  Avar's  im 
Traume,  ä  1.50.  Nr.  5.  Dämona:  „Dä- 
mona,  du  wußtest  noch  nicht,  Dämona, 
was  Liebe   ist!"  ä  1.20. 

-32  Verlorene  Liebe  —  verlorenes  Leben: 
Nr.  1.  Hätt'  es  nimmer  gedacht!  (I  ne' 
er  had  thought)  — 60.  Nr.  2.  Blühende 
Lippen.  Labbri  in  fiorati  de  riso  (Smi- 
ling  Lips)  :  „Gleich  wie  die  Sonne  hell" 
(Brightly  the  sun  o'er  the  wave)  1 — . 
Nr.  3.  Auf  ein  Grab  (A  Grave)  :  „Ich  habe 
dich  mit  Rosen  so  zugedeckt"  (I  covered 
thee  quite  closely  with  roses  red)  — 60. 
Nr.  4.  Zypresse  (The  Cypress)  :  „Das 
aber  kann  ich  nicht  ertragen"  (This  is  my 
greatest  tribulation)  1.20.  Nr.  5.  über 
die  Heide  (Over  the  Moorland:  „über  die 
Heide  hallet  mein  Schritt"  (Over  the 
moorland  dreary  I  go)  1 — v.  Nr.  6.  Schwa- 
nengesang (Dying  Strains)  :  „Der  Tod, 
das  ist  die  kühle  Nacht"  (Ah,  death,  it  is 
the   calm,   coolnight)    1 — . 

-33  Umfangend  umfangen  2.50:  Nr.  1.  Lehi.'- 
deine  Wang'  an  meine  Wang'  1 — .  Nr.  2. 
Entführung:  „Wenn  durch  die  Piazetta 
die  Abendluft  weht"  1 — .  Nr.  3.  Die  Rosen 
laube:  „Ich  nahe  mich  neben  die  Welt  ge- 
setzt"  1.20. 

-  34  Gestalten  und  Erinnerungen,  h.  f.,  Buch 

I  ä  1.50,  Buch  II  ä  1.80:  Nr.  1.  Sie  geht 
in  aller  Frühe  (Going  to  Work)  :  „Sie 
geht  in  aller  Frühe"  (In  humble  garb  she 
wanders ) ,  ä  1 — .  Nr.  2.  Bettler-Liebe. 
(Humble  Love)  :  „0  laß  mich  nur  von 
ferne  steh'n"  (O  let  me  humbly  stand 
afar),  ä  1—.  Nr.  3.  Verdorben  (Blighted. 
Life)  :  „Meine  Mutter  hat's  gewollt". 
('Twas  my  mother  who  so  willed),  ä  1 — . 
Nr.  4.  Die  Kleine  (Found)  :  „Zwischen 
Weizen  und  Korn,  zwischen  Hecken  und 
Dorn"  (In  the  green  fields  of  wheat, 
'mong  the  hedgeroses  sweet),  a  1 — -,  (Mv 
little  loved  one)  VcP  (J.  Smith)  1.20. 
Nr.  5.  Wandlung  über  Nacht  (Transfor- 
mation) :    „Das    macht,    es    hat    die    Nach- 
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tigall  die  ganze  Nacht  gesungen''  (It  is 
because  the  nightingale  has  sung  all  night 
most  truly),  ä  1 — .  Xr.  6.  Die  beiden 
Alten  (John  Anderson)  :  „John  Anderson, 
mein  Herz"  (John  Anderson  my  jo),  ä 
1—,  TTBB,  SATB,  Part  ä  —60,  St  ä  — 60. 
Nr.  7.  Verwundet  (Wounded)  :  „Wer  sehen 
will  zween  lebendige  Brunnen"  (Who  e'er 
would  see  two  living  streams  flowing). 
Aus  des  Knaben  WundeVhorn,  ä  — 80, 
(Wounded)    VcP    (J.   Smith)    1—. 

35  Dramen  in  Liedern:  Nr.  1.  Sein  Weib 
(His  Wife)  :  „Wie  dunkel  und  still,  am 
Himmel  kein  Schein"  (How  gloomy  and 
still !  How  dark  it  has  growii ! )  h.  t.  a 
1.50,  mit  0  (G.  Kogel),  Part  3— n.  St 
•2.25  n.  Nr.  2.  Das  Trauergewand  (The 
mourning  garb)  :  „Bald,  bald  mußt  du  das 
schwarze  Kleid"  (Soon  thou  must  quit 
this  sable  dress),  h.  t.  ä  1.50. 

36  Calafat:  „Die  Donau  strömet  breit  da- 
hin", Rhapsodie,  Bar,  A   3 — . 

37  Mein  Rhein.  Ein  Kranz  von  Liedern, 
h.  t.  Buch  I  ä  2.40,  Buch  II  ä  1.80,  Buch 
III  ä  1.20:  Nr.  1.  Gruß  an  den  Rhein: 
„Hurra!  Hurra!  der  Rhein  mein  alter 
Rhein",  ä  1.50.  Nr.  2.  Der  Mäuseturm: 
„Pfeifen  sie  noch?  Pfeifen  die  Mäuse 
noch?"  ä  1 — .  Nr.  3.  Bacharach:  „Die 
dunklen  Häuser  im  grünen  Nest,  ä  1 — . 
Nr.  4.  Die  Loreley:  „Das  Wasser  kraust 
sich  noch  immer  dort",  ä  1 — .  Nr.  5.  Mon- 
repos:  „Ob  dem  weißen  Hause  träumt  der 
Wald",  ä  1 — .  Nr.  6.  Bonn:  „Wenn  nur 
der   Rhein  nicht  war",   ä   1 — . 

38  Wartburgseh  neu:  „Die  Welt  ist  groß,  die 
Welt  ist  weit"    1.20. 

39  Chorlied  der  Deutschen  in  Amerika: 
.,Nicht  festgebannt  an  Deutschlands 
mächt'ge  Eichen",  TTBB,  Part  u.  St  ä  1.20. 

41  Suleika:  „Ach,  um  deine  feuchten 
SchAvdngen"    1 — . 

42  Nr.  1.  Kaiser-Hymne,  für  KaoaUerie-, 
Ilorn-  und  große  IM  (H.  Saro),  Part 
(Score)     1— n,    St     (parts)     4— n,    TTBB 

m.  P  ad  lib.  Part  —80,  St  1.20,  Ist.  Chor 
m.  P  —60.  2-  oder  3st.  Schulchor  —15  n, 
25  Exemplare  2.50  n.  Nr.  2.  Bismarck- 
Hymne,  für  Kavallerie-,  Hörn-  und  große 
IM  (H.  Saro),  Part  (Score)  2— n.  St 
(parts)  4 — n,  dasselbe  für  1-  oder  2st. 
Chor  mit  P  ad  lib.  1—.  Nr.  3.  Deutsch- 
lands Gebet,  Ist.  Chor  m.  P,  Part  u.  St 
— 80.  Nr.  4.  Kaiser  Friedrich-Hymne,  für 
Kavallerie-,  Hörn-  und  große  IM  (H. 
Saro),  Part  (Score)  2.40  n.  St  (parts) 
4.80  n,  Ist.  Chor  u.  P  1.20.  Nr.  5.  Moltke- 
Lied,  für  Kavallerie-,  Hörn-  imd  große  IM 
(Mikolay  Przywarski),  Part 
(Score)  2 — n.  St  (parts)  7.50  n,  1-  oder 
2st.  Chor  m.  P  ad  lib.  —80. 

43  Kinderleben,  Sechs  Lieder  3 — .  Nr.  1. 
Wiegenlied:  „Vom  Berg  hinabgestiegen  ist 
nun  des  Tages  Rest"  — 60.  Nr.  2.  Weih- 
nacht (deutsch-engl.)  :  „Morgen  kommt 
der  Weilmachtsmann"  — 60,  Chorst  ä  —10. 
Nr.  3.  Das  Paukenschlägerlied  (deutsch- 
engl.)  :  „Nun  alle  herbei  und  hört  mich  an" 
1 — ,  Chorst  ä  — 10.  Nr.  4.  Was  fang'  ich 
an?  „Ach,  wo  ich  gerne  bin,  da  soll  ich 
nimmer   hin"    1 — .   Nr.   5.   Sehnsucht  nach 


Genesung:  „Ach^,  war  ich  doch  bald  gene- 
sen" 1 — .  Nr.  0.  Beim  Schneeballen:  „Seht 
wie  das  Schneefeld  drüben  uns  winkt"  1 — . 
-  44  Lieder  einer  Königin  ( Fortsetzung  von 
op.  31),  2  Hefte,  Buch  III,  IV  ä  2—.  Nr.  1. 
Frühlingsluft  (The  Spring  Breeze)  :  ,.Es 
geht  ein  Rauschen  von  Frühlingsluft"  (The 
Spring  breeze  rustles  thro'  bough  and  tree) 
a  1.20.  Nr.  2.  Waldweh  (The  Woodland): 
„Du  Waldgeruch,  du  Waldgesang!"  (0 
woodland  song,  o  wootUand  air)  ä  1 — . 
Nr.  3.  Märzsturm  (March  Storm)  :  „Wenns 
rauscht  und  braust  und  drölmet"  (When 
loud  with  roar  and  thonder)  ä  1.50.  Nr.  4. 
Herbstgedanken  (Autumnal  Thoughts)  : 
„Noch  blühn  in  meinem  Herzen  viel  Blu- 
men wunderschön"  (Still  in  my  heart  are 
blooming   fair    buds    of   promise   bright)    ä 

•45  Vergessene  Lieder:  Nr.  1.  Ich  wand're 
fort  ins  ferne  Land  (I'm  leaving  for  a 
distant  landj  1 — .  Nr.  2.  Hier  unter  dieser 
Linde  (Ilere  'neath  the  Linden  often)  1 — . 
Nr.  3.  Singend  üb'er  die  Heide  ( Singing  over 
the  meadow)  1.20.  Nr.  4.  Reehenstunde  ( The 
Lesson)  :  „Du  bist  so  ein  kleines  Mädchen" 
(Thou   art   still   a  little   maiden)    1 — . 

-46  Die  Sphinx  (Tlie  Sphinx):  , .Einmal 
alle  tausend  Jahr  wird  die  Sphinx  lebendig" 
(Ev'ry  thousand  years  the  Sphinx  comes 
to  life  once  only),  (deutsch-engl.-franz. ), 
Volksausgabe  1.50. 
47   Die   Lieder :    „Die   Wipfel   rauschen,    die 

Wolken  ziehn",  T.  MH  1.50. 
49  Neue  Volkslieder  und  Handwerkerlieder, 
Alb.,  Bd.  I    (Nr.  1—30)    5— n. 
la.  Widmung   1 — . 

Ib.  Sehnsucht  nach  dem  Rhein   1 — ,  TTBB, 
Part  u.   St   1—. 

2.  Beim  Spinnen  1—,  TTBB,  Part  u.  St 
1—. 

3.  Sie  gleicht  wohl  einem  Rosenstock, 
h.  t.  ä   1—,  ;S'.S'J/*S'A,  Part  u.  St  2—. 

4.  Bäckerlied  1 — . 

5.  Da  droben  auf  jenem  Berge  1 — ,  TTBB, 
Part  u.  St  1—,  SHMSA,  Part  u.  St 
1.80. 

6.  Der    Schuhmacher,    h.  t.    ä  1 — . 

7.  Wie  schön  blüht  uns  der  Maien  1 — , 
SSM  SA,  Part  u.  St  1.20. 

8.  Maurerlied    1 — . 

9.  Ich  hab'  ein  kleines  Lied  erdacht.  7t.  t. 
ä  1 — ,  — 25  Schirmcr,  — 15  Blosfcld, 
— 20  Gebclhner,  Z  (H.  Herz)  —60, 
TTBB,  Part  u.  St  1—,  SSMSA,  Part  u. 
St    1.20. 

10.  Fischerlied   1—.  TTBB,  Part  u.  St  1—. 

11.  Einen  Ring  hab'  ich  von  dir  1 — . 

12.  Der  Sandträger,   h.  t.   ä  1 — . 

13.  Wenn  die  wilden  Rosen  blüh'n,  h.  t.   :i 
1—,  SSMSA,  Part  u.   St   1.20. 

U.Auf  der  Bleiche   1—. 

15.  Früh  wollt'  ein  Jäger  jagen  1 — . 

1().  Müllerlied    1—. 

17.  Heilige   Liebe:     ., Schreib   du    an   jenem 
Orte"   1—,  SSMSA,  Part  u.  St  1.20. 

18.  In  der  Schmiede  1.20. 

19.  Bin  ich  eine  Frau  einmal  erst  1 — . 

20.  Die  Wäscherin    1—. 

21.  So  wünsch'  ich  ihr  ein'  gute  Naeht  1.20. 

22.  König    Wilhehus-Husarenlied    1.20. 
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23.  Wei-bung:  „Zum  Stolpen,  zum  Stolpen" 
1—. 

24.  Die  Nähteiin  1—. 

25.  In  der  Sonnengasse  zu  St.  Gk>ar   1 — . 

26.  Seileriied  1—. 

27.  Es  ging  ein  Soldat  zum  Exerzieren  1 — . 

28.  Töpferlied   1—. 

29.  ,.-^n  jenem  Abend  geh'  ich  aus"  1 — , 
SSM  SA,  Part  u.  St   1.20. 

30.  Deutsches   Reichslied    1 — . 

31.  Soldatentod:  „Kein  schön'rer  Tod  ist  in 
der  Welt",  h.  t.  ä  1.20. 

32.  Für  ewig  bin  ich  dein :  ..Ich  stand  auf 
hohem  Berge"   1 — . 

33.  „Es  ging  ein  Mägdelein"  ( Die  drei  Rös- 
lein)   1.20. 

34.  Mädchentraum,    h.  t.    ä  1 — . 

35.  Dornröschen,   h.  m.  ä  1 — . 

36.  Rheinwein:  ,.Ich  weiß  einen  Ritter", 
1—. 

37.  Wunderbare«:  „Es  muß  ein  Wunder- 
bares sein"    1 — . 

38.  „Nimm  mich  doch"    1 — . 

39.  „Es  ritten   drei  Reiter"   in.  t.  ä  1.20. 

40.  Die  goldene  Zeit:  „Ihr  Blumen  auf  Wie- 
sen und  Weiden".   1 — . 

411.    Du  bissest  dir  die  Lippen  \\Tind  1 — . 

42  IL    Du  gehst  an  meiner  Seite   1 — . 

43  III.  So  dunkel  sind  die  Gassen  1 — . 

44.  Gretchen :  „Am  Sonntagsmorsen  in  aller 
Früh"    1.20. 

45.  „Die  Fenster  klär'  ich"   1 — . 

46.  Getreu  bis  in  den  Tod:  ., Weißt  du 
noch,  wie  am  Hügel  dort"   1 — . 

Weihnaehtskerzen.    Zyklus  von  fünf   Ge- 
sängen für  eine  Singst   )od.  SATB)  : 
47 1.  Von    allen    Ländern    sind    heute    1 — . 

48  IL  Es  duft«t  wie  Heimweh  vom  dun- 
keln Geäst   1.20. 

49  III.  Sie  meinen,  das  Ckristkind  kommt 
nicht    mehr    1 — . 

50  IV.  Sind  manche  von  uns  so  müde   1 — . 
51V.  Maria!    Maria!    Du   aller    Jungfraim 

Ruhm  und  Glanz  1 — . 

52.  ., Jetzt  kauf  ich  mir  einen  Degen" 
(altes  Gedicht)    1—. 

53.  ,.Auf  Trauern  folgt  groß'  Freud'" 
(altes  Gedicht)    1 — . 

54.  Stille  schweigen :  „Sieh  an,  mein  liebes 
Kind"    1—. 

55.  „Im  Felde   schleich'   ich"    1.50. 

öö.  In  der  Rosenlaube  am  Rhein   1.20. 

57.  Sängerin  Nachtigall :  „Jungfräulein, 
der  Maien,  der  Maien"    1.20. 

58.  Lachender  Zweig :  „Es  steht  ein  Bäum- 
lein im  tiefen  Tal",  h.  t.  mit  Chor  1.20. 

59.  Philinen's  Schuhe,  h.  t.  ä  1.50. 

60.  Wanderspruch :    „Es  geht  wohl  anders" 

Neue  Volkslieder.  Band  III: 

63.  Sie  schlummert:  „Möehf  wissen,  was 
sie  schlagen"  1.20,  SMSA  od.  TBarß, 
Part  —60,    St  —60. 

64.  Die  Scheuerfrau  am  Christabend : 
„Wenn's  nur  nicht  Christabend  war'" 
1.20. 

65.  „Küssen   ist    süße"    1.20. 

66.  Kindes  Bitte  beim  Einschlummern : 
„Vergiß  es  nicht"    1 — . 

67.  Anna  Kathrein:  „O  willst  mich  nicht 
mithaben"    1.20. 


68. 

69. 

70. 

71 
72 
73. 
74. 

75, 
76. 


79 
89 
90. 


Jesus :  „Als  Gott  der  Herr  geboren  war 
(alte  Legende)    1.50. 
Das  Rosenlachen:    ,,Ich  hab'  einmal  ein 
Mägdlein   gekannt"    1.20. 
Leonore:  „Es  steh'n  die  Stern'  am  Him- 
mel"   1.20. 

Frau  Maria  an  der  Wiege  1 — . 
Die  Magd  an  der  Wiege  1 — . 
Das  Lied  vom  Siebengebirge  1.20. 
Waldgeheimnis :  „Ja^  im  Wald  ist's 
schön"  1.20. 
Menschenleben  1 — . 
Moselweinlied,  h.  t.  ä  1 — ,  TTBB, 
Part  —60,  St  —80. 
Am  grünen  Rhein,  h.  t.  ä  1.20. 
Es  fiel  ein  Reif  1 — . 
Ade  zur  guten  Nacht  1.20. 
Das   Vaterunser    1.20. 


-  50  Der  Rhapsode  der  Dimbowitza.   Rumäni 

sehe  Balladen.  Rhapsodien,  Gesänge  und 
Lieder.     I.  Band  (deutsch,  engl.  u.  franz.) 

1.  Der  Hoffnungslose  1.25. 

2.  Der  Soldat:   „Ich  bin  zufrieden"  2 — . 

3.  Mein   Herzallerliebster    1 — . 

4.  Der  junge  Heiduck  und  die  weiße  Frar 
1.50. 

5.  Die  zwei   Sonnen:    „und  pochst  du  des 
Morgens"    1 — . 

6.  Liebestod :    „Nimm  vom   Busen  mir  die 
Blume"   1.25. 

7- Die  Tröster:    ..W>r  da  schläft  vor  dem 

Feuer"    1.25. 
9.  Bei  der  Trösterin  ( Die  drei  Schwestern) 
1.50.  „Bei  der  Trösterin".  Rhapsodie.  I- 
(Ernst   Heuser)    1.50. 
-51   Eine  Reise  in  Liedern    (deutsch,  engl.) 

1.  Die  Rettung  Mosis  1 — . 

2.  In   sonderbaren   Gedanken   1 — . 

3.  Die   Lieder   sind   der   heil'ge   Fluß    1 — 

4.  Auf      unsrer      Düne      ( Kinderchorlied  1 
1—. 

5.  Und    es   jagte   der    Tag    1.80. 

6.  In  deiner  Tiefe,  stille  Nacht  1.20. 

7.  Sie    will    tanzen,    tanzen    will    die    Se< 
1.80. 

8.  Wir  spielten  uns  gut  1.80. 

-52  Lieder  aus  Italien:  1.  Auf  dem  Fried 
hofe  in  Neapel:  ,.Ich  sah  die  Sonne".  2 
Liebe  auf  Capri:  „Barfüßig,  braun,  dai 
Haar  zerzaust".  3.  Kurzes  Gedächtnis: 
., Lustig   vom    Gebirg   herab"    ä  1.25. 

-  53  Aus    meinem    Wanderbuche.    Charakter 

stücke.  P:  1.  Unter  Palmen  (Bordig 
hera)  1.20.  Nr.  2.  An  mein  Märcheto  — 60 
Nr.  3.  Auf  einsamer  Höh'  (On  lonelj 
heights)  1—.  Nr.  4.  Hand  in  Hand  (Hand 
in  Hand)  — 60.  Nr.  5.  In  Venedig  (In  Ve- 
nice)    1.20   Eisoldt. 

55  Aus  der  Verschollenheit:  1.  Trunkene 
Hände:  „Was  wir  sprachen"  aus  „Frau 
Venus".  2.  Mit  drei  Rosen,  beim  Scheiden 
„Drei  Rosen  send'  ich  dir".  3.  Sommer- 
nachmittag: „Nun  ist  es  still  in  Hof  und 
Scheuer"  ä  1.25.  4.  Holdes  Wissen:  „Zwi 
sehen  uns  ein  Wissen  das  keiner  weiß" 
1—. 

56  Serbische  Lieder  im  Volkston:  1.  Mäd- 
chen-Teufelchen. 2.  Gefangene  Nachtigall. 
r>i.  t.  N.  3.  Mädchen  und  Pferdchen.  4. 
„Falk  flieget  hoch".  5.  „Schön  ist's  in  die 
Nacht   hineinzuschaun"    ä  1.50. 
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■  57  Unter    der   Blume.      Lieder    vom   Rhein, 
Dichtungen  von   Carmen   Sylva.   Solo- 
St  u.  TTBB,  Leede:    I.Heimweh  nax;h  dem 
Rhein.  2.  Stromklare  Welt,  TTBB.  3.  Ass- 
manshäuser  Auslese.   4.  Carmen  Sylvas  Ge- 
sang.    5.  Zu  Assmannshausen  in  der  Krön' 
(Studentenlied).     6.  Zu    Neuwied    in    Brü- 
dierstübchen,  TTBB.  7.  Rüdesheimer,  TTBB. 
8.  Kredenzen,  TTBB.    9.  Mersteiner.  10.  Mar- 
eobrunner.  11.  Eberbachs  Keller   (ß-Solo  m. 
TTBB).      12.   Die  Amsel.      13.   Liebfrauen- 
milch.   14.   ISTaheweinlied.    15.   Der    Zauber- 
garten   (Cölner    Flora).      16.    Lindenblüte. 
17.  Letztes  Geleite,  TTBB.  18.  Totenspende, 
TTBB.    19.  Den  Hut  schwenkend:   Avanti! 
20.    Weihelied   der   Klausner:    „Homosum" 
in  Leutesdorf.  21.  Maibowle.  22.  Geh  nicht 
an    den    Rhein     (Studentenlied).      23.    Ein 
Junge,    TTBB.      24.    Ein    Mädchen,    SATB. 
25.  Die  lustigen  Brüder,  TTBB.  26.  Schlaf- 
los.     27.     Scharzhofberger.      28.     Carezza, 
TTBB.      29.     Johannisberger,     TTBB.      30. 
Rheinlands    Glocken.    TTBB.    31.    Steinber- 
ger   Eifler,    TTBB.   32.   Godesberg.   33.    Das 
Lindenhimmelreich.    34.  Letzter  Wille.    35. 
Freimdschaft,  Epilog. 
-  57a  Unter   der   Blume.    Lieder  vom   Rhein : 
Nr.  4.   Titanide   1.20.  Nr.   15.   Der  Zauber- 
garten 1.20.  Nr.  19.  Den  Hut  schwenkend: 
Avanti!    1.20.   Nr.    20.  Weihelied   der   „Ho- 
mosum^'-Klausner      1—.       Nr.  21.      Mosel- 
bltimchen    1.20.      Nr.    22.    Auf    der    Kölner 
Rheinbrücke  1.50.  Nr.  24.  Unvergeßlich  1—. 
Nr.   26.    Steinbferger  Eifler     1.50.     Nr.    30. 
Epilog  1.50  Leede. 
-57b  Unter   der   Blume.     Lieder   vom   Rhein, 
TTBB,     Part     u.    St:      Nr.    2.  Stromklare 
Welt.   Ade  an  den  Rhein  2 — .   Nr.   3,  Ass- 
mannshäuser  Auslese  2.40.  Nr.  6.  Im  Neu- 
wieder Brüder stübchen  2—.  Nr.   7.  Nieder- 
wald-Gruß  2—.   Nr.   8.  Schenken  2.40.   Nr. 
11.  Eberbachs  Keller   1.60.     Nr.   16.  Liebeb- 
gruß  vom  Drachenfels   1.60.  Nr.    17.  Letz- 
tes Geleite  2 — .  Nr.   18.   Totenspende   1.60. 
Nr.  20.   Weihelied  der  Leutesdorfer  Klaus- 
ner  1.60.  Nr.  23.  La  Carezza  2—.  Nr.   25. 
Rheinlands    Glocken   2—.      Nr.    27.   Johan- 
nisberger 2 —  Leede. 
-58  Faust.    Leede:  KA  I.  Teil  8—:  Vor  dem 
Tor,  P  1.50.  Der  Bettler  1—.  Soldatenchor 
1.25.  Tanz  unter  der  Linde  2 — .  Rattenlied 
1.25.   Hohlied    1.50.   Es   war   ein  König  in 
Thule  1 — .  Mephistos  Ständchen  1 — . 

KA  II.  Teil  12 — :  Die  Florentiner  Gärt- 
nerinnen 1 — .  Der  Florentiner  Gärtner  1.25. 
Der  Trunkene  1.75.  Tarantella  2 — .  Be- 
schwörung der  Helena,  P  1 — .  Lied  des 
Türmers  Lynkeus  1 — .  Arkadisch  frei  sei 
unser  Glück,  P  1.30. 
-59  Am  Wege:  1.  Übers  Grab  hinaus.  2. 
Vor  Schlafengehen  1—.  Nr.  3.  Spaziergang 
mit  einem  Prinzlein  1.20.  Nr.  4.  Müden 
Wanderers  Trost.  5.  Die  Bückeburger  Jä- 
ger 1.20.  Nr.  6.  Das  Hummelchen.  7.  Böser 
Tag  1.30.  8.  Wonnevolles  Mägdelein  1.30. 
Nr.  9.  Leid  um  dich  1—.  Nr.  10.  Es  steht 
in  Deutschland  eine  Lind  1—.  Nr.  11.  Weih- 
nachtsgrufe  aus  Rom  1.25.  Nr.  12.  Heim- 
kehr zur  Mutter.  Leede. 
-  61  1.  Das  deutsche  Lied,  TTBB,  Part  u. 
St  2.70  Leede. 


■  Album  ( Volks-  u.  Handwerkerlieder )  4 — 
Breitlcopf. 

-Aurora  (Liebe  Siegerin),  ein  Musik-Lust- 
spiel:  KA   12 — .  Dichtung  — 50  Leede. 

-  Aus  jungen  Tagen.  Albimiblätter  aus  op.  9 

u.  op.  53,  P  ä  2ms.  Band  I,  II,  8°  ä  2— n 
Eisoldt. 

-  Carmeii    Sylva- Album    4 —   Breitkopf,    h.  t. 

5 — n  Luckhardt. 

-  Der  deutschen  Flotte  vom  Alten  am  Chieni- 

see.  Melodie  (nach  J.  Haydn)  1 —  Breit- 
kopf. 

-  Hvem     förrädde     mitt     hjertas    häg?    — 50 

Elkan. 

-  Impromptu,   P   — 35   Schmidt. 

-  Klavierspieler     ohne     Notenkenntnis       Vor- 

stufe I.  2 —  Merkert. 

-  Lieder- Album.    Luckhardt:      Bd.    I:    Lieder 

einer  Königin,  op.  31  Nr.  1/5  u.  op.  44 
Nr.    1/4. 

II :  Erinnervmgen  und  Gestalten,  op.  34 
Nr.   1/7  u.  op.  35  Nr.   1/2. 

III:  Mein  Rhein  und  Calafat.  op.  37 
Nr.    1/6  u.   op.  36. 

IV:  Op.  8  Nr.  1/3,  op.  11  Nr.  1,  3,  4,  op. 
12  Nr.  1,  3,  op.  17  Nr.  2,  3,  op.  19  Nr.  1, 
2  u.  5. 

V:   Op.  32  Nr.  1/6  u.  op.  33  Nr.   1/3. 

VI:  Op.  8  Nr.  1/3,  op.  11  Nr.  1/4,  op.  12 
Nr.  1/3,  op.  17  Nr.  1/3,  op.  19  Nr.  1/5, 
op.  43  Nr.  1/6  ä  3— n. 

-  Lilli-Lehmann- Album.      Zehn   Lieder    3— n; 

1.  Die  Lieder.  2.  Gruß  an  den  Rhein.  3.  Der 
Mäuseturm,  4.  Bacherach.  5.  Die  Loreley. 
0.  Bonn.  7.  Sein  Weib.  8.  Auf  ein  Grab.  9. 
Sphinx.     10.      Dämona.     Luckhardt. 

-HaJi'bHb  ^tJiH  — 30  Jurgenson. 

-Die  Odysee.  Tetralogie.  Leede:  I.  Kirke 
mit  dem  Vorspiel:  Polyphemos:  KA  20 — , 
Dichtung  1 — . 

II.Nausikaa  mit  dem  Vorspiel:  Die  Sire- 
nen und  Odysseus'  Strandung:  KA  20 — , 
Dichtung  1 — . 

III.  Odysseus'  Heimkehr  mit  dem  Vor- 
spiel: Telemachos'  Ausfahrt:  KA  20—, 
Dichtung  1 — . 

IV.  Odysseus'  Tod  mit  dem  Vorspiel:  Te- 
legonos'  Abschied,  KA  20—,  Dichtung  1—. 

-  Remembrance,   male    quart.    — 12    Dtt^on. 
-8    Stücke    f.  FcP    (Joh.    Smith)     v.  op 

8  Nr.    2/3,   op.    11   Nr.    2,   op.    17    Nr.    13, 

op.    34   Nr.    4/7,    Luckhardt. 
-Sieben  Volkslieder   aus   op.   49   für  Klavier, 

bearbeitet     v.    T  h.     Kirchner.     ( Nr.  2. 

3,  7,  13,    17,    20.    28),    kplt.    2— n    Luck- 

hardt. 
The  Bungling  Burglar,  4/—  Reynolds. 
Bünhert    F.    op.    18   Noel-Idylle,    EP    1.90  n, 

HPV,    HPVV    ä   2.25  n    Mustel. 
Bünn,  Bluette  de  Salon,  P  2/6  Chapprll. 
-Pupil's    Schottische,    Banjo    —10    Stern. 
Bunnemann   Otto  op.   15  Das  Veilchen:   Erf 

schlich    sich    in    womiiger    Frühlingsuaeht, 

TTBB,  Part  u.  St  1.20  H.  Oppenheimer. 
-16    Das    Erdbeerlein:    „Ein    kleines    grünes 

Beerlein    stand",    TTBB,    Part    u.    St    1.20 

n.  Oppenheimer. 
-Lieder,    Freyschmidt-Kässel:    1.    Ein   teuei- 

wertfes  Erbe:  Wandr'  ich  einsam  durch  den 

Garten.  3.  Wegemüde:  Die  Wälder  so  still. 

5.  Schottisches  Volkslied:  Maxwelton  Walci 
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ist  woimig.  G.  Mädchenlachen:  Es  sind 
in  einer  Laube.  7.  Verwelkt:  ,,r>ie  roten 
Rosen  sind  verwelkt".  8.  Volkslied:  ,  Mein 
Lieb  das  ist  ein  Röslein  rimd".  10.  Tn  der 
Xaeht:  „Es  schlafen  rings  die  Meinen"' 
11.  Wanderers  Xachtlied:  „Aller  Berge 
Gipfel".  12.  Untreue:  Es  blüht  im  Feld  so 
rot  der  Purpurklee.  13.  Nur  einmal  noch 
niöcht'  ich  mit  jauchzendem  Ruf.  14.  In 
der  Wintersnacht:  „Aber  Dornbusch,  lieber 
Dornbusch  mein".  17.  Abendlied:  ..Leise 
geht  der  Tag  zur  Rüste".  21.  Abschied: 
,.Trari,  trara^  die  Post  fährt  vor"    fi  — 75. 

Bunnet  Dr.  Edward   (1834),  Abendgedanken. 
P  öl—.  1.  Die  Rose.  2.  Die  Distel.  3.  Das 
Kleeblatt  ä  2  6   Williams. 
Xovello : 

-Amen  in  <t   (on  card)    — ^,  1. 

-  Arise,  shine,  for  Thy  light  is  come   (Christ- 

mas.),  SATB  — /3'. 
-A   toi   Marie    (Engl.)     2/—. 

-  Autumn  song,  mixed  voic.  — /3. 

-Ave   Maria    1/6.    ST    — ,'6,    six   voices   — /6, 
Org   1/6. 

-  Benedicite  in  F    — /2. 

-  Benedictus   — /1V2- 

-  Benedictus    and   Jubilate    in   E    — ,3. 

-  Beware,   mixed  voic.  — /l. 

-Blessed  be  Thou    (Harvest),  8ATB  —3. 

-  By    the   wayside,    .S'    with    V    and    Org{H) 

acc.    (ad  lib. )    2/ — . 

-  Cantate  Domino  and  Deus  niisereatur  in  E 

3,—. 

-  Ten  Christmas   Carols.   Complete   1 — .   Ten 

Christmas  Carols  (Second  Set).  Complete 
1/ — .  Eight  Christmas  Carols.  (Third  Set.  j 
Complete  1, — .  Ten  Christmas  Carols. 
(Fourth  Set.)  Complete  1/ — ,  singly  ä  — /l. 
-Christ  our  Passover,  SlTb  — ,3. 

-  Come  ye  thankful  people  come,  hymn  — /l. 
-The   good   Shepherd    has    arisen     (Easter), 

8ATB  — /3. 

-  Hear  me  Avhen  I  call    (Chor  for  Equal  voi- 

ces  271),   »S'C  — j2    Curiven. 
-If  we  believe  that  Jesus  died,   SATB  — 4. 
-If  ye   love  me    ( Whitsuntide),   SATB  — ,3. 
-In  the  beginning  was  the  word  (Christmas), 

SATB  — ,3. 
- 1  was  glad  when  they  said  imto  me,  SATB 

—ß. 
-I  will  magnif\'  Thee,  SATB  —ß. 

-  Jesu  f rom  thy  throne  on  ligh    ( Saered  Mu- 

sie   Leaflets    83)    — f^,).   Curwen. 

-  Largo  in  E  flat,   Org   1/ — . 

-  The    last    prayer    16. 

-Liead  me  in  thy  truth    (Lent),  SATB  — 3. 

-  Lead  us   O   Father    ( Saered   Music   Leaflets 

321)    — i'^j,    Curwen. 
-Like  as   the  hart    (Chor,    for   Equal   voices 

266),   SC  — /2   Curwen. 
-The  Lord  hath  prepared,   SATB  — 3. 
-The  Lord  is  my   Shepherd,   SATB  — ,3. 

-  Lord,  now  lettest  thou  .shy   servant    ( Nunc 

Dimittis),    mix.    quart.    ^8    Ditson. 

-  Magnificat  in  A.  mix.   quart.  — 05   Ditson. 

-  Magnificat    and    Nunc   dimittis    in   A   —  3, 

another   setting  folio   3 — . 

-  Magnificat    and   Nunc    dimittis    in    D    maj. 

-  Magnificat  and  Nunc  dimittis   in  E  —  3. 
-Magnificat  and  Xunc  dimittis  in  G  — '3. 


-  Market  Day  2  — . 

-  May  sweet  IVIay,  chor.  — ;3. 

-  Minuetto,    Org    1/6. 

-  A  Morning  Service  in  A  maj :    1.  Te  Deum. 

2.   Benedictus.   3.   Jubilate   a   — jo. 

-  The    Moss    rose    4, —    Ascherherg. 

A  new  year's  bürden   1/^n   Augener. 

-  O  clap  your  hands    ( Chor,  for  Equal  voices 

205),  »S'O  — /2  Curiven,  S  or  T-solo  and 
Chorus  — jA:. 

-  The  Office  for  the  Holy  Communion,  A  TTB 

— /9,  with  Benedictus  and  Agnus  Dei  — /9. 

-  0  give  tlianks  unto  the  Lord,  SATB  — ^^/6. 

-  O    how    amiable    are   Thy    dwellings,    verse 

— /4. 

-  0  Lord,  Thou  art  my  God   (Advent),  SATB 

—ß- 

-  Eiglit   Organ   Pieces,   original   and    selected, 

in  four  Nrunbers:  N.  1.  Air  in  C,  Larg- 
hetto  in  F,  Andante  in  D  1/6.  N.  2.  Rus- 
sian  Air,  ..And  God  shall  wipe  away",  Air 
from  Pierson's  Jerusalem  1/6.  N.  3.  An- 
dante in  E  flat,  Andante  Cantabile  in  F, 
from  a  Concerto  by  Cramer  1/ — .  N.  4. 
Fantasia  alla  Mareia  16. 
-Original  Compositions,  Org  3/  — :  N.  1. 
Larghetto  Espressivo,  2.  Andantino  in  G 
1/—.  N.  3.  Festal  IMarch  1/—.  N.  4.  An- 
dante religiöse  in  E.  5.  Funeral  March  in 
C  minor  —  6.  N.  6.  Fantasia  and  Fugue 
in  D   1/—. 

-  Twenty-four     original     Tun'es    to    favourite 

Hymns  — 6. 

-  Tw'elve     Original    Tunes     set     to     favourite 

Hvmns   —  3. 
-Out  of  the  deep,  p.salm   130,  SATB   1,—. 

-  Over  hill  o^er  dale.  mixed  voic.   — ß. 
-Six    Pa.storal    Part-Songs:     1.    O'er    silv'ry 

waters.  2.  Day  is  dawning.  3.  Sing  on, 
sweet  birds.  4.  Lo!  Autumn  l'eaves.  5.  Be- 
hold the  moon.  6.  Evening  Beils  ä  — i3. 

-  Preces     and     Responses,     with    Litany,    in 

simple   form.   Four   voices  — /4. 

-  The  Rhine  maiden,  mixed  voic.  — 3. 

-  Romancc    and   Mazurka,    P   2/ —  n. 

-  Twelve  Short  and  Easy  Pieces,   Org  2 — . 

-  Three  Short  Pieces,   Org  2  — :   N.    1.  Larg- : 

lietto  in  A  major.  2.  Allegi-etto  Pastorale 
in  A  major.  3.  Andante  eon  moto  in  F 
major. 
-Sing  tho  the  Lord  (Harvest  or  Festival), 
hymn  — yl. 

-  Spirit  blest  who  art  adored   ( Saered  Musie 

Ltiaflets   293)    — ,V,   Curwen. 

-  Spring,    mixed    voic.    — ß. 
-Das  stille  Abendlüftchen,  P  3/—  Williams. 

-  The  Story  of  the  Gross,  hymn  — ß. 

-  The  streamlet   1/6. 
-Te  Deum  in  E  —3. 

-  Te  Deum   in  G  — ß. 

-  Venite  in   G  N.   1,  — /2. 

-  Venite  N.  2  in  A  —  2. 
-Winter   1/6. 
Bunnett  E.  and  J.  W.   Hayes,  Anthem  Book 

of  Words,  together  with  Services   1/ —  No- 

vello. 
Bunning    H.    op.    43    Hirtenruf!    Idyll    für 

Quintett    (mit   Born   ad   Hb.),   Part  u.    St 

3 — n   Oertel. 
-45   Suite  villageoise,   0,   Part    6 — n:    N.    t. 

Pastorale.  2.  Danse  des  Paysan.  3.  Idylle. 
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4.    Fgte    de   Village,    u    Part    2— n,    ä    St 
3 — n  0er tel. 

-  April   Laughter    2/ —   Enoch. 

-  Caprice-Valse,    P    2/ —  n    Enoch. 

-  Oarlisle  Wall    ( At  the  spinning  W'eel ) ,  bal- 

lad   for   two   voices,   MB  {Bar)  C  2 — n   Ri- 
oordi. 
-Clog  Dame   (Golden  Web),  P  4/—  Ghappell. 

-  Comie,  May  4/ —  Ascherberg. 

-  Courtin   4/ —   Gramer . 

-Tour  Cr^ole  Songs;  1.  Madeleine  chfere.  2. 
D#  'tit  zozos.  3.  Aubade  Creole.  4.  Pai- 
myre,  MB,  T  ä  2 —  n  Ricordi. 

-  Four   Creole   Songs:    1.    The   Messengers.   2. 

Love's  Ilour.  3.   Blue  eyes.  4.   Song  in  the 
night,   MB,  T  ft  2 —  n  Ricordi. 

-  Crepuscule,    romances    sans    paroles,    P    2 — 

Breitkopf. 
-Danse   des   Polichinelles    (Golden    Web),    P 

4/—    Ghappell,    0    2.50  n    Oertel. 
-Elf  Song  — 40   Brainard. 
-Fair  Virginian,  Caprice,  P  — 40    (Universal 

Band-Journal     389),      Milit.     Band     — 75 

Fischer. 

-  Fiducia  nel   nome   di   Maria,   BTB    con    Org 

1 —  n  Bertarelli. 
■  For   thee !    Song   2 —  n   Ricordi. 

-  Humility   4/ —   Ghappell. 

-  It  was   the   time  of  roses   4/ —   Ghappell. 

-  Lays   for   little  ones   5/ —  n  Ricordi. 

-  Love's  Amen,   song,  )S.  MS  ä  2 —  n  Ricordi. 

-  Love's   Noel    4, —    Williams,    2 —  n   Ricordi. 

-  Love's   power   4/ — ■   Ghappell. 

-  Maidens    of   Zia,    tiro,    fem.    or   boy's    voic. 

— /3    iSiovello. 
•  Marionnette,  P   2/ —  n  Enoch. 

-  Meditation,    VOrg    2/ —    Novello. 

-  Minguillo    4/ —    Gramer. 

-  Mother    mustn't   hear   4/ —   Ascherberg. 

-  Nenuphar,    Nocturne    V(Vc)P    2 —   Ricordi. 
-Nocturne,   P   2/ — n  Enoch. 

-  Petite   Valse   4/ —   Willcocks. 

-  Powder  and  Posies  2/ —  Boosey. 

-La     P  r  i  n  c  e  s  s  e     0  s  r  a,     opera     10/ —  n 

Enoch. 
-Qui    j'aime    1.50  n    Ricordi. 

-  Sonnet :   11s  vont  beaux  amoureux  2 —  n  Ri- 

cordi. 

-  So    sweet    a  Rose   2/ —  Enoch. 

-  Sunslfine    and    roses    4/ —    Ascherberg. 

-  Tendresse,  P  2 —  Enoch. 
-Thine   eyes   4/ —   Ghappell. 

-  True  love  of  mine  4/ —  Hopivood. 
-Villanelle:    C'<§tait    le    quatorze    mai    1.50  n 

Ricordi. 

-  When  love  is   nigh,   duet  4/ —  Ghappell. 
Bunning   T.  A.   Reverie,   VP   1/6  n   Vincent. 
Bunsen,    The    Soldier's    choice    4/ —    Ascher- 
berg. 

Bunte  F.  B.  Trois  Duos  faciles,  2V  1.50 
Aisbach. 

-Trois  Melodies  Italiennes,  PVc  1.25  Aisbach. 

Bunte  Blätter,  2  Bände,  Z  ä  2.50  n,  2Z 
4.50  n    Kabatek. 

Bunte  Blätter,  P,  4  Bände  a  2—  Litolfr-. 
I.  14  Salonstücke :  A  b  e  s  s  c  r,  Lied 
ohne  Worte.  Burg  m  ü  1 1  e  r :  Juchhe,  der 
Frühling  kommt.  C  h  e  s  n  e  a  u :  Danse 
d'Etoiles.  F  e  s  c  a :  Gondellied.  Gluck: 
Gavotte  aus  Armide.  H  a  y  d  n :  Rondo. 
Kühner:     Notturno.     Low:     Sehnsucht 


nach  dem  Frühling.  Rheinländer: 
Maurisch  —  0  hör'  mein  Flehen. 
Schnitze:  Ich  denke  dein.  T  a  v  a  n : 
Estudiantina.  Waldteufel:  Elena- 
Walzer.    W  e  1  y :     Nocturne    romantique. 

II.  15  Salonstücke:  Abesser:  Erste 
Liebe.  P  h.  Em.  Bach:  Solieggietto. 
B  a  u  m  f  e  1  d  e  r :  Petite  "Valse.  B  r  i  n  k- 
mann:  Morgen  im  Gebirge.  C  o  r  t  i  - 
celli:  Cavatine.  Fan  na:  L'Esperance, 
K  n  i  n  a :  Le  Reproche.  Köhler:  Stell- 
dichein. Low:  Einsam  allein.  Pollini: 
Tocatta.  J.  Schmitt:  Notturno  in  Es. 
Schuster:  Edelweiß.  Sponholtz: 
Moment  musical.  S  t  e  i  b  e  1 1 :  Rondos  in 
G  und  B.  Waldteufel:  Desiröe.  Polka- 
Mazurka. 

III.  16  Salonstücke :  A  b  e  s  s  e  r : 
Schlumm're,  du  Engel,  sanft.  B  a  u  m  f  e  1- 
d  e  r :  Taranteile.  Brinkmann:  Früh- 
lingsblumen-Fee. Burgmüller:  Wald- 
meister. Corticelii:  La  Priöre. 
F  e  s  c  a :  Abendiied.  Heiser:  In  der 
Sennhütte.  Holden:  Liebeslied.  Köh- 
ler: Ein  Abend  am  Genfer  See,  Walzer. 
Kühner:  Schlummerlied.  Low:  Ferne 
Grüße.  Rheinländer:  Schelmen-Äug- 
lein  —  Fern  im  Süd.  Schuster:  Lie- 
bes-Beteuerung.  Steibelt:  Gavotte. 
Wely:    Fi  scher  mädchen   im  Kahn. 

IV.  16  Salonstücke :  A  b  e  s  s  e  r :  Ihre 
Lieblingsblume.  Brinkmann:  Kirmes- 
ivlänge.  Corticelii:  Sehnsucht.  F  e  s  e  a : 
Barcarole.  Kühner:  Weihnachtslied. 
Low:  Komm,  holder  Frühling  —  Mor- 
genständchen. Mozart:  Romanze  in  As. 
S  c  h  a  p  e  r :  Der  Liebe  Leid  —  Der  Liebe 
Trost.  Schnitze:  Polka  brillante  — 
Frühlingstraum.  Steibelt:  Sonatine  in 
Es.  Waldteufel:  In  Feld  und  Flur, 
Palka-Mazurka  —  Carmen-Walzer.  Wely: 
Spanisches    Liebeslied. 

Bunte  Blätter,  P  12—,  6  Hefte  a  2.40 
Wetzler. 

Bunte  Nelken,  Ein  Zyklus  gewählter  Vor- 
tragsstücke, Z,  2  Bände   ä   2.50  Fritz. 

Bunte  Reihe.  Sammlung  von  Vortrags- 
stücken, VaP(Ba),  zum  Teil  mit  H,  über- 
tr.  u.  herausg.  v.  H  e  r  m  a  n  n  Ritter 
und  anderen  Tonsetzern,  vide  Bach.  Bee- 
thoven, E  r  s  f  e  1  d,  F  e  s  c  a,  H  e  i-^ 
n  i  s  c  h,  K  i  s  1 1  e  r,  K  j  ö  r  o  1  f ,  Leh- 
mann, Mendelssohn,  P  o  e  n  i  t  z. 
Rode,  R  u  b  i  n  s  t  e  i  n,  Schumann, 
V  i  o  1 1  i,  Händel. 

Bunten  A.  C.  Paterson:  Tlie  Boimie  Braes 
o'Airlie  2, —  n. 

-  Doctor's    Visits    I  detest.      Old   French    Sg. 

(engl.,  franz.)    1 —  Bchott. 

-  Good  night,  Dear !    2/ —  n. 

-  Hamilla   2, —  n. 

-  Hush-a-ba   Birdie,   -S'.  MS.  GA    ä  2/ —  n,   4/— 

Williams. 

-  Jenny   Nettles   2/ —  n. 

-  -Joy  to  the  pei'somie  4/ — . 

-Margot  (Conibien  petite  Marcot!)  (franz., 
engl.)    1 —  BcJiolt. 

-  Omnia  vincit  amor  ( Love  Conquers  all )  4/ — . 

-  The  poor  Maid's   Quest  2/ —  n. 

-  Qu€   je   hais    le   Medecin!     (Doctor's    Visits 

I  detest)    (engl.,  franz.)    1 —  Schott. 
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-Eemember  me  at  Evening  2/ — n. 

-  Rosa,  spanish  Serenade  4/—  Ascherberg. 
-A   Sailor's   Love   Song   2 — n. 

-  Skrs-lark  pretty  rover  4/—  WilUa'ms. 

-  Sweet  memories  still  are  mine  2/ —  n. 
-The  Two  Corbies  2/— n. 

Buntes  Allerlei,  Ein  musikalischer  Haus- 
schatz von  71  Salon-  u.  kleineren  Gfenre- 
stüeken,  Tänzen,  Opernmelodien  etc.  P  1 — 
mihle. 

Buntes  Salon-Album,  P   1.50  n  Gleichauf. 

Bunzel  Fritz,  Choral  m.  P(Ha)  1— 
Jonasson. 

-  Die  drei  Zigeuner   1.50  Joyiasson. 
-Eondo.    TT    1.80   Jonasson. 
Bunzl-Federn   Jul.   op.   30  ,,Laß  brausen   die 

Eäder"    (deutsch-bühm.)    l.SO  Werner. 

-  35  Ein   Sludentengrab   1.80   Weiner. 

-41  Drei  Lieder:  1.  ^Maurisches  Ständchen: 
„Komm  zu  mir  du  weiße  Taube"  1.50.  Xr. 
2.  Dorfglöckchen :  ,,DorfglÖckchen  klingt" 
1.50.  Nr.  3.  Antwort:  „Seh  ich  eure  Augen 
fragen"    — 90  Poryes. 

-  Grolle  nicht,  schmolle  nicht.   Walzerlied  1 — 

Poi-ges. 
-Prosit!   Marsch,  P   1 —  Porges. 
Bunzli  A.  op.  7  Eccole  speciale  du  jeune  vio- 

loniste  4 — n   Mcnncsson. 

-  41  Alpen  Laudier  ou  Banz  des  Vaches.    40 

recrßations,  V  2 — n,  VP  4 — n  Mennesson. 
Buona  notte  amato  bene,  16  Ashdown. 
Buonamici  G.  op.  2  Drei  Klarier  stücke:  Xr. 

1.   Nocturne.    2.  Eughettina    ä  1.80.    Nr.  3. 

Etüde  über   eine  Melodie  von  Fr.  L  i  s  z  t 

1.56  Un.  Ed. 
-3  Pater   noster    S.  s.,     .b'ATß.     Ave  Maria, 

HATB.  Beide  G)?sänge  mit  od.  ohne  H  od. 

Org,  Part  u.  St  2.40  Un  Ed. 
-5  Konzert-Ouvertüre      (F),      J^ms      (Dr.    C. 

Kliebert)    2.40  JJn.  Ed. 
-6  SPvomanze    8 — :    N.  1.  La   sposa  novella. 

Eomanza   2.50.      N.  2.    Distanza.    Eomanza 

4—.   N.  3.   Ama spera credi  .... 

e  n'    avanza!    Melodia    3.50    Yeniurini. 

-  7  Alle  memoria  di  Vincenzo  Bellini.  Album. 

N.  3.    Pagine   per   l'Album   Bellini.   P   4 — 
Picordi. 

-  Amore  e  Follia.  valzer  4 —  Ricordi. 

-  L'Arte   di    Studiar  le   Scale    sul    Pianoforte 

5 — n  Teniurvii. 

-The  Art  of  Scale  Study  as  taught,  P  4 — n 
A  ugener. 

-The  Art  of  Scale  Study,  as  taught  to  bis 
Pupils,   P   4/ — n   Augener. 

-Brautgesang  (La  sposa  novella):  „Pochen- 
des Herz,  was  drängt".  „Da  turbamento 
insolito",   Eomanze    1.20    Un.   Ed. 

-  /^yma  Bece.TncH,   apia  nsi,   on.  rpHseJiB^a 

—40  Bessel. 

-  2  Melodies      de   Georges   Bizet,   transcrites, 

P:   1.  Chanson  d'Avril    (Spring  Song)  — 75. 
X.  2.  Taranteile,  in  G  1 —  Schirmer. 

-  Nenuphars    (Songes  d'Opium).     Melodie  de 

F.     M  a  r  c  h  e  1 1  i,      transcrite     en     forme 
d"Etude  melodique,  P  2 — n  Ricordi. 

-  Notturno,  P  2.50   Ycnturini. 

-  Nocturne,  P  — 65  Schmidt. 

-  Pagine   per    l'Album   Bellini,    op.    7,  P    4 — 

Ricordi. 

-  Passaggi  estratti  dalle  Opere  per  Pianoforte 

solo  e    con     altri    istrumenti    di  L.   V  a  n 


Beethoven  aggruppati,  diteggiati  e 
messi  in  forma  di  „Studi  giornalieri"  divisi 
in  due  parti,  P :  I.  Parte  6 —  n :  Fase.  1°. 
Scale.  2".  Arpeggi.  3".  Passaggi  staccati. 
4°.  Note  ribattute  terze,  quarte  e  seste. 
Seste   spezzate   ä  2 —  n. 

IL  6 — n:  Fase.  5".  Trilli,  ottave  e 
ottave  spezzate  3 —  n.  6".  Pass.  niisti  3.50  n. 
7°.  Contrasto  di  Eitmi  1 — n  Venturini. 
-  Passaggi  estratti  dalle  opere  per  Piano- 
forte solo  e  con  altri  istrumenti  di  L.  V  a  n 
Beethoven  aggruppati,  diteggiati  e 
messi  in  forma  di  „Studi  giornalieri"  di- 
visi in  due  parti,  P:  I.  Parte  (Vedi:  quar- 
to  Supplemento ) .  IL  Parte:  Fase.  I.  Scale 
2 —  n.  IL  Arpeggi  2.50  n.  III.  Passaggi 
stacc.  2 — n.  Uniti  (Primo  libro)  5 — n. 
Fase.  IV.  Terze,  quarte,  seste  e  ottave. 
Ottave  spezzate  2.50  n.  V.  Trilli  1 — n.  VI. 
Passaggi  misti  3 — n.  Uniti  (Secondo 
libro)    5 — n  Venturini. 

-Quartett,  G-dur  1—  Eulenhurg,  P  gFF« 
Cello    1 — n.   St  8 — n  Carisch. 

-Sei  Sonate,  P:  la  Sonata  1.75  n,  IIa  2 — , 
Illa  1.75,  IVa  1.75,  Va  1.75,  Via  2—,  unite 
(i —    ^'c,üllrini. 

Buonanno  R.  Deserta!  Eomanza.  Poesia  di 
V.  V.  Fimiani,  MS   2.50. 

Buonconsiglio,  L'amour  a  passe  lä  1 — n, 
Ch.  s.  — 35  n  Puigellier. 

-  Fauvette  et  Rossignol.     It)ip.  Mergault. 

-  La  pri&re  de  l'alsaeienne  1 —  n,  Ch.  s.  — 35  n 

Puigellier. 

-  Quatre-vingt-treize,     marche      1 —  n,     Ch.  s. 

— 35  n  Puigellier. 

-  Le  sentier   perdu   1 —  n,   Ch.  s.   — 35  n  Pwi- 

geJIier. 
Buonfiglio   R.  L'Aurora,  P  1.50  Ricordi. 

Buongiorno  C.  Dolore,  mel.  5 —  Societä  mus.-^ 
nap. 

-Das  Mädchenherz  (II  cuor  delle  fanciulle). 
Lyrische  Oper  in  4  Akten.  Textbuch  — 75  n, 
l'LA.   mit   Text    12— n   J.   Schuber th. 

-  Maria.  Eomanze  1 —  Brauer. 

-  ^Michelangelo  u.   Eolla,  Oper  in  einem  Akt, 

Textbuch   — 50  n.      IvA   mit   Text   8— n   J. 
Schuberth. 

-  Ohne  Herz  — SO  Brauer. 

-  Pifferata,  P  3.50  Izzo. 
Buongiovanni     G.     Aggio     saputo,      MandF 

1.50  n,  Mand  — 25  n  Santo janni,  Biderix 

-  'E  Are  d'a  chiazza,  Mand  — 10  n. 

-  Les  bohemiens,  CantoP  — 50  n,  Mand  — 10  n 

-  Zi  Carulina  — 50    n. 

-  '0  copo  nnammurato,  Mand  — 10  n. 

-  Cunto  antico.  ContoP  — 50  n,  Mand  — 10  n. 

-  '0  Dilattante    baritono,     P     — 50  n,     Maiid 

—10  n. 

-  Flick  e  Flock.   P  —50  n.   Mand  —10  n. 

-'0   IIa   ile   ra   IIa,   P   — 50n.   Mand   — 10  n. 

-  'A  matematica,  Mand  — 10  n. 

-  '0   miedeco  e  U'  nocchie,  P  — 50  n. 

-  Xuttata     janca,     Canto  3 — ,     Mand    — 25  n 

Santojanni. 

-  L'  onore-^'ole,  CantoP  — 50,  Mand  — 10  n. 

-  Les  parisiens.  P  — 50  n,  Mand  — 10  n. 

-  '0    paese    d'a    cummedita,   P   — 50  n,    Mand 

— 10  n. 

-  '0  Presidente,  Mand  — 10  n. 
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-  'O  Presidente,   Canto  P  —50  n. 

-  '0   prugresso   d'animale,   Mand  — 10  n. 

-  Quaimo    'a  gatta    olza    'o  pede,    P    — 50  n, 

Mand  ^10  n. 

-  Rareccliella,  P  —50  n,  Mand  —10  n. 

-I  saltirabanclii,  P  — 50  n,   Mand  — 10  n. 

-  'A  speziaria  vecchia^  Mand  — 10  n. 

-  'A  ssuono  'e  chitarra  — 50  n,   Mand  — 10  n. 
-Vi'    che    felicitä!     Macchietta:      Nzieme    cä 

miseria   (Versi  di  ix.  Capurro),  Canto/' 

1 —  Kicordi. 
Buono  M.   R.  Ranzini:    Allegria,     valzer,     P 

— 40n. 
-Gran  Valzer  nel  Ballo   (Cicco  e  Cola),  Chor 

P  — 20n. 

-  Marcia  nel  Ballo  (Un  Sogno) ,  ChorP  —20  n. 

-  Neurastenia,  Pensieri  di  Stagione,  P  —20  n. 
-Polka   dei    fiori   nel   Ballo    (Un    Sogno),   P 

—20  n. 
-Preludiü  nel  Ballo   (Un  Sogno).  P  — 20  n. 

-  Kiverisco !    Valzer  biricchino,   P  — 20  n. 
-Scottisch   orig.    nel    Ballo    (Un    Sogno),     P 

-  Sport,   Marcia    brillante.     P     1—  n,     Mand 

—50  n,  MandP  1—  n,  MandChit  —75  n. 

-  Trionfo   d'Amore,   Galopp,   P  — 20  n. 
Buonocore    G.     Aspirazione     all'Addolorata, 

romanza,   Mand  — 20  n,   preghiera,    MandP 

— 80n  liehagli. 
-La   lontananza,  melodia,  Ma^idP  — 80  n  Ke- 

hagli. 
Buonocore  Bacciotti  G.  La  lontananza,  btor- 

nello,  Canto  1.20  n  Rcbagli. 
Biionomo,  Una  cena  a  Posilipo,  Le  bouquet, 

valse,   P   2 — n,    valzer    brillante,   P    3 — n 

CoUrau. 
^  Polka,  ^ms   — 50  n   (Jottrou. 
Buonomo    A.    II  Bersagliere    Italiano    al  bi- 

vacco.  Scena  2.75  Ricordi. 
-Cicco    e  Cola,  P,    CantoP    40—,     20—, 

libr.   — 25  n,   in   prosa   — 50  n   Ricordi : 

Atto  I.  Preludio  ed  Introduzione  _2— . 
.    Romanza:   Leggiadre  speranze   1.25. 

Seguito    deU'lntroduzione    2.50. 

Cavatina:       Son    sempre    vispa,    e  Stretta 
deU'lntroduzione    2.50. 

Cavatina:   Ove  siete,  ove  siete?  5 — . 

Duetto:  Via,  su,  presto,  cammina  5.50. 

Terzetto:    Come?  come?  parlo  il  vero  5.50. 

Atto  IL  Preludio  e  Scena  2 — . 

Settimino.   Primo   tempo  e  Andante   3 — . 

SeguiLo  e  Stretta  del  Settimino  4 — . 

Atto  III.  Duetto:   Dunque  m'ami?  4 — . 

Finale   III.   Coro:    Di  lieti   cantici   risuoni 
l'aura  2.50. 

Brindisi:   Viva,  viva,  o  quäl  diletto  2 — . 

Andante:   Volli  la  tua  superbia  3 — . 

Seguito  e  Stretta   del   Finale   HI   4 — . 

Atto  IV.  Preludio  e  Duetto:  Mia  Sandrma 
4.25. 

Coro  della  fe&ta:    Sia  lode  a  chi  gentil  ne 
fa  godere   2 — . 

Rondo  finale:    Qual  da  un   sogno  ridestata 


-Rimembranze, 
1.75,  Jfrns  2- 


P     (A.   F  ür  r  iel,    op.   30) 
Ricordi,  P,  Fant,  e  transcr. 


vedi :  C  a  n  o  n  i  c  a,  F  i  s  c  h  e  t  t  i,  F  u  m  a- 
galli,  Meuozzi,  V  a  r  v  a  r  o  -  P  ed  o - 
:.ne;  4nis:  vedi  Albanesi,  Canonica, 
Fischetti,  Fumagalli,  M  e  n  o  z  z  i, 
Prina,  V a r  v  a r  o,  P. 


-  Perche.     Stornello    1 —   Yenturini. 
-L'Ultima  Domenica  di   Carnevale,   huffo. 
Buonomo    E.     Cottrau:      L*Addio,     duettino. 

Addio    neil'ora    bruna,    SC  o  TB    1.50  n. 

-  La     cantastorie     mendicante     mazurka,     P 

—50  n. 

-  L'Esule.   Romanza.   Vieni    con   me   sul   lido, 

T  o  S   1— n. 

-  Fiorellino,     polka    ( alla    signora     Marchesa 

della  Sambuca ) ,  P  — 50  n. 

-  II  mattino,    duettino.    L'alba  e  sorta,    BM8 

1.50  n. 
-11  Pensier   mio,  valzer    (alla   signora   Almeh 

rinda  Mezzacapo ) ,  P  1 —  n. 
-La  Regina  de'  Saloni,  mazurka  (alla.  signora 

Sofia  Mercadante),  P  — 50  n. 

-  II  Rimorso.    Romanza.   T'amo   dicesti  e  osa- 

sti,   EIS  o  C   l — n. 

-  Le  Souvenir.  Romanza.  Nella  sera  dell'  ad- 

dio, S  o  T  1 — n. 

-  II  Tradimento.   Romanza.   lo  mi  credea  giä 

l'arbitro,   B  o  MS  o  C    1— n. 

-  Valzer    ( alla    signora    Duchessa   Rocca   Pie- 

monte ) ,  P  1 —  n. 
Buononcini,  Air  d'Astianatte.   MS    des  gloi- 

res  de  l'Italie  N.  50),  transcr.  4 —  Heugel. 
-Air  de  Griselda,  Bar  MS   (Ecole  classique  de 

Chant  N.   53)    4—  Hamelle. 
-Astarto   Deh!    lascia  a  core    (Operatic   An 

thoiogy      Max      Spicker      81)       — 35 

Schirmer. 
-Astarto.  L'esperto   nocchiero    (Operatic  An- 

thology      INI  a  X      Spicker      82 )       — 35 

Schirmer. 
,  Astianatte.   Deh   lascia  o  core    (Bi'own   Ar- 
thur   Henry,    Sel'ect    compositions    57), 

Org  3/ —  Ashdown. 

-  Ben  chfe  speranza   ( Echi  d'Italia  16 )    1/ —  n 

Augener. 
-L'esperto   nocchiero     (Astarto),    MS    — 60  n 
Ricordi,      (Gemme     d'Antichita      86),  21/ — 
Ashdown,    3/ —    Chappell,    Gramer. 

-  Grazioso   ( Camilla )   vide  W  e  s  t  b  r  o  o  k  W. 

J.,  Organ  Themes  Book  2. 
-In    te   Domine     speravi,     fragment    du     Te 
Deum,  solo  et  choeur  a  quatre  voix,  SATB, 
Part  2.50  n  Girod. 

-  Love  leads  to  battle  3/—  Ghappell,  Williams. 
-Lfe  mai  vien.  Calfurnia  3/—  Ashdoicn. 
-Misera  che  faro.   Calfurnia  3/—  Ashdown. 

-  Xon  puo  trovarsi  un  cor    ( II  trionfo  di  Ca- 

milla)   3/ —  Ashdown. 
-Per  la  Gloria,  Bg.  2  Andre,  h.  t.   1.20  Ries 
d-  Erler,  1/ — n  Augener,    („Stolz  die  Liebe 
zu  dir")    3/ —  Laudy. 

-  Pietä !   miio  caro  bene    ( Pitie !   mon  bien  su- 

preme),   transcr.   P   chant   2.50   Heugel. 

-  Slow  Movement  from   12  Sonatas,  Org  vide 

W  e  s  t  b  r  o  o  k  W.  J.  The  Young  Organist. 
Vol.  2  N.   19. 

-  Sonata  in  A,   VcP   1/—  n  Augener.^ 

-  Sonate   originale   pour    VcP   2 —   Schott. 

-  Sonata  with  S  t  i  a  s  n  i.   Andante  Cantabile 

( C.    S  c  h  r  o  e  d  e  r ) ,    VcP   -l/-  n    Augener. 

-  Suol  dar  la  vita  all'   or    ( II  trionfo  di  Ca- 

milla),     (Gemme     D'-\ntichit;\     60)      3/— 
Ashdotcn. 
Buonsolazzi   G.  op.  1   Sous  les  Saules.  valse 
0 —  Lemoine. 

-  j.Xon  ti   Scordar  di  me",   mel.   de  Robaudi, 

transcr.,   P   5 —   Lemoine. 
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Buot  V.  Les  Äbeilles 
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Buot  V.  Dragonnette 


Buot   Victor,   Les  Abeilles,  valse   7.50   Grus. 

-  A   demain.   marche   funeb.    Harm   ou   Fanf, 

Part    3 — n,    p.    sep.    ä   — 10  n   Evette. 
-L'Aieule,     sjTiiphonie,     Harm     4 — n,     Fanf 

3 — n  Deplaix. 
-Alerte,   galop,   Fanf    3 — n    Evette. 

-  L"Alsaeieniie,    rom.    1.70  n    Chcnidens,    valse 

variee,  Harm  ou  Fanf,  Part  6 — n,  p.  sep. 
ä  — 25  n  Evette. 
-Andore,    quadrille,    Harm     ou    Fanf,    Part 
4.50  n,   p.    sep.    ä   — 15  n   Evette. 

-  L'Aragonaise,   redowa    2.50  n   Benoit. 

-Au  bord  de  l'eau,  noct.  /S'lf»S'  1.70 n  CJiou- 
dens. 

-  Au   bord  du   lae.   maz.    1.70  n   Choiiden.';. 

-  Au  Feu !   Galop  imit.  Harm  ou  Fanf  2 —  n, 

Cond.  — 50  n  Gobert. 

-  Aurora    (Strauß),   gr.   valse,  Fanf  3 —  n 

Evette. 
-L'Aurore,    polka-reveil    1.70  n    Choudens. 

-  L'Aurore   an   comp,   reveil,   Harm   ou  Fanf, 

Part  6 —  n,  p.  sep.  ä  — 25  n  Evette. 

-  L'Avant-garde,   pas   red.   N.   4,  Harm  3 —  n 

Evette. 
-L'Ave  Maria     sui-   les   Mölodies   de    Schu- 
bert,  fant.   Fanf,   Part   6—  Evette. 

-  Le   Bandit,   pas   red.   Ha^rm   ou   Fa/nf   2 —  n 

Cond.   — 50  n    Gobert. 

-  Barearolie,    Fanf   3 —  n   Evette. 

-Les  Bebes,  polka,  Ha^r7n  ou  Fanf  av.  Tr  en 
bois,  Part  4.50  n,  p.  sep.   ä  — 15  n  Evetic. 

-Belisaire,  Duo  de,  fant.  Fanf,  Part  7.50  n 
Evette. 

-  Belle    de   nuit,   valse    2 —  n    Clioudens. 

-  Les    Bergers    d'Appenzel,    fant.     Harm     ou 

Faijf,  Part  9 — n,  p.  sep.   ä  — 25  n  Evette. 

-  Bete  ä  bon  Dieu.  niazurka,  Harm  ou  Fanf, 

Part   3 —  n,   p.   sep.   ä  — 10  n  Evette. 

-  Le   Boock,   pas   red.   Harm,   ou   Fanf   1.25  n, 

Cond.    — 25  n    Gobert,    Harm    1.50  n,    Fanf 
1.25  n,   Cond.  — 25  n,   Naudin. 

-  Bordeaux-la-belle,   grande   valse   6 —   Leduc. 

-  Boule    de    neige,    valse    2 —  n    Choudens. 

-  Le     Bourbourgeois,     pas     red.    Harm    3 —  n 

Evette. 

-  Bouton   d'or,    polka    1.35  n   Choudens. 

-  Une    brise    d'Espagne,    bolero,    Fanf    3 —  n 

Evette. 
-Les  Brises  d'automne,  gr.  valse,  Fanf  3 — n 

Evette. 
-Brises    folles.    valse    2 — n    Choudens. 
-Brises   nouvelles,   valse   2 — n    Choudens. 
-Calme     et     TempSte,     niarche,     Fanf,    Part 

3 — n  Evette. 

-  Le    camelia,    polka    allemande,    Fanf    3 —  n 

Evette. 

-  Le   Camp    du    Drap-d'Or,    ouv.,   4^s    2.50  n. 

Pist.  Alto.  Basse  etc.  av.  Harm  6 — n.  Fanf 
5 — n,  Cond.   1 — n  Gobert. 

-  Carmen,    fantaisie,   Ha-rm-Fanf   av.    solo    de 

Saxophone  4 — n,  Cond.  — 50  n  Hudre. 

-  Le  Carnaval   de  Venise    (Masse  V.),   Air 

varie,  SaxoplioneP  9 — ,  Harm  ou  Fanf,  Part 
6 —  n,   p.   sep.   ä  — 25  n  Evette. 

-  Caroline,  valse  6 —   Grus. 

-  Celeste- valse    2 — n,    Jfms    2.50  n    Choudens. 

V.  Cornet.  Fl  (les  suecös  modernes  N.  46) 
ä  — 25  n  Fromont,  0  ä  oordes  1.50  n  Z)e- 
lert,  Harm,  Part  6 — n  Evette. 

-  Le  Centenaire,  pas  red.  Harm  ou  Fanf,  Part 

3—  n,  p.  sep.   ä  — 15  n  Evette. 


Chanson  de  nids,  Idylle,  polka  2 — n,  simpl. 
1 —  n      Choudens,     2Cl     av.     P      (Pille- 
vestre)    9 — ,    av.    Harm   ou   Fanf,    Part 
4.50  n,   p.   sep.   ä  — 15  n   Evette. 
1 —  n  Choudens. 

Chant  du   soir    (Souvenir   des  Alpes),   maz. 
Pist    1.50  n,   Cond.  — 25  n   Gobert,   Naudin. 

Une  chasse  ä  courre.  Fant.  Harm  ou  Fanf, 
Part   6 —  n,   p.  sep.    ä  — 25  n  Evette. 

Le  chasseur  noir,  polka  3 —  Sulzbach. 

La    Chfiteleine,    valse    2 — n    Choudens. 

Les   Chercheurs   d'or.    Ouv.   Harm  ou  Fanf, 
Part  6 — n,  p.  sep.  ä  — 25  n  Evette. 

Le  Cheval  de  bronze  (Auber),  Fant.  Fanf 
Part  6 — n  Eveite. 
■  Clair  de  lune.  valse  2 —  n  Choudens,  V.  Cor- 
net. Fl  (les  succes  modernes  iN".  64)  ä 
— 25  n  Fromont,  valse,  Harm,  Part  9 — n 
Eveite. 

-La    Clochette,   polka,   Fanf   3 — n   Eveite. 

-  Le  Clown,  pas  red.  N.  5,  Harm  3 — n  Evette. 

-  Colonel-Polka,  famfare  av.  ou  sans  saxopho- 

nes,  solo  de  piston,  Part  1 — n,  p.  sep.  2 — n 
iitidre. 

-  Le   Colosse,   pas   red.   Harm   ou  Fanf,   Part 

3 — n,  p.  sep.  ä  — 15  n  Eveite. 

-  La   Comete,  polka,  Harm  ou  Fanf  av.  PisC 

ou  Bügle  1.50  n,  Cond.  — 25  n  Gobert, 
yaudin. 

-  Le  Compagnon,  pas  red.  Ha/rm  ou  Fanf,  Part 

3 —  n,   p.  sep.    ä  — 15  n   Evette. 

-  Le    Conquörant,    pas    red.    Harm    ou    Fanf, 

Part    3 —  n,    p.  sep.    ä  — 10  n    Evette. 

-  Le   Corricollo.   galop,   Harm  ou   Fanf,   Part 

3 —  n,    p.  sep.    a  — 10  n   Evette. 

-  Coryza- Polka,    Harm,    Part    4.50  n    Evette. 

-  C'oucou  et    Cri-cri,    polka,    Harm    ou    Fanf, 

Part  3 — n,  p.  s6p.  ä  — lOn  Evette. 

-  La    Couronne   d'immortelles,   marche   funfeb. 

Harm  ou  Fanf,  Part  3 —  n,  p.  sep.  ä  — 10  n 
Evette. 

-  La  Couronne  d'or,    ouv.    de    concours,     Jfms 

2.50  n  Gobert,  Harm  ou  Fanf  4. 50  n,  p. 
sep.  ä  — 25  n  Evette,  Fanf  av.  Pist.  Bügle 
Basse   etc.   4 — n.   Cond.    1 — n    Gobert. 

-La  Course  ä  la  victoire,  galop,  Fatif  3 — n 
Eveite. 

-Les  crevettes,  polka,  V.  Cornet.  Fl  (les  suc- 
ces   modernes    N".  72 )     ä  — 25  n    Fromont. 

-  C!zarine,  polka  1.70  n  Choudens,  Harm,  Part 

3 — n   Evette. 
-Les     Dames     Caoitaines     (Reber),     Fant. 
Fanf,  Part  6 — n  Evette. 

-  Dans  les  bois.  valse  2 —  n  Choudens. 

-  Defile  au  galop,  Fanf  3 — n  Evette. 

-  Defile    des    Bataillons    Scolaires,    pas    red. 

Harm  1.25  n,  Fanf  1.10  n  Debert,  Harm  ou 
Fanf   1.25  n,   Cond.   — 25  n   Gobert. 

-  La  Derni&re  Etape,  marche  funeb.  Harm  uu 

Fanf   1.25  n,  Cond.   — 25  n  Gobert,  Xaudin. 

-  Une  derniere   Pensee,   ouv.   Pist.  Bügle.  Con- 

trechant  effet  de  Basses  av.  Harm  4 —  n, 
Fanf   3 —  n,   Cond.   — 75  n   Gobert. 

-  Desdemone,   valse   2 — n    Choudens. 

-  Diane,   valse   2 —  n   Choudens. 

-  Doniine  Salvum,  Harm,  Part  3 — n  Evette. 

-  La  Douaisienne,  polka,  Harm  ou  Fanf,  Part- 

3 — n,   p.  sep.   ä  — 10  n   Evette. 
-Dragonnette,  polka,  Fanf  3 — n  Evette. 


Buot  V.  Le  Droit  du  Seigneur 
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Buot  V.  Marche  imperiale 


Le   Droit    du     Seigneur    (Vasseur),      polka 

1.70  n,  valse  2 — n  Choudens. 
Dunkerque,   pas   red.   Harm   ou   Fanf,    Part 

3 —  n,   p.  sep.    ä  — 10  n   Evette. 
L'Elys#e,   valse   6 —   Cartereau. 

■  Emßraude,  maz.    1.35  n   Choudens,  Harm  ou 

Fanf  1.25  n,  Cond.  — 25  n  Gobert.  Tsiaudm. 
L'Emir,  pas  red.  Harm  ou  Fanf  av.  Pist  duo 

1.25  n  Cond.  — 25  n  Gobert. 
L'Enfant  du  Nord,  pas  red.  Harm  ou  Fanf, 

Part    3 —  n,    p.  s6p.    ä  — 10  n    Evette. 
L'Esperanc'e,    polka,    Harm    ou    Fanf,    Part 

3 —  n,   p.  s6p.    ä  — 10  n   Evette. 
L'Etendard,   pas   red.   Harm   ou   Fanf,   Part 

3 — n,   p.  s6p.    ä  — 10  n   Evette. 
L'Etoile,   polka.   Fanf   3 — n  Evette. 
L'Etoile   du   berger,    maz.    1.35  n    Choudens, 

Harm  ou  Fanf,  Part  3 —  n,  p.  sep.  ä  — 10  n 

Evette. 

■  Etoile  du  Nord    ( M  e  y  e  r  b  e  e  r ) ,  gr.   f ant. 

Fanf,  Part  7— n  Evette. 
L'Express,  galop  imit.  Harm  ou  Fanf  1.50  n, 

Cond.    — 25  n    Gobert. 
Fanfan  la  Tulipe,   maz.    ( V  a  r  n  e  y )    1.70  n 

Choudens. 

■  Fanfare- polka    1.70  n    Choudens,    Harm    ou 

Farrf,  Part  3 —  n^  p.  sep.  ä  — 10  n  Evette. 
Fantaisie  arabe,  Fo/nf,  Part  5 —  n  Evette. 
Faust,  Fant.  Fanf  av.  Saccophones  ad  lib. 

(choeur  des  vieillards  et  Romance  de  Sie- 

bel    pour    Pist-Solo) ,    Part     1 — n    p.  s6p. 

2 — n;  Morceau  de  concert  (Le  Veau  d'Or), 

Fanf   av.    Saxophones    ad   lib.    Part    1 — n, 

p.  s6p.  2 — n  Sudre. 
Le  Favori  des  Flutes,  pas  red.  Harm  3 —  n, 

p.  s6p.   ä  — 10   Evette. 
Fenela,    schottisch   2.50  n   Benoit. 

■  Ferragus,   pas    red.    Harm    ou    Fanf    1.50  n, 

Cond.  — 25  n   Gobert. 
•La   Fete  de   Taieule,   valse   2 — n   Choudens. 

■  La  Fgte-Dieu,  marche  relig.  Harm  ou  Fanf 

av.  Bügle  ou  Cl  1.25  n,  Cond.  — 25  n  Go- 
bert, Nalidin,  Sudre. 

Fifine,  polka,  Fanf  3 — n  Evette. 

La  Fille  de  l'hötesse,  ballade  1.70  n  Chou- 
dens. 

La  Fille  du  Tambour-major  (Offenbach), 
Fant.    Harm,   Part    12 — n   Evette. 

Fleur  et  Papillon,  Mel.  imitative,  P  2 —  n 
Choudens. 

■  Fleurs    d'Alsace,    valse   2 —  n    Choudens. 

■  Fleurs  de  lys,  valse  2 —  n  Choudens. 

Le  Forban,  pas  red.  N.  6,  Harm  3 — n 
Evette. 

■  Frais    ruisseau,   valse    2 —  n    Choudens. 
■France!       Ouv.     Pist.  Basse.  Tro.  Cl.  Saxoph. 

etc.  av.  Harm  5 — n,  Fanf  4 — n,  Cond. 
1 — n,   Jims    2.50  n    Gobert. 

■  Fröre  Jacques,   polka,  Fanf  3 —  n  Evette. 

■  Le  Frondeur,  pas  red.  Harm  ou  Fanf,  Part 

3 — n,  p.  sep.   ä  — 10  n  Evette. 

■  Gai  gai,  mon  officier,  quadrille,  Fanf  5 —  n 

Evette. 
■Galop,  Fanf  3 — n  Evette. 
-Galop    des    Ecuyöres,     Harm    ou    Fa/nf     av. 

Pist,   Part  4.50  n,  p.  s6p.   ä  —15  n  Evette. 

■  Galop  des  mules,  Fa^if  3 —  n  Evette. 

-  Galop  Jacquard,  Harvi  ou  Fa/nf,  Part  3 —  n, 

p.  sep.  ä  — 15  n  Evette. 
-Le   Gaulois,   pas   red.   Ha^-m   ou   Fanf,   Part 

3 —  n,    p.  s6p.    ä  — 10  n  Evette. 


La   Gazelle,   polka   2.50   Benoit,   Fanf   3— n 

Evette. 
Le     Geant,     pas    red.     N.  2,     Harni     3 — n 

Evette. 
Gilette     die     Narbonne    (A  u  d  r  an) ,     maz. 

1.70  n   Choudens,    V.  Cornet.  Fl    (les    succfes 

modernes   N.  124 )    ä  — 25  n   Fromont. 
Le    Gladiateur,     pas    red.     Harm   ou    Fanf, 

Part  3 — n,   p.  s6p.   ä  — 15  n  Evette. 
I^es    Gouttes    d'eau,    valse    2 —  n    Choudens. 
Grand  x\ir  varie,  Harm  ou  Fanf  av.  Bügle 

Tro  Basse  Saxophone-alto  Cl  Fl  Quatuor  de 

iiaxophones    8  variat.    4 —  n,    Cond.    — 75  u 

Gobert. 
Le    Grand    Mogol,     maz.    1.70  n    Chou- 


Guila  gentil.  Air  variö  de  concours,  Harm 
av.  Fl.  Cl.  Pisten.  Basson,  Part  6 — n 
Evette. 

■  Helvetia,    valse   2 —  n,    simpl.    1 —  n   Chou- 

dens,     Harm     5 — n,      Fanf    4 — n,     Cond. 
1 — •  n   Gobert. 
L'Hirondelle,   valse  2 — n   Choudens. 

■  Les    Hugenots     (Meyerbeer),    2  fantai- 

sies,  Fanf,  Part  ä  5 —  n  Evette. 

Le  Hussard,  pas  red.  Harm  ou  Fanf,  Part 
3 —  n,  p.  sep.   ä  — 15  n  Evette. 

Insomnie.  Reverie  Redowa,  Barm  ou  Fanf, 
Part      3 — n,  p.  sep.   ä  — 10  n  Evette. 

Isabella,  valse,   Fanf  3 — n  Evette. 

Jean  Bart,   pas   red.   Harm   3 — n   Evette. 

Le  Jour  de  Rameaux,  MS.  S  ä  1.70  n  Chou- 
dens. 

■  Jupiter,  pas  red.  brill.  Harm  ou  Fanf  2 —  n, 

Cond.  — 50  n  Gobert. 
Lacryma  valse-souvenir,   P  2 —  n   Choudens. 
Les    Lanciers,    quadrille.    Fanf    5 —    Evette, 

Harm  Fanf    2 —  n,    Cond.    — 25  n    Sudre. 
La   Legion   d'honneur.   Ouv.   Harm  ou  Fanf 

10 — ■  n,  p.  sep.   ä  — 25  n  Evette. 
Lestocq    (Auber).   Ouv.   Famf,   Part   6— n 

Evette. 
■Liberte!    Pas    red.    Harm   ou    Fanf    (Chant 

ad   lib.)    1.50  n,   Cond.   — 25  n    Gobert. 
■Lieset  vmd  Gretel,    polka    bavaroise,     Fanf 

3 — n  Evette. 
Lorraine,  gr.   valse,  Fanf  3 —  n  Evette. 
La   Luciole    1.70  n    Choudens. 
Macbeth.   Ouv.  Harm   6— n,  Fanf  5— n, 

Cond.   1 — n  Gobert. 
Madame        Favart       (Offenbach), 

n)az.    1.70  n   Choudens. 

■  I,  a     Magacienne     (Halßvy),      fant. 

Harm  ou  Fanf,  Part  6 — n,  p.  s6p.  ä — 15  n, 

ler  et  2e,   pas  red.  Favf  ä  3 — n  Evette. 
Le  Majestueux,  pas  red.  Fanf  3 —  n  Evette. 
La  Malaria,   gr.  barcarolle,  Harm  ou   Fanf 

3 — n,  p.  s6p.  ä  — 10  n  Evette. 
Mandarine,    polka    1.70  n    Choudens,    Ho/rm 

av.  Pist   1.50  n,  Fanf   1.40  n  Debert,  Harm 

ou     Fanf     1.50  n,     Cond.     — 50  n     Gobert, 

Naudin. 
Mandolinota    (Paladilhe),    Harm    ou    Fanf, 

Pist-solo,    Part    3 — n,    p.     s#p.    ä    — 10  n 

Evette,   Heugel. 
La  Marchande   d'anis,   quadrille,   Fanf  5 —  n 

Evette. 
■La  Marche,  pas  red.  Fanf  3 — n  Evette. 
Marche  du  Sacre.  Fanf,  Part  3— n  Evette. 

■  ]\larche   funebre,    Harm    3 —  n    Evette. 
]Marche  imperiale,  Fanf,  Part  3 —  n  Evette. 


Buot  V.  Marche  persane 
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iiarche  persane  (A.  Clioudens),  Hann- 
Fanf  1.25  n,  Cond.  — 25  n  Sudre. 

■  ]\Iarclie      pontilicale       ( G  o  u  n  o  d ) ,      Harm 

Fanf  1.25  n,  Cond.  — 25  n  Sudre. 
Marche    russe.   Fanf,    Part    3 —  n   Evette. 

■  Alarche    solennelle,    Earm    ou    Fanf    1.25  n, 

Cond.   — 25  n    Gobert,   ^a/udin. 

La  Mascotte  (Audran),  maz.  1.70  n 
Choudens,  1.50  n  Debert,  YCortietFl  (les 
sucefes  modernes  N.  115)   ä  — 25  n  Fromont. 

■Mercedes,  valse   2 — n   Choudens. 

■  Mes  adieux  au  b'Se,  pas  red.  Harm  ou  Fanf 

av.   Ciairon   3 —  n,   Cond    1 —  n   Gheluwe. 
Mignonne,  polka,  Fanf  av.  Tamb  de  basque 
et   Triangle  3 — •  n  Evette. 

■  Morceau     de     concoursj     tyrolienne     vari6e, 

Harm,    Part    3 — n   Evette. 
Morceau    d'Elevation,    Saxophone     alto    av. 

P  ou   Org   0 — ,   av.   Harm    (P    ou   Org   ad 

lib. ) ,   Part   4.50  n   Evette. 
Le   Mousquetaire,    pas    red.    Harm    ou   Fanf 

(Contrech.  de  Basses)    1.25  n,  Cond.  — 25  n 

Gobert. 
■La   MysterieiLse^   polka,   Harm    1.50  n,   Fanf 

1.25  n,   Cond.  — 25  n   Gobert. 

■  Une   Xuit    ä  Gi'enade.    gr.     fant.    imit.   av. 

bolero,    Harm    5 —  n,    Fanf    4 —  n,     Cond. 
1 —  n    Gobert. 

■  L'Ocean,  pas  red.  Harm  ou  Fanf,  Part  3 —  n, 

p.    sep.   ä  — 15  n  Evette. 

■  L"Orage,    fant.     av.     accessoires.     Harm     ou 

Fanf,  Part  6 —  n,  p.  sep.   ä  — 25  n  Evetie. 

-  L'Orgueilieuse,  schottisch,  Fanf  3 —  n  Evette. 

-  Osman-Pacha,   pas   red.   Harm    ou   Fanf  av. 

Duo  de  Basses  1.50  n,  Cond.  — 25  n  Goberl. 

-  Ouvertüre   symphonique,   Harm   4 —  n,   Fanf 

3 —  n,   Cond.   — 75  u    Gobert. 

-  La    Palme    d'HonncTir.     ouv^.     de     concours, 

Harm   5 — n,  Fanf  4 — n,   Coi  d.    1  —  u   Go- 
bert. 
-Le  Papillon  de  nuit,  polka  1.70  n  Choudens. 

■  Les    Parques,    ouv.    gr.    Symphonie    de    con- 

cours,    en    3  parties,     Harm     S —  n,     Fanf 
6 — n,   Cond.    1.50  n    Gobert. 
La   Part  du  Diable    (Auber),   fant.   Fanf 
av.  Pist  et  pet.  Bügle,  Part  6 —  n  Evette. 
-Le  Partisan,  pas  i-ed.  Fanf  3 — n  Evette. 

-  Pas   redouble   pour   d^filer,   Harm   ou   Fanf 

av.   Tambours   3 —  Evette. 

-  J^  Pätre  des  montagnes,  maz.   1.70  n  Chou- 

dens. 

-  Patrouille   turque,   marche,   Harm   ou   Fanf 

1.50  n,    Cond.    — 25  n    Gobert. 
-Une    pensee,    redowa    1.70  n,    simpl.     1 — n 
Choudens. 

-  Pervenche,   maz.    1.35  n   Choudens. 

-  Picciola,   polka,   Fanf   3 —  n   Evette. 
-Pierre    qui    roule,     polka    1.70  n     Choudens, 

Harm  ou  Fanf,  Part  3 —  n,  p.  sep.  ä  — 10  n 

Evette. 
-Piffard,    pas    red.    Harm    ou    Fanf     (Chant 

ad   lib.)     1.50  n,   Cond.   — 25  n    Gobert. 
-Polka  des  bebes    (av.  chant  ad  lib.)    1.70  n, 

simpl.    1 — n    Choudens,    0  ä  cordes    1.25  n 

Debert. 

-  Polka   des    Crevettes    1.70  n   Choudens. 

-  Polka    des    Pinsons,    Harm    ou    Fanf,    Part 

3 — n,    p.  sep.    ä   — 15  n    Evette. 
-Polka    du   dodo,   Dodo,    l'enfant    do   2   voix 
i — n,  choeur    (L'Orpheon  de  la  Jeunesse) 
— 25  u   Choudens. 


-  Polonaise  d'Aleu,  Fanf  3 —  n  Evette. 

-  Premier  bijou,  valse   1.70  n  Choudens,  Harm- 

ou   Fanf  2 — n,   Cond.  — 50  n   Gobert. 

-  Premi&re    valse     (Valse    enfantine)      1.70  n 

Choudens. 

-  Le  President,  pas  red.  Harm  ou  B'anf  1.25  n, 

Cond.   — 25  n    Gobert,    Naudin. 
-La   Priere   des   Francs,   ouv.   Harm    (Chant 
ad    lib.)     5 — n,    Fanf    4 — n,    Cond.    1 — n, 
Jpns  2.50  Gobert. 

-  Quadrille     des     Chasseurs     ( G  a  s  t  o  n     de 

Lille),     Harm     ou     Fanf     2 — n,     Cond. 
— 15  n   Sudre. 

-  Le    Rappel,    polka    milit.     1 —    Bornemann, 

Harm,   Part  3 — n  Evette. 

-  Piegina,  bolero-polka   2 —  n   Choudens. 

-  Regrets,      fant. -redowa,      Harm      ou      Fanf 

o —  n,    p.    sep.    ä   — 10  n    Eve,tte. 

-  Reichshoffen,      fant.      Harm,      Part      5 —  n 

Evette. 

-  La  Reine  des  concours,  ouv.  Harm  ou  Fanf 

3 —  n,    Cond.    — 75  n    Gobert. 

-  La   Reine  des   fleurs,   valse  2 —  n  Choudens. 
-La    Reine    Topaze     (Masse),    fant.    Fanf, 

Part   7.50  n  Evette. 

-  Le  Retour   de  Crimee,   pas   red.   Fanf  3 — n 

Evette. 

-  Le    Retour    des    Lagunes,    barcarolle,    Fanf 

3 — n  Evette. 

-  Retraite    de    l'artillerie    de   la    garde,    Fanf 

3 — n  Evette. 

-  La  Revanche,  pas  red.   Harm  av.  Tambours 

et   Clairons   3 —  n   Evette. 

-  Le   Reve    de    Juanita.     bolero    brill.    Harm 

ou  Fanf   1.25  n,  Cond.  — 25  n  Gobert. 

-  Reveil   de   cavalerie,    Fanf   3 — n  Evette. 

-  Le   Rhone,    pas    red.    Ha/rm    ou   Fanf,    Part- 

.3 —  n,    p.  sep.    a    — 10  n    Evette. 

-  La  Rieuse,  polka   ( av.  chant  ad  lib. )    1.70  n 

Choudens,  0  ä  eordes  1 —  n,  Harm  ou  Fanf 
1.50  n,    Cond.    — 25  n    Gobert. 

-  La    Romanaise,    schottisch,    Harm    ou    Fanf 

Part   3 —  n,   p.   sep.   ä  — 10  n  Evette. 

-  Ronde    des    crevettes,    chans.-com.    MS.    S    a 

1 — n,  polka   1.70  n  Choudens. 

-  Roulette-polka   1.70  n  Choudens. 

-  Sabretache,   polka,  Fanf  3 —  n  Evette. 

-  Sainte  Cecile,  pas  red.  Harm  ou  Fanf,  Part 

3 —  n,   p.   sep.   ä  — 15  n  Evette. 

-  Saltarello,    pas    red.    Harm    ou    Fanf,    Part 

3 —  n,   p.   sep.   ä  — 10  n   Evette. 

-  Santa  Lueia,  fant.  Harm  ou  Fanf  av.  Pisf 

2.50  n,     Cond.     — 50  n    Gobert,     av.    Cond, 
5 —  n  Heugel,  2.50  n,  Cond.  — 50  n  Naudin. 

-  Sans-souci,     pas    red.    N.    3,     Harm    3 —  n 

Evette. 

-  Sautillant,  pas  red.  Fanf  3 —  n  Evette. 

-  Le    Serment,     pas     red.      (Auber),    Fanf 

3 — n   Evette. 

-  Seville,  bolero   brill.   Harm  ou  Fanf   1.25  n, 

Cond.   — 25  n   Gobert. 

-  Les     Soiröes     des    Quinconces,     polka     5 — 

Leduc. 

-  Sous  les  quinconces,  fant.  Harm  4 —  n,  Fanf- 

3 — n   Deplaix. 

-  Souvenir    de    Vienne,    pas    red.    Fanf    3 —  n 

Evette. 

-  Spartiate,    pas    red.    Harm    ou    Fanf,    Part 

3 —  n,  p.  sep.  ä  — 10  n  Evette. 

-  Stabat  Mater,  morceau  rölig.  Harm  et  voix. 

d"hom.  av.   Org  ou  P,  Part   12 — n  Evette. 


Buot  V.  Tarantelle 
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Tarantelle,  P  5 —  Grus. 

La   Tempete,   gr.   valse,   Fanf   3 — n   Evette. 

La    Tete    des    Madrilgnes,     fant.    espagnole, 

Harm  ou  Fanf,  Part  6 —  n,  p.  sep.  ä  — 25  n 

Evette. 
La    Tirelire,     polka,     Harm     1.50  n,     Fanf 

1.25  n,   Cond.  — 25  n   Gobert. 
Le  Touriste,  pas  red.   Harm  ou  Fanf,  Part 

3 —  n,  p.  sep.  ä  — 10  n  Evette. 
Le    Tournoi    mvisical,    otiv.    Harm    ou    Fanf 

7.50  n,  p.   sep.   a  — 25  n  Evette. 
Tristezza,  reverie,  P  6 —   Grus. 
Les   Trompettes,   polka,   Fanf   3 — n   Evette. 

■  Les   Trompettes    de   la    reine,    polka,    Harm 

ou    Fanf,     Part    4.50  n,    p.    sep.    ä    — 15  n 
Evette. 

■  II    Trovatore,     2e     fant.     (Verdi),    Fanf, 

Part    6 — n,    marche,     Fanf,     Part     3 — n 
Evette. 

■  Tyrolienne   variee,   Saxophone   alto   m  b   av. 

acc.    de    P     9 — ,     av.    Harm,     Part     3 — n 
Evette. 

-  Valenciennes,      valse     2 — n,      simpl.     1 — n 

Choudens. 
-Le  Vampire,  galop,  Fanf  3 — n  Evette. 

-  Va-t-en    guerre,    pas    red.    Harm    ou    Fanf, 

Part  3 — n,  p.  sep.  ä  — 10  n  Evette. 
-Le   Veau   d'or,   pas   red.   N.    1,   Harm   3— n 
Evette.  I 

-  Veloutine,   polka    1.70  n   Choudens. 

-  Le  Voltigeur,  pas  red.  Harm  ou  Fanf,  Part 

3 —  n,  p.  sep.  ä  — 15  n  Evette. 
-Vulcain,     pas     red.    Harm    ou    Fanf,     Part 

3 — n,  p.  sep.  ä  — 10  n  Evette. 
-Le   Zouave,  pas  red.  Fanf  3 — n  Evette. 

-  Le  Zoulou,   pas  red.   Harm,  ou  Fanf   1.50  n, 

Cond.  — 25  n   Gobert. 
Buquet,     Kouac-Fraü     la    clarinette    excenti- 

cite  aux  canard  3—,    Ch.  s.  — 30  n  Eveil- 

lard. 
BypaKOB'b    B.   A.    CjiHxa.Tiii-Jib   bbi?   —20 

Jurgenson. 
BypaKOBCuiii    A.    TpHJiyra,    sajiBCs    —50 

Ouiheil. 
Burald   F.   op.   10  Herzliebclien-Gavotte  — 80 

A.  E.  Fischer. 

-14  Immer  flott!   Galopp  —60  A.  E.Fischer. 

-16  Nicht  so  leicht!  Konzert-Polka,  Tr  od. 
Cornet,  m.  gr.  mO  2.50  n,  kl.  mO  2 — n, 
UM   2— n. 

-20  Eine  Huldigung  dem  Kaiser.  Großer 
Festmarsch,  u.  Herzog  W.  op.  60,  Land- 
leben, Polka-Mazur,  gr.  mO  2.50  n,  kl.  mO 
2 — n  A.  E.  Fischer. 

-  Alla  italiano,  Original-Kavatine  f.  Cornet  ä 

P  u.   gr.   mO   2 — n,   m.   kl.   mO    1.50  n   A. 
E.    Fischer. 
-Alla  italiano,  Original-Kavatine,  Tr    gr.  od. 
kl.  mO  2 —  A.  E.  Fischer. 

-  Ein  Herz,  ein  Sinn,  Konzert-Polka  f.  2Cor- 

netäP,  gr.  mO  2— n,  kl.  mO  1.50  n 
A.  E.  Fischer. 
-Herzliebchen,  Gavotte  and  Neibig- 
F  u  n  c  k  O.  Spanish  Serenade,  P  — 30  n, 
10  Instr  — 75n,  U  Instr  1— n,  FuUO 
1.25  n  Fischer. 

Klänge  von  nah  und  fern,  Potp.  m.  Echo, 
m  3—11,  kl.  Bes.  2.50  n,  KM  2.50  n  Bell- 
mann. 

Loving  Hearts,  gavotte,  Füll  Band  2/8,  Me- 
dium Band  2/ — ,  Small  Band  1/4,  extra 
parts  — /2  Haiclces. 


-  Das     neue     französische     Spionagen-Gesetz, 

Marsch  f.  0  m.  Text  —50,  mit  Ges.  —80 
A.   E.   Fischer. 
-Der   Opernfreund,  Potpourri,  gr.  mO  2 — n, 
kl.    mO    1.50  n,    Blechmusik    1.50  n    A.    E. 
Fischer. 

-  Zar    und    Zimmermann,     Potp.    KM    2.50  n 

Bellmann. 
Burald    J.    Herzliebchen,     Gavotte,     P    2/ — 

Boosey. 
Burali-Forti    C.   Ave   Maria   4.50   Mariani. 

-  B  o  n  d  e  1  m  o  n  t  e,   Le   Veglie   di   Famiglia, 

N.  2,  CIP  7.50  Ricordi. 
-Hymnus   Nuptiarum,   P   3.50    Venturini. 

-  Marino  Faliero,  Le  Veglie  di  Famiglia,  N.  3, 

CIP   6 —   Ricordi. 

-  Melodia,   P  3 —  Ricordi. 

-  Nozze  campestri,  bozz.   .'tms   7 —  Mariani. 

-  Pensiero   elegiaco,   P   2.50   Venturini. 
Pensiero   melodico,   P   5 —   Mariani. 

-  Serenata,    VP   6 —   Mariani. 

-  Serenata,  MandP  6 —  Mariani. 

-Vestale  (la),  (Mercadante),  Le  Veglie  di 
Famiglia,  N.  4,  CIP  6—  Ricordi. 

-Le  Veglie  di  Famiglia,  fantasie,  CIP:  N.  1. 
Tippete,  tuppete,  tappete,  stornello  napo- 
litano  di  Mercadante  5—.  N.  2.  Bondel- 
monte  7.50.  N.  3.  Marino  Faliero.  4.  La 
Vestale   di   Mercadante,   ä  6 —  Ricordi. 

Burani,  Le  bal   d'enfants  — 50  n  Pinatel. 

-  Le    chagrin   de   bebß   — 50  n   Pinatel. 

-Les   degourdis   3—,   Ch.   s.    1—  Bornemann. 

-  Les  Extremes  — 50  n  Pinatel. 

-  La  Foirc  aux  pains  d'epices  — 50  n  Pinatel. 

-  Mardi-gras  — 50  n  Pinatel. 

-Nos  Marins,  Ch.  s.  — 50  n  Rouart. 

-  Les  Oeufs  de  Paques  — 50  n  Pinatel. 

-  Le  petit  Noel  — 50  n  Pinatel. 
-La  Promenade  — 50  n  Pinatel. 
-La   Raquette  — 50  n  Pinatel. 

-  La  Rentree  — 50  n  Pinatel. 

-La  Rentree  choeurs  a  l'unisson  — 50  n 
Pinatel. 

-  Les   ßeves  — 30  n  Joubert. 

-  Kondo    enfantine   — 50  n   Pinatel. 

-  Les     Vacances,     choeur     a    l'unsson     — 50  n 

Pinatel. 
-Les  Vacances  — 50  n  Pinatel. 
Burbatti  A.  A  lei,  melodia  4 —  Mariani. 

-  Eugenia,  P  2 —  Perosino. 

-  Gaite,  polka  marcia   2 —  Perosino. 

-  Ritrovi,  valse,  .'ims  7 —  Mariani. 
Burbridge  E.  and  J.  Pietroni,  The  Life  boat- 

men   — /l    Curwen. 
Burbure    Leon    Philippe    de     (1812 — 1899). 

Cranz:    Alma   ä  4  voix   1.50  n. 
-Amoiir    et    repentir,    romance    av. 

— 50   Schott. 

-  Ave  Maria,  Bar-Solo  2 —  n. 

-  Ave   Maria,   solo    1 —  n. 

-  Ave  Maria,   ä  4  voix   1 —  n. 
-Ave   Regina,   a  4  voix    l.öOn. 

-  Coeli  enarrant  sloriam  Dei,  motet  ä  4  voix, 

Parties  d'O  et  de  chant  10 — n,  Les  4 
quatre  parties  de  chant  suppl.  2 — n,  Pav- 
tition  de  chant,  orgue  et  parties  5 — n. 

-Coeli  enarrant  gloriam  Dei,  ä  4  voix  6 — n. 

-La  distribulaion  des  prix,  Jl  3  voix,  pa- 
roles  frang.  et  flamandes  3.50. 

-Litanies,  ä  2  ou  4  voix  3 — n. 

-  Litanies,  ä  2  ou  3  voix  2 —  n. 


P    ou    G 
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Burchard  C.  Piano  forte- Allrum 


-Nenni.  nenni    (Nein,  nein),  romance,  P{Q) 
— 50 '  Schott. 

-  Six  offertoires,  liynines  et   psaunies,   8 ATE, 

Org:  Op.  70.  Terra  tremuit  haee  dies,  pro 
Paschale,  en  mi  bemol.  Op.  71.  Ecee  quam 
boniun  en  si  bemol.  Op.  74.  Cantantib.  or- 
ganis  Caecilia,  en  sol,  Part  et  p.  sep.  ä 
2 —  n,  Les  mSmes,  0  4 —  n  Schott  Freres. 
-Offertoires,  hymnes  et  psaumes,  SATB,  Org: 
Op.  72.  Tantum  ergo  en  sol.  Op.  73.  Ad- 
juva  nos,  Deus,  en  mi  bemol.  Op.  75.  Jesu 
dulcis  memoria  en  la  bömol,  Part  et  p.  sep. 
ä  2 — n.  Les  memes  ace.  0  4 — n  Schott 
Freres. 

-  Regina   Coeli,    ä  4  voix   — 75    Cromz. 

-  La   ronde   des   fees,   ä  3  voix   3.50   Cranz. 

-  Le    Sylphe,    romance    avec    ace.    P(G-)    — 50 

Schott. 

-  Symphonie      trioraphale       ( arr.      K  u  f  f  e  - 

rath),  Jfins   5 —  Schott  Freres. 

-  La  ^Moldau,   valse   1.30   Cranz. 

Burcet    Henri,  A  fond  de  Train,  galop,  Jtms 

9—  ls:oel. 
•  A  fond  de  train,  galop  brillant,  P  7.50  yocl. 

-  IJn   deux   souvenir,   grande   valse   5 —   ^oel. 
Burchard    Carl     (1820),    vide    Opern-Album, 

Itms    (10   Hefte)    Hoffarih. 

-  25  Transkriptionen,  T'cP :   Nr.   1.  Mozart: 

Adagio  1.30.  Nr.  2.  Mozart:  Arie  a.  d. 
Zauberfiöte:  „Dies  Bildnis  ist  bezaubernd 
schön"  1 — .  Nr.  3.  Mozart:  Arie  aus 
Don  Juan:  „Dalla  sua  pace"  1 — .  Nr.  4. 
„La  Romanesca",  danse  ancienne  1.30. 
Nr.  5.  Bellini:  Quintett  aus  „La  Son- 
nambiila"  1 — .  Nr.  6.  Beethoven: 
Adelaide.  7.  Mozart:  Arie  a.  d.  Zauber- 
flöte: „0  Isis  und  Osiris".  8.  Mozart: 
Arie  aus  der  Zauberflöte:  „In  diesen  heii- 
gen Hallen",  ä  — 80  Cranz. 
-35  Potpourris,  J^ms,  YYc:  N.  1.  Muette 
(Masaniello),  St  5.20.  N.  2.  Preciosa,  St 
5,20.   N.   3.   Freischütz,   St   7.20  Andre. 

-  Bearbeitungen  für  2P  zu  8  Händen,  Nr.  10. 

Siehe:  Schubert  Franz.  Nr.  11. 
Siehe :  Weber  Carl  Maria  von.  Ou- 
vertüren f.  do,  Nr.  18.  Siehe :  Nicolai  0. 
-Egmont,  Ouv.  2P  (Beethoven)  2.50 
Haslinger. 

-  Kanon    über    „Schuster    bleib'    bei    deinem 

Leisten",  2ST  1.30  Fürstner. 


Klassische     Kirchenmusik,      Ipns, 


Serie    I 
2)    Ad. 


(Heft    1—5),    Serie    II     (Heft    1, 
Brouer. 

-  Komp.  6//!s,  Brauer :  Nr.  13.  R  e  i  s  s  i  g  e  r : 

Ouvertüre  z.  Op.  Die  Felsenmühle  4 — . 
Nr.  14.  Weber:  Ouvertüre  „Der  Frei- 
schütz". Nr.  15.  Kreutzer:  Ouvertüre 
„Das  Nachtlager  in  Granada",  ä  3 — . 
-Marsch  aus  Oberon  (Weber  C.  M.  v.), 
Ifins  — 80  Haslinger. 

-  Opem- Album   für   Pianoforte   zu   4   Händen 

6— n,  10  Hefte  ä   1—  Eoffarth: 

Heft  I :  M  a  r  s  c  h  n  e  r :  Der  Templer 
und  die  Jüdin.  Lied  und  Chor:  Brüder 
\\'acht,  habet  .\c\\t.  Mozart:  Die  Zau- 
berflöte, Rachearie  der  Königin  der  Nacht. 
Lortzing:  Der  Wildschütz,  Lied  mit 
Chor:   ABCD,  Der  Jimggesellenstand. 

II :  Weber:  Euryanthe,  Duett :  Hin 
nimm  die  Seele  mein.  A  u  b  e  r :  Maurer 
imd  Schlosser,  Rondo :  D'rum  Courage, 
)iicht  verzaare.     Adam:   Der  Postillon  von 


Lonjumeau,  Lied:  Freunde  vernehmet  die 
Geschichte. 

III :  Meyerbeer:  Robert  der  Teufel, 
valse  infernale.  P  a  e  r :  Sargino,  arie : 
Ah   Sofia  mio  caro  bene. 

IV :  Mozart:  Die  Zauberflöte,  Arie : 
Alles  fühlt  der  liiebe  Freuden.  Weber: 
Silvana,  Trinklied.  Mozart:  Die  Zau- 
berflöte,   Arie:    In    diesen   heil'gen   Hallen. 

V :  S  p  o  h  r :  Jessonda,  Duett :  Schönes 
Mädchen.  Mozart:  Die  Zauberflöte, 
Duett:    Bei  Männern,  welche  Liebe  fühlen. 

VI :  Lortzing:  Der  Wildschütz,  Po- 
lonaise: Heiterkeit  und  Fröhlichkeit.  Mo- 
zart: Don  Juan,  Duett :  Gib  dich  zu- 
frieden.  I'  a  e  r :    Achilles,   Trauermarsch. 

VII.  Rossini:  Der  Barbier  von  Se- 
villa, Arie:  Ich  bin  das  Factotum.  Win- 
ter: Das  unterbrochene  Opferfest,  Duett : 
Wenn   mir   dein   Auge   strahlet. 

VIII.  R  i  g  h  i  n  i :  Das  befreite  Jerusa- 
lem, INIarsch  u.  Chor  der  Araber.  A  u  b  e  r : 
Die  Stumme  von  Portici,  Schlummerarie. 

IX.  B  er  ton:  Aline,  Königin  von  Goi- 
conda,  Rondo:  Uns  Hirten  der  Provence. 
;M  o  z  a  r  t :  Die  Zauberflöte,  Duett :  Be- 
wahret euch  vor  Weibertücken.  B  e  1 1  i  n  i : 
Der   Pirat,   Encr'act   und   Chor. 

X.  Mozart:  Don  Juan,  Arie :  Treibt 
der  Champagner.  Meyerbeer:  Robert 
der  Teufel,  Romanze:  Eh'  ich  die  Nor- 
mandie  Aderlässen.  Weber:  Der  Frei- 
schütz, Trinklied:  Hier  im  ird'schen  Jam- 
mertal. Mehul:  La  chasse  du  jeune 
Henri,   Jagdmusik. 

Opern-Arien  für  V  od.  Vc  und  Jtms:  Heft  II. 
Nr.  1,  ISIozart:  „Dies  Bildnis  ist"  aus: 
Die  Zauberflöte.  2.  „Porgi  Amor"  (Heil'ge 
Quelle),  aus:  Figaros  Hochzeit.  Heft  IIL 
Nr.  3.  Mozart:  ,,Ach,  wie  ängstlich", 
aus:  Die  Entführung.  Heft  IV.  Nr.  4. 
Rossini:  „Eccoridente"  ( Schon  strahlt 
die  Morgenröthe) ,  aus:  Der  Barbier  von 
Sevilla,  ä   1.30  Heinrichshof  en. 

Pianoforte- Album.  Auswahl  volkstümlicher 
Musik  aller  Länder,  J^ms,  Band  I,  II  :"i 
4.50  Brauer:  dasselbe  in  sechs  Heften 
ä  2—: 

Heft  I.  Schützenlied  aus  Teil.  Menuett 
aus  Don  Juan.  Altes  Schifferlied.  Ave 
verum  von  !M  o  z  a  r  t.  Thema  von  H  a  y  d  n. 
Polnischer  Tanz.  Tiroler  Walzer.  Ochsen- 
]\lenuett  von  H  a  y  d  n.  Choral  a  on  B  a  c  ii. 
Ständchen  aus  Don  Juan.  Arie  aus  dem 
Opferfest.  Marsch  aus  Blaubart,  Röslein 
auf  der  Heide.  Karneval-Walzer.  Thema 
von   M  o  z  a  rt    in   As. 

II.  Chor  aus  Judas  Maccabäus.  Rakoczy- 
Marsch.  Italienischer  Tanz.  Englische  Mor- 
genhjTnne.  Ich  bin  der  Schneider  Cacadu. 
Sailor-Boys  Dance.  Bergmannslied.  Marsch 
aus  Elisabeth.  Schweizerlied.  Thema  von 
Rode.  Arie  aus  der  Zauberflöte. 

III.  Chor  und  Tanz  aus  Euryanthe.  La 
Cachucha.  Yankee  doodle.  Thema  von  M  o- 
z  a  r  t.  Nadine-Polka.  ivarneval  von  Vene- 
dig. Chor  aus  dem  Wasserträger.  Volks- 
lied von  Webe  r.  So  viel  Stern'  am  Him- 
mel. Thema  von  Mozart.  Sind  wir  ge- 
schieden. Arie  von  Bach.  God  save  the 
Queen. 
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IV.  Russisches    Volkslied.      Es    ist    be- 
"   stimmt.   Eule   Britannia.    Quartettsatz   von 

•  H  a  y  d  n.  Greistliche  Lieder  von  Beetho- 
ven Spanische  Nationalhymne.  Priester- 
marsch aus  der  Zauberflöte.  Neapolitani- 
sches Volkslied.   La   Musette  von  Gluck. 

V.  Tanz  der  Scythen  von  Gluck.  Gott 
u   erhalte   Franz   den   Kaiser    (mit   Variatio- 
nen )    von  H  a  y  d  n.   Wallfahrtslied.   Russi- 
sche    Nationalhymne.      Tiroler-Lied.      Der 
schwere    Traum.    Rheinweinlied.     Serenade 

•  von  Beethoven.  Irländisches  Volkslied. 
Liebe  und   Sehnsucht. 

VI.  Drauß'  ist  alles  so  prächtig.  Rhein- 
lied aus  den  Nibelungen.  Menuett  von 
H  a  y  d  n.  Ännchen  von  Tharau.  Thema  von 
Mozart.  La  Madrilena.  Dänische  Natio- 
nalhymn.  Holländische  Nationalhymne.  Der 
heilige  Gesang. 

-  Rakoczy-Marsch,  ^ms   1 —  Brauer. 

-  Sternenblick :    „Wenn  sich  todesmüde"  — 50 

Fürstner. 
-Siehe:    Trauugsgesang  nach    einer   Arie    (f. 
8)    aus:    Xerxes:   „Ombra  mai"  von   G.  F. 
Händel,   für  gem.   Chor  bearbeitet. 

-  Übertragungen  unter  den  betreffenden  Kom- 

ponisten.  Andre. 

-  Volkshymnen.   Heft   I :    Dänische,   russische, 

holländische,  österreichische  Volkshymne  u. 
persisches  Lied,  Jf'>ns  1.20.  Heft  II:  Ita- 
lienische, spanische  und  portugiesische 
Volkshymne,  Marseillaise,  Jfms  1.80  Brauer. 

-  Volkslieder  und  Gesänge  für  8ATB.     Hein- 

richslwfen:  Heft  I.  Part  —40,  St  1—: 
Nr.  1.  Liebe  und  Sehnsucht:  „Du,  du  liegst 
mir  im  Herzen."  2.  Liebe:  „Kein  Feuer, 
keine  Kohle."  3.  Kuckuck  und  Jägers- 
mann: „Auf  einem  Baum  ein  Kuckuck." 
4.  Die  lust'gen  Schneider:  „Die  Schneider 
gaben  ein  Gastgebot."  5.  Ständchen:  „Er- 
klinge, zarte   Weise." 

II.  Part  —50,  St  1—:  Nr.  6.  Liebes- 
gruß :  „Sind  wir  geschieden."  7.  Liebes- 
empfindung  eines  Bergmannes :  „Tut  mir's 
weh  im  Herzen."  8.  Vergänglichkeit :  „Sagt, 

■  wo  sind  die  Veilchen  hin."  9.  Abendlied: 
„Nun  rastet   ohne   Sorge." 

Burchard  C.  und  W.  Popp,  Collection  d'Ou- 
vertures  favorites,  JtmsWc:  N.  1.  Norma 
2.80.  N.  2.  Le  Barbier  de  Seville  3.30. 
N.  3.  L'enlfevement  du  Serail  3.30.  N.  4. 
Jean    de    Paris    3.80.    N.    5.    PJgmont    3.50. 

'  N.  (5.  Titus  2.80.  N.  7.  Die  Schweizer- 
familie 2.50.  N.  8.  Joseph  2.50.  N.  9. 
Euryanthe  3.30.  N.  10.  La  dame  blanche 
3.50.  N.  11.  Preciosa  2.80.  N.  12.  Iphigenie 
en  Aulide  3.30.  N.  13.  Der  Wasserträger 
3.30.  N.  14.  Le  Calife  de  Bagdad  3.30. 
N.  15.  Der  Freischütz  3.50.  N.  16.  Oberon 
3 — .  N.  17.  Sargino  3 — .  N.  18.  Cosi  fan 
tutte  2.50.  N.  19.  Tigranes  2.50.  N.  20. 
Die  Vestalin  3.30.  N.  21.  La  Muette  de 
Portici  3.80.  N.  22.  Teil  4.50.  N.  23.  Fra 
Diavolo  3.80.  N.  24.  Tanared  3—.  N.  25. 
Zampa  3.80.  N.  26.  Fidelio  3.30.  N.  27. 
Le  Siege  de  Corinthe  4 — .  N.  28.  Prome- 
theus 3 — .  N.  29.  Semiramide  5 — .  N.  30. 
Leonore  (C-dur)  6 — .  N.  31.  Coriolan  3.50. 
N.  32.  Anacreon  4.30.  N.  33.  Abenceragen 
3.80.  N.  34.  Lodoiska  4—.  N.  35.  Jubel- 
Ouverture  3.80.  N.  36.  Nabucodonosor  3.50. 
N.    37.   Martha    3.50.    N.    38.    Die   lustigen 


Weiber  von  Windsor  3.80.  N.  39.  Das 
Nachtlager  in  Granada  3.50.  N.  40.  Zar 
und  Zimmermann  3 — .  N.  41.  Don  Juan 
3.30.  N.  42.  Die  Hebriden  3.50.  N.  43. 
Sommernachtstraum  5.80.  N.  44.  Alessandro 
Stradella  3 — .  N.  45.  Figaro  3 — .  N.  46. 
Zauberflöte  2 —  Cranz. 

Burchardt  Victor,  op.  3  Marie  vom  Ober- 
lande   (d.-holl.)     1 —   Junne. 

-Liebchen  ist  da!  „Blümlein  im  Garten" 
— 80  Simon. 

-  Des    Verliebten    Wunschzettel,    Rheinländer- 

Polka   1—  Bloch. 

-  Warum    die    Mägdelein    mir    so    gefährlich 

sind   1 —  Bloch. 

Burck  Joachim  von,  20  deutsche  geistliche 
vierstimmige  Lieder  (Erfurt  1575)  ;  Die 
Passion  nach  dem  Evangelisten  Johannes 
zu  vier  Stimmen  (Wittenberg  1568)  ;  Die 
Passion  nach  dem  22.  Psalmen  Davids 
(1574).  In  Partitur  gebracht  nebst  einer 
Klavierpartitur  von  A.  Halm  und  R  o  b. 
E  i  t  n  e  r   15 —  n  Breitkopf. 

Burck  Theodore,  Lost  Romanza,  P  — 50 
Jennings. 

Burekart  Julius,  op.  9  „Ich  knie  vor  euch 
als  getreuer  Vasall"  aus  Scheffels  Trom- 
peter,  h.  t.  — 60   Ries  d  Erler. 

-  10  Mailied  aus  Scheffels  Trompeter,  TTBB, 

I'art    1—,  St  —60  Ries  &  Erler. 
-Heute  ist  heut'!    1.20   W.  Schmid. 

-  Prinz  Rupprecht-Marsch,  P  1.20,  stO  3 —  n, 

10   3— n  W.  Schmid. 
Burckhardt   Chr.   op.   6   „über  Nacht"  MSB 
— 80  Zumsteey. 

-  7    „Rosenzeit,    wie    schnell    vorbei"^    MSBar 

— 60  Zumsteeg. 

Burckhardt  Max,  op.  6  Elegie  imd  Ständ- 
chen, P  1 —  Eisoldt. 

-11   Rondo,  P  1—  Eisoldt. 

-2  liieder:  1.  Frühlings-Mahnung,  2.  Nacht- 
wanderung ä  1 —  Hofmeister. 

Burda  siehe  B  r  a  h  m  s,  op.  49,  71,  84  imd 
P  r  e  s  s  e  1.   Simrock. 

Burda  C.  G.  op.  9  Amazonen-Walzer,  für  IZ 
—80,  für  2Z  1.30,  für  3Z  1.80  Ende. 

-9  Amazonen- Waltz,  Z  —25,  2Z  — 40,  3Z 
— 60  Fischer. 

-  10  In  der  Fremde.  Idylle  für  IZ  —60,  für 

2Z   1.10  Ende. 
A.  E.  Fischer: 

-  16    D'    Liab'    af    d'    Alm.    Orignalmelodien, 

Z  —75,  2Z  1—. 

-  17  Leb'  wohl,  mei  Senn'rin.  Alpenländisches 

Charakterstück,  Z  —60,  2Z  —90,  3Disk-Z 
1.20. 

-  18  Spaßvogel.  Walzer,  Z  —50. 

-  19  Liebesgrüße.  Walzer,  Z  — 50. 

-  20    Grüße    aus    Bremen.    Marsch,    Z    — 50, 

2Z  —75,  3Disk-Z  1—. 

-  21    Am   Frühlingsabend.    Lied    ohne    Worte, 

Z  —40. 

-  22  Auf,  zur  Liebsten.  Galopp,  Z  — 50. 

-  23    Sei    gegrüßt,    du    traute    Heimat.    Lied 

ohne  Worte,  Z  — 40. 

-  24   Liebesklage.   Lied   ohne   Worte,   Z  — 40. 

-  25  Schön  Röschen.   Polka-Mazurka,  Z  — 50, 

2Z  —75. 

-  26  Wie  könnt'  ich  dein  vergessen,  Romanze, 

Z  —60. 

-  27    Ein    Abend    an    der    Waldkapelle.    Fan- 

tasie, Z   1—. 
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-  28   Die   Dorfschwalberl.   Konzert-Ländler,   Z 

1—. 

-  29  Mailust.  Polka-Mazurka,  Z  — 50. 

-30    Longing    for    Home     (Heimweh),    Fant. 
Z  — 30  Fischer. 

-  30    Seimsucht    nach    der    Heimat.    Fantasie 

— 80   Ende,  — 30   Fischer. 

-  31    Frühlingsklänge.    Walzer    für    2Z    — 80 

Ende. 

-  32  Vereinsfest-Polka,  Z  —50,  2Z  —75. 

-  34  Schusterjungen.  Polka,  Z  — 50. 

-  35   Jagabua   imd   sei   Lieb.    Idylle,   Z   — 50. 

-  37  Zur  Jubiläumsfeier.  Serenade,  Z  — 75. 

-  39    Schneeglöckchen     ( Snow    Drop ) ,    Polka- 

Mazurka,  Z  —25,  2Z  —40  Fischer. 

-  43  Erinnerungslos.   Lied  mit   Text,  Z  — 50. 

-  51     Heimatlos.    Lyrisches    Tonstück,    Z^t-Z 

]— . 

-  52  Neuer  Frühling.  Lied  mit  Text,  Z  — flO 

Hocnes. 
-53  Vorsatz.  Lied  mit  Text,  Z  — 40. 

-  55  Frühlingsstürme.  Lied  mit  Text,  Z  — 50. 

-  56  Bulgaren-Marsch,  Z  — 50. 

-  57    Zwei    Äuglein    blau,    für    die    ich    lebe, 

Lied   ohne   Worte,   Z  — 50. 

-  60  Leb'  wohl.  Lied  ohne  Worte,  Z  — 50. 

-  58  Sängei-gruß.  Marsch,  Z  — 50. 

■  59  Die  Herzenskönigin.  Polka-Maz.  Z  — 50. 
61  Träume  an  der  Weser.  Konzert-Fantasie, 

Z   l—. 

-  62  Gnomen-Polka,  Z  — 50. 

-  63  Frei  weg !   Galopp,  Z  — 50. 

-  64  Ballmärehen.  Walzer,  Z  —80. 

-  66  Carmen  Sylva.  Gavotte,  Z   1 — ,  2Z  1.50. 

-  67  Jugendträume.  Polka  frangaise,  Z  — 00, 

2Z  1—. 

■  67  Jugendträume.  Polka  frangaise  für  8t-Z 

(od.   V),  2ZVc  u.   Glocke   1.50,  ZSt-Z   1— . 

-  68    Freundschaftsgruß.    Konzert-Polka-Maz., 

Z  —80,   2Z   1.20. 

■  69    Erinnerungen    an    Kloster    Heiligenrode, 

Polka-Idylle,  Z  —75,   2Z    1.50,   2ZHt-Z  od. 
V  2 —  Hoenes. 

-  70  Entsagung.  Elegie,  Z  — 00. 

■  71   Liebestraum.  Romanze,  ZSt-Z  1—,  28t-Z 

od.   VZ   1.25. 
-72   Hofballklänge.    Walzer,   Z    1—. 
■73    In    Liebe   vereint.    Walzer,    Z    — 50,    2Z 

1—,  2ZSt-Z  od.   V   1.25,  2Z8t-ZVcGlocken- 

spiel  1.75  Hoenes. 

■  7A — 83    Musikalische    Abend  -  Unterhaltung. 

Zehn  melodiöse  Vortragsstücke  in  leichtem 
Stile    1.50  n. 

•  74   Gruß   der   Sennerin   von   der   Alm.    Lied 

ohne  Worte,  Z  — 30. 

75  Bei   uns  zu  Haus.   Walzer,  Z  — 50. 

76  Sei   mein!    Polka-Mazurka,   Z  — 50. 

77  Wanderlust.   Marsch,   Z  — 50. 

78  Holder    Abendfriede.    Lied    ohne    Worte, 
Z  —50. 

79  Die    schöne    Vierwaldstätterin.      Polka- 
Maz.  Z  — 50. 

•  80  O  schönes  Heimatland.  Idylle,  Z  — 50. 
81    Wonnetraum.   Walzer,   Z  " — 50. 

■82  Die  Verliabten.  Ländler,  Z  —50. 
■83   Dorotheen-Polka,   Z  — .ÜO. 

■  84   Zithervereins-Festmarschlied.   Z   — 60. 

•  85  Murchen  aus  der  Alpenwelt.  Fantasie  im 

Läudlerstile,  Z  1—,  2Z  L50. 
■92    Hoch    Strafiburg!      Straßburger    Zither- 
klubinarsch,  Z  — 60,   2Z   1 — . 


-  92   „Hoch    Straßburg."   Straßburger   Zither- 

klubmarsch für  2Dislc-  u.  lAlt-Z  1.40,  für 
2Disk-,  lAlt-  u.  Bt-Z  od.  V,  Glockenspiel 
1.70. 

-  93  Schöa  München.  Polka-Mazurka,  Z  — 00. 

-  94  P]in  Abend  am  Alpensee.  Idylle,  Z  — 00, 

2Z   1—. 

-  95  Eriimerung  an  die  Heimat.   Fantasie.  Z 

1—. 

-  102    Liebesjubel.    Festmarsch,    Z    — 75,    2Z 

1.50   Hoenes. 

-  103   Abendglocken.   Walzer-Serenade,   Z    1 — 

Hoenes. 

-  104  Herzkäferl.  Walzer,  Z  — 50  Hoenes. 
-111  Ich  denke  dein !  Konzert-Polka-Mazurka, 

Z  —80,  2Z  1.20. 

-  122    Neue    Liebe,    neues    Leben.      Konzert- 

walzer, Z  —80,  2Z  1.20. 
-122    Neue    Liebe,    neues    Leben.      Konzert- 
walzer, Z8t-Z   1—. 

-  122    Neue    Liebe,    neues    Leben.      Konzert- 

walzer, für  3Disk-Z  2—,  SDisk-  u.  8t-Z 
od.   V  2.25. 

-126  Slavische  Tänze,  Z  —80,  2Z  1.20. 

-137  's  lust'ge  Tanzröserl.  Steirischer  Wal- 
zer,  Z    1.20. 

■  138  Rocoeo-Gavotte,  Z  —80. 

-  139  Wer  treulich  liebt,  ist  nicht  verlassen! 

Lied,   2rP  —80,  Z  —80,  h.  m.  —80. 
-149   Stille  Verlobung,   Z  —60  Heckel. 

■  153   Das  treue  Mutterherz,   Z  — 60  Heckel. 

■  164  Noch  einmal  möcht  ich,  Z  — 60  Heckel. 

■  165   Ich  grüß   dich,  mein  Dörfchen,  Z  — 60 

Heckel. 

■  170  Feenreigen- Walzer,  Z  — 60  Heckel. 

■  172   Fern  von   der   Heimat,  Z  — 60   Heckel. 

■  173  Im  wunderschönen  Monat  Mai.  Walzer, 

Z  —60  Heckel. 

174  Alpenglüh'n  und  Sehnsuchtsklänge,  Z 
— 50   Domkowsky. 

■  175   Die   Rosen-Königin,   Z  —60   Heckel. 

■  176   Lustige  Leut,   Z  —CO  Heckel. 

■177  Liebes-Huldigung.  Gavotte,  Z  —60 
Heckel. 

178  Kennst   du   das   Glück,  Z  — 60  Heckel. 

179  Weihnachtsmärchen,   Z  — 60   Heckel. 

■  180    Deutscher    Bergmanns-Marsch,    Z    — 00 

Heckel. 

Braun  Äuglein,  Tyrolienne,  Z  (ß-Schl.) 
—00,  Z  (/,  //,  ///)  St-Z  (F-Schl.)  —70 
Domkowsky. 

Dir  zu  lieb.  Mazurka,  Z  (I,  II,  III)  8t-Z 
(F-Schl.)    —80   Domkoiosky. 

Die  Glocken  der  Klosterkirche.  Charakter- 
stück, Z  {I,  II)  Alt-Z8t-Z  u.  Glocken  (V- 
Schl.)    — 80  Domkowsky. 

Heil  dir,  Harmonia.  Konzert-Walzer,  Z 
(I,  II)  Alt-Z2m-Z  (F-Schl.)  —90  Dom- 
koicsky. 

Im  Schloßpark.  Idylle,  St-Z  (/,  //,  III) 
(ß-Schl.)    — 00   Domkowsky. 

Im  Schloßpark.  Idylle,  Z  (F-Schl.)  -00 
Domkowsky. 

Musikalische  Abendunterhaltung.  10  melo- 
diöse Vortragsstücke,  Z  1.50  n. 

Sag',  wo  der  Liebe  Heimat  ist,  Konzert-Fan- 
tasie,  Z    (F-Schl.)    1.20   Domkowsky. 

Stimmt  an  mit  hellem  hohem  Klang.  Bun- 
desmarsch, Z{I,  II)  Alt-ZSt-ZVc  u.  Glocke 
— CO  Domkowsky. 

Unsere   Jungens.   Deutscher   Marine-Marsch, 


Burda  C.  G.   Unsere  Jungens 
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Burelle  E.  Ave  Maria 


Z    (I,  11,  III)    St-Z    (F-Schl.)    —70  Dom- 
kowsky. 

-  Wer  treulich  liebt,  ist  nicht  verlassen !  Lied, 

Tr  u.  0  1—  n,  Pos  m.  0  1—  n,  PosP  —80. 
Bürde  Th.   op.   1    Herbstlied  — 80   Mörike. 
Burdett    Geo    A.   Alleluja!    Christ   is   risen! 
Easter    (Cliurch  Music  960)    — 15  n  Schir- 
mer. 
Be  of  good  eourage  — /lOn  Woolliouse,  — 20 
Boston  Music  Co. 

Blessed  the  Lord  my  Strength   (Church  Mu- 
sic   1041)    — 20  n   Schirmer. 

-  Bless    the    Lord    my    Soul     ( Church    Music 

1002)    — 25  n  Schirmer. 
Calm     on    the    listening    ear,      SMS     — CO 
Boston  Music  Co. 

-  Calm   on  the  listening   ear,   P  — CO   Boston 

Music   Co. 

-  Calm   on  the  listening,   ear   of  night,   S   or 

Bar  2/6  n  Woolhouse. 

-  Christ  has  won  the  Victory,  mix,  chor.  — 12 

Ditson. 

-  Christians  Awake !   — /8  n  Woolhouse. 
-Christian   Awake!    — 15    Boston    Music    Co. 

-  Come   See   the   place   where   Jesiis   lay  — 20 

Boston  Music  Co. 

-  Dawn  of  Earth's  New  Sabbath  — /8  n  Wool- 

house. 

-  Dawn  of  earth's  new  sabbath,  liymn  anthem 

with  A-solo  — 10  Boston  Music  Co. 

-  From   every   stormy   wind   that   blows   — 15 

Boston  Music  Co. 

-  Glorious  things  of  the  are  spoken,  ST,  mix. 

chor.  — 12  Ditson. 

-  Glory  be  to  God  in  the  Highest,  christmas 

(Church  Music   1059)    — 25  n  Schirmer. 

-  God  be  merciful  unto  us   (Dens  Misereatur) 

— 15  Boston  Music  Co. 

-  God  be  Merciful  Unto  us  — /8  n  Woolhouse. 
-Hark!    The   Awak'ning  Call!     (La  ebner) 

SS  AB,    SATB     (Beacon    Ser.    Voc.    Select. 
177)    4.50  Silver. 

-  He    Giveth    bis    loved    ones    sleep     ( Funeral 

Hymn),  men's  voic.  — 10  Ditson. 

-  In   Heaveuly   Love   abiding    ( Church   Music 

996)   — 15  n  Schirmer. 
-Jubilate  Deo  in  F  — 20  Ditson. 

-  The  Larger  Prayer,  hymn  anthem    { Church 

Music   1065 )    — 10  n  Schirmer. 

-  The   Lord   is   merciful,    T,   mix.    chor.    — 12 

Ditson. 

-  Oblessed  Easter   Season  — 06  Ditson. 
-Four  Organ  Pieces:    1.  Invocation,  2.  Oflfer- 

toire,  3.  Weddiug  Song,  4.  Postlude  ä  — 75 
Schirmer. 
-Ten  Responses   (Church  Music  1048)   — 20  n 
Schirmer. 

-  Six  Responses   for   Chorus   a   capella    (Coli. 

of    Sacred   Music   for   Men's   Voices   4267) 
— 15  n  Schirmer. 
-Rest  in  the  Lord  (Church  Music  923)  — 10  n 
Schirmer. 

-  Saviour,   breathe   an   evening   blessing   — 40 

Ditson. 

-  A    Spring    Song,    mix.    voic.      — 15     Boston 

Music   Co. 

-  A   Spring  Song,  mix.  voic.  — /8  n. 


-  A   Spring   Song,   SATB  — 15   Boston  Music 

Co. 
-Still,  still  with  Thee    (Church  Music   1042} 
— -20  n   Schirmer. 

-  There    is  a    River,    anthem    (Church    Music 

1006)    — 15  n  Schrimer. 

-  Thou     crownest     the     Year,     thanksgiving 

(Church  Music  910)    — 15  n  Schirmer. 

-  The  Wayside  Rose,  mix.  chor.  — 15  Boston 

Music  Co. 

-  Wayside  Rose,  SATB  — 15  Boston  Mus.  Co. 

-  Ye  Sons  and  Daughters  of  the  King,  easter 

(Church  Music  1017)    — 15  n  Schirmer. 
Burditt   B.  A.  Andrew's  quickstep,  FIP  — 25 
Brainard. 

-  Juniata  quickstep  — 25  Brainard. 

-  Medley   quickstep.   „Introducing   Rosa  Lee." 

Unele   Ned'   and'   Mary   Bläne    — 50   Brai- 
nard. 

-  Norma  quickstep  — 25  Brainard. 

-  Virginia   quickstep  — 25   Brainard. 

I  Bure.  Pomier:  L'Alliance  tricolore,  polka, 
0  ä  Cordes  au  17  parties  1 — ,  0  1 —  n,  P 
1.70  n. 

-  Aria    di    mandolino,    VP    1.50  n,    V    — 75  n, 

Mand  — 75  n,   MandP    1.50  n. 

-  Capri,   gr.    valse,    0  d  cor  des    au    17    parties 

1.50  n,  0  1.50  n,  P  —50  n. 

-  Cent  sous !   3 —  Esper. 

-  Confetti  roses,  polka,  0  ä  cordes  au  17  par- 

ties  1—,  0  1— n,  P  1.50  n. 

-  Confetti  roses,  polka   1.25  n. 

-  Dans    le    bocage,    polka,    0  ä  cordes    av.    Fl- 

solo   1.25,  0  av.  Fl-solo   1.50  n,  P   1.70. 

-  Dans  le   bocage,   polka   1.50  n. 

-  Elegie,  VP  1.50  n,   V  — 75  n. 

-  Gavotte  Maria-Therese,  quatuors  av.  P  1.50, 

p.   sep.  — 15  n,  P   1 — n, 

-  La  Gondola,  barcarole,  P  1.50  n. 
-Marche   de   l'Exposition,    P   5—,   0    1.50,   P 

cond.  — 40,  P  gr.  form.  1.70  Gaudet. 

-  Marche  Franco-Malgache  1.25  n. 

-  Medrano-Galop,  Ol —  n,  P  — 50  n. 

-  Moi   aimer   toij  nouveau  cakewalk,  P   cond. 

Esper. 

-  Paris-Retraite,   fant.   P   — 50  n. 

-  La  Polka  des  Dames,  0  en  ut   1 — ,  P  — 25 

Gheluive. 

-  Pour  un  sourire  aubade,  quintette  ä  cordes 

av.  P  cond.  Gaudet. 
Bureau    All,   La   barchetta   bruna,    duettino, 
TB   7.50   Boulch. 

-  Notte  placida,  arietta,  T  3 —  Boulch. 

Le  bureau  de  location,  av.  parle  1 — n,  Ch. 

s.  —35  n  Eveillard. 
Bureau   de  placement   1 — n  Joubert. 
Bureau  de  poste   1 — n  Joubert. 
Bureau    de    renseignements    1.10,      Ch.    s. 

— 30  n  Pomier. 
Bureau  de  tabac  ou  Certifi,  de  Juliette  1 — n, 

Ch.  s.  — 30n  Ondet. 
Bureau  (les)  des  naissances  — 30  n   (Paris- 
Chansons,  9e  Serie).  Delormel. 
Les  bureaux  de  placement,  av.  parlß  1 — n, 

Ch.  s.  — 35  n  Eveillard. 
Burelle    E.  Ave  Maria,  282T  adaptö  ä  uno 

pensee   de   Mendelssohn   avec   Org   ou 

H  1.25  n  Costallat. 


Burelle  E.  Benedietus  en  fa 
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Bures  Lola 


-  Benedietus    en    fa,    fi^TTB    avec    Org   ou   P 
1 —  n  Le  Beau. 

■  Benedietus  en  la,  3  voix  d'hommes  avec  Org 

ou  P  — 50  n  Le  Beau. 

■  Chants   ecossais   de   Beethoven,   transcr. 

HPV  {Vc)    en   3   suites   ä   3 — n  Legouix. 

■  Manuel  des  eantiques  populaires  de  Frani^e, 

transcr.     1    joli    vol.    in-8,      OrgH    7 —    n 
Legouix. 
■Melodie    et    marclie    triomphale,      H    3 — n 
ilustel. 

32  Melodies  de  Schubert,  transcr.  en  11 
livraisons,   H,    chaque   livr.    1.65  n   Mustel. 

Messe,  28  et  3  voix  d'hommes  sans  ace. 
Part  5 —  n,  p.  sep.  — 50  n  Le  Beau. 

Messe,  3  voix  d'hommes  sans  acc.  Part  5 — , 
p.  sep.  — 50  n  Le  Beau. 

Messe,  3  voix  d'hommes  avec  acc.  07-g  ou  P, 
Part   5 — ,  p.   sep.  — 50  n  Le  Beau. 

Messe,  28.  3  voix  d'hommes  avec  acc.  Org 
ou  P,  Part  5 — n,  p.  sep.  — 50  n  Le  Beau. 

Messe  dialoguee,  1  voix,  soll  et  choeurs  ä 
l'unisson  acc.  d'Org  ou  P,  Part  2.50  n, 
p.  sep.  — 50  Le  Beau. 

Mosaique,  douze  morceaux,  E  5 — n  Mustel. 

0  Salutaris,  pour  *S'  ou  T-solo  et  choeur 
a  3  voix  mixtes  (Weber),  avec  Org  ou 
H  — 75  n  CostaUat. 

0  Salutaris  en  sol,  avec  Org  ou  P  — 75  n 
Le  Beau. 

0  Salutaris  en  re,  88TTB  avec  Org  ou  P 
1 — n  Le  Beau. 

Le  Parnasse  des  Organistes  de  Chapelle  et 
de  Salon.  Transcription  des  plus  belles 
]Melodies  et  Fragments  symphoniques  des 
Compositeurs  anciens  et  modernes  les  plus 
celebres,  divises  en  4  suites,  chaque  5 —  n 
CostaUat: 

Ire  Suite:  Ut  majeur:  1.  Prelude.  2. 
Kucken:  Romanza.  3.  Verset.  4.  H  a  y  d  n 
J. :  .\iidante  symphonique.  5.  Bach  J.  S. : 
Choral,  ö.  L  u  1 1  y  J.  B. :  Xoel  provengal. 
7.  Marehe  religieuse.  Ut  mineur.  8.  Pre- 
lude en  canon.  9.  Mendelssohn  F. : 
Melodie.  10.  Verset.  11.  Beethoven  L. 
V. :  Adagio  symphonique.  12.  Bach:  Cho- 
ral. 13.  S  a  b  o  1  y  X. :  Xoel  provengal.  R'S 
bemol  majeur.  14.  Prelude.  15.  Abt:  Me- 
lodie. IG.  Antienne.  17.  Beethoven; 
Fragment  de  Sonate.  18.  Xoel  ancien.  Ut 
diöse  mineur.  19.  Prelude.  20.  S  t  r  a  - 
della:  Air  d'Eglise.  21.  Verset.  22.  S  a- 
boly:  Xoel  provengal.  Re  majeur.  23.  Pre- 
lude. 24.  Martini:  Romance.  25.  Verset. 
26.  Luther  M.:  Choral.  27.  Xoel  Gi- 
rondin.  28.  Beethoven:  Fragment  de 
Sonate. 

2e  suite:  Re  mineur:  29.  Prelude.  30. 
Schubert  F. :  Serenade.  3.  Bach; 
Choral.  32.  Antienne.  33.  Haydn:  Frag- 
ment dOratorio.  34.  Xoel  ancien.  Mi 
bemol  majeur:  35.  Prelude.  36.  D  o  n  i- 
ii  e  1 1  i  G. :  Cavatine.  37.  Verset.  38. 
Luther;  Choral.  39.  Haydn:  Frag- 
ment symphonique.  40.  S  a  b  o  1  y :  Xoel 
provengal.  Mi  majeur:  41.  Prelude.  42. 
L  i  n  b  1  a  d :  Melodie  suedoise.  43.  An- 
tienne. 44.  Luther;  Choral.  45.  Bee- 
thoven: Fragment  de  Sonate.  46.  S  a- 
boly:  Xoel  provengal.  Mi  mineur:  47. 
Prelude.  48.  Mendelssohn:  Lied.  49. 
Verset.      50.    Bach:      Choral.      51.     Xoel 


ancien.  Fa  majeur:  52.  Prelude.  53. 
Schumann  R.:  Reverie.  54.  Antienne, 
55.  F  1  o  t  o  w  W. :  Aria.  56.  Bach;  Cho- 
ral. 57.  Saboly:  Xoel  provencal.  58. 
]\I  endeis  söhn:  Marehe  biblique.  Fa 
mineur :  59.  Prelude.  60.  Mendels- 
sohn; Melodie  expressive.  61.  Verset.  62. 
Luther:    Choral.   63.   Xoel  girondin. 

3e  suite;  Fa  di&se  mineur;  64.  Prelude. 
65.  Donizetti;  Romanza.  66.  Antienne. 
67.  Xoel  ancien.  Sol  majeur;  68.  Pre- 
lude. 69.  M  a  r  8  e  h  n  e  r ;  Melodie.  70. 
Verset.  71.  Gluck:  Marehe  sacree.  72. 
Bach;  Choral.  73.  Mozart:  Fragment 
de  Sonate.  74.  Xoel  ancien.  Sol  mineur; 
75.  Prelude.  76.  Grßtry:  Serenade.  77. 
Antienne.  78.  Beethoven;  Fragment 
de  Sonate.  79.  Bach;  Choral.  80.  Xoel 
ancien.  La  bemol  majeur:  81.  Prelude. 
82.  Kucken:  Melodie.  83.  Verset.  84. 
Beethoven:  Adagio  symphonique.  85. 
Bach:  Choral.  86.  Xoel  latin.  La 
majeur:  87.  Prelude.  88.  Weber:  Bal- 
lade. 89.  Antienne.  90.  Mozart:  Ada- 
gio.   91.    Bach:    Choral.    92   Xoel    ancien. 

4e  suite;  La  mineur:  93.  Prelude.  94. 
Gordigiani:  Chanson  toseane.  95. 
Verset.  96.  Beethoven;  Fragment 
symphonique.  97.  Bach:  Choral.  98. 
Xoel  Tvonnais.  Si  bemol  majeur:  99. 
Prelude.  100.  Kucken:  Romance.  101. 
Antienne.  102.  Gluck;  Chaeonne,  air  de 
danse.  103.  Bach:  Choral.  104.  Xoel 
ancien.  Si  bemol  mineur:  105.  Prelude, 
hasse  contrainte.  106.  Gordigiani: 
Chanson  florentine.  107.  Antienne.  108. 
Saboly;  Xoel  provengal.  Si  majeur: 
109.  Prelude.  110.  Kucken;  Romance. 
111.  Verset.  112.  Melodie  styrienne  popu- 
laire.  113.  Saboly:  Xoel  provengal.  Si 
mineur:  114.  Händel;  Fugue  ä  2  par- 
ties.  115.  Mercadante;  Romanza.  116. 
Bach:  Choral.  117.  Antienne.  HS. 
Mozart;  Adagio.  119.  Xoel  ancien.  Ut 
majeur :  ] 20.  Mendelssohn:  EpiJo- 
gue,   marehe   nuptiale. 

-  La   Penitence  de  Beethoven,   POrgY  ou 

Vc  9 —  Legouix. 

-  Quadrille    auiericain.     avec     description   des 

ügures  en  frangais,  en  anglais  et  en  espag- 

nol,  par  M.  M.  Boizot,  pfere  et  fils,  Beugel. 
Burelle  et  Garimond,  op.  8  Les  echos  de  la 

vallee,   fant.   HautboisP  2.50  n   CostaUat. 
Buren    van    Alicia,    A.    Book   of   five    Songs 

1.25  Jennings. 

-  Budding  Leaves  Polka  — 40  Ellis. 

-  Five    Songs    1.25    Jennings. 

-  Two  Songs :   1.  Sununer,  2.  Thy  Song  ä  2 — 

Breitlcopf. 

-  String  Quartett,  St  6.40  n  Breitkopf. 
Buren-Freiheits-    u.    Volkslied     1.50  n     (10 

Texte  dazu  1 — )    Ocrtel. 
Buren-Freiheits-   u.    Volkslied    (mit   Gesang 

ad  lib.)    gr.   mO    1.50  n,  kl.  mO   1— n,  blM 

1 — n    (lO'O  Texte  dazu   1 — )    Oertel. 
Burenlied      (Transvaal-Hymne),    Z(V-Schl.) 

— 30   Domkowsky. 
Bures,  El  Bailarin,  vals  jotas  6 —  Salvat. 

-  El  Garnit,  vals   1 —  n  Dotesio. 

-  En   la   playa,   tango   y  habanero    1 —  n   Do- 

tesio. 

-  Lola,    mazurka    1.25  n   Dotesio. 


Buret  R.  Les  Enfanis 
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Burger  J.  J.  Nun  bist  du  mein 


Buret    R.    Les    Enfants    de    rharmonie,    trio, 

P  4 — n  Van  Ghelmve. 
Burg,    Po&tillon    des    Traineaux    polka    — 40 

White. 
■  Postillon     des     Traineaux,     VCornetP     vide 

Album   1,  A  clioice  coli,  of  populär  music. 

arr.    Wm.    Gooth. 
Burg    A.   op.   2   Le   Desir   d'un   exile,   pensee 

musicale,  P  6 —  Leduc. 

-  Tantum    ergo,    TTBB    vide    Caecilia    27,    Le 

Raux. 
Burg   Alfred,   op.   39   P:    N.    1.   Carmencita, 

bolero  — 00.  N.  2.  Flower  of  Remembrance 

— 60.    N.    3.    The    Captive's    Lament    — 65. 

N.    4.    Song   of   the   Waves   — 40    Schmidt. 
-39    Vier    Morceaux,    P:    N.    1.    Carmencita, 

bolero    1.20.   N.  2.   Fleur   de   Souvenir    1.20. 

jST.    3.    Plainet   d'un    captif,   nocturne    1.30. 

N.  4.  Chant  des  Ondes  —SO  Schmidt. 

-  40    Sylvan   Pictures,    4  charakt.    Pieces,   P : 

1.  Tlirougli  the  Meadow.  2.  Dance  of  the 
Elves.  3.  Waving  Puies.  4.  Flowers  of 
the  Forest,  ä  1.20  Schmidt. 

Burg  F.  op.  12  Nr.  1.  Gut  Nacht  mein  Lieb, 
TTBB  mit  7'-Solo  2.20  Licht. 

Burg  G.  van  den,  Zeven  koraalbewerkingen 
voor  Org  met  de  melodie  van  Psalm  42, 
— 50   Eöveker. 

Burg  H.  van  der.  Drei  Lieder  f.  1  Singst 
[A  od.  Bar)  m.  P:  Nr.  1.  „Im  Rhein,  im 
schönen  Strome"  — 60.  Nr.  2.  „Warum  sind 
denn  die  Rosen  so  blaß"  — 60.  Nr.  3.  Wald- 
kapelle  —90  Eck. 

Burg    J.    Zirkus   Busch-Marsch   — 80    OerteJ. 

Burg  Jacques,  Couplets:  1.  Ob  das  wohl 
Folgen  haben  kann.  2.  Laß  die  Hände  da- 
von weg,   ä   1.50   Augustin. 

-  Die  Fingerfertigkeit,  Couplet  1.50  Augustin. 

-  Hinter  den  Kulissen   1.50  Augustin. 

-  Liebes-Echo,  Walzerlied :   „Neigt  sich  zu  der 

Erde      der      Frühling      hernieder"      1.50  n 

B^isoldt. 
Burg  J.  B.  ten,  5tal  Liederen,  v.  gem.  Koor 

— 50   Thieme. 
Burg    Rieh.  Klavier-Kompositionen,  Eisoldt: 

Op.  50  Am  Abend,  Salonstück  1.20. 
'  51    Maienwonne,  leichtes   Salonstück   1.20. 

-  52    Elf  ehreigen,   Klavierstück   2 — . 

-  53    Süße    Erinnerung,    Stimmungsbild    1.20. 
-54  Im  Frühling,  Tonstück  1.50. 

-  55   Deingedenken,   Salonstück   1.20. 

-  56   Sommerabend    1.20. 

-  57  Unter  blühenden  Rosen,  Salonstück  1.50. 

-  58  Abendläuten,  Stimmungsbild   1.50. 

-  59   Eine  Gebirgstour,   Tongemälde   1.50. 

-  60   Abendstimmung,    Zitherklänge    1.50. 

-  61    Schwarzäugig,   Charakterstück   1.20. 

-  62  Drolerie  1.20. 

-  63  Frühlings  fahrt,  Salonstück  1.20. 
Burga  P.  Mignardise,  Gavotte  4 —  Baudoux. 
Burgan    Samuel,   BarearoUe   in  D,   YP  4:/ — 

ühanot. 
Burgandthall,  Trilby  — 40  Thompson  Mus.  Co. 

-  üp  to  Date  — 40   Thompson   Mus.   Co. 
Burgat    P.   Comuuion   sol  raaj.    (Archives   de 

rOrganiste  Catholique)  1.50  n  Procure  Ge- 
nerale. 

Burgat  Paul,  Mignardise-Gavotte,  P  1.35 
Baudoux. 

Burgault-Ducoudray.  Dien,  notre  divin  Pore 
3  voix  eg.   Solo,   Org  — 50  n  Pinatel. 


Burgbee,  A  Dainty  Dance,  P  — 30  White. 

Burgdorffer,  Jubileum-Marsch,  P  — 60  Lange- 
Alsbach. 

Bürge  T.  Anselm,  Poor  Lorraine  4/ —  Wil- 
liams. 

-  Lorraine,    Lorraine,    Lorree    4/ —    Williams. 
Burgel,  P'olka  Caprice  — 40  Willig. 

Burgel    C.   Slumber   Song,  P  — 35   Gordon. 

Burger  A.  Original-Kompositionen  f.  Zither, 
ün.  Ed. :  Heft  3 :  Tautropfen,  Steirer 
Ländler,  op.  4  —72.  Heft  4:  Gemüts- 
glöckchen.  Original  Steirer  Ländler,  op.  12 
—72.  Heft  5:  „Gut  Glück",  Quadrille,  op. 
13  — 84.  Heft  6:  Die  Sorgenbrecher,  Ori- 
ginal Steirer  Ländler,  op.  15  — 72.  Heft 
7:  Sehnsucht  nach  der  Heimat.  Die  Ver- 
söhnung, Fantasie.  Ländler.  Polka-Ma- 
zurka, op.  16,  17,  18  —84.  Heft  8 :  Frie- 
dens-Klänge, Original  Steirer  Ländler,  op. 
19  — 72.  Heft  9 :  Schneeglöckchen,  Original 
Steirer  Ländler,  op.  20  — 72.  Heft  10: 
Resedadüfte,  Steirer  Ländler,  op.  21  — 72. 
Heft  11:  Kornblumen  Polka  -  Mazurka. 
Sehnsucht,  Lied  ohne  Worte,  op.  22,  23 
— 72.  Heft  12:  Moosrosen,  Original  Steirer 
Ländler,  op.  24  — 72.  Heft  13.  Rosen- 
blätter, Quadrille,  op.  25  — 72.  Heft  14: 
Jasmin-Blüten,  Original  Steirer  Ländler, 
op.  26  — 72.  Heft  15:  Märzveilchen,  Ori- 
ginal Steirer   Ländler,   op.   27   — 72. 

Burger  Alfons,  „Bleib'  bei  mir!"  TTBB, 
Part   u.    St    1 — ,   Chorst   ä  — 15    Giessel. 

-  „Dös  glaabst ! "   ( Max  Hoffmann),  TTBB 

1 —  Böhm. 

-  Du    kennst     den     schönen    Glauben     (Max 

Burger),    TTBB    1 —   Böhm. 

-  Du    liebes    treues    Mutterherz,    TTBB,    Part 

u.   St   1 —  Böhm. 
Coppenrath : 

-  Fahr   wohl !    SATB,   Part   —50,    St   ä  —10. 
-Frisch   gesungen!    SATB,    Part   — 50,    St    ä 

—10. 

-  Frühlingslied,  SATB,  Part  —50,  St  ä  —10. 

-  Jägerlied,  SATB,  Part  —50,  St  ä  —10. 

-  Klage,  SATB,  Part  —50,  St  ä  —10. 
-Der   Lenz   ist   da!    SATB,   Part   —50,   St   ;i 

—10. 
-„Liebesglück"     (mit    Sar-Solo),    TTBB    1— 
Böhm. 

-  Lieblingsplätzchen,  Aus  des   „Knaben  Wun- 

derhorn",   SATB,   Part  —50,   St   ä  —10. 

-  „Lustige  Jagd",  Aus  des  „Knaben  Wunder- 

horn",    TTBB    1—   Böhm. 
-Mein    Blümelein,    SATB,    Part    —50,    St    a 

—10. 
-Mut,   Ged.    V.    Geibel,   SATB,   Part   —50, 

St  ä  —10. 
-Nur    keine    Grillen!    SATB,    Part   —50,    St 

ä   —10. 
-O  traue  doch!   SATB,  Part  —50,  St  ä  — 10. 

-  „Sängers   Morgengruß",   TTBB,   Part    u.    St 

1 — ,   Chorst   ä  — 15    Giessel. 

-  Schön    Rottraut,     SATB,     Part   — 50,    St    ä 

—10. 

-  Spielmanns   Wanderlied,   SATB,   Part   — 50, 

St  ä  —10. 

-  Vorschule   des   Klavierspiels    1.20. 

-  Waldvögelein,  SATB,  Part  —50,  St  fi  —10. 
Burger   Edith    M.  Oriental  Belle,  dance  cha- 

racteristic,   P  — 50    Gordon. 
Burger  J.  J.  Nun  bist  du  mein  eigen,  TTBB, 
Part  u.  St  1—  Tonger. 


Burger  J.  J.  Vier  Männerchöre 
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Burger  M.  Oraduale 


-Vier  Männerchöre.  TTBB:   Xr.  4.  Eins  und 
eins,   Part   u.    St    1 —   Tonger. 

Burger  Lajos.  101  lagazebb  magyar  nepdalCzi- 
gänyos  modorban  hegedüre  ätirta  3 — .  1.  Kos- 
suth  Lajoa  azt  üzente.    2.  Kedves  babäm.  3. 
A  szegedi  öt  halomnäl,  D  a  n  k  6  P.    4.  Piros 
rözsa  tulipän,   DanköP.     5.  Jaj    be   feher, 
GärdonyiG.    6.  Zärd  be  länyom  az  ajtöt. 
7.     Azt  üzeute,  D  o  n  ä  t  h  L.     8.    Kis  madär 
dalol  az  ägon.     9.  Sajo  partjän,  Donath  L. 
10.  Azert  csillag,  hogyragyojgan.     11.  Tül  a 
Tiszän  bama  kis  läny    integet.     12.  Ha  me- 
guntäl   mär   engemet   szeretin.     13.   Csendes 
az  ej  füzes  partjän.     Orbän   Aep.    14.  Nem 
j6  minday,    NädorGy.     15.   Egy   rozsafän 
megsrämoltam   sräz   rorsät.     16.  Zöldre  van 
a  räcsos  kapu  festve.     17.  Nem  sreretem  az 
uranuat,    Nädor   Gy.     18.    Lehull   ott    az 
akäcztänok  a  viräga.    19.  Zavaros  a  Bodrog 
ha   megärad.     20.  A  srerelmes  bojtäro  srive 
.szomom.    21.  Edes  anyäm  kiällott  a  kapuba. 
22.  Szöke   vize    a  Tiszänak.     23.   Belenezett 
egy  kislänya  szemembe,  N  ä  d  o  r  G  y  a  1  a.    24 
Zireg  zörög  a  level  az  ägon,  NädorGyala. 
25.  Olyanok   a   pesti   länyok,    Nädor   Gy- 
a  1  a.  26.  Sttrti  erdö  vadonäban,  NädorGy- 
ala.    27.   Mikor    nekem    muzsikälnak.     28. 
A   merre    en   järok,   Nädor   Gy.     29.   Azt 
mandja   az    edes  anyäm,   Nädor   Gy.      30. 
Gyäszba   borult  az   elcten  te  miat,   Nädor 
Gj.     31.  Darumadär  szällj  elöttem,  D  a  n  k  6 
P.'  32.  Veled  büntet  a  teremtö  engewet.   33. 
Minden  este  furulyäzok  sokäig.     34.  Jaj  de 
bajos  a  srerelmet  tit  kolni.  35.     Üsd   üssze 
a     sarkantyndat.     36.    Fürdik  a   holdviläg. 
37.  Csillag  ragyog,  holdviläg  van.    38.  Nem 
vagy   a    sreretom,    nem   vagy,   Nädor  Gy. 
39.  Päros  elet  a  legsrebba  vilägon,  Danko 
P.     40.   Pelleg   jött   fei    nyngaton   az    egre. 
41.  Härom  singösa  päntlikäm.  42.  Minapäban 
hogy  järtam.    43.  Ha  madärka  szällaz  ägra. 
44.  Ärvalegerg  elbujdosott.     45.  Ni  ni  ni  ni. 
46.  Viragosfa  a  szerelem.    47.  Gimbelem,  go- 
mbolom.     48.   Öszi   srellö   kergeti   a  levelet. 
49.  Esik  esö  majd  lesz   mezö.     50.   Ne  vess 
meg  es  ne  itelj  el.     51.  Az  cgri  menes  nimd 
szürke.     52.  Fäj  a  szivem.     53.  Ez  az  utcza 
bänat  utcza.    54.  Nines  cserepes  tanyäm,  P  i- 
nfseh  Lajos.     55.  Ket   srep  länya  van  a. 
56.  Harangoznak  deli  tizenkettöre.     57.  Hej 
zsidoläny,   zsidoläny.     58.   Häzam   elött  je- 
genyefa,  Toth  Lajos.     59.    Csikos    csikos, 
JoöKäroly.     60.  Volt  nekem  egysrepsre- 
retöm  b.,  Bänf f y  György.     61.  Hamis  az 
en  babäm  lelke,  N  ä  d  o  r  G  y  u  1  a.    62.  En  va- 
gysk  a  betyär  f attyn.  rfg.  B  i  r  6  J  6  z  s  e  f .  36. 
A'U  a  malom.  64.  Ki  nem  tud  ferblizni.  65. 
Szöke   kisläny  csitt,   esitt,  csitt.     66.     Szäll 
a  madär.     67.  Feketere  van  a  gözös  befestere. 
68.  Ha  felülök.  69.  Kalvcsai  szöUök,  Stad- 
ler  o.   Kärolv.     70.   Alkonyatkor,    Pro- 
kesch  A.     71.'Anok,  ällok,  oda  ällok.    72. 
Ninesen    penzem    elkärtyäztam,  Dank 6  P. 
73.   Meg   azt   mondjäk   nines  Szegedon  boiz 
orkay.     74.   Väsärhelyi  väsärtei-en.    75.  Fel- 
jöttek  mär  a  csill  agok.     76.  Szep  a  rozma- 
ringeräl.  77.  Kis  kertemben,  Donath  L.  78. 
Edes   anyäm    a   kendöm.     79.    Tilinko   dal, 
.   Szentermay    E.     80.    Reszeg  vagj^ok    ro- 
zsäm    mint    a   csap,   Donath    L.     81.   Azt 


mondjak.  82.  Ez  a  kis  läny.  83.  Czigäny 
legeny,  sregeny  czigäny  legeny,  Dank 6. 
84.  A  male  szäjujät.  85.  Nem  ver  meg 
cugsm  az  isten,  Httvös  L.  86.  Naptöl  virit 
naptol  hervad  a  rözsa,  Donath  L.  87.  Hej 
szomorn  az  eletem  mär  nany,  H  ü  v  ö  s  L. 
88.  Agyonäm  ass  zonykatonäja,  Szentir- 
may  E.  89.  Ha  elmegyek  amsokära  mes- 
szire,  B  e  1  e  z  n  a  y.  90.  Zsindelyczik  cserepezik. 
91.  Verje  meg  az  isten,  Belecnay  A.  92. 
Ripityum  nota,  Szentirmay  E.  93.  L6- 
hajlva  nezek,  B  e  1  e  z  n  a  y  A.  94.  Csak,  esak, 
csak,  Szentirmay  E.  95.  Beborult  azeg, 
T6th  Bela.  96.  Sötetbe,  Vidor  Päl.  97. 
Suhog,  suhog  a  cromorn  tör,  Szentirmay 
E.  98.  Boldog  leszek.  99.  Esik  esö,  Donath. 
100.  Räd  sem  nezett.  Dank 6  P.  lOl.Borno 
felhö  üszik  a  fekete  ögen. 

Burger  Lajos,  Edes  Almock  Mazurka  1.20 
l\ädor. 

Burger  Max,  op.  19  Am  Weihnachtsabeiid. 
Stimmungsbilder  im  Pastoralstil  f.  T  (I. 
Lage)    u.  F  2.50  Schott. 

-22  Festmarsch,  2st.  Geigenchor  (durch- 
gehends  im  Bereiche  der  1.  Lage),  .'pyisU 
od.  Org  (ad  lib.),  P-Part  1—,  2F-St,  ff-St 
ä  — 15   tSchicana. 

-  28   Fünf  ^'ortragsstücke,   YcP  2.50   Vieweg. 
-30  Bagatellen    (1.  Lage)    f.  PV  1.80:   Nr.  1. 

Canzonetta.  2.  Arioso.  3.  Rondo  mignon. 
4.   Larghetto.   5.   Allegretto,   TTBB,   Böhm. 

-  31    In     trauter    ]\Iußestunde,     Lieder     ohne 

Worte,  1 -Solo  od.  F-Chor  und  P,  Part  2—, 
St  — 40  Coppenrath. 

-  33    Festmarsch    in   D-dur    für    2st.    F-Chor, 

1.— 3.  Lage,  J,ms   (od.  0),  Part  3—,  P  2—, 
V  — 50   Viev^eg. 
-35  Drei  Lieder:    Wacht.   Schlaf  Avohl.   mein 
Kind.  Nüchtliehc  Wanderung.   2.50  Uien  cC 
Fj-Ier. 

-  36  Festklänge,  2st.  Geigen-Chor  (im  Bereiche 

der  1.  Lage).  -'iinsH  od.  Org,  P-Part  1 — , 
i7-St  — 20.  2r-St  a  — 10  Hchicann. 

-  39     Stimmungsbilder     für     Sehüler-<S'/reic/H 

Orchester  und  Earmonium  od.  Orgel  (ohne 
Pedalgebrauch)  mit  genauer  Angabe  des- 
Fingersatzes mid  Striches:  1.  Geboren  ini- 
Stalle  zu  Bethlehem.  Pa.=;torale.  2.  Gestorben- 
am  Kreui;e  auf  Golgatha,  Elegie.  3.  Auf- 
erstanden vom  Grabe  in  Glorie,  Alleluja, 
Part  2 — n.  St  3 — n  Raliter. 
-40  Jugend-Quart.  (C),  WaYc  3—  Coppen- 
rath. 

-  46   Miniaturen,   4nis,    6  Vortragsstücke    1 — 

Tanner. 
-51    Quartett    (G),   J^V,   Part   u.    St    2—   E. 
Stoll. 

-  Auf  dem  Niederwalde,  TTBB,  Part  1.50,  St 

— 40   Tormann. 

-  Feierliches    Auferstehungslied    in    Es    für  3 

od.  4  Singst,  2V,  2Hörner,  2Tr,  Pauken  u. 
Org    1 —   Böhm. 
-Xasenlied:     „Nasen    hab'n    wir    alle",  kom. 
Marschlied,   TTBB  mit  4ms,  Part  2.40,  St. 
1.20    Ün.-Ed. 

-  ,,Nocturnae  Marianae",  3  Lieder   zu  maria- 

nischen  Abendandachten  für  4  Singst, 
Part   —50   Bühm. 

-  Salve  Regina,  Chorges.  SATB  — 50  Böhm.    : 

-  Gvaduale,   Chorges.    SATB    1—   Böhm. 


Burger  M.  Das  Ungarmädchen 
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Burgmann   Valsons  toujours 


-  Das    Ungarrnädehen    und    dessen    Bitte    an 

ein  Vöglein,  Lied  für  S  od.   T  mit  P   1.50 
Böhm. 
-,.Zacliarieserl",  Duett   1.50   Giessel. 

-  „Zacharieserl,    humor.    Duett    f.  zwei    Man- 

nerst  mit  P   1.50  Copj>enrath. 
Burgemeester,  De  nuwe  van  Baokel,  Humor. 

Voordracht  m.  P  —60  Bergmans. 
Burgerwacht    De,   Humor.   Voordracht  — 40 

Boer. 
Burges,  Beyond  a  Lover's  Call  — 40  TJiomp- 

son. 

-  Chassereaux,   waltz   4/—   Ascherberg. 
Burges    G.    Folie-Asniferes,    schottisch     (Ha- 

ring),    P    5—    Noel.  .   ,     .    , 

Burges  M.  op  168  Maurisch-Andalusische 
Caprice,    0    4— n    Oertel. 

-  Galop  invitacion,  P   1.75  n  Llohet. 
-Invitaciön    al    schottisch,    P    1.50  n    Llohet. 
-Invitacion  al  vals,  P   1.75  n  Llohet. 
-Deuxi&me    Sonate    en    mi    bemol,    PV    18— 

Hamelle. 
Burges    R.   Folies-Asnieres,    schottisch    (Ha- 

ring)    5 —   lS!oeel. 
Burgess,  Isoline  2/6  Chappell. 
Burgess  Francis,  Six  Kyries  — /3  n  Vincent. 

-  Te  Demn  Laudamus  — 12  n  Vmcent. 
Burgess-Perkins,       Awake,      put      on      thy 

strength,  2T,  male  chor.  — 12  Diston. 
Burgett    G.    Fanny,    Sopra   niotivi    del   ballo 

Esmeralda   di   Pugni,   P    1—   Ricordi. 
Burgett  W.   H.  For  God  so  loved  the  world, 

T,  mix.  quartet  — 06  üitson. 
-Teniperance  hosts   are   coming    (Temperance 

Music    Leaflets    141)     -^/V^    Curwen. 

-  They    that    go    down    to    the    sea    in    ships, 

mix.   quart.   — 06  Ditson. 

Burgett  and  Giffe  W.  T.  Fraise  ye  the  Lord, 
mix.  quart.  'S',  Softly  now  the  light  of 
day,  A,  mix.  quart.  (Beethoven)  — 08 
Ditson. 

Burghard,  Sängergruß  zur  Fahnenweihe, 
Männerchor   — 20   Zweifel. 

Burghardt  L.  op  5  Geistliche  Gesänge:  O, 
auf  Windesflügeln  eilt'  ich.  Du  hast  den 
Tempel  dir  erbaut.  Meine  Seele  ist  voll 
Freude.  Ruliig  und  still  in  der  Gegenwart 
Gottes.  Choral  (auch  vierstimmig  zu  sin- 
gen) :  Wie  wird  mir  sein,  wenn  ich  dich, 
Jesu,   sehe,    1.50   Bote. 

-  5   und    7   Gesänge   und   Lieder,    siehe  Geist- 

liche Musik,   Klasse  6. 

-  6  Vier  Märsche  —80  Bote. 

-8  Lieder  und  Gesänge:  1.  Armut  der  Erde: 
Es  ist  recht  warm  auf  Erden.  2.  Wehmut: 
Ich  kann  wohl  manchmal  singen.  3.  Aus- 
iiug  ins  Freie:  Ins  Freie  hinaus  (auch 
4stimmig  zu  singen).  4.  Im  Herbste:  Seid 
gegrüßt  mit  Frühlingswonne  (auch  vier- 
stimmig zu  singen ) .  5.  Lied  des  Gefange- 
nen: Wie  lieblicher  Klang.  6.  Lied:  Schon 
brach  die  Nacht  so  schön  herein  1.30 
Bote. 

Burghardt  Max,  Schön  Gretelein  1 —  Hassel. 

Burghauser  Gust.  op.  5.  Traumbilder. 
Nachtstück,   P   1.80   Hoffmann. 

-  Fantasie,    P    1.20    Hoffmann. 

Burg  he  im  G.  J.  The  Century  March,  P 
— 50  Century  Music  Publish. 

-The  Century  March  (J.  A.  Le  Bärge) 
Mand.  G  — 40  Century  Music  Publish. 


Burghersh  Lord,  Bendemeer's  stream  3/ — 
Chappell. 

-  Bendemeer's    stream    3/ —   Ashdown. 
Burgio     Dyonisio,     Gyra     sol,     Ba^ida     1 — 

Ouimaraes. 

Burgio  E.  Chi  disprezi:a  vo  accata,  Cansono 
napol.  3 —  Izzo. 

Burgiss   F.  Old  elm-tree  — 40  Ditson. 

Burgiss  W.  Awake,  put  on  thy  strength, 
2T    (0.   Perkins),    P.    Org  —12  Ditson. 

Burgk  Joachim  a.  (1540—1610).  Siehe  Mu- 
sik, Geistliche,  f.  gemischte  Chöre.  Heft 
2  u.    3. 

-Was  kränkst  du  dich,  SATB  (Mus.  ^acr. 
Bd.   3,  Nr.    1),  Part  —20,   St  —20. 

-  Wier     sollt     doch    mm   nicht   fröhlich    sein, 

HA  TB    (Mus.  ascr.  Bd.   11,  Nr.  222),  Part 
—20. 

-  Der     Zacharias     ganz     verstummt,     SATB 

(Mus.    sacr.    Bd.    11,   Nr.    23),   Part  —20. 

-  Fischer   und   Zöllner    sind's   gewesen,   SATB 

(Mus.    sacr.    Bd.    11,    Nr.   24),   Part  —20. 

-  Wir  haben  Gottes  Wort  gehört,  SATB  (Mus. 

sacr.   Bd.    11.   Nr.   25),   Part  —30. 

-  Wie  lieblich   und  wie   schöne,   SATB    (Mus. 

sacr.   Bd.    11,   Nr.    26),   Part  —20   Bote. 

Burglar's   Serenade,   The  4/ —  Reynolds. 

Burgmann,  A  la  Beine  des  Lieux,  andante, 
Harm  et  Fanf  1.50,  p.  Cond.  s.  —25  n,  p. 
Pis-solo  — 10  n  Margueritat. 

-L'Angelus,  andante,  Harm  et  Fanf  1.50  n, 
Cond.  s.  — 25  n,  p.  Pis-solo  — 10  n  Mar- 
gueritat. 

-  Les    Basses    enchantees,    marche,    Harm    et 

Fanf  1.50  n,  p.  Cond.  s.  — 25  n,  p.  Pis-solo 
— 10  n  Margueritat. 

-  La    Belle   Maraine,    marche    et    andante,    O 

2 — n,   p.    de   P    1.75  n    Margueritat. 

-  Les   Entrainantes,  valse,   0    1 —  n,  p.   sep.  ä 

— 15  n  Margueritat. 
-Les    Etoiles    filantes,    valse.    0    1— n    Mar- 
gueritat. 

-  La  Gazza  Ladra,  opöra  de  Rossini,  0  2 —  n, 

pet.   0,  8  parties  au  choix   1.25  n,  P  1.75  n 
Margueritat. 

-  La   Gloire,   marche   et   andante,   0   2 —  n,   P 

1.75  n   Margueritat. 

-  L'Heroine,  ouvert.  0  2 —  n,  0  8  p.  au  choix 

1.50  n,   P    1.75  n   Margueritat. 

-  Les  Infatigj^bles.  valse,  0   4 —  Margueritat. 

-  Laurencia,   valse.    0    1 —   Margueritat. 

-La  Reine  des  Fleurs,  0  2— n,  P  1.75  n 
Margueritat. 

-  La  Reine  du  Village,  marche  et  andante,  0 

1 —   Margueritat. 

-  La   Reveuse.   ouvert.   0   2 —  n,  8  p.   au  choix 

1.50  n,  P    1.75  n   Margueritat. 

-  Ijü   Ro.se    d'Autonme,     valse,     0     1 —    Mar- 

gueritat. 

-  La    Sylphide,    ouvert.    0    2—  n,    0    8  p.    au 

choix   1.50  n.  P   1.75  n  Margueritat. 

-  La  Sylphide   ( Musique  instrumentale  N.  83 ) , 

fant.  V  —20  Debert. 

-  I>es   Tourbillonnantes,   valse,   0    1 —  n    Mar-. 

gueritat. 

-  Le  Triomphe  des  Basses,  marche,   Harm  et 

Fanf      1.50  n,      Cond.      s.  — 25  n,      Pis-solo 
— 10  n    Margueritat. 

-  Valsons    toujours,    ^alse,    0    1 — ,    P    1.75  n 

Margueritat. 

-  Valsons  toujours,  valse  2 —  Margueritat. 


Burgmein  J.  Ahyianacco  della  GaxxeUa 


1248 


Burgmein  J.  Impressions  de  roiiU 


Burgmein  J.  Ricordi:  Almanacco  della  Gaz- 
zetta  Musioale  di  Milano  12  Frammenti 
caratteiistici,   P    3.50. 

-  Les   Amoureux    de   Colombine    (d'apr&s   Les 

Serenate   dele   Mä.scare   a  Colombiua).    Es- 
quisses    Venitiennes,    .Jms    8 —  n. 

-  Aquarelles,      quatre      morceaux      caractöri- 

stiques:  I.  Folie  ivres.se.  11.  Jeux  d'enfants. 
III.  En  ig\ant.  IV.  Aubade  champetre,  P 
3.50. 
-Babau!  Galop-Surprise,  P  4 —  Ricordi, — 40 
National  Music,  Jfms  5 — ,  VP  5 — ,  FIP 
5 — ,  piccola  0  (FlClCorniTromhaTromh 
BatteriaArchiP,  Intermezzi  Musicali  X.  68 ) 
2— n. 

-  Le    Bai    de    la    Poupee,    danses    mignonnes 

12 — n,  ims  16 — n: 
l.La  Valse  de  Mademoiselle  Lili,  P  2 — n, 
4ms  3 — . 

2.  La  Polka  de  la  Poupee,  P  1.50  n,  Jfms 
2—. 

3.  Le  Quadrille  des  Beb6s  incassables,  avec 
la  description  des  figures,  P  2 —  n,  ^ms 
3—. 

4.  La  Mazurka  de  Monsieur  Loulou,  P 
1.50  n,   ^ms   2 — . 

5.  Les  Lanciers  de  Mademoiselle  Xinette, 
avee  la  description  des  figures,  P  2 —  n, 
4ms   3 — . 

6.  Sir  Roger  de  Coverley,  avec  la  descrip- 
tion des  figures,  P   1.50  n,  4ms  2 — . 

7.  Galop  abracadabrant!  P  1.50  n,  pns 
2—. 

8.  Bonne  müt,  Poupee.  Petite  Bereeuse,  P 
1.50  n,  4ms   2 — . 

Transcription  pour  petit  0  8 —  n : 
l.La  Valse  de  Mademoiselle  Lili   2.50  n. 

2.  La   Polka   de  la   Poupee   1.50  n. 

3.  Le  Quadrille  des  bebes  incassables 
2— n. 

4.  La  Mazurka  de  Monsieur  Loulou  1.25  n. 

5.  Les  Lanciers  de  Mademoiselle  Xinette 
1.50  n. 

6.  Sir   Roger   de   Coverley    1 —  n. 

7.  G^alop    abracadabrant!    1.50  n. 

Petit  0  (Parties  detat-hees)  5 — n:  X.  1 
1.50  n,  X.  2  — 60n,  X.  3  1— n,  X.  ^ 
— 50n,  X.  5  — 60n,  X.  6  — 40  n,  X.  7 
— 75  n. 

-  Bereeuse  de  Xoel.   P  — 50  n. 

-  Eerebfe !    Polka-diapason   universale,   P  — 40 

FiscJier,  P  piccola  0  3.50  n,  Compreso  una 
trombetta  diapason,  4^ns  4 — n  Ricordi, 
Trascrizione  di  Graziani-Walter,  MandP  con 
Chit  ad  lib.  v.  Autori  diversi  1.  Album 
X.  6,  PMand  2.  Album  X.  6,  0  vide  Lo- 
sey   F.   H. 

■  Bicieletta,  galop  caratteristique,  P  1.75, 
4ms  2 — ,  P  2 —  Bevilacqua,  — 44  Fonseca, 
4ms  oJdO  Bevilacqua,  FlP  1.75,  Mand — 25. 
P  petit  0  (parti  staccata)  2.öQn,Banda 
Partit.  e  parti  stacc.  5 — n. 

•Bonne  nuit  Poupee!  Petite  Bereeuse  (d'apres 
le  Bai  de  la  Poupee),  piccola  0    1 — n. 

-Carmen  la  gitana  (KpacoTKa  rniaHa)  — 40 
Outheil. 

■Carmen  (dalle  Serenatelle  Spagnuole), 
Morlacchi  (Autori  diversi,  Serate  gentili 
X.  2),  Mand  — 25  n,  MandCMt  (Autori 
diversi,  Serate  gentili  3)    — 50. 

•  Carneval  Venetien.   Suite  mignonne:   I.  Flo- 


rindo,  IT,  Rosaura,  III.  Colombine,  IV.  Le 
Seigneur  Arlequin,  4ms  5 — . 

-  Carneval     Venetien.    Suite    mignonne    pour 

petit  Orchestre:  I.  Florindo:  Partitionj 
1 — n,  part.  detachees  1.50  n,  chaque  partie; 
— 20  n.  II.  Rosaura:  Partition  1 — n,  part. 
detachees  1 — n,  chaque  partie  — 20  n.  III. 
Colombine:  Partition  1 — n,  part.  detachees 
1.50  n,  chaque  partie  — 20  n.  IV.  Le  Seig- 
neur Arlequin:  Partition  1 — n,  part.  dl- 
tachees   1.50  n,  chaque  partie  — 20  n. 

-  Carneval   Venetien.   Suite  mignonne,   kl.    0 ; 

I.  Florindo:  Part  1 — n,  p.  sep.  1.50  u.  II. 
Rosaura:  Part  et  p.  sep.  ä  1 — n.  III.  Co- 
lombine: Part  — 80  n,  p.  sep.  1.50  n.  IV. 
Le  Seigneur  Arlequin:  Part  1 — n,  p.  sep. 
1.50  n. 

-  Christmas    Morn.    Musical-Xarrative    for    P 

with  chorus  ad  libitum  3/ — n,  .separate 
Chorus  parts  — /l,  4ms  with  chorus  ad  libi- 
tum 5/ — n,  separate  chorus  parts  — ./In. 

-  Cloches    de    Xoel.     morceau    caiacteristique 

P  —50  n. 

-  Cou    Campanello,    Modello    X.    1,    P    3.75  n, 

jms   4.50  n,   X.    2.   P   3.25  n,   4ms   4 — n. 

-  Contes   de   Xoel.   Suites   mignonnes,    P   avec 

Choeur  ad  libitum  5 — n,  4ms  avec  Choeur 
ad  libitum  7 — n,  chaque  partie  detachee 
pour  le  Choeur  — 15  n. 
-Danze,  ridotte  da  G.  G  a  s  t  o  1  d  i,  Mand: 
La  Valse  de  Mademoiselle  Lili  (Le  Bai 
de  la  Poupee).  La  Valse  des  Parisiennes. 
Tramway,  galop.  Bicieletta.,  galop.  Carmen 
(dalle  Serenatelle  Spagnuole).  Riduzione 
di  A.  Morlacchi.  ä  — 25  n. 

-  E    nato    Gesil !    Piccola    Pastorale-Inno    per 

P    (od.   E)    — 50n. 

-  En'    berättelse    om    Pierrot    och    Pierrette, 

4ms  med  iliastrationer,  häft  4 — ,  kart  4.50 
Hirsch. 

-  L"Epousee.    ^Melodie :    C'est    ce   matin    qu'on 

vous  marie:  X.  1.  -S  o  7  4 — .  X.  2.  MS  o 
Bar  4 — . 

-  Lsquisses  au  crayon.  3  Morceaux  caracteri- 

.stiques,  4ms :  X.  1.  Berces  par  les  vagues, 
barcarolle  amoureuse  4 — .  X.  2.  Xymphes 
dans  le  bois,  nocturne-danse  5 — .  X.  3.  Fete 
dans  les  montagnes,  piflferata  4 — ,  complet 

ö      ■  . 

•  ( G  r  u  b  m  e  n  i ) .  Fantaisie  Hongroise.  Mor- 
ceau de  Concert  (execut§  aux  Concerts  de 
la  Societä  Orchestrale  del  Teatro  alla  Scala 
et  de  la  Societä  Orchestrale  de  Parma), 
P  5 — ,  4ms  7 — ,  0  Partition  10 — ,  Parties 
sep.   compl.   25 — . 

Florindo,  Serenatella,  piccola  0  (Intermezzi 
Musicali   X.    207)    2 — n. 

Franco  di  porto  nel  Regno,  eolle  maniglie, 
P  3—  n,  VP  3.25  n.  FIV  3.25  n. 

Histoire  d'un  soldat  (d'aprfes  Le  Livre  des 
histoires:  Partition  8 — n.  Parties  deta- 
chees: V  I,  V  II,  Alto,  Vc,  B.  ä  — 20n, 
Instruments  ä  vent.  1.50  n,  Tutes  les  Par- 
ties detachees  reunies  2.50  n. 

IIop !..  .Galop  alla  Lombarda,  P  3 — ,  4ms 
4.50,  piccola  0  2.50  n  Ricordi,  4 —  Mariani. 

Impressions  de  route,  quatre  petites  Pifeces, 
P:  I.  Romance  poudree.  II.  Dans  la  mon- 
tagne.  III.  Souvenir  lointain!  .  .  .  IV.  Pro- 
menade   de   jeunes    villageoises    3 — ^  n.    Con 


p 


3urgmein  J.  Inipressions  de  route 


—  1249  — 


Burgmein  J.  Le  Roman  de  Pierrot 


due  paia  di  maniglie  a  campanelli,  P  2.75, 
4ms  4.50  n,   YP  3— n,  FW  3 — n. 
Kerstliederen  uit   II  Natale.   racconti  musi- 
cali.  Hollandsche  tekst  van  Holde  — 25  n 
Ricordi. 

Le  Livre  des  Histoires.  Suite  de  9  Contes 
musicaux.  1.  Simple  histoire.  2.  Histoire 
d'une  jeune  fille.  3.  Histoire  galante  4. 
Histoire  valsee.  5.  Histoire  villageoise.  6. 
Histoire  de  brigands.  7.  Histoire  bavardee. 
8.  Histoire  d'un  soldat.  9.  Histoire  mer- 
veilleuse,   Jfnis   7 — n   Ricordi. 

Le  livre  des  Noels,  P  3 — .  N.  1.  Pastorale- 
Hymne  ä  Jeöus.  2.  Berceuse.  3.  La  nuit. 
4.  Cornemuse.  5.  Novelletta.  6.  Pastorale. 
7.  Les  Cloches.  4ms:  8.  Pastorale.  9. 
Pastorale.   10.  Cornemuse. 

Le  Livre  des  Serenades.  15  Morceaux  carac- 
teristiques    8 —  n    Ricordi. 

Malgrg!  ga!  Couplets:  Au  gai  printemps 
N.  1.  S  o  T  4—,   N.  2.   M-S'  o  Bar  4—. 

II  Mandolino,   *Sf,   MS   ä  3 — ^n. 

Marinaresca  nella  Gioconda,  trascrizione,  P 
3.50. 

Das  Märchen  der  Großmutter.  1.  Es  war 
einmal.  2.  Der  See.  3.  Die  Wassernixen.  4. 
Der  Drache.  5.  Geliebte  Mutter.  6.  Die 
Leuchtkäferchen.  7.  Gute  Nacht,  ihr  Klei- 
nen, P   5 — . 

Mefistofele  di  Boito,  galop,  P  3 — ,  polka 
3 — ,   quadrille   3.50. 

2  Melodias  moriscas,  recogidas.  Texto  espa- 
fiol  e  italiano.  N.  1.  Antigua  cancion  mo- 
risca  4 — .  N.  2.  La  noche  del  Califa.  Sere- 
nata   morisca    6 — . 

Mon  carnet  de  jeunesse.  Cinq  Pieces:  Noel! 
Noel!  Pastorale.  2.  Pourquoi?  Romance.  3. 
Enivrement!  .  .  .  Impromptu.  4.  Dors, 
dors,  mon  enfant!  Berceuse.  5.  Chantons 
le  Mai!   Hymne,  P  3.50  n,  VP  ä   1.25  n. 

Nada,  8,  MS  ä  3 — n. 

Natale.  Pezzo  caratteristico,  ^''"•s  1.50,  pic- 
colaO  (Intermezzi  Musikali  N.  125) 
2.50  n. 

II  Natale.  Racconti  musieali  per  P,  eon 
Coro  ad  libitum  4 — n,  4™«  6 — n,  parti 
staccate  pel  Coro,  ciascuna  — 10  n    Ricordi. 

II  Natale.  Racconti  musieali  per  0  (Parti- 
ture) ,  Manoscritto:  I.  Coro  di  Pastori. 
Riduzione  di  Giovanni  Bossa.  II.  Pastorale. 
Riduzione  di  Umberto  Mazzone.  III.  Marcia 
dei  Re  Magi.  Riduzione  di  Carlo  Sebastia- 
ni.  IV.  Inno.  Riduzione  di  Diniele  Napo- 
letano. 

La  Navidad.  Narraciones  musicales  paraP, 
con  Coro  ad  libitum,  Precio  fijo,  Pesetas 
4 — ,  ^i^s  6 — ,  Partes,  por  separado,  del 
Coro  —10. 

Na  rowerze.  Galop  charakterystyczny  z  illu- 
stracyami.  (W  odwiedziny.  Pierwszy  wypa- 
dek.  W  dalszq,  drog§.  Nie  dam  si^.  W  nie- 
bezpieczenstwie.  Pierwsza  oflara.  Trzymac 
go.  Nakoniec.  Witajcie),  P  — 60  Oebethner. 

Notte  di  Primavera,  0    (Manoscritto). 

Novelletta  di  Natale,  P  1 — n. 

Nuit  de  Noel.  Skizze,  P  — 50. 

•Nvmphes  daus  le  bois.  Nocturne  pour  0: 
Partition  3.50,  1er  e  2me  V,  Va,  Vc,  ä  —50, 
Contre-basse   1 — ,  Instruments  ä  vent  2.50. 

O  i^jnericano,  galop,  — 50  Neuparth. 

Universal-Handbuch  der  Musikliteratur.  B. 


-  La  Palestra  Comense,  marcia,  piccolaBo/nda , 

Partitura  2 — n. 

-  Paysages  au  fusain.    Morceaux  caracteristi- 

ques,  P:  1.  Le  reveil  de  la  Caravane  (La 
sveglia  della  Caravana).  (D'aprös  l'Al- 
manacco  Musicale)  5 — .  N.  2.  Caquetage 
de  fenimes  a  la  fontaine  ( Chiacehierio  di 
donne  alla  fontana)  5 — . 
-Trois  petites  piöces  romantiques,  P:  1.  Sou- 
venauce.  2.  Ne  m'oubliez  pas.  3.  C'etait 
Elle  2—. 

-  Piccola  Cornamusa   del   Natale,  P,   OrgP   ä 

— 50  n. 
-Pierrot   och   Pierrette,    4ms   — 75  n   Hirsch. 
■Pivette  pel   Natale   2 — n. 

-  Pour  vous,   cliers  enfants !    Vingt  Morceaux 

caracteristiques :  1.  Dans  l'Eglise.  2.  Pasto- 
rale. 3.  Marche  funebre.  4.  La  Chasse.  5. 
Petite  histoire  de  Grande-Maman.  6.  Danse 
fantastique.  7.  Cloches  joyeuses.  8.  Menuet. 
9.  Rococö.  10.  Allons  valser!  11.  En  cou- 
rant  par  le  jardin.  12.  Le  tie-tac  du  mou- 
lin.  13.  Gondoliera.  14.  Etüde.  15.  Chan- 
sonnette ancienne.  16.  Cache-cache.  17.  Le- 
gende. 18.  Le  Rouet.  19.  Ronde  des  Ar- 
chers.   20.  Cornemuse  de  Noel,  4ms  3 — n. 

-  Pourquoi   rire  ?   Melodie :    Certes    votre   rire 

est  charmant:  1.  »S'  o  T  5 — .  N.  2.  MS  o 
Bar  5- — . 

Pulcinella  iimamorato.  Quattro  tempi,  0 : 
I.  Festa  popolare:  Partit.  3— n,  VI,  7 II, 
Va  ä  — 50  n,  Vc,  Basso  ä  1 —  n.  Istru- 
menti  da  fiato  3 — n.  II.  La  Battaglia: 
Partit.  2.50  n,  V  I,  V  II,  Va,  Vc,  Basso 
ä  — 50  n,  Istrimienti  da  fiato  2.50  n.  III. 
Serenata  Partit.  2— n,  V  J,  V  II,  Va  ä 
— 25  n,  Vc,  Basso  ä  — 50  n,  Istrumenti  da 
fiato  2 — n.  iV.  Corteggio  Nuziale:  Partit. 
4 — n,  V  I,  V  II,  Va  ä  — 50  n.  Vc,  Basso 
ä  1 —  n,  Istrumenti  da  fiato  3.50  n. 

Quadrigli'a.    Forza  del  destino    (Verdi),  P 

2.50. 
•  II  Racconto  della  Noim,a.  Seguito  di  Sette 
Pezzi  caratteristici :  1.  C'era  una  volta.  .  . 
Preambolo.  2.  II  Lago!  Barcarola.  3.  Le 
Ondine.  Danza  fantastiea.  4.  II  Drago.  . . 
Tragedia.  5.  O  mamma  cara.  Prehiera.  6. 
Le  Lucciolette.  Scherzo.  7.  Buona  notte, 
piccini!   Epilogo,  P  5 — n. 

II  Re  di  Labore   di  Massenet,  Introduzione 
Valzer     nell'Atto     III.    Trascr.      P    4—, 
Arioso  di  Scindia  nell'Atto  IV.  Trascr.  P 
2—. 

La  Reine  des  Valses,  P  1.60  n  Breitkopf, 
4^,  4ms  7—,  VP  5—,  FIP  5—. 

Le  Rgve  de  l'Odalisque.    Scöne   dramatique, 
P  4.50. 
■  Le  roi  de  Labore  (Massenet),  valse  6 — 
Heugel,  2 —  Napoleao. 

Le  Roman  de  Pierrot  et  de  Pierrette,  Histo- 
riettes  musicales:  1.  Serenade  de  Pierrot 
ä  Pierrette.  2.  Duo  amoureux.  3.  Bai  de 
noces.  4.  Cortöge  nuptial,  ^ms  5 —  n  Ri- 
cordi, 3 —  Nordisk  Musikforlag,  0:  Parti- 
tions: 1.  Serenade  de  Pierrot  ä  Pierrette 
1.50  n.  N.  2.  Duo  amoureux  2 — ^n.  N.  3. 
Bai  de  noces  4 — n.  N.  4.  Cort&ge  nuptial 
4 — n,  compl.  10 — n.  Parties  detach^es: 
N.  1  1.50  n.  N.  2  1.50  n.  N.  3.  4—  n.  N.  4. 
4 — n,  compl.  9 — -  n.  Chaque  partie  du  qua- 
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tuor:  N.  1  -40  n.  N.  2  -40  n.  N.  3  1-n. 
j,'    4    i_  n.  Autres  mstr.-Chaque  — 2o  n. 

-  II  Romanzo  di   Pierrot  e  di   Pierrette.   Sto- 

rielle  musicali.  N.  3.  Ballo  di  nozze,  4.  Cor- 
tec'crio  nuziale,  O  6— n  Pansxni. 
-Konde  des   Archers,   O    (Bibl.   dei   Corpi   di 
Musica  224),  Part  2— n. 

-  P^sette  (Koosie) .  Legende  hollandaise   Smte 

dramatique.  I.  Le  pfere  et  l'enfant.  IL  Fete 
au  bord  de  la  mer.  III.  Duo  d'amour.  IV. 
La  vague!  4'''«  5— n,  0:  I.  Part  1.2o,  Fl, 
Tll  Fö  Fe  Kb  ä— 25,  Autres  Instruments 
1.25;  IL  Part  3-    FL  F  II,  WJj^'^\ 

•l  50,  Autres  Instruments  2.o0,  iil.  -fart. 

1  95  Yl  FIl,  Ya,  Vc,  Kh  a  -  25,  Autres 
In^struments  2.50,  IV.  Part  2.50,  FI,  F  II, 
Va,    Vc,   Kb    ä   —50,   Autres   Instruments 

-  S^inatorium,  polka,  P  —Ion,  piecola  0 
(Intermezzi  Musicali  N.   196)    2 — ^^n. 

-Serenade  Allemande  (dapr&s  Le  Livre  des 
Ser^nades),  0:  Part  3— n,  FL  F II,  Ya 
Vc,  Kb  ä  — 25  n,  Instruments  avent 
a-^n,  piecola  O  (Intermezzi  musicali  N.  12) 

-Serenade   Espagnole    (d'aprfes   Le  Livre   des 
Serenades),   0,  Part  2.50  n,   FI,   F II    Va, 
Vc,  Kb   ä  — 25  n.  Instruments  ä  vent  2 —  n. 
-Serenade   frangaise    (arr.    Paul    Blanc), 
Jtms   3.50,   8nis   7—,    VVaVcB    (d'aprfes   Le 
LiTre  des  Sergnades),  Part   1.50  n,  Chaque 
partie  — 25  n. 
-Serenade  Napolitaine   (d'aprfes  Le  Livre  des 
Serenades).   0,  Part  3.50  n,  FI,   F  II,  T  a, 
Vc,  Kb,  ä  — 50  n,  Instrument  ä  vent  2.50  n. 
-Serenade    Indienne     (d'aprfes    Le    Livre    des 
Sertaades),  piecola  0    (Intermezzi  musicali 
N.  62)    1.50  n. 
-Le     Serenate     dele     Miiscave    a    Colombina. 
(Pantalon,  Brighela,   Arlechin,  Facanapa). 
I    Preludio-Barcarola   per   P.   IL   La   Sere- 
nata    de    Pantalon.    III.    La    Serenata    de 
Brighela.  IV.  La  Serenata  de  Arlechin.  V. 
La  Serenata  de  Facanapa.  VI.  Epilogo-Bar- 
carola,  5 — n  Ricordi,  Canto  ed  0  8 — n. 
-  Sör6nade  Mauresque    (d'aprfes  Le  Livre  dßs 
Serenades),   0,   Part  2— n.   FI,   FIL   Ya, 
Vc,  Kb   ä  — 25  n,  Instruments  ä  vent  2 —  n. 
-Serenade  Napolitaine   (d'apr&s  Le  Livre  des 
S^rfeades),  arr.  J.  M  a  s  c  a  r  d  i,  P  1.50  n, 
Jims  3.50  n,  8ms  7 — . 
-Serenade  de  Pierrot   (d'aprfes  Le  Koman  de 
Pierrot  et  de  Pierrette),  piecola  0    anter- 
mezzi  musicali   N.  4)    2 — n. 
-Serenade  de  Polichinelle    (d'apres  Le  Livre 
des    S^rönades),    arr.    J.    M  a  s  c  a  r  d  1,    P 
1.50  n.  ^      ^.  - 

-Si^renade  Venitienne  (d'apr&s  Le  Livre  des 
Serönades),  piecola  0  (Intermezzi  musicali 
X.  15)  1.50  n. 
-Serenatelle  Spagnuole.  Parole  italiane  di  F. 
Fontana  e  A.  Zanardini.  Parole 
francesi  di  P.  Solang  es.  Parole  spag- 
nuole di  A.  Arnao.  Illustrazioni  di  A. 
Previati:  I.  II  Mandolino:  X.  1.  /Sf  o  T 
6—  N  2  M^  o  Br  6—.  IL  H  Mulattiere: 
N  1.  &'  o  r  6— ,  N.  2.  MS  o  Br  6—.  HL 
Xada:  N.  1.  S  o  r  6— ,  N.  2.  MS  o  Br 
&— .  IV.  Carmen:  N.  1.  iS  o  T  6 — ,  N.  2. 
MS  o  Br  6 — .  V.  Uue  amori:  N.  1.  »3  o 
3'  6—,  N.  2.  MS  o  Br  6—. 
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Sopra  motivi  favoriti  della  Forza  del  De- 
stino,   P    2.50.  ^.      , 

Spärvägs-Galopp,   P    1—,   -ims    1.25   Hirsch. 

Tramway-Galop,  P  1.40  n,  -44  Fonseca, 
2-  Bevilacqua,  1.50  Napoleao,  3.50  Rtcordi, 
J,ins  2— n,  2.50  Bevilacqua,  2.50  Napoleao, 
r Ricordi,  2  pares  de  guizos  6 —  Bevi- 
lacqua, PV  4—,  imsV  5.50,  FW  4—,  Jfms 
Fl  5.50,  Mond  —25,  0,  parti  staccate  4—  n, 
Ogni  parte  staccate  — 20n,  Fanf  par  An- 
toni,  parties  sep.  125  n,  Chaquß  partie  sep. 
_15  n,  G.  Mariani :  Part  3—  n,  parti  stac. 
cate  4— n,   ogni  parte   staccate  — 15  n. 

■  Tvmpano,  cada  um,  P,  -ims  ä  4—  Bevilacqua. 

■  La  Valse  des  Anglaises,  P  1.60  n  Brettkopt, 

— 15n  Fischer,  4—,  'tms  5—  Ricordi, 
MandP  et  2Mand  ad  libit.    (M  a  r  1  a c  h  1) 

2 ,      Ma/ndO      avec        Mand      ad      libit. 

( M  o  r  1  a  c  c  h  i )  1.50  Ricordi,  10  Instr 
—60  n,  H  Instr  —80  n,  FullO  1—  n  Fischer, 
0,  parti  staccate  2— n,  ogni  parte  stac- 
cate — 20  n,  septett  1 — n. 

-  La  valse  de  Mademoiselle  Lili  (Le  Bai  de  la 

Poupee),  il/ar?d — 25  n. 

-  La  Valse  des  Parisiennes,  P  —15  n  Fischer, 

5_,  j^ms  7—,  Mand  —25,  0  part  s6p.  3— n, 
chaque  partie  du  quatuor  — 25  n.  Autres 
Instruments-chaque  —15  n  Ricordi,  10  Inst 
—60  n,  U  Instr  —80  n,  FullO  1—  n  Fischer. 

-  Varda  che  note  magica !  Barcarola  1-—  n. 
-A    Venetian     Serenade.     Song.     Words     by 

Percy  Piukerton  (from  the  Vene- 
tian of  P.  Faustini),  S  o  MS  o  T  4^ 
Ricordi.  /-,     4. 

-  Vieille  Chanson.  Tempo  di  Valzer  per  Canto 

di    F.    Paolo    Tosti,      trascrizione,     P 

4.50  Ricordi.  _  ,„ 

Burgmein   J.  and   Rivetta   L.  Dance-Album, 

arranged    from    A.  Boito's    populär    Opera 

Mefistofele,   P:     1.  Rivetta.   Waltz   5— . 

N.  2.   Mazurka   3—.     N.  3.   Burgmein. 

Polka    3—.    N.  4.    B  u  r  g  m  e  i  n -Quadrille 

3.50.   N.  5.  Burgmein -Galop   3—.   Com- 

plete   10 — . 
-Aspetto!...   Stornello   di   Parzanese,    MS  o 

T  1.50  Ricordi. 
Burgmüller,   L'Abdeana,   valse   6 —   Joubert. 
-Agitato,  P  —25  White. 
-9  Airs   americains,   P  —80  J.   Schuberth. 
-L' Arabesque     and    La     Pastorale,     P    — ^20 

White. 
-Les    Boh^miens,    P   —25    White. 
-Bouderie,      rondo      valse       (Kuhlatrom 

Eric.  Daisy  Chains,  Series  1  N.  19),  P  1/— 

Äugener.  . 

-Chapel    Kreutzer,    P    —25    Century    Music 

Publish. 

-  Chi  codere  vuol  l'ore  di  vita   1/—  Novelto 
-La  Cloche  des  Matines,  P  —25  White. 
-La  Confidence,  P  —25   White. 

-  Consolation,  P  —30  Kinley. 
-La    coquette,     polka,     Cornet     — 30  n, 

— 30n,  F  — .30n  Heugel.  _ 

-Cujus   Animam,   operatic,   P  —40   NatiO 

Music,  — 35   White-Smith. 
-Dance  on  the  Green  —30  Kinley. 
-Dania   (valse  brillante)    3/6  Weekes. 
-Deh  con  ie  (Norma),  P  3/—  Chappell. 

-  Le  Domino  noir.  Bolero  6—,  ^ms  9—  Beno 
■  L'Enjouee,  P  — 25  Whitc-Smith,  Cornet, 

V  ä  — 30  n  Heugel. 
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-La  Fileuse,  P  —25  White. 

-  Finale  Galop  ( Kuhlstrom  Eric.  Daisy  Chains, 

Series  2  N.  22),  P  1/ —  Augener. 

-  Frankfort  Galopade,  and   Gallenberg  waltz 

— 25  Ellis. 

-  Giulia,  m&lodia,  8   (la  lira  d'italia  IST.  184) 

4 —  Boulch. 

-  La    gracieuse,     polka,     Cornet,  Fl      ä  — 30  n 

Heugel. 

-  Ilunting    Song  (Kreutzer),    P  — 25     Cen- 

tury Music  Puhlish. 

-  La  Jeune  Batelifere,  variations,  P  6 —  Benoit. 

-  Jeune    Fille    et    Papillon,    polka-mazur    5 — ■ 

Benoit. 

-  Jeune  JMontagnarde,  P  1/6  Morley. 

■  Instructor,  P  1 —  n  Ditson. 

'■  I  would  That  My  Love  (Mendelssohn,), 

P  — 25  Century  Music  Puhlish. 
-King's   Gavotte    (Morley)    — 20    Century 

Music  Puhlish. 

■  Lambert  Scinniel,  valse  favorite  2.50  Boulch. 

■  Linden  Waltz  — 25   Ellis. 

■  Ma  main.  valse^  Cornet  — 30  n  Hcugcl. 

■  La  Manola,  valse  de  Salon  G — ,  ^ms  7.50  Le- 
1    moine. 

i  La  Marehe,  P  — 25  White. 

I  Marehe    aux  Flambeaux  moroeau  de  salon  9 — 

j    Jouhert. 

,  Los   Marguerites,    six   morceaux:      1.  Jeune 

fille  ä  quinze  ans.  2.  Bouderie,  rondo-valse. 

3.  Le    Calme,    barcarolle.    4.  La    Retraite, 

rondo  militaire.     5.  Belle  pour  lui.  bolero. 

G.  La  jeune  Monagnarde,  P  ä  3 —  Benoit. 
Merry  Wives   of  Windsor,  P  — 25   Century 

Music  Puhlish. 
Moorish  Dance.    Five  Minute    polka     — 30 

National  Music. 

Nais,  chansonnette  2.50  Heugel. 
Nizza  de  Grenad'e,  valse  2.50  Boulch. 
Opera  Quadrille  — 40  National  Music. 
L'Orage,  P  —25  White. 
Jjes    Patineurs     ( S  k  a  t  e  r  s ) ,     valse     — 60 

Ellis. 

Les  Perles,  P  —25  White. 
Pretty  Flower.  P  — 30  Kinley. 
L«   Printemps,   grande  valse   brillante,    Jms 

3/6  Chappell. 
Eadetzky  march  — 25  White. 
Refrain  du  Gondolier,  P  — 25  White. 
Le  Retour  du  Patre.  P  —25  White. 
I^  Retraite  (Kuhlstrom  Eric  Daisy  Chains, 

Series  3  N.   56),  P  2/—  Augetier. 
Le  R6veil  etc.  P  —25  White. 
Rondo-Militaire,  P  — 50    (Gammalt  o  Nytt 

N.  98)    Lundquist. 
3  Rondos  brillants  sur  Guido  et  Ginevra  a 

7.50  Sulzbach. 
Sans  amour.    Souvenir,  P  6 —  Benoit. 
La  Separation,  P  — 25   White. 
La  Sirene.    Variations   et   Rondo,    P    6 — 

Benoit. 

Skep  well  sweet  angel  ( A  b  t) ,  P  — 15  White. 
Snowdrop  Waltz  — 25  Ellis. 
La  Somnambule,  Rondoletto,  P  4 —  Benoit. 
La  Source,  P  — 25  White. 
Souvenirs   lyriques:      Fant,   sur   le  Türe  en 

Italie,  P  5 —  Lemoine. 
St.  Elmo  Waltz  — 30   National  Music. 
Les  Sylphs,  P  — 25  White. 
The  Bell,  galop  brill.  — 70  National  Music. 


-  üne  Soiröe  a  Varsovie.  Trois  mazur  ä  4.50 

Benoit. 

-  Une   Soiree   de   printemps,    m6lodie,    P   6— 

Benoit. 

-  Valse  de  Salon  (F  1  o  t  o  w) ,  P  2.50  Choudens. 

-  Valse  elegante  sur  la  Chanteuse  voil6e  6 — 

Lemoine. 

-  La  Velocitö,  P  —25  White. 

-  La  Violette,  grande  valse  brillante,  ^ms  3/6 

Chappell. 

-  Verranno  la  sull'aura.  N.  2.  Lucia  di  Lam- 

mermoor,   P    (Pianist's   Portfolio   18)    3/ — 
Chappell. 

-  Zum  Zeitvertreib.    30  leichte  Stücke.  Opern- 

u.  Tanzmelodien,  P   1 —  ./.  Schubcrth. 
Bupgmüller  F.  op.  14  N.  1.  Melodie,  P  — 50 
Nordisk  Musikforlag. 
Gordon : 

-  100  L' Adieu,  P  —20. 

-  Ave  Maria  and  Inquietude,  P  — 20. 

-  Ballade  and  la  Styrienne,  P  — 30. 

-  La  Chasse,  P  — 20. 

-  N .  9.  Chevaleresque,  P  — 20. 

-Alpine  hörn   (Les  oordes  Alpes),  Prodi.  Va- 
riations, P  — 60  Brainard. 

-  Les    Amours    Valse,    P    3/ —    Chappell. 

-  Anna    Bolena.    Vivi     tu    Cavatina,    P    vide 

Donizetti. 

-  L'Arabesque,  la  pastorale,  P  ä  — 25  Ditson. 

—20   Gordon. 

-  Barcarolle,   la   fete   des   gondoliers,   P   — 50 

Brainard. 
-Barcarolle     „Gianni     di     Calais"      (Doni- 
zetti), P  — 40  Brainard. 

-  Beatrice  di  Tenda    (B  e  1 1  i  n  i) ,  fantasie,  P 

— 40  Brainard. 

-  Beauties  of  Vocal  Anthology,  arr.  expressly 

for  Juvenile  Performers  P:  1.  My  Beauti- 
ful  Rhine.  2.  Galop  de  B  e  n  o  i  s  k  y.  3. 
Russian  Krakoviak.  4.  Coal  Black  Rose. 
5.  We  have  Lived  and  Loved.  G.  Lilla's  a 
Lady.  7.  By  the  Margin  of  Zürich.  8. 
Russian  Quickstep.  9.  Cläre  de  Kitchen. 
10.  Jock  o'Hazledean.  11.  Bohemian  Mili- 
tary Air.  12.  Where  the  Bee  sucks.  13. 
Come  unto  these  Yellow  Sands.  14.  Buona- 
notte.    15.    La   Rosa   Waltz,   by    Strauß. 

16.  Elizabethan      Waltz,     by      Strauß. 

17.  Phillomelen  Waltz,  by  Strauß.  18. 
Bacchus's  Glory.  19.  Love  and  Wine.  20. 
Paris  Galop.  21.  Sich  a  Getting  up  Stairs. 
22.  Angel's  Whisper,  23.  Deh  Conte.  24. 
Lass  o'Gowrie,  ä  1/ —  Williams. 

•  Bianca    e    Fernando     ( B  e  1 1  i  n  i ) ,     polacca, 

P  — 50  Brainard. 

-  Birthday     (Jour     de     naissance),     P    — 50 

Go7-don. 

•  Blue  eyes  waltz  — 25  Ditson. 

-  Bolero,    cavatina    ,,il    Pirata"     ( B  e  1 1  i  n  i ) , 

P  — 50   Brainard. 

-  Brillant   Waltz,   dedicated   to   Her   Majesty, 

Jfnis  3/6   Chappell. 

-  La  Briss  du  matin,  romance  de  L  o  r  e  n  z  o, 

P  — 50  Brainard. 

-  La  Cachucha,  P  2.50  n  Costallat. 

-  Cagliostro    (Adam),   valse   6 —  Heugel. 
-Capriccio.    „La   Straniera."    (Bellini),   P 

— 40  Brainard. 

•  Le   carillonneur    de    Bruges    (Fantaisie    sur 

l'opöra  d'Albert  Grisar),  P  4/ — 
Ashdototi. 

79* 
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•  Cavatina.  „II  Furioso."  (Donizetti.)  P 
— 40  Brainard. 

-Cavatina.  „Irlanda  di  Lambertazzi."  (Do- 
nizetti),  variat.  P  — 40  Brainard. 

-La  Coquette,  polka  — 25  Brainard. 

- 1  Crociati  (Spohr).  2  Rondo  sopra  i  mi- 
gliori    motivi,    P:      N.    1    1.50,    N.    2    2.50 

-Crociato    March,    fantasie,    P    —35    Ditson, 

— iO  Gordon,  4 —  Jouhert. 
■  Dagmar,  valse  biill.  4/ —  Schott. 
-Deh  Conte,  P  2,6  Green,  2 —  Williams. 

-  Encouragement      de    Jeunes    Pianistes      2/6 

Williams. 

-  L'Enjouee,  polka  — 25  Brainard. 
-Etincelles,  Jims.  N.   1 — 6  ä  2/6  Chappell. 

-  Exercices    ä    l'usage    des    commengants,      P 

2.50  n  CostaUat. 
-Exercices    et   petites   pifeces    (Philipp    et 

Reitlinger),   P   2.50  n   Costallat. 
-Fantaisie    sur    le    Porte- Etendard     (Lind- 

paintner),   P    1 —  n   Costallat. 
-Glaedeligt    Xytaar!    mel.    P    — 50    Nordish 

Musilcforlag. 
-La  Graeieuse,  polka  — 25  Brainard. 

-  Grand   Valse   4/ —    Williams. 

-Henover    S0en!    Impromptu-Bare.      P    — 50 

1^'ordisk  Musikfoi-lag. 
•  La  jolie   fille   de   Gand,   valse   favorite   2.50 

Boiilch. 

-  Irnalda      di    Lambertazzi     (Donizetti), 

cavatina,  variations,  P  — 40  Brainard. 

-Katty  Darling,  P  2/6  Chappell. 

-Marienka,  polka  2.50  Heugel. 

-Deux  Melodies  Gracieux:  1.  Fant,  sur  Bea- 
trice di  Tenda,  2.  Capriccio  sur  la  Stra- 
niera.  P  vide  B  e  1 1  i  n  i. 

-Method.  Stiff  paper,  P  2.50  n  Schirmer. 

-Les  murmures  du  Rhone,  three  nocturnes 
(Sedgwick  Alfred),  ConcertinaP  ä 
3/ — ,  VP  ä  3/ —  Ashdoicn. 

-Ne  touchez  pas  ä  la  reine,  valse  2 — n,  ^ms 
3 — n,  en  feuilles  1 — n  Gallet. 

-Norma,   cavatina,   P   3 —   'Neuparth. 

-  Original  Rondoletto,  P  — 50  Brainard. 

-  Orphee   aux   Enfers,  P  vide   Offenbach. 
-Piquillo,    op6ra     (Monpou),    rondo- valse, 

P  6 —  Katto. 
-Polish  Air,  P  2/6  Williams. 

-  Polka  de  l'opera  en  rondo  2 —  n  Gallet. 
-Post   Hörn   Waltz   in   form   of   a   Rondo,   P 

2/6  Williatns. 

-Retour,  P  — 20  Gordon. 

-R^etour  de  Suisse,  P  2.50  n  Costallat. 

-Reunion  musicale,  6  rondos,  P:  N.  1.  Le 
Cor  des  Alpes  1.50  n.  N.  2.  La  Cachucha 
1.50  n.  N.  3.  La  Romanesca  1.50  n.  N.  4. 
Marche  des  Puritains  1.50  n.  N.  5.  Fan- 
taisie militaire  2.50  n.  N.  6.  Polka  mili- 
taire  2 — n   Costallat. 

-  Le  roi  d'Yvetot,  galop  5 —  Boiilch. 

-Le  roi  d'Yvetot,  valse  brillante  6 —  Boulch: 
-Rondino    (Swiss  air  favorite),  P  — 40  Gor- 
don. 

-  Rondo,  P  — 40  Brainard. 

-Rondo  on  a  Song  (Puget),  P  —40  Brai- 
nard. 

-Scotch  air  favorite,  fantasie  (Fleur  melo- 
diques  N.  4),  P  — 40  Gordon. 

-  Sentimental    Waltz   — 25    Brainard. 

-  Sorrento,    grand    valse    brillante,      lims    3  6 

Chappell. 


Spargi   d'amor    (Lucia),   P   3/6    Chappell 
Spring   flower   redowa  — -25  Brainard. 
La  Straniera  (B  e  1 1  i  n  i) ,  Capriccio,  P  - 
Brainard. 
Ta  main    fantaisie- valse  5 — ,  en  feuille  2.5( 

J^ms  7.50  Heugel.  _ 

■  Teach    me    to    forget,    german    air,    P    2/ — 

Williams. 
■Three  admired  airs    (Norma),  P  — 35   Gor-  i 

don. 
-Tu   che   a  dio    (Lucia),   P   3/6    Chappell. 
-Le  Tiirc  en  Italic,  P  — 80  n  Lemoine. 

-  La    Veneziana,    fantaisie    brillante    sur    un  i 

air    favori      de    Mercadante,      P    7.50  i 
Girod. 
-Verrano  la  sul    (Lucia),  P  3/6   Chappell.] 

-  Wanderiug  Jew  Waltzes  —60  Ditson,  —65  i 

Eiiis,  —75   White,  4ms  —90   Ditson,  —90  i 
White. 

-  Ye   merry   birds    ( G  u  m  b  e  r  t) ,   transcr.   P 

—35    Ditson,   —35    Kinley,   —40    National' 

Music. 
Burgmüiler  F.  and  Clinton,  Three  f avourite  i 

nocturnes  Murmures  du  Rhone,  FIP:    1.  In  i 

A  minor,  2.  In  F,  3.  In  C  ä  3/ —  Ashdoicn. 
Burgmüiler    F.    et    Latent    C.    P.    Fantaisie 

sur  une  barcarolle  celebre  de  Weber  pour 

yp   7.50  Boulch. 
-Fantaisie  sur  Oberon,  VP  7.50  Boulch.  ; 

-  Introduction  et  polonaise  de  Faust  pour  J  P , 

6 —  Boulch. 
-Rondoletto    sur   l'Elisire    d'amore   pour    YP 

7.50  Boulch.   ' 
-Six  valses  brillantes  pour  VP  7.50,  en  deux. 

livraisons  ä  5 —  Boulch. 
Burgmüller  und  E.  D.  Wagner,  Bunte  Blu-; 
men.    Beliebte    Kompositionen,    P:       1.    F.: 
Chopin:    Minutenwalzer.   2.   Ungarischer; 
Tanz    (D-dur).   3.   C  h.  Morley:    Kaiser-} 
Gavotte.      4.    Joh.    Strauß:    Radetzky- i 
Marsch.   5.   F.   Schubert:    Moment   mu-i 
sical.    6.    F.    Mendelssohn:    Wer    hat! 
dich  du  schöner  Wald.  7.  C.  Kreutzer;! 
Die   Kapelle.   8.   R  e  i  c  h  a  r  d  t :    Du   lieber  i 
Aug'.  9.  C.  Kreutzer:  Nachtlager:  „Eii:[ 
Schütz'  bin  ich."  10.  F.  Mendels  söhn: 
Bartholdy:       Ich    wollt'    meine    Liebe  I 
11.    O.    Nicolai:      Lustige    Weiber    voij 
Windsor.  12.  Santa  Lucia.  13.  F.  Chopin:! 
Trauermarsch.    14.   A.   v.   K  o  n  t  s  k  i :    Er  | 
wachen   des   Löwen    (R#veil   du  Lion).    15 1 
G  r  e  t  r  y :    Chor    der    Scharwache.    16.    F  \ 
Mendelssohn:     Hochzeitsmarsch.      17 
Fliege:    Gavotte    Zirkus    Renz.    18.    Cho 
pin:    Grande    Valse    brillante.    19.    Bee 
thoven:     Adelaide.      20.    Donizetti 
Regimentstochter:    „Heil  dir."  21.  K  reut 
z  e  r :   Verschwender :   „Hobellied."  22.  D  o 
n  i  z  e  1 1  i :    Lucrezia    Borgia :    „Trinklied.' 
23.  Mendelssohn:   Es  ist  bestimmt  ii 
Gottes  Rat.   24.   Letzte  Rose.   25.   Gott   ei 
halte   Franz.   26.   Weber:    Oberon:    „Lie. 
der  Meermädchen."  27.  Weber:  Preciosa 
„Einsam   bin   ich,   nicht   alleine."   28.   Mc 
zart:    Menuett    aus    der    Es-dur-Sinfoni( 
29.  Tschaikowsky:  Walzer.  30.  Lam 
ist's  her.   31.  Home,  sweet  home.  32.   Ba 
darczewska:       Gebet    einer    Jungfrai 
33.    Mendelssohn:     Frühlingslied.    34 
Strauß:    Das    Leben    ein    Tanz    ä   — 6( 
Nr.    1—14   kplt.    (Burgmüller)     2— 
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Ries  £  Erler;  Nr.  35 — 48  siehe  unter 
Wagner. 

99  Die  Ballkönigin.  7  leichte  Originaltänze: 
1.  Ballkönigin-Polonaise,  2.  Freya-Polka, 
3.  Vreni-Tyrolienne,  4.  Dina-Galopp,  5. 
Bianca-Walzer,  6.  Olga-Mazur,  7.  Heya- 
Walzer   1 —  Rühle. 

Heiires  de  Recreations,  P,  Cahier  1,2  ä- 
1.30    Simrock. 

Kleine  leichte  Transkriptionen  und  sechs 
Präludien,  P  2.50  Simrock. 

De  kleine  Dansmeester.  20  gemakkelijke 
dansen,   voor  P,   2  deeltjes   ä  — 60  Kost  er. 

12   Lecons   et   3  Preludes,  P   1 —  Haslinger. 

Zwölf  leichte  Übungen,  P  1.50  Simrock. 

2  Melodiensträußchen  aus  der  von  Ernst 
P  a  s  q  u  e  und  F  e  r  d.  Langer  neu  be- 
arbeiteten Oper  „Silvana"  (Das  Waldmäd- 
chen) (C.  M.  V.  Weber):  1.  Aus  der 
Originalpart.,  2.  Aus  den  Weber'schen  Wer- 
ken entnommene  Ergänzungen,  P  1 —  Rühle. 

Pharsalia  waltz  —40   Church. 

Praktische  Anweisung  für  die  ersten  An- 
fänge  im   Klavierspiel   2.50   Simrock. 

Zum  Zeitvertreib.  30  leichte  Stücke,  Opern-, 
und  Tanzmelodien,  P.     J.  Schuberth. 
3urgmüller  Frg.  op.  14  Der  erste  Unterricht 
am    Klavier,    komplett    19    Bog.      Cah.     1 
8V2  Bog.  2.  5V2  Bog.  3.  4  Bog.  Andre., 

17  30   petites   Böcreations,   P  2 —  Andre. 

18  Premieres  Lecons  (24  petits  Morc),  P 
1.50   Andre. 

19  4  Morf-eanx  faciles,  PV  1.30  Andre. 

20  Übungen  in  allen  Tonarten,  P  7  Bg. 
Andre. 

21  Grande  Valse  1 —  Haslinger. 

22  Bolero  sur  la  Romance :  Rosine  (Ma- 
sini)   1.50   Haslinger. 

23  La  Poste  1 —  Haslinger,  1 —  Heinrichs- 
hofen. 

24  Valse  pastorale   1.50  Haslinger. 

36  Beliebte  Stücke,  P:  1.  AJjt:  Agathe, 
In    den    Augen.    2.    Last    Rose.    Mailüfterl. 

3.  Kathinka-  und  Henrietten-Polka.  4. 
Ricci:  Valse  favorite.  5.  Ach,  wie  ist's 
möglich.  Den  lieben,  langen  Tag.  6.  Der 
rote  Sara f an.  Die  blauen  Augen.  7.  Ab- 
schied von  der  Heimat.  Der  Tiroler  und- 
sein  Kind.  8.  Hoch  vom  Dachstein  an. 
Muß  i  denn  zum  Städtle  'naus.  9.  Morgen- 
muß ich  fort  von  hier.  So  viel  Stern  am 
Himmel  stehen.  10.  Stigelli:  Schönste 
Augen.  Abt:  Schweizerbue.  11.  Gute- 
Nacht,  du  mein  herziges  Kind.  12.  Es  ist 
bestimmt  in  Gottes  Rat.  13.  Schlaf  wohl, 
du  süßer  Engel  du.  14.  Auf  Flügeln  des 
Gesanges.  15.  Gounod:  Ave  Maria.  IC. 
Long,  long,  ago.  Home,  sweet  home.  17.- 
Wilhelm:  Wacht  am  Rhein.  18.  Sere- 
nade italienne.  19.  Schubert:  Ungeduld. 
20.  Der  kleine  Postillon.  21.  Champagner- 
lied. 22.  Fliege,  du  Vöglein,  Duett.  23.  Don 
Juan,  Menuett  ä  — 60.  Aus  op.  36:  Be- 
liebte Stücke  in  leicht.  Bearb.  P,  Band  1- 
1.20  n  Andre. 

40  Repertoire  de  l'opera,  trfes-faciles,  sans- 
octaves,  P:  1.  Dinorah  (Pard.  d.  Ploer- 
mel).    2.    Trovatore.    3.    Vepres    sieiliennes. 

4.  La  Traviata.  5.  Ernani.  0.  Lustige  Wei- 
ber von  Windsor  (Joyeuses  commöres). 
7.  Orphee.  8.  Faust.  9.  Chanson  de  For- 
tunio.   10.   Bavardes.    11.   Robert  le  Diable. 


12.  Postillon.  13.  Fille  du  Regiment.  14. 
Prophfete.  15.  Favorite.  16.  Martha.  17. 
Stradella.  18.  Zar  und  Zimmermann.  IS. 
Huguenots.  20.  Tannhäuser.  21.  Gitana  (Zi- 
geunerin ) .  22.  Linda  di  Chamounix.  23. 
Rigol etto.  24.  Nachtlager  (Grenade).  25. 
Don  Pasquale.  26.  Dragons  de  Villars 
(Glöckchen  des  Eremiten).  27.  Af ricaine. 
28.  Zauberflöte  (Flute  euch.).  29.  Don- 
Juan.  30.  Freischütz.  31.  Figaro.  32.  Ent- 
führung (Seraglio).  33.  Stabat  mater.  34.- 
Tell.  35.  Preciosa.  36.  Gr.-Duchesse  de  Ge- 
roist. 37.  Vie  parisienne.  38.  Stumme  (Ma- 
saniello)  ä  1 —  Andre.  N.  21  — 40  Church, 
N.  2,  8,  11,  13,  16,  21  ä  —50  Ditson, 
N.  21  —40  Gordon,  N.  2,  8,  21  ä  — 40- 
Willig;  4ms:  N.  2.  4,  13,  17,  30,  34  ä  —60 
Ditson,  N.  2,  4,  5   ä  —30   Gutheil. 

-  41    Choix    des    th&mes,    fav.    d'op#ras,    4ms, 

Cah.   1,  2  ä  1.80  Andr4. 

-45  Fleurs  d'Operas,  fantais.  tr&s-fac,  P:- 
1.  Africaine.  2.  Don  Juan.  3.  Freischütz. 
4.  Zauberflöte  (Flute  euch.).  5.  Stabat 
mater.  6.  Robert  le  Diable.  7.  Teil.  8.  Pre- 
ciosa. 9.  Gr.-Duchesse  de  Geroist.  10.  Belle 
Galathee.  11.  Vie  parisienne.  12.  Stumme 
(Masaniello)    ä   — 80   Andre. 

-49  Potpourris  „Faust"  (Gounod),  4wis 
VVc,   St   4.60   Andre. 

-  50  Noitveautes  du  jour,  transcr.  fac. :   N.   1„ 

Verdi:  Trovatore,  Miserere,  4ms  1 — , 
P  —80.  N.  2.  Gumbert:  O  bitt'  euch, 
liebe  Vögelein,  4ms  1—,  P  —80.  N.  3.  Abt: 
Gute  Nacht,  du  mein  herziges  Kind,  -^m.^ 
1—,  P  —80.  N.  4.  Abt:  Schlaf  wohl,  du 
süßer  Engel  du,  4"*s  1 — ,  P  — 80.  N.  5. 
Meyerbeer:  Air  de  grace.  6.  Home, 
sweet  home.  7.  Rossini:  Cujus  animam. 
8.  Long,  long,  ago  (irlandaise) .  9.  Bach- 
Gounod:  Ave  Maria.  10.  Verdi:  Celßb. 
Quatuor  du  Rigoletto.  11.  Wagner:  O 
du  mein  holder  Abendstern  (Tannhäuser). 
12.  K  a  s  c  h  t  e :  Defilier-Marsch.  13.  W  i  1- 
helin:  Wacht  am  Rhein.  14.  Serenade 
italienne.  15.  Weber:  Einsam  bin  ich, 
nicht  alleine.  16.  Abt:  Rotkäppchens  Mor- 
genlied, P  ä  — 80  Andre;  N.  1  — 40 
Ditson,  Kinley,  National  Music,  — 35 
White;  N.  3  —30  White;  N.  6  —35  White, 
N.  7  — 50  Brainard,  N.  8  — 50  Brainard, 
— 40  Einleji,  National  Music;  Ye  merry 
birds  — 35  White;  Robert  idol  of  my  heart 
— 35  White,  Rigoletto  2  Variations  — 35 
White. 

-  60   Frfere   et   Soeur.  Morceaux   favoris,   ^w-', 

Cah.  1—4  ä  1—  Andre. 

-  93  Blaue  Äuglein.  Melodie,  P  1 —  Heinrichs- 

hofen. 

-  99  Valse  brill.  s.  L'E  n  f  a  n  t  p  r  o  d  i  g  u  e, 

P   1.50   Haslinger. 

-  108  Bunte  Reihe.  Leichte,  charakteristische 

Tonbilder,  4ms  2.50:  Nr.  1.  Der  Frühling- 
ist mm  da  — 50.  Nr.  2.  Fröhlicher  Jäger- 
zug 1 — .  Nr.  3.  An  der  Wassermühle  1 — . 
Nr.  4.  Waldkapelle  — 80  Heinrichshof en. 

-  109  Gemütlichkeit,  Ernst,  Fröhlichkeit,  4nis: 

Nr.  1 — 2  ä  — 80.  Nr.  3  1 —  Heinrichshofen. 

-110  Die  Ballkönigin,  Walzer  1 —  Heinrichs- 
hofen. 

-112  Fünf  Lieder  ohne  Worte,  P:  1.  Stille 
Liebe,  2.  Mein  Stern,  3.  O  glaube  mir,  ich 
liebe    dich,    4.    Deingedenken,    5. .  Veilchen 
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versteckt  unter  Gras,  ü  — 80  Heinrichs- 
hufen. 

-116  Tirolerlied.  Tyrolienne,  P  1.50  Beyer, 
Simon. 

-117  Zwei  Melodien:  Träumerei  am  Abend. 
Herbstrose,  P  1.20  Leuckart,  ä  — 75  Beyer. 

-133  Zwei  Salonstücke,  P:    1.  Die  Anmutige, 

2.  Stille  Liebe,   ä  1—  Kott. 

■  133    Am    Weihnachtsbaum,      P    vide    Neues 

Weihnaehts-Album   Nr.    3.    Tonger. 

■  133a   Die   Mitternachtsglocken  von   Rom,    P 

1.25  Oertel. 

■  133b   Sirenenklänge,  P   1 —   Oertel. 

■  134b     iSIormannischer     Kriegszug,     P      1 — 

Oertel. 

■  135   Husaienbraut,    Salonpolka    1.50    Oertel. 

■  142  Blätter  und  Blüten,  P,  2  Hefte  ä  —90 

Oertel. 

■  147  Nr,  1.  Süßes  Geheimnis,  2,  Stilles  Seh- 

nen, P  ä  — 80  Schiiberth  jr. 

■  160  Waldskizzen,  P  2 — n:  Nr.  1.  Im  grünen 

Tannenwald,    2.    Waldvögleins    Morgenlied, 

3.  An  springendem  Quell,  4.  Försters  TöcU- 
terlein  ä   1 —  Oertel. 

164b  Normannischer  Kriegszug  und  F  ü  11  e- 
k  r  u  s  s  E.  La  Violette,  gavotte,  0  2 —  n 
Oertel. 

207  Nr.  1.  Feierabend  am  Rhein,  2.  Früh- 
lingsglocken, Melodie,  P  ä  1.25  Oertel. 

■  275  Nr.   1.  Abendglocken  auf  Kloster  Panz, 

Nocturne  1.25.  Nr.  2.  Ob  ich  dich  liebe? 
Frage  die  Sterne!   Melodie  1 —  Oertel. 

295  Ballkönigin,  4ms,  Heft  I  1.60,  II  2— 
Beyer. 

296  Kinder-Ball,  Tänze.  Heft  I  1—,  II  1.20 
Beyer. 

300  Prämienbuch  für  hervorragende  Lei- 
stungen im  Klavierspiel,  6  leichte  Vor- 
tragsstücke   1.50  n   Oertel. 

Abendglocken  auf  Kloster  Panz  ( Evening 
bells),  Nocturne,  P  3/ —  Ashdoivn. 

Beliebte  Opern,  Potpourris,  P  ä  1.50 — 2.50 
Benjamin. 

Blumen  und  Schmetterlinge.  Tanz-Album  für 
die  Kinder-  und  Jugendwelt.  Für  P  (ohne 
Oktaven).  1.  Polonaise.  2.  Galopp.  3.  Wal- 
zer. 4.  Polka.  5.  Mazurka.  6.  Tyrolienne. 
7.  Polonaise.  8.  Galopp,  9.  Walzer.  10. 
Polka,  11,  Mazurka.  12,  Tvrolienne  2.30 
Bote. 

Frühlingsglocken  ( Spring  flowers ) ,  Two 
Sketches,  P:  1.  Nocturne.  2.  Melodie,  each 
3/ —  Ashdovm. 

Goldenes  Melodienbuch  für  die  Jugend,  be- 
liebte Opern-,  Volks-  u.  Tanz-Melodien,  für 
P,  Heft  1—16  ä  2—,  Band  1/4  (Edit. 
Andre  N.  40  a.  d.),  ä  — 80  n,  Jjms,  4  Hefte 
ä   2.50   Andr^. 

Ob  ich  dich  liebe?  Melodie,  P  3/ —  Ashdown. 

Polka   paysanne,  J/ms  — 60  Andre. 

Potpourris- Album,  P,  2  Bände  ( Edit.  Andre«. 
N.  41  a/b),  ä  2.50  n  Andre:  Band  I:  Don 
Juan.  Der  Freischütz.  Die  Stumme  von 
Portici.  Die  Regimentstochter.  Das  Nacht- 
lager in  Granada.  Preciosa.  Band  II: 
Die  Zauberflöte.  Die  weiße  Frau.  Die 
lustigen  Weiber.  Zar  und  Zimmermann. 
Lucia  von  Lammermoor,  Barbier  von  Se- 
villa, 

Quadrilles:  1,  Martha,  2.  Prophöte.  3,  Fille 
du   Regiment,    4,    Grand    Duchesse,    5,    Er- 


nani.    6.    Stradella.    7.    Haymonskinder,    8, 
Indra.   9.  Rübezahl,  ä  1 —  Andre. 

-  Le  petit  Repertoire  de  l'opßra,  Amüsements 

trös-faciles,    4i^s :     N,    1.     Meyerbeer: 
L'Af ricaine    1.80   Andr^. 

-  Russische   Favorite-Polka,  Jfms  — 60  Andre. 

-  The  morning  glory  4/ —  Ashdoicn. 

•  Transcriptions  de  Valses,  4ms:  1.  II  Bacio 
(Kuß ) ,  A  r  d  i  t  i.  2.  Valse  favorite,  V  e  n- 
z  a  n  o,  3,  Faust-Valse,  G  o  u  n  o  d,  ä  1,30 
Andre,  ä  — 75   Brainard. 

-Valses  cdlfebres  (trfes-faciles),  P:  N.  1. 
Reine  de  Saba,  G  o  u  n  o  d  1 — ,  N.  2.  Valse, 
V  e  n  z  a  n  o  1.30.  N.  3.  Faust,  G  o  u  n  o  d, 
4,  II  Bacio,  A  r  d  i  t  i.  5.  Af ricaine. 
Meyerbeer,  6,  Lieschen  und  Fritzchen, 
Offenbaeh.  7.  Trovatore,  Verdi.  8. 
Traviata,  Verdi,  ä  1 — .  N.  9,  Graziella 
(Petite  mariöe),  Lecocq  1.30.  N,  10. 
Lulu,  C  o  o  t  e  1—.  N,  2,  3,  4  4ms  ä  1.30 
Andr^. 

Burgmülier  Fred.  op.  1  Rondo,  P  2 — n  Co- 
stallat. 

-  2   Souvenir   de  Mulhausen,   P  2 —  Simrock. 

-  3    Introduction    et    Polonaise    brillante     ( G- 

moll),  P    1.50   Cranz,   2 —  Simrock. 

-  4  Valse   caract^ristique   1 —  Simrock,  2 —  n 

Costallat. 

-  5  Rondeau  brill.   sur  la  Tyrolienne  de  Ma- 

dame Malibran,  P  3 —  Kahnt. 

-  6  Var.  sur  le  Thfeme  polonais  „Le  3,  Mai", 

P   1.50  Kahnt. 

-  1 0  Var,  sur  un  Th&me  de  l'Opßra :   „Le  Pro 

aux  Clercs",  P  3—  Kahnt,  7.50   Grus. 

-  11    Galop    brillant    en    forme    de   Rondo,    P 

1 —   Hofmeister,    1.30   Simrock,   2.50  n   Co- 
stallat. 
-12  Introduction  et  Variations  brillantes  sur 
un  th&me  polonais   (As-dur),  P  1,50  Cranz, 
Sim.rock,   2 —  Ricordi. 

-  13  Les  Plaisirs  du  jeune  Age,  Nouv.  R6cr6a- 

tions   sur   des   th&mes   fav.   P:    N.    1    1.50, 
N.  2   1.80  Cranz,  ä  2—  Fürstner,  ä  6  Bg. 
Schott,  ä  2 —  Simrock,  ä  2.50  n  Costallat. 
-14  Lestocq,  fantaisie  pour  P  2 —  Schott. 

-  1 5  La  Tenerezza,  rondoletto,  //tos    1 —  Hof- 

m,eister. 

-16  Le  cheval  de  Bronze,  rondo,  P  2 — 
Schott. 

-17  Cavatine  de  Bianca  et  Fernando,  de 
B  e  1 1  i  n  i  vari€e  ( C-dur ) ,  P  1 —  Cranz, 
2 — n   Costallat,  2,75  Ricordi. 

-18  Zwei  Transkriptionen,  P  über  Opern- 
Melodien:  1,  Kavatine  aus  „Gli  Aragonesi 
in  Napoli",  2,  Kavatine  aus  „Anna  Bo- 
lena",  1 —  Hofmeister,  2 — n  Costallat,  Sl 
— 80   Simrock. 

-19  Introd.  et  Variations  brillant,  sur  la  Ro- 
mance  favorite:  La  jeune  Bateliöre  de  Ma 
s  i  n  i,  P  1.50  Hofmeister. 

-  20   Fant,    sur   la    romance :    Fröre   et    soe 

F-dur,     P      1.50      Cranz,     Fürstner,      1.2 

Leuckart,  1.50  Schott,  6 —  Orus. 
-21    Rondeau   brillant,    P    1.50   Schott,    1.3i 

Simrock,  3/ —  Ashdown,  6 —  Grus. 
-22  Bolero,   romance  favorit    (Masini), 

1.30    Cranz,    1.50    Fürstner,    3  Bg,    Schot 

1,50    Simrock. 

-  23   La   Poste,   valse   en    forme    de    rondeauJ 

P   1—  Cranz,   1.50  Fürstner,  3  Bg.  Schott^ 
1.30    Simrock,     3/ —    Ashdown,     2 — n    Co-|» 
siallat. 
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•  24  Valse   pastorale   en    forme   de   Rondeau, 

P  1 —  Cranz,  1.50  Fürstner,  3  Bg.  Schott, 
1.50    Simrock. 

•  25   Encourageinent   aux  jeunes   Pianistes.   3 

Morceaux  faciles.  Rondeau  sur  la  Ro- 
manee:  Mire  dans  mes  yeux.  Variations 
sur  la  Chansonnette:  La  jeune  Andalouse. 
Rondeau  sur  la  Chansonnette:  La  Laitiöre 
1 —  Cranz,  Hofmeister,  3  Bg.  Schott,  1.30 
Simrock. 
-  26  Delices  de  l'Opera  Italien.  Sechs  Tran- 
skriptionen üb.  beliebte  italienische  Opern- 
melodien: 1.  Norma.  2.  BiaHca  et  Fer- 
nando. 3.  Beatrice  di  Tenda.  4.  La  Stra- 
niera.  5.  Romeo  et  Julie.  6.  Pirat,  P  ä 
—80  Simrock,  Heft  I,  II,  III  ä  1.25  Hof- 
meister, ä  2 —  Ricordi.  N.  1  2/6  Ashdown, 
— 50  Brainard,  — /2  Broome,  3/ —  Cecilia, 
Chappell,  — 35  Church,  2/ —  Gramer,  — 35 
Ditson,  3/ —  Donajoioski,  Duff,  3/ —  For- 
Syth,  — 35  Gordon,  2/6  Lupton,  3/ —  Hop- 
wood, — 30  Eiiiley,  — 40  National  Music, 
2/6  Weekes,  1/6  n  Wickins,  3/—  B.  Wil- 
liams, — 30  Willig,  1/ — n  Allan  Mozart; 
Jtms  3/—  Duff,  —60  Willig. 

■  27   Souvenir   de   Bellini,   Liv.    1.   Duetto 

de  Norma.  Cavatine  de  Beatrice  di  Tenda 
1.25.  Liv.  2.  Air  de  la  Straniera.  Cava- 
tine de  Beatrice  di  Tenda  1.25.  Liv.  3. 
Cavatine  de  Norma.  Polacca  de  la  Stra- 
niera 1.25  Hofmeister.  N.  1  — 38,  N.  5 
— 38  Hansen,  N.  1 — 5  ä  — 80  Simrock. 
Heft  I,  II,  III  ä  2.50  n  Gostallat,  1—5  ä 
1 — ,  cplt.  5 —  Ricordi,  1 — 3  ä  — 35  Thieme- 
Zutphen. 

28  Rondo  sur  un  thfeme  de  l'Opöra  L'Elisire 
d'Amore,  P  — 80  Granz,  1 —  Fürstner, 
Hofmeister,  3  Bg.  Schott,  1.30  Simrock, 
— 50  Hansen^   1.75  Ricordi. 

29  La  Vague  Galop  brill.  en  Rondo,  P  1 — 
Hofmeister,    2 —  n    Gostallat,    1.50   Ricordi. 

30  Le  Postillon  de  Lonjumeau  eapr.  sur  la 
ronde,   P,  1.75    Schott,    7.50   Joubert. 

31  Cbarmantillesses,  rondinetto  et  varia- 
tions sur  deux  Thömes  favoris  de  D  o  n  i  - 
zetti  et  Mercadante,  P:  N.  1.  Rondinetto 
sur  l'Air  fav.  du  Charlatan  de  l'Opera 
„L'Elisire  d'Amore"  1 — .  N.  2.  Duetto  de 
i'Opöra  „Elisa  e  Claudio",  varie  1 —  Hof- 
meister. N.  2  2 —  Ricordi. 

32  „Soiivenir  de  Schoenbrunne",  grande 
valse,  P  1.50  Bauer,  Fürstner,  4/ —  Ash- 
down,  — 75   Brainard,    3/ —   Williams. 

33  Rückkehr  aus  der  Schweiz,  Variationen 
über  ein  bei.  Thema,  P  1 —  Breitkopf. 

34  Heft  I.  Der  Kontrabandist,  Caprice  über 
ein   Span.    Lied,   A-moll,   P    1 —   Breitkopf. 

35  Mußestunden,  /'  3 —  Breitkopf.  Heures 
de  loisir.  12  mßlodies  favovites,  P  8 — : 
N.  1.  Air  francais.  2.  Air  Italien.  3.  Air 
allemand.  4.  Air  suisse.  5.  Polonaise.  6. 
Marcia,  de  B  e  1 1  i  n  i.  7.  Mazurka.  8.  Alla 
turca.  9.  Air  de  chasse.  10.  Polacca.  11. 
Tyrolienne,  12.  Air  6cossais,  ä  1.25  Go- 
stallat; liv.  1 — 4  ä  2 —  Mariani,  3  liv.  ä 
1 —  Wcygand.  Heft  I:  Air  frang.,  Air  Ita- 
lien, Air  allemand  — 62.  Heft  II:  Air  de 
chasse,  Air  suisse  — 50,  Polonaise  — 38 
Hansen.  Heft  I  N.  1—3  1.50  Hirsch,  Heft 
I,   II   ä  — 50   Nordisk   Musikforlag. 

■  36    La     Cachucha^     divertissement,     P     1 — 

Breitkopf,  2.50  n  Gostallat,  3 —  Ricordi. 


-  37  Rondeau  sur  Top.  La  double  Echelle,  P 

2—  Schott. 

-  38    Bolero     sur     Le   Domino     noir,    P    1.50 

Schott. 

-  39  Rondeau-Valse  sur  Top.  Piquillo,  P  1.50 

Sehott. 

-40  Les  Soir^es  de  Venise,  P:  1.  Cavatine 
de  Top.  Parisina,  variations.  2.  Bluette 
sur  le  Duo  de  l'op.  Parisina.  3.  L'Elisire 
d'Amore,  petite  fantaisie.  4.  Parisina,  ca- 
vatine et  rondeau,  ä  1.50  Schott. 

-41  Rgveries  fantastiques  ä  L  i  s  z  t,  P  1.50 
Granz. 

-  42  Le  fidöle  Beger,  divertissement  facile,  P 

2 —  Schott. 
-43  Mein  Aufenthalt  in  Neapel.  Zwölf  Fan- 
tasien über  ital.  Opernmelodien,  P  in  4 
Heften  ä  1.50  Simrock:  1.  L'amo,  ah, 
l'amo,  with  Variations  (Bell  in  i),  P.  2. 
Soave      immagine,      cavatina      and      rondo 

(Me  r  c  a  d  a  n  t  e).  3.  Ad  altro  lascio, 
polonaise  (Giuliani).  4.  Donne  l'amore, 
or,  Oh,  'tis  the  Melody  (Venetian  Air). 
5.    Ist     denn    Liebe;     or,     non     lasciarmi, 

(German  Air).  6.  Ah,  non  lasciarmi, 
duetto  (Mercadante).  7.  Se  m'abban- 
doni,  rondo  (Mercadante).  8.  Ay, 
Maria,  rondinetto  (Spanish  Air).  9.  E 
fia    ver,    grand    march     (Mercadante). 

10.  Vaga    luna,    variations     ( B  e  1 1  i  n  i ) . 

11.  Tic  e  toc,  rondo  (Italian  Air).  12. 
Herz,  mein  Herz  (German  Air),  ä  2/ — 
Ghappell,  N.  10  2/—  Williams.  Cah.  1 — 4 
ä   2.50  n   Gostallat. 

-  44   Reminiscences    de   Guido   et    Ginevra   de 

H  a  1  e  V  y,   P   3 —   Ricordi. 

-  45  Le  Perruquier  de  la  regence,  3  divertis- 

sements,  P:  1.  Rondeau  militaire.  2.  Di- 
vertissement et  Galop.  3.  Theme  varig  et 
Valse,  ä  1.75,  J/ms  ä  2.75,  galop,  P  1 — , 
4ms    1.50,   valse,   P    1 — ,   Jfms    1.50   Schott. 

-  46  Fleur  sur  son  passage,  grande  valse  bril- 

lante, P  2.50  n  Gostallat,  3/ —  Ghappell, 
— 62   Hansen. 

-  47  Le  Brasseur  de  Preston,   scherzo   sur  la 

ronde,  P  1.75  Schott,  2.50  n  Gostallat,  2.50 
Rico7'di. 

-48  2  Rondinos,  P:  1.  Une  Matinee  au  bord 
du  lac  de  Come,  rondino  pastorale.  2.  Ron- 
dino  sur  une  Tyrolienne  de  C.  M.  de  W  e- 
ber,    ä  1.50    Schott,    2.50  n    Gostallat. 

-49  Valse  du  ballet  La  Gipsy,  P  1.50  Schott, 
2.50  n   Gostallat. 

-  50  Rondeau-Valse  sur  l'op.  „L'Eau  merveil- 

leuse",  P   1.75   Schott,  2.50  n  Boulch. 

-  51    Marche   et    Rondoletto   de   la   Parisiana, 

P  2 —  n  Gostallat,  2 —  Ricordi. 

-  54  3  Divertissements  sur  des  motifs  favoris. 

de  Lucia  di  Lammermoor,  P  ä  6 —  Grus, 
ä  2 —  Ricordi.  N.  1  — 62  Hansen^  Jims  ä 
3.50  Kicordi. 

-  55    La    Bouquetifere,    brill.    Variationen,    P 

2 —   Simrock. 

-  55    Variations    sur    le    Planteur,     P     2.50  n 

Gostallat. 

-  56  Rondeau  sur  La  Reine  d'un  jour,  P  2 — 

Schott. 

-  57   2  Morceaux  brill.   sur   l'op.   Le   Sch^rif, 

P:  1.  Rondeau.  2.  Variations,  ä  1.75 
Schott. 

-  58  Nocturne  de  l'op.  La   Symphonie,  varia- 

tions  faciles,   P   2—   Schott,   7.50   Boulch. 
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59  Souvenir  germanique,  variations  sur  un 
Air   allemand   favori,  P    1.75   Schott. 

60  Les  Marguerites,  6  Bagatelles  sur  des 
motifs  favoris,  P,  2  suites  ä  1.50:  X.  1. 
Eondoletto  sur  „Jeune  fille  ä  15  ans"  de 
L.  P  u  g  e  t  — 50.  N.  2.  Rondo- Valse  sur 
„Bouderie"  de  Clapisson  — 50.  N.  3. 
Le  Calnie,  barcarolle  de  M  a  s  i  n  i,  variee 
— 75.  N.  4.  Rondino  militaire  sur  „La  Ee- 
trait«"  de  L.  Puget  —50.  N.  5.  Bo- 
lero sur  „Belle  pour  lui"  de  L.  Puget 
— 75.  N.  6.  La  jeune  Montagnarde,  air 
suis%e  varie  — 75  Schott. 

61  Les  Abeilles,  6  petits  morceaux  sur  des 
melodies  italiennes,  P,  2  suites  ä  1.75: 
iS .  1.  Kondino  sur  A  Rivedersi  de  Bel- 
lini. 2.  La  buona  Notte,  de  M  e  r  c  a- 
d  a  n  t  e,  variee.  3.  Polacca  sur  „La  Gio- 
vinetta",  de  B  e  1 1  i  n  i.  4.  Benedetta  sia 
la  madre,  canzonetta  napol.  variee,  ä  — 75. 
N.  5.  E  vezzosa  si  la  rosa,  de  V  a  c  c  a  i, 
variee  1 — .  N.  6.  Mareia  trionfale  de  Bel- 
lini — 75  Schott,  ä  2/ —  Augener,  ä  2/ — 
Cocks,    ä  3 —   Benoit,    ä  2 —  Ricordi. 

62  Morceaux  brillants  sur  des  themes  fa- 
voris  de  La  Xacarilla  de  M  a  r  1  i  a  n  i,  P: 

1.  Variations.  2.  Bolero.  3.  Rondeau  bril- 
lant, ä  2.50  Ricordi. 

63  Romanze   und   Rondo,   P    1 —  Breitkopf. 

■  64  Zanetta,   fantaisie,   P  2—  Schott. 

■  65  C'arline.  galop  en  forme  de  rondo  sur  des 

motifs    d'Amb.    T  h  o  m  a  s,   P    1.50    Schott. 
66    Souvenir   de  la   Reine   Jeanne,   fantaisie 

sur  la  Ronde  „Halte  lä"  de  H.  M  o  n  p  o  u, 

P    2—    Schott. 
66    Introduction    et    rondino,    P    1.50  n    Co- 

stallut. 
66  Les  Murmures  du  Rhone,   three  noctur- 

nes,   VcP:   1.  In  A  minor.  2.  In  F.  3..  In  C, 

each  3/ —  Ashdown,  VP  ä   1 —  Boosey. 

■  67   Souvenir  de  Ratisbonne,  valse  brillante, 

intercalee  dans  „Giselle",  P  1.50,  Jfims  2 — 
Schott. 

■  68  La  Corbeille  de  Roses,  4  morceaux  bril- 

lants et  faciles,  P:    1.  Petite  Sc&ne  suisse. 

2.  Cantabile  et  Rondino.  3.  Rondo  ä  la 
Turca.  4.  Rondino  ä  la  Polacca,  ä  1.50 
Schott.  N.  1  —60  Schmidt,  ä  — 60  Brai- 
nard.  ä  2 — n  Costallat,  ä  — 38  Hansen, 
N.  1  — 25,  2 — 4  ä  — 38  Nordisk  Musik- 
forlag,  X.  3  3/ —  Ashdoicn,  Augener,  Duff, 
Forsyth,  Hainmond,  Pitman,  Thompsoii, 
— 50   W.  White. 

•  69  Lucrezia  Borgia,  fantasie,  P  2 —  Schott. 

■  70    Grand    Galop    sur   l'op. :    Les    Diamants 

de  la   Couroune,   P    1.75,   leicht  — 50,  Jtm<i 
1 —   Schott,   2.25   Ricordi. 
-71   2  Morceaux,  P:    1.  Le  Retour,  fantaisie. 
2.  La  Priöre  dans  le  bois,   rondo  tyrolien, 
ä   1.50   Schott. 

-  72  Deux  Rondo-Valses,  P:   1.  Le  Comte  Car- 

magnola.  2.  Valsons  toujours,  ä  1.75 
Schott. 

-  73  Pensees  exi^ressives.  12  Melodies  caracte- 

ristiques  en  forme  d'Etudes,  P  4.25.  Emp- 
findimgen  an  dem  Klavier,  12  charakte- 
rist. Übungen,  2  Abt.  ä  1.25  Schott,  kplt. 
5— n  Gallet,  N.  2  —62  Hansen,  liv.  1,  2 
ä   3 —  Ricordi. 

■  74    3  petits    Airs   varies    sur    des    romances 

de  Masini,  P:  1.  Blanche.  2.  Toi  et 
Moi.    3.    2  Anges   gardiens,    ü   1.50    Schott. 


-75  Valse  et  Galop  sur  Top.  Le  Due  d'Olonne, 
P,  N.   1,  2  ä  1.50  Schott,  ä  2—  Ricordi. 

-  76   3  petits   Themes   originaux,   P :    1.   Ron- 

doletto.   2.   Bolero.   3.   La  Romance,  ä   1.25 
Schott.    N.    1    — 35    Schmidt,    1 — n   Allan, 
2/ —    Ashdown,    Augener,     — 50    Brainard, 
3/ —    Chappell,     — 35    Ditson,    2/ —    Don< 
jowski,    3/ —    Duff,     3/ —    Hammond,     2.3 
Fischer,      3/ —     Pitmann,      — 35      Presser, 
White.  N.  1,  2,  3  ä  1.25  Ricordi.  N.  3  —3 
Hansen,   Nordisk   Musikforlag. 

-  77  Valse  du  ballet  La  jolie  fille  de  Gand, 

P  1.50,  en  feuille  —50  Schott,  6—,  2.50. 
Jims  9 —  Le  Boulch. 

-  78  Cavatine  de  B  e  1 1  i  n  i,   fantaisie  et  va- 

riat.  P  1.75  Schott,  3/—  Chappell,  —50 
Gordoyi. 

-  79  Air   suisse,   fantaisie   et   rondo   pastoral, 

P  2.25  Schott. 

-  80   Sans  Amour,  de  M  a  s  i  n  i,   fantaisie,   P 

2 —  Schott. 

-  81   Valse  et  Galop  sur  l'op. :   Le  Roi  d'Yve- 

tot,  P,  1,  2  ä  1.75  Schott,  ä  6 —  Le 
Boulch,  Jfms  1,  2  ä  2 —  Schott,  J^ms  7.50 
Le   Boulch. 

-  82   Fleurs   melodiques,    12   morceaux   faciles 

et  brillants  pour  P  8.50,  4  Suites  ä  2.75: 
N.  1.  Cavatine  de  la  Niobe,  2.  Barcarolle 
de  B  e  1 1  i  n  i,  3.  Rondino- Valse,  4.  Fan- 
taisie sur  la  Marche  du  Crociato,  5.  Ta- 
ranteile, 6.  Variations  sur  une  Cavatine 
de  Bellini,  7.  Rondino  sur  un  Air  suisse, 
8.  Valse  favorite,  9.  Fantaisie  sur  la  Stra- 
niera,  10.  Rondo  sur  un  Th&me  ecossais, 
11.  Souvenirs  d'Ecosse,  fantaisie,  12.  Ron- 
dino sur  un  Theme  deDonizettiä  1.25, 
4ms  ä   1.50  Schott. 

P:  N.  1,  2,  3  ä  2/—  Ashdoicn,  N.  4 
— 50  Brainard,  N.  10,  11  ä  — 35  Gordon, 
N.  1,  2  ä  1.50  Mariani,  IST.  1—12  ä  4—, 
compl.  7.50,  4^8  N.  1 — 12  ä  5 —  Joubert; 
P:  N.  1 — 12  ä  1.50.  compl.  12 —  Ricordi, 
N.  1,  9,  12  ä  —38  Hansen,  N.  1  —38  Nor- 
disk  Musikforlag,  N.  1  — 30  Gutheil,  N.  1, 

3,  4,  9,  12  ä  — 30  Jurgenson,  4fns  N.  6 
— 62  Hansen. 

-  83    Valse    et    Galop    sur    Top.    La    Part    du 

Diable  pour  P.   N.    1,  2   ä   1.75   Schott,  N. 
1  6—,  N.  2  5—  Benoit. 
-84   Le   Puits   d' Amour,    fant.    P   2 — Schott, 
7.50  Le  Boulch. 

-  85  Maria  di  Rohan,  valse  brill.  1.50  Schott, 

2.50  Ricordi. 

-  85   Fantaisie   et  valse   sur  Lambert   Simnel 

(Moupon)    7.50,  valse  retraite  en  feuille 

3 —  Le  Boulch. 

-  86     Lambert    Simnel,     fant.    et    valse      2 — 

Schott. 

-  87   Cagliostro,   valse   populaire    1.50   Schott, 

1.75  Ricordi. 
•  88  La  Siröne,  variations  et  rondo  2 —  Schott, 
-89  6  Morceaux  Elegants:    1.  Rondino  sur  la 

Polka   favorite,     2.   Tyrolienne   vari6e,      3. 

L'Orage,    fantaisie    sur   un    air   napolitain, 

4.  Valse  brillante,  5.  La  Clochette,  galop 
brillant,  6.  Caprice  en  forme  d'Etude 
ä  1.50  Schott;  N.  4.  P  —50  Tonger,  —60 
Brainard,  — 40  Ditson,  — 35  White;  N.  1,  2 
ä  5—  Jouhert,  N.  2  —50,  N.  3  —62,  N.  4 
—50,  N.  6  — 62  Hansen,  N.  2,  4  ä  — 50i 
Nordisk  Musikforlag,  K  2,  5  ä  — 40  Jur-\ 
qenson. 
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-  90  Galop  en  forme  de  Rondo  sur  Top.   „La 

Barcarollc"   1.75  Schott. 
'91    Fantaisie  siir   Top.   „La  Barearolle"  2— 

Schott. 
'92    Ernani,    fantaisie,    P    2 —    Schott,    — 75 

Gordon,    3 —   Napoleao,    6 —  Lemoine,   3.30 

Ricordi,  — 62   Hansen,  — 45    Gutheil. 

-  93  2  Morceaux:   1.  Ma  Brünette,  fant.-polka, 

2.  Ta  Main,  fant.-valse  ä  — 50,  en  feuille 
— 50  Schott;  N.  1  5 —  Heugel,  3 —  Mariani, 
4ms  4/ —  Chappell,  7.50  Heugel,  5 —  Ma- 
riani,  — 30  Gutheil ;  Cornet  — 30  n,  Fl 
— 30  n,  V  —30  n  Hetigel;  N.  2  5—  Heugel, 
3 —  Mariani,  N.  1,  2  ä  — 30  Gutheil;  Jfms 
3/6  Chappell,  7.50  Heugel,  5 —  Mariani, 
—40  Gutheil;  Fl,  Y  ä  —30  n  Heugel. 
-94  Polka  et  Valse  du  ballet  „Betty":  N.  1. 
Polka,  2.  Valse  ä   1.25  Schott. 

-  95   3  Morceaux:    N.    1.   Fantaisie  sur  Bene- 

detta  de  Puget  1.75.  N.  2.  Cantabile  et 
Rondo-Valse  sur  Top.  „Ne  touchez  pas  ä 
la  Reine"  1.75,  en  feuille  — 50,  Jtms  2.25. 
N.  3.  Une  Soiree  de  printemps,  melodie  de 

•   David,  Varize  2 — ,  N.   1  — 40  Jurgenson. 

-96  Fantaisie  et  Valse:  1.  Fantaisie  sur  une 
Cavatine  favorite  de  Rossini,  2.  Valse 
brillante  sur  des  motifs  de  Rossini  ä 
1.75  Schott,  ä  5—  Joubert,  N,  1  —62 
HoAisen. 

'  97  Les  Etincelles,  12  melodies  8.50,  4  Suites 
ä  2.75:  N.  1.  Cavatine, de  La  Cenerentola, 
2.  Air  suedois,  3.  Air  napolitain,  4.  Ren- 
dez-moi  ma  patrie,  5.  Un  premier  Amour, 
redowa  variee,  6.  La  Danse  des  esprits,  7. 
Cavatine  de  B  e  1 1  i  n  i,  fantaisie,  8.  Rondo 
militaire,  9.  Bella  Napoli,  air  national 
variee,  10.  Fantaisie  sur  un  Air  russe,  11. 
Le  Pro  aux  clercs,  cavatine  et  rondo  ä  1.25 
Schott;  N.  1—11  ä  2—  Chappell,  N.  8 
2/—  Williams,  N.  1—3,  5—11  ä  5—  Jou- 
hert,  N.  1,  2  ä  5—  Grios,  N.  1,  2,  3,  4,  5, 
8,  9  ä  —38,  N.  6  —25  Hansen,  N.  5,  8 
ä  — 75  Hirsch,  N.  1 — 12  ä  — 30  Jurgenson, 
Ts.  2,  3,  5,  8  ä  — 38  Uordisk  MusiJcforlag ; 
4ms:  N.  1—11  ä  1.50  Schott,  N.  4,  11  ä 
6 —  Grus,  N.  1 — 3,  5 — 11  a  6 —  -Joubert, 
N.  2  —62  Hansen. 

-  98    La    Veneziana,    fant.    sur    un    niotif    de 

Mercadante  1.75  Schott,  — 62  Hansen. 
-99  3  Morceaux:  1.  La  Dame  de  Pique,  valse 
sentimentale,  2.  La  Dame  de  Pique,  rondo 
russe  ä  1.50.  N.  3.  Fantaisie  sur  l'op.  „La 
Tempesta"  1.75  Schott. 

-  100  25   Etudes  faciles  et  progressives,  eom- 

pos6es  et  doigtees  expressöment  pour  l'eten- 
due  des  petites  mains,  P  4.75,  2  Suites  ä 
2.50,  (Couldery)  4.75  Schott,  4.75  Ben- 
jamin, — 80  Litolff,  1 —  Peters,  1.50  n 
Rozsavölgyi,  IST.  25  — 25  Schmidt,,  1 —  Stein- 
gräber, compl.  8/ — ,  in  2  Heften  ä  1/6  n 
Ashdown,  1/ — n  Augener,  Church,  compl. 
— 50n,  in  2  Heften  ä  —33  Ditson,  Heft 
1,  2  ä  4/ —  Duft,  1 —  Fischer,  compl.  2 — , 
cah.  1 — 7  ä  — 30  Gordon,  (G.  Sanders) 
1 —  Hammond,  compl.  — 75,  2  cah.  ä  — 90 
Presscr,  1 —  Schirmer,  8/ —  Wcelces,  compl. 
2 — ,  2  vol.  ä  1 —  White,  1 — n  Wickins, 
■  compl.  2—,  2  vol.  ä  1.25  Wood,  12—  Be- 
noit,  Hft.  1,  2  ä  1.50  Elkan,  heft  I  —75, 
II  — 67  Hansen,  1.30  Bessel,  1 —  Gutheil, 
— 75  Jurgenson,  1.30,  kl.  Form.  — 75  Lyre, 
N.  23,  24  ä  —30  Gebethner. 


-  101  Une  Soiree  ä  Varsovie,  3  mazurkas  bril- 

lantes pour  P  2.75:  N.  1 — 3  ä  1.25  Schott. 

-  102    Le    Carillonneur    de    Bruges,    fantaisie 

1.75,  4ms  2—  Schott,  —50  Tonger. 

-  103   Fantaisie  sur  l'op.   „Le  Pore  Gaillard" 

2—  Schott. 

-  104    2    Esquisses    sur    l'op.    „Colette"    1.50 

Schott. 

-  105  12  Etudes  brillantes  et  melodiques  4.75, 

2  Suites  ä  2.50,  (Couldery)  4.75,  (C. 
Xra  egen)  2P  7.25,  l'acc.  seul  3.25 
Schott,''  — 80  Litolff,  1 —  Peters,  (G. 
Damm)    1 —  Steingräber,  1/ — n  Augener, 

3  vol.  ä  — 30  n  Ditson,  2  vol.  ä  4/ —  Duff, 
vol.  1  —75  Ellis,  cplt.  1—,  2  vol.  ä  —60 
Schirmer,  1 —  n  Wickins,  cplt.  1 — ,  2  vol. 
ä  —60  Wood,  12—  Benoit,  1.30,  II.  P 
(C.    Kraegen)     1 —    Bessel,    N.    1,  5    ä 

—20,  N.  8,  11  ä  —30  Gebethner,  cplt.   1— 
Gutheil,    — 75    Jurgenson,    1.30,    kl.    Form. 
— 75  Lyre. 
•  106  Hommage  ä  Schulhoflf,  valse  brill.   1.75 
Schott,  6 —  Benoit. 

-  107   li'Ange   de   la   nuit,   morceau   de   gcnre 

3.50  Ricordi. 

-  108   Les    Fanfares   du   Toiirnoi,   valse   brill. 

1.50   Schott. 

-  109   18  Etudes  de  genre    (faisant  Suite  aux 

Etudes  faciles  op.  100)  4.75,  2  Suites  ä 
2.50,  (Couldery)  4.75  Schott,  —80 
Litolff,  1 —  Peters,  1 —  Steingräber,  1/ —  n 
Augener,  2  vol.  ä  — 38  n  Ditson,  ä  1 — 
Presser,  cplt.  1 — ,  2  vol.  ä  — 60  Schirmer, 
l—,  2  vol.  ä  —60  Wood,  12—  Benoit, 
Heft  T,  IT  ä  1.50  Elkan,  1.30  Bessel,  N.  5, 
15  ä  —20,  10,  16  ä  —30  Gebethner,  cplt. 
1 —  Gutheil,  1.30  Johanscn,  — 75  Jurgenson. 
-110  Chanson  d'Alouette  de  l'op.  „La  Fee 
Carabosse"  1.50  Schott. 
111  La  Chatte  merveilleuse,  fantaisie  1.75 
Schott. 

-  112  3  petites  Fantaisies:  N.  1.  Le  Türe  en 

Italie  de  Rossini   1.25  Schott. 
-113   La   Coupe  du  Roi   de  Thule  de  D  i  a  z, 
fantaisie  1.50,  4ms  2.25  Schott. 

-  Aelia  et  Mysis,  valse  brill.   1.50  Schott,  6 — 

Benoit. 

-  L'Africaine,  valse  de  salon  1.75  Schott,  7.50 

Benoit,  4 —  Ricordi,  — 80  Weygand,  5 — 
Sassetti;  4m-s  2 —  Schott,  9 —  Benoit,  5 — 
Ricordi. 

-  Airs   de  ballet,   dans^s   dans   „Giselle"    1.50 

Schott. 

-  L'Aldcana,  valse  sur  le  ballet  „La  Fille  du 

marbre"  2 —  Schott. 

-  L'amabilitö    (La   tenerezza),   rondoletto   ele- 

gant, 4ms  4/ —  Ashdoivn. 

-  L'amo,   ah   l'amo,  variations  2/ —  Ashdown. 
-L'amour   au   A-illage    (Die   Liebe   im   Dorfe) 

—75  Schott. 

-  L'Amico    delle    Opere    teatrali.    Pot-pourris 

sopra  i  piü  graditi  motivi  delle  opere  tuo- 
derne:  N.  1.  Alessandro  Stradella  di  F  1  o- 
tow  2.50.  N.  2.  La  Muta  di  Portici  4  — . 
N.  3.  1  Puritani  3—.  N.  4.  I  Capuleti  e 
i  Montecchi  2.50.  N.  5.  Norma  2.50.  N.  6. 
La  Straniera  3 — .  N.  7.  La  Favorita  2.50. 
N.  8.  L'Elisir  d'amore  3 — .  N.  9.  Lucrezia 
Borgia  3-  -.  N.  10.  Linda  di  Chamoumx 
2.50.  IST.  11.  Roberto  il  Diavolo  2.50.  N.  12. 
Guglielmo  Teil  4 — .  N.  13.  II  Barbiere  di 
Sivifflia   3 —  Ricordi. 
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■  Les    Amours    du    Diable,    valse    brill,    1.75 

Schott,  2 — n  Galtet. 

■  L'Ange  eousolateur    ( Der  Trostesengel ) ,  PG 

— 50  Schott. 

■  L'Ange    consolateur,    melodie    3 —    Mathieu. 

■  L'Ange  de  la  nuit,  etude   1.50  Schott,  — 60 

Brainard. 

■  Attila,  fant.   1 —  Hansen. 

Ausgewählte  Vortragsstücke   2 —  Breitkopf. 

■  Ausgewählte  Etüden    (X.  Scharwenka) 

2 —  Breitkopf. 

Ave  Maria  ( G  o  u  n  o  d ) ,  solo  et  choeur  ä 
3  voix  egales,  avec  acc.  d'OrgP  — 75  Schott. 
P  —35  Ditson,  SSA,  TTB  ä  — 08  Ditson, 
P  —35  White,  SSC  4—  Benoit. 

■  Ay.   Chiquita,   valse   espagnole    1.50   Schott, 

6 —  Heuyel,  Jfms  2 —  Schott,   7.50  Heugel. 
Benedetta,   fantaisie   brill.   5 —  Heugel,    3 — 

Mariani,  4nis  7.50  Heugel,  5 —  Mariani. 
•La   Bereeuse,   valse   brill.    1 —   Schott,   — 40 

Brainard,  — 25   White. 
Les  Bergers  d'Offenbach,  valse  de  salon  1.75 

Schott, 
Betty-Polka  2 —  Schott. 
Le   Billet   de   Marguerite,   valse   brill.    1.50, 

en  feuille  — 50  Schott,  6 — ,  en  feuille  2.50 

Leinoine. 
Blanche,  polka  maz.   1.25  Schott,  3/ —  As7i- 

down,     5 —    Joubert,     — 50    Cottrau,     1.75 

liico7di. 

Blondine,  valse  sur  un  thfeme  allemand  1.25 

Schott,   2.25   Kicordi. 
Bolero  Xacarilla,  P  3/ — ,  J^nis  4/ —  Ashdown. 
La    bonheur,    valse    brill.    1.50    Schott,    6 — 

Benoit. 
Le  boiiquet  de  l'Infante,  valse   1.75   Schott, 

3 —  Mariani,    6 — ,    en    feuille    2.50    Grus, 
4ms  Schott,  5 —  Mariani,   7.50   Grus. 

Le  Brindisi,  valse  brill.  1.50,  en  feuille  — 50 
Schott,  — 50  Gordon. 

La  brune  Therese,  fantaisie  sur  la  romance, 
P   1.50  Schott,  6 —  Noel. 

La  brune  Ther&se,  valse  1 —  Schott,  1 — 
Noel. 

Cantilöne  — 25  Hansen. 

Carueval  romain,  schottisch  sur  des  naotifs 
de  Rossini  1 —  Schott,  4.50  Benoit,  1.50 
liicordi. 

Celimene,  valse  brill.  1.50  Schott,  6 —  Be- 
noit, 2.50  Le  Boulch,  J^ms   1.75   Schott. 

La  Cerito,  redowa  polka  1 — ,  J^ms  1.25 
Schott. 

La  ehaconne  de  Mr.  et  Mme.  Denis  1.50 
Schott,  6 —  Heugel,  VP  2 —  Schott. 

La  chanson  de  Fortunio,  valse  de  salon  1.50 
Schott,  2.50  Napoleao,  6 —  Heugel,  — 50 
Hansen,  Jfins  1.75  Schott,  7.50  Heugel. 

Chant  du  Nögre,  valse  de  salon  de  Manon 
Lescout   7.50,  J^ms  Joubert. 

Chant  du  soir,  valse  brill.  1.75  Schott,  6 — 
Benoit. 

La  Chanteuse  voilße,  valse  el^g.   1.50  Schott. 

La  charmante,  valse  — 50  Schott,  1 —  Ki- 
cordi. 

La  chätelaine   (Die  Burgfrau)   — 75  Schott. 

Le  Cheval  de  Bronze,  rondo   7.50  Benoit. 

La  circassienne,  valse  brill.  1.75  Schott, 
2 — n  Galtet,  Jfms  2 —  Schott,  2.50  n  Galtet. 

Olassii-al  boquet,  easily  1 — 14  ä  — 25  Church. 

Colette,  valse  brill.  1.25,  en  feuille  — 50 
Schott. 


-  La  Corbeille  de  roses,  4  morceaux  brillants 

et  faciles:  1.  Petite  scfene  suisse,  2.  Canta- 
bile  e  Rondino,  3.  Rondo  alla  Turca,  4, 
Rondino  alla  Polacca  ä  1.50  Mariani. 

-  La  Coupe  du  Roi  de  Thul6,  fantaisie  6 — , 

JfUis  7.50   Grus. 

-  La  Cracovienne  du  cälfebre  ballet  „La  Gipsy" 

— 50,   J^ms  — 75   Schott,  P  — 50   Hirsch. 

-  La  Croix  de  Marie,  valse  brill.  1.75  Schott, 

7.50,  en  feuille  2.50  Lc  Boulch^  Jfms  2.25 
Schott,  9 —  Le  Boulch. 

-  Le    Deserteur,    valse    1.50,    en    feuille    — 50 

Schott,  5 —  Heugel,  3 —  Mariani,  J^ms  7.50 
Heugel,  5 —  Mariani,  Cornet,  Fl,  V  ä  — 30  n 
Heugel. 

-  Les    deux    Langages,     valse    brill.    1.75,    en 

feuille  — 50  Schott,  2 — n,  en  feuille  1 — n 
Galtet,  Jfms  2.75  Schott,  2 —  n   Galtet. 

-  Les   diable  au  Moulin,  valse  de  genre    1.75 

Schott,  6 —  Grus,  Jims  2.75  Schott,  7.50 
Grus. 

-  Les    Diamants    de   la    Couronne,    galop    6 — 

Benoit,  — 80   Weygand,  Jtms  9 —  Benoit. 

-  Diana,  valse  brill.  1.25  Schott,  1.50  n  Galtet. 

-  Dinorah,    valse    2 —    'Napoleao,    1.50  n    Do- 

tesio,  Jfms  5 —  Ricordi,  Batida  2.50  Gui- 
inaraes. 

-  Don  Juan,  valse   de  salon   1.50  Schott,   6 — 

Grus,  Jfms  2.25   Schott,   7.50   Grus. 

-  Doux   Souvenirs   — 75   Schott,   4 —  Mathieu. 

-  Douze  Legons  et  trois  Pr#ludes  tr&s  faciles 

et  agieables,  P  Liv.  I,  II  ä  — 80  Cranz, 
H.    I   — 50,    II  — 62    Nordisk    Musikforlag. 

-  Les  Dragons  de  Villars,  valse  de  salon  1.50 

Schott,  — 60  Gordon,  6 —  Joubert,  Jfms  2 — 
Schott,   7.50  Joubert. 

-  L'Elareo  errante,  valse  brill.   Jfms  5 —  Ma- 

riani. 

-  L'Esau   merveilleuse,    rondos   valse   2.50   Le 

Boulch. 

-  Effie,    mölodie   a  une   voix    avec   de    Yc   ou 

Cor  et  P  1.25  Schott,  avee  Vc  ou  Hautbois 
2.50  n  Costallat. 

-  L'elisir  d'amore,  rondoletto  d'aprfes  le  moi- 

ceau  ä  Jfins  par  Herz  6 —  Le  Boulch. 

-  Emma,   valse   favorite    1.50   Schott,   2 — ,   en 

feuille  1 —  Galtet,  Jfms  2.25  Schott,  2 —  n 
Galtet. 

-  L'Enfant  prodique,  valse  brill.   1.50  Schott. 

-  Ercolano,    valse     de    salon    4 — ,     ^ms    6 — 

Ricordi. 

-  Encouragement       aux      Jeunnes      Pianistes 

(trois  morceaux)  :  1.  Mire  tes  yeux  dans 
mes  yeux,  rondo.  2.  Les  jeunes  Andalouses,. 
variations.  3.  La  Retraite,  rondo,  P  ä  3 — 
Benoit. 

-  Der     erste    Lehrmeister     im     Klavierunter- 

richt, eine  theoretisch-praktische  Anlei- 
tvmg,  das  Klavier  leicht  und  sicher  spielen 
zu  lernen  4.50,  3  Hefte  ä  1.50  Schott.  La 
meme  en  espagnole  4 —  n  Costallat,  cplt. 
2.50,  3  Liv.  ä  1—  Weygand. 

-  L'Etoile    de    Messine,    valse    de    salon    1.50 

Schott. 

-  L'Etoile   du   nord,   valse   brill.    1.75   Schott, 

3/6  Chappell,  6 —  Benoit,  ^ms  2 —  Schott, 
9 —  Benoit. 

-  Etudes  celfebres,  pour  P,  tiröes  des  op.   73, 

100,   105  par  E.  Pauer   1.50  n  Schott. 
-Etudes   (Henri  Germer),  Bd.  1  op.  100, 
Bd.    2     op.    109,    Bd.    3    op.    105,    ä    1.50  n 
Schott. 
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-  L'Europeenne,  valse  favorite  de  la  jolie  fille 

de  Gand  3/6  Ashdown. 

-  Exercice  poiir  les  cinq  doigts  4.50  Mariani. 

•  La    Fanchonnette,    valse    brill.    1.50    Schott, 

6 —  Lemoine,  J^ms  2 —  Schott,  7.50  Le- 
moine. 

-  Le  Farfadet  Polka  1 —  Schott,  4 —  Joubert. 
-Faust   de   Grounod,   Valse   brill.   2 —   Schott, 

1.75  Benjamin,  4/ —  Chappell,  — 60  Ditson, 
2 — n  Choudens,  4 —  Ricordi,  2 —  Napoleao, 
7.50  Muraille,  1.50  n  Dotesio;  — 45  Gut- 
heil, Jtms  — 75  Brainard,  4/ —  Chappell, 
2.50  n  Choudens,  5 —  Ricordi,  9 —  Mu- 
raille, — 60  Leopas,  Z  — 75  Schott. 

■  La    Favorite,    valse    de    salon    1.50    Schott, 

2/ —  Williams,  6 —  Grus,  2.50  Ricordi,  Jfms 
2—  Schott,  7.50   Grus. 

-  La  Fee  aux  roses,  polka  maz.  — 50  Schott, 

en  feuille  2.50  Lemoine. 

•  La   F6e  aux  roses,  valse  maz.    1.50  Schott, 

6 —   Lemoine. 
'  La   Fete   au  couvent,  quadrille   1.25  Schott, 
— 50    Brainard,     — 40    Gordon,     ^ms    1.75 
Schott,  —60   Gordon. 

■  La    Fete    aux    champs,    quadrille    1.25,    4^/i« 

1.75  Schott. 

•  La    F§te     de     Gondoliers,     schottisch     1.25 

Schott,  — 50  Brainard,  — 40  Ditson,  Gor- 
don, 4.50  Benoit,  1.50  Ricordi;  4ms  1.50 
Schott,  2.50  Ricordi,  VP,  FW  ä  2—  Schott. 

■  La    Fiancäe     du    diable,     valse    brill.      1.50 

Schott,  2 — n  Costallat,  Jfms  1.75  Schott, 
2.50  n    Costallat. 

•  La   Fille   ä  Simonette,  valse  brill.    1.75,   en 

feuille  — 50  Schott,  2 — n,  en  feuille  1 — n 
Gallet,  Ifms  2.25  Schott,  2.50  n  Galtet. 
La   Fille   de   l'Exile,    p.    Chant   &   P    —75 
Schott,  5 —  Mathieu. 

■  La  Fille  de  marehe,  valse  brill.  1.25  Schott, 

6 —  Mathieu,  en  feuille  — 50  Schott,  3 — 
Mathieu. 

•  Une   Fleur   sur   son  passage,  valse  br.   J^ms 

2.50  n  Costallat. 
Les  Fleurs  d'Italie.   12  mßlodies  de  D  o  n  i- 
z  e  1 1  i,  variöes.  En  quatre  Cahiers.  4  Call. 
ä  2.50,  N.  ä   1 —  Ricordi: 

I.  cah. :  1.  Rondo  militaire  sur  Torquato 
Tasso.  2.  Theme  variö  sur  Torquato  Tasso. 
3.  Cavatinc  vari^e  sur  Torquato  Tasso. 

II:  4.  Bluette  sur  un  theme  de  Torquato 
Tasso.  5.  Barcarolle  de  Gianni  di  Calais. 
6.  Rondö-Valse  sur  Torquato  Tasso. 

III :  7.  Cavatine  variee  d'Imelda  de'Lam- 
bertazzi.  8.  Valse  en  Rondo  de  Gianni  di 
Calais.     9.  Cavatine  variöe  du  Furioso. 

IV:  10.  Rondinetto  sur  Olivo  e  Pasquale. 
11.  Air  Varize  sur  Olivo  e  Pasquale.  12. 
Polacca  de  Torquato  Tasso. 

K  1—12  ä  2—  Chappell,  4  cah.  ä2.50n 
Costallat,    ä  2.50    Mariani,    //ms    3  cah.    ä 
4.50  Ricordi. 
■La     Florentine,     valse     1.25     Schott,     1/ — 
Moore. 

■  La    Flute    enchantee,     valse     de    salon    1.75 

Schott,  6—  Heugel,  Jfms  2.25  Schott,  7.50 
Heugel. 

■  La  Fontaine  aux  perles,  valse  — 50  Schott, 

en  feuille  2.50  Heugel,  — 25  Hansen,  Nor- 
disk  Musikforlag,  — 20  Sassetti. 

-  F  o  r  t  u  n  i  o,  valse  de   salon   1.50  Schott. 

-  Galathee,    fantasie    1.75    Schott,    6 —    Grus, 


— 50    Hansen,     Nordisk    Musikforlag,    J^ms 

2—  Schott,  7.50  Gras. 

Galathee,  valse  maz.  — 75  Schott,  4 —  Grus. 

■  Galop  des  Corsaires  — 50,  ^ms  — 75  Schott. 

■  Le  Garde  moulin  de  Puget,  rondino  pastoral 

1.50  Schott. 

■  Gianni   di    Calais,    barcarolle     1 —   Ricordi, 

— 40  Brainard,  valse  de  rondo  1 —  Ricordi, 
— 40  Brainard. 

Gille  Ravisseur,  valse  1 —  Schott,  6 —  Le 
Boulch. 

Giralda,  valse  brill.  1.50  Schott,  4/ —  Ash- 
down,  — 75  Brainard,  — 60  Ditson,  Gor- 
don, 3/ —  Williams,  6 —  Joubert,  2.40 
Sassetti. 

Giselle,  valse  danses  — 50  Schott,  2 — ,  en 
feuille,  1 —  n  Gallet,  2 —  Mariani,  J^ms 
Mariani. 

Giuramento,   fantasie   facile   2.40  Ricordi. 

Handleiding  voor  het  Pianoforte  Spei  4.50, 
3  Hft.   ä  1.75   Schott. 

Handleiding  voor  het  Pianofortespel.  Kort, 
theoretisch  en  praetisch  leerboek  voor 
eerstbeginnenden  2.50:  Iste  Afdeeling: 
Eerste  beginselen,  oefeningen  en  stukjes 
1 — .  2de  Afdeeling.  De  12  majeur  en  mi- 
neur  gamma's,  oefeningen  en  stukjes  1 — . 
3de  Afdeeling:  Vierhandige  stukjes  1 — 
Aisbach. 

■  Haydee,  valse  brill.  1.75  Schott,  6 —  Benoit, 

■  Herculanum,    valse    de    salon     1.75    Schott, 

3/6  Chappell,  Jfms  2.25  Schott. 

■  Jaguarita,  choeur  et  valse  brill.  1.50  Schott, 

— 50  Church,  4ms  2.25  Schott. 
•Jenny  Bell,  valse  brill.   1.75  Schott,  6 —  Lg 
Boulch,   4ins   2 —   Schott,    7.50   Le   Boulch. 
Les  jeunes  Andaloux,  variations  — 40  Brai- 
nard. 

■  II  bacio  Kiss  Waltz,  Jfms  — 75  Brainard. 
II    Basilisco,    ballet     de   graziani,     valse   de 

salon   1.75  Schott,  6 —  Lemoine. 

II  Carneval  di  Venezia  3 —  Ricordi. 

II  Furioso,  cavatina  — 40  Brainard,  1 — 
Ricordi. 

II  pellegrimaggio  a  Ploermel,  grand  valse 
de   salon   3.50  Ricordi. 

II  piccolo  Dilettante  di  Pianoforte,  rondo 
sopra  le  amorose  canzoni  di  K  r  e  b  s,  com- 
posti  in  Stile  facile,  P:  1.  II  Domicilio. 
2.  Ad  Adelaide.  3.  L'Amore  sopratutto. 
4.   Notturno   di   SchieflFers,   ä  1.50   Ricordi. 

II  Pirata  Bolero  on  cavatina,  P  — 50  Brai- 
nard. 

Imelda  de'Lambertazzi,  cavatine  Varize,  P 
1 —  Ricordi. 

Ines  di  Castro,  introduzione  e  variazioni,  P 
2.10  Ricordi. 

Indiam  de  Marsailhou,  arr.  en  valse  de 
salon  1.75  Schott,  6 —  Lemoine. 

Joconde,  valse  de  salon  1.75  Schott,  6 — 
Joubert. 

Le  Juif  errant,  grande  valse  brill.  1.50 
Schott,  2 —  Napoleao,  4/ —  Ashdown,  — 75 
Brainard,  4/ —  Cecilia,  Chappell,  — iO 
Church,  3/ —  Cramer,  4/ —  Du^,  Forsyth, 
— 60  Gordon,  3/ —  Fit  man,  4/ —  Weekes, 
4/—  Williams,   7.50  Benoit,  2.50   GMlmoc, 

3 —  Mariani,  — 62  Hansen,  Nordisk  Musik- 
forlag, — 45  Gutheil;  J/ms  2.25  Schott,  1.25 
Braina/rd,  5/ —  Chappell,  — 90  Gordon,  9 — 
Benoit,  FV  (Fl)  2.50  Schott,  0  2— n 
Benoit. 
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Julie  — 75  Schott,  5 —  Mathieu. 

Lady  Henriette,  2  polkas  sur  le  ballet  1.50 

Schott,   2— n   Gallet. 
Lady  Henriette,  valse  brill.   1.50  Schott. 
Lady    Henriette,     valse     sentimentale    — 75 

Schott. 
Lady    Henriette,     menuet     du     ballet    — 75 

Schott. 
Lalla   Roukh,   valse   brill.    1.75,   simpl.    1.25 

Schott,    3/6    Chappell,    2 — n,    simpl.    1.75  n 

Fromont,  Jfms  2.25  Schott,  3 — n  Fromont. 
Lara,    valse    brill.    2 —    Schott,    2 — n    Fro- 

mo)>t,  Jfms  2.75  Schott,  3 — n  Fromont. 
Les    Lavandiferes    de    Santarem,    valencienne 

et   chant    du    regiment,   valse    1.50    Schott, 

6 — ,  en  feuille  2.50  Grus,  4ms  2.25  Schott, 

7.50    Grus. 
Vingt-deux  legouset  six  preludes :  H.  I  — 50 : 

N.  1 — 2.   Air   espagnol.    Xr.  4 — 6.   Morgen- 
gesang.  Air  autricliien.   Wiegenlied.   N.   10. 

Air   cracovien.      Romance.      Trois   preludes 

(1—3).     Haefte    II:     — 62:   La     biondina. 

N.  14.  Air  suisse.  Galop.  N.  17.   Air  ecos- 

sais.    N.   19.    Sicilienne.      N.  21 — 22.   Trois 

preludes    (4 — 6).     Hansen. 
12   Leeons   et   3  preludes,   liv.    1 — 2   ä   — 75 

Cranz. 
Liesehen     und     Fritzchen^     valse     dialoque 

1.75    Schott,    4/ —   Ashdoicn,    6 —   Joubert. 
Linda     di     Cbamounix,     potp.    2.50 

Ricordi. 
L  u  c  i  a   de  L  a  m  m  e  r  m  oo  r,  grand  diver- 

tissement  — 90   Weygand,    'tms  trois  diver^ 

tiss.  ä  7.50  Grus. 
Lucrezia    Borgia,    potp.    3 —   Ricordi, 

fant.    6 —    Benoit,    divertissement    6 —    Le 

Boulch. 
Lucrezia    Borgia,    valse    — 50    Schott,    — 60 

Xatioiial    Music,     6 — ,     en    feuille    2 —   Le 

Boulch. 
Lydda,   romance   espagnole    1 —   Schott. 
Manon   Lescaut,    chant   du   N&gre,   valse   de 

genre,  P  1.50,  4ms  2 —  Schott. 
Marche    des    guerriers     de    Top.    Jaguarita, 

rinidenne  — 75  Schott,  — 75  Hirsch. 
]\I  a  r  s  o    S  p  a  d  a,    valse   brillante    1.50,    en 

feuille  —50  Schott,  6—,  en  feuille  2.50  Le 

Boulch,  Ifms  2.25  Schott,  Jyms  3/6  Chappell, 

9 —  Le  Boulch. 
M  a  r  t  h  a,  valse  de  salon  1.75  Schott,  — 40 

Church,  2.50  n  Choudens,  7.50  Joubert,  3.50 

Ricordi,     —30    Gutheil,     J/^s    2.25    Schott, 

3 —  n  Choudens,  9 —  Joubert. 
Une  matinße  au  bord  du  lac  de  cöme,  ron- 

dino  3/ —  Ashdoicn. 
Ire   Mazurka   en   forme   d'un   Rondeau,   pre- 

eedee    d'une    Introduction,    P    1.75    Schott, 

2 — n  Costallat,  — 25  Hansen. 
Memoria    Speranza,     valse    expressive     1.50 

Schott,  — 50   Hansen. 
Michelemma,   rondoletto    — 75    Schott,    2/ — 

Ashdoicn,   6 —   Benoit,   — 25   Hansen,   Nor- 

disk  Musilcforlag. 
M  i  g  n  o  n,  valse  de  salon  1.75  Schott,  6 — , 

en  feuille  2.50  Hcugel,  — 45    Gutheil,  4ms 

2 —  Schott,   7.50  Heugel. 
Miss  Fauvette,  valse  brill.   1.75  Schott,  6 — 

xYo€7,  -^?>is   2 —  Schott. 
Ml"    de    Pourcaugnae,     valse    et    galop     1.25 

Schott. 
La  Montagnarde,  valse  brillante  1.25  Schott, 

— 35   Gordon,  2 — n  Gallet. 


-  Morceaux   du  ballet    „La   Peri" :    1.   Pas   de 

Schals.  2.  Pas  des  Europeennes.  3.  Valse 
favorite,  ä  1.50,  en  feuille  — 50,  4^s  1.75. 
N.  4.  Le  Reve.  5.  Pas  de  deux.  6.  La  Ma- 
zurka. 7.  Pas  de  trois.  8.  Pas  des  Almees, 
ä  1.50,  4ms  2—.  N.  9.  Pas  de  l'Abeille. 
10.  Seöne  de  la  Prison,  ä  1.50  Schott. 

-  Mosquita    la    Sarci&re,    valse    mazurka    1.5(J 

Schott,  en  feuille  — 50  Schott,  6 — ,  en 
feuille  2.50  Le  Boulch,  4ms  2 — Schott,  7.50 
Le  Boulch,  Cl,  Cornet  ä  — 20  n  Le  Boulch. 

-  Les  Mousquetaires  de  la  Reine,  valse  brill. 

1.50  Schott,  3/ —  Ashdown,  5 — ,  en  feuille 
2.50  Lemoine. 

-  La    Mule    de   Pedro,     valse     de   genre     1.50 

Schott,  7.50  Legouiw,  //w?s  2 —  Schott. 

-  La    Muleti&re,    melodie    espagnole    5 —    Ma- 

thieu. 
-Muta    di    Portici,    potp.    4 —    Ricordi. 

-  Le  Nabala,  valse  brill.   1.50,  en  feuille  — 50 

Schott,  — 25  Hansen,  ^ms  1.75  Schott,  7.50 
Lemoine. 

-  N6mea,    valse    hongroise    1.50    Schott,    1 — 

Hirsch,  6 —  Heugel,  ^ws  2 —  Schott,  7.50 
Heugel. 

-  Les    Noces    de   Jeannette,     valse    brill.    1.75 

Schott,  6 —  Grus,  4^s  2 —  Schott,  7.50 
Grus. 

-  Deux  Nocturnes  arr.  p.   j?  et  P  par  R  o  b. 

Möller  3—  Schott. 

-  Nocturne   3/ —   Augener. 

-  Nocturne    1 — 3,   PV   ä  3/ —   Hammond. 

-  3  Nocturnes,  FP  2.75  Schott,  4/ —  Ashdown, 

3/ — ,  (Fr.  Hermann)  1/ —  Augener, 
2.50  Costallat,  3/ —  Donajowski,  1/ —  Ham- 
mond, — 50  Schirmer,  — 70  Leopas;  VaP 
1/ — n  Augener;  VcP  2.75  Schott,  1/ — n 
Augener,  2.50  n  Costallat.  3/ —  Dona- 
jowski; FIP  2.75  Schott,  1/ — n  Augener; 
VG  1.75  Schott,  2— n  Costallat;  VcG  1.75 
Schott,  2.50  n   Costallat;  FIG   1.75   Schott. 

-  N  o  r  m  a,   remembranze   2 —  Martinenghi.    ■ 

-  Nouv.    Mazurka,    en    forme   de    quadrille   et 

valse   1.25  Schott. 

-  O  b  e  r  o  n,  valse  de  salon   1.50  Schott,  — 60 

Gordoyi,  6 —  Lemoine,  4^s  2.25  Schott, 
7.50  Lemoine. 

-  Les  oiseaux  de  Notre-Dame,  romance   ( C  1  a- 

p  i  s  s  o  n) ,  fantaisie  1.50  Schott,  6 — 
Benoit. 

-  Olivo  e    Pasquale,   rondinetto    1 —    Ricordi, 

— 40  Brainard. 

-  Olivo    e    Pasquale,     air    varie    1 —    Ricordi, 

— 40   Brainard. 

-  O  primeiro  Mestre  na  instrucgao  de  Piano- 

forte,  Guia  theoritico-pratico  etc.  (Texte 
Portugals)    4.75  Schott. 

-  Le    Papillon,    valse    de    salon     1.50    Schott, 

2 —  n  Choudens,  4^s  2 —  Schott,  2.50  n 
Choudetis. 

-  Le    Papillon,    rose,     polka     maz.     1.50,     en 

feuille  — 50  Schott,  2.50  Benoit. 

-  Les    Papillotes    de    Mr.    Benoit,    valse    1.50 

Schott,  3/ —  Chappell,  2 — n   Gallet. 

-  Paquita,   pas   de  manteaux,   valse   de   salon,- 

2—,  4ms  2.25  Schott. 

-  Le  Pardon  de  Ploermel,  valse  de  salon  1.50 

Schott,  7.50  Benoit,  3.50  Ricordi,  —80- 
Weygand,  2 —  Bevilacqua,  — 40  Dawing- 
how,  Gutheil,  4^s  2.25  Schott,  9 —  Benoit, 
—60  Leopas;  TP,  FIP  ä  2.50  Schott;  0 
2 —  n  Benoit. 
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•Les    Parisiennes,    3    Polkas    nouvelles    1.50: 
N".    1,    L'Enjouee,    2.    La    Coquette,    3.    La 
Gracieuse    ä    — 50    Schott,    4.50,    N.    1 — 3 
ä  2 —  Heugel. 
Pas  espagnol,  danse  2 —  Mariani. 

■La  Peri:  1.  Valse,  2.  Pas  des  Alm6es,  3.  Pas 
de  deux,  PIP  (W.  Forde,  L'Anima  del- 
l'opera,  24th  set.)    3/ —  Leonard. 

■  La  Peri,  pas  espagnol  du  ballet  1.50  Schott. 
La   Peri,   valse   brillant    1.75  n,   4'>ns   2.50  n, 

en  feuille  1 —  n  Gallet, 

■  üepBOHaqajiBHaa    TeopeTHHecKO-npaKTiiqec- 

Kaa  niKOJia  2 —  Oiitheil. 
Petits  airs  faciles  sur  des  thfemes  des  meil- 

leurs  auteurs  3 — n  Costallat. 
Petits  airs  et  preludes  (Philipp  et  Rei  t- 

linger)    3 — n   Costallat. 
Petit    Album     des    jeunes    pianistes,     ossia 

raecolta  di  pezzi  progressivi  pej  lo  studio 

e    per    la    ricreazione    degli    allievi      2.50 

Mariani. 
La    petite    fee,    quadrille    5 — ,   4fi^s    6 —   Le 

Boiilch. 
La  petite  fete,  quadrille,  4'>ns  6 —  Le  Boulch. 
Petite  soene   Suisse  3/ —  Ashdown. 
Philöraon  et  Baucis,  valse  brill.   1.75 

Schott,  2 — n  Choudcns;  Jims  2.25  Schott, 

2.50  n   Choudens. 
Piaeeri  della  Gioventü.   5   rondö  nello  stile 

facile:   1.  II  Corno  delle  Alpi,  tema  variato, 

2.   Marcia   dei   Puritani,   3.   La  Romanesca 

ä    2 — .    N.    3.    L'allegria    dei    guerrieri,    5. 

Polka  militare   ä  3 —  Ricordi. 
Piano   Instructor    (engl.-frencli)     1.50    Ellis. 
Polka  dans^e  ä  l'opßra  1.50,  Jfms  1.75  Schott. 
Polka-mazurka,  f  rom  Stella    ( P  u  g  n  i )    3/ — 

Ashdown,  — 80  Hirsch. 

■  2  polkas  et  nouveau  galop  ä  1.25  Schott. 
Le  Pont  des   Soupirs,  valse  de  salon 

1.50    Schott,    6 —    Heugel,    2 —    Napoleao; 

4ms   1.75  Schott,   7.50  Heugel. 
Les  Porcherons,  grand  valse   1.50,   en 

feuille  — 50  Schott,  2 — n,  en  feuille   1 — n 

Gallet. 
La    Poupge     de    Nüremberg,      valse 

brill.   1.50  Schott,  5—  Joubert. 
Preciosa,    valse    de    salon    1.50    Schott, 

2.50  Benoit;  Jims  2 —  Schott,  7.50  Benoit. 
Les   Printani&res,    3   polkas   nouvelles    1.50 : 

N.   1.  Eglantine,  2.  Ma  Brünette,  3.  Bene- 

detta   ä  —50   Schott,  4.50,   N.    1—3   ä   2— 

Heugel,  N.  3  — 25  Hansen. 

■  La   Promise,   valse   brill.    1.50   Schott,   — 75 

Brainard,  6 — ,  4''ns  7.50  Benoit. 

■  Le   Propli&te,  valse  brill.    1.25   Schott,  — 75 

Brainard,  7.50  Benoit;  4ms  Schott. 

■  Le  puits  d'amour,  valse  brill.  — 50  Schott, 

6 — ,  en  feuille  3 —  Le  Boulch. 
•Puritani,   marcia   2 —  Ricordi. 
■Puritani,  potp.  3 —  Ricordi. 
•Qu  entin    Durmand,      valse    de    salon 

1.50    Schott,    6 —    Grus;    Jims    2 —    Schott, 

7.50  Grus. 

■  Le   Ramier   messarger,   valse   brill.    1.75,   en 

feuille  — 50  Schott,  5—  Heugel,  3 —  Ma- 
riani; 4ms  2.75  Schott,  7.50  Heugel,  5 — 
Mariani 

-  Les    Recruteurs    morceau    1.50    Schott,    6 — 

Grus,  3.50  Mariani. 

-  La  Redowa,  nouvelle  valse  boh€mienne,  avee 

la  th^orie  1 — ,  en  feuille  — 50  Schott,  2— 


Heugel,  1 —  Ricordi,  Cornet,  Fl  ä  — 30  n 
Heugel. 

-  Redowa  Polka  1 —  Ashdown,  — 25  Brainard, 

4ms  2 —  Ashdown. 

-  Le  regret    ( Der  Schmerz )    avec  aec.  P  ou  G 

— 50  Schott. 

-  Refrain  du  Gondolier  — 50  Elkan. 

-  La   Reine    de    Saba,     valse    brillante      1.50 

Schott,   2.50  n  Choudens,  3.50  Ricordi. 

-  La  Reine  des  Champagnes,  valse  — 50  Schott. 

-  La   Reine    des   Fees,    valse    brillante      1.25 

Schott,  — 30  Gordon,  1.50  n  Gallet,  — 80 
Weygand. 

-  La   Reine   Tapaze,    valse    de  l'Abeille      1.75 

Schott,  6 —  Lemoine,  4ms  2.25  Schott,  7.50 
Lemoine. 

-  Reminiscenze  dell'opera,  II  Barbier  di  Sivi- 

glia  3 —  Mariani. 

-  Reverie  du    nord^     nocturne-mazurka      1.75 

Schott,  2 — n   Gregh. 

-  Reverie-valse   1 —  Schott. 

-  Rgveuse,  valse  brillante  1 —  Sclwtt. 

-  Richard    en    Palestine,     valse    dramatique, 

1.75  Schott,  6 —  Heugel. 
-Robert  el  Diavolo,  potp.  2.50  Ricordi. 
-Robert,   Idol   of   My   heart    — 40    Kinley, 

National   Music,    CahinetOrg   — 40   Kinley. 

-  Le  Roi  Carotte,  P  2.50  n  Choudens. 

-  La  Romanesea.  air  de  danse  du  ICme  si&cle, 

variee  1 —  Cranz,  2 — n  Costallat,  — 38 
Hansen,  Jims  2 — n   Costallat. 

-  Rondino  pastoral,  P  1.50  Schott. 

-  Rondino  Türe,  P  1.50  Schott,  — 25  Jurgcn- 

son. 

-  Rondino-valse  sur  l'op.  Frere  et  Mari  pour  P 

1.25,  en  feuille  — 50   Schott,    1 — n    Gregh. 

-  2  Rondo  sopra  motivi  dell'Alessandro   Stra- 

della  di  F  1  o  t  o  w:  1.  Coro  della  campana. 
2.  Canzone  dei  bevitori  ä  2.50  Ricordi. 

-  2  Rondö   sopra  i  migliori   motivi  dell'opera 

ICrociati  di  Spohr:  N.  1  1.50.  N.  2  2.50 
Ricordi. 

-  Rondoletto  sur  „La  Sonnambula"   1 —  Schott. 

-  Rondo   over   „Alpehornet",   P  — 38   Hansen. 

-  Rondo  over  ..Die  Heimat"   — 50  Hansen. 

-  Rondo  villageois  sur  l'op.  „Le  Farfadet"  1.50 

Schott,  5 —  Joubert. 

-  Sabots  de  la  Marquise,  valse  brill.    1.50,  en 

feuille  — 50  Schott,  6 —  Grus,  .Jms  1.75 
Schott,  7.50  Grus. 

-  Les  Saisons,  valse  elegante  1.50  Schott,  6 — 

Grus,  4^18  2 —  Schott,  7.50  Grus. 

-  Sauvez   mon   fröre    ( Rette   meinen  Bruder ) , 

scene  i —  Schott,  5 —  Mathieu. 

-  Scuola  primaria  dei  giovine  Pianista.  Meto- 

do  elementare,  teorico  e  pratico.  Diviso  in 
tre  Parti  (Testo  italiano  e  francese) 
7.50  n:  Parte  I.  Contiene:  i  Principi  ele- 
mentar!, alcuni  Esercizi  e  alcune  Melodie 
progressive  3 — .  II.  Contiene:  le  Scale, 
alcimi  Esercizi,  dei  Pezzi  di  ricreazione,  dei 
Preludi,  ecc,  ecc.  3 — .  ILI.  Contiene:  una 
Collezione  di  piccoli  Pezzi  dilettevoli  ed 
istruttivi  a  quattro  mani  4 — .  Testo  itali- 
ano e  spagnuolos  3 — n.  III.  4ms  4 —  Ri- 
cordi. 

-  Serenade  — 25  White,  — 50  Nordisk  Musik- 

forlag. 

-  Serenata      espagnuola    ( Spanish    Serenade ) 

i.  e.  — 50  Schiriner. 

-  Serenata  spagnurla,  aria,  S  5 —  Le  Boulch. 
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-  La  Sieilienne,  valse  du  ballet  Stella  1.75,  en 

feuille  — 50  Schott. 

-  La    Sieilienne,     valse    redowa    from    Stella 

(Pugni)    4; —  Ashdoiim. 
-La  sieilienne,  valse  redowa,  Cornet    (CoUec- 
tion   de  musique   de  danse  N".  75 )     — 20  n 
Le  BoulcJi. 

■  La  Sir&ne  de  Sorrente,  valse  brill.   1.50,    en 

leuille  — 50  Schott,  5 —  Heugel,  3 —  Mari- 
ani,  4ms  2.25  Schott,  7.50  Heugel,  5 — 
Mariani. 

-  Sous   un   sauie,    Rßverie  valse     1 —   Schott, 

— 25  Hansen. 

■  Souvenir  de  Collognes,  serenade  1.25  Schott, 

5 —  Benoit. 

■  Souvenir     de     la     marehe     aux  '  flambeaux 

(Meyerbeer),  morceau  de  salon  2 — 
Schott,  4/ —  Augener,  9 —  Jouhert. 

■  Soiivenir  de  Liszt  — 25  Hansen. 
-Souvenirs    de  Londres.    2  Moreeairs:      1.  II 

Giuramento  de  Mercadante,  Fantaisie.  2. 
Polacca  et  Variations  sur  des  motifs  favo- 
ris  de  Persiani  ä  1.50  Schott. 

■  Souvenir   de   Simplon.   Caprice   elegant   2/ — 

Ashdotcn. 

■  Souvenir  de  Weber  — 25   Hansen. 

■  Stella,   polka-maz.    1.25   Schott,  4 —  Benoit. 
-Sur   toi  je   veille    (Sehlummre   in   Frieden) 

—75  Schott,  4 —  Mathieu. 

■  Sylvana  valse  brill.   1.50  Schott,  6 —  Girod, 

]ms  2.75  Schott,  3 — n  Fromont,  9 —  Girod. 

-  Tant  que  l'etoiie  brille   ( Weil  noch  der  Stern 

der  Jugend),  m4lodie-valse  — 75  Schott, 
4 —  Mathieu. 

■  The  Young  ]Mountaineer,  P  1/ —  Augener. 

■  The  Young  Pianist's  Primer.   A  theoretical 

and  practieal  Tutor  for  the  P.  Translat«d 

into  English  by  F.   C  o  r  d  e  r  4.75   Schott. 
-Tic  e  tic  e  toc  Italian  air.  P  2 —  Augener, 

3/ —  Cecilia,  2/ —  Williams. 
■Torquato     Tasso,     Cavatina,     P    1.50 

Guimarae;    favorite  Rondo  — 40   Brainard, 

Polacea  — 40  Brainard. 
1^  Torrent,  arr.  en  valse  de  Salon  1.75  Schott, 

C —  Lemoine. 

■  Tyiolese  air.  Eondino  3/ —  Ashdown. 

■  Vaga  luna.    Variations  2/ —  Ashdoicm. 

■  Le  Val   d'Audorre.  valse  brill.    1.75   Schott, 

6 —  Lemoine.  — 62  Hansen. 

■  La   Valse    a  deixx   temps,    valse    brill.     1.50 

Sehott,  en  feuille  — 50  Schott,  6 —  en  feuille 
2.50  Heugel. 

■  Valse  ä   deux  temps,   fantaisie   6 —  Heugel. 

■  Valse   brill.    en   forme   de   Rondo    1 —   Hoff- 

rneister. 

■  \'alse  favorite  d'Emma  1.50  Schott,  4ms  3/6 

Clmppell. 
Valse  favorite  de  Deserteur  1.50  Schott. 

■  Valse  de  Lady  Henriette  1.50  Schott. 
•Variations  on  „les  jeunes  Andaloux"    (Ma- 
sini)   — 40    Brainard. 

■  La  Villageoise  allemande,  valse  1.50  Schott, 

2 — n  Costallat,  4ms  2 — ,  2.50  Costalla-t. 
Vive  le  roi,   choeiir   celfebre  de  l'opera    „Le 
siöge     de  la    Rochelle"     — 50,      ^)?is      — 75 
Schott. 

■  Le  Voyage  en   Chine,    valse   de    salon    1.50 

Schott,  6 —  Letnoine. 
lies  Yeux  blevis,   valse  brill.  2 — ,   en  feuille 
— 50  Schott,  3/ —  Ashdotcn,  C'happell,  4/ — 
Donajoicski,  2/ —  Williams,  0 —  Heugel,  2.50 


Mariani,     — 80     Weygo/nd,     — 25     Ha/nsen,\ 
— 20  Hösick,  4^s  2.75   Schott,  3/ —  Chap-' 
pell,   7.50   Heugel,   4 —   Mariani,   PV    (Fl) 
2.50     Schott,     Cornets,    Fl,     V,     ä    — 30  n 
Heugel. 

-  Z  a  n  e  1 1  a,    fant.    brill.    2.50    Ricordi. 

-  Zerline,    valse    espagnole    1.50    Schott,    5 — 

Benoit. 

Burgmüller  F.  R.  Dier  kleine  Franz  Liszt, 
über  200  beliebte  Stücke,  P,  4  Hefte  ä  1— 
Lehne : 

Heft  1:  (G^anz  leicht  und  ohne  Oktaven- 
spannung. )  Vorspiel.  Hömerschall  m.  Echo, 
"s  Nannerl.  Auf  dem  Wasser.  War  ein.st 
ein  Riese  Goliat.  Stradella- Marsch.  Altes 
Liebeslied.  Zwei  schelmische  Augen.  Die 
Schwalben.  Gute  Nacht.  Negermelodie.  Bal- 
lett aus  Stumme  von  Portici.  Tanzlied. 
Schottisch  aus  „Hugenotten".  Ungarische 
Volksweise.  Menuett  von  Mozart.  Jena 
soll  leben.  Herbstlied.  Immer  langsam  vor- 
an. Liliput-Walzer.  Der  Jäger  aus  Kur- 
pfalz. Der  ICarneval  v.  Venedig.  Einsam 
und  verlassen.  Jagdruf.  Schwäbische,  bay- 
rische. Montecchi  -  Marsch.  Wanderlied. 
Tafelmusik  aus  Don  Juan.  Jodler.  Die  Wach- 
tel. Burschenlied.  Der  Blumen  Bitte  von 
Graben-Hoffmann.  Schnadahüpfl. 
Wenn's  immer  so  war'!  Tyrolienne.  Vater 
Noah.  Wohl  zu  ruhen!  aus  Barbier  v.  Sev. 
Denk'  ich  alleweil.  Triolenspiel.  Couplets. 
Brief-Duett  aus  Figaros  Hochzeit.  M^rkt- 
chor  aus  Stumme  v.  Portici.  Sinfonie-Thema 
Aon  H  a y  d  n.  Die  Hussiten  vor  Naumburg. 
Galopp  aus  Stradella.  Ich  war,  wenn  ich 
erwachte  (Arie  aus  unterbrochenes  Opfer- 
fest). Rondo  aus  Figaros  Hochzeit.  Es  blies 
ein  Jäger  wohl  in  sein  Hörn.  Ländler.  Con- 
tretanz.  Bertrands  Abschied.  Arie  aus 
Stumme  v.  P.  Ich  und  mein  junges  Weib. 
Dornröschen  (Ballade).  Wenn  jemand  eine 
Reise  tut.  Arm  und  klein  ist  meine  Hütte. 
Regimentstochter  -  Mazurka.  Warum  soll 
ich  nicht  lustig  sein!  Ballett  aus  Zampa. 
Victoria- Marsch.  Intermezzo  (Barbier  von 
Sevilla).  Chor  aus  Belagerung  von  Corinth. 

Heft  2:  Arie  aus  Don  Juan  „Wenn  du 
fein".  Nachtlied  ..Abend  sink  auf".  Terzett 
aus  Barbier  v.  Sev.  Wie  lieblich  ist's  hie- 
nieden.  Steirischer  Ländler.  Sinfonie-Stück 
V.  Haydn.  Fortuna-Schottisch.  Der  Trou- 
badour a.  Johann  v.  P.  Salon- Polka.  Bun- 
destreue. Gaudeamus  igitur.  Galopp 
(Roljert  der  Teufel).  Schalmei.  Frühlings- 
marsch. Monden  schwinden,  Jahre  kreisen. 
Lied  ohne  Worte.  Walzer  (Lucrezia). 
Husarenlied.  Ich  bin  der  Schneider  Kakadu. 
Gondoliera.  Ach.  ich  habe  sie  verloren! 
(Gluck).  Böhmisches  Volkslied.  Der 
Sonntagsreiter.  Der  Krieger  muß  zum 
blut'gen.  Einst  sprach  mein  Herr,  der  Bader 
(Dorfbarbier).  Ständchen  a.  Entführung. 
Grazien-Polka.  Preghiera  a.  Stumme  v.  P. 
Glöckchenlied  a.  Zauberflöte.  „Grclehnt  an 
die  Zypresse"  (Cantilene  a.  Othello).  Das 
blaue  Glöckchen  (Schottisches  Volkslied). 
Lückenbüßer.  Scherzo  von  Mozart. 
Marsch  aus  Norma.  Schützenlied  a.Wilhelm 
Teil.  Extrapost.  Jetzt  gang  ich  an's 
Brünnele.  Trockne  Blumen  v.  Schuber  t. 
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Autot- Walzer    (II    bacio).     Selig,   wer    die 
Wonne  kennt.  Abendlied.  Sänger-Marsch 

Heft  3-  Schleswig-Holstein,  meerumschl. 
Arie  aus  Armide.  Salon-Polka.  Wiegenlied. 
Menuett  v.  Haydn.  Der  kleine  Husar 
Wilhelmus  v.  Nassauen  (Niederl.).  Terzett 
aus  Don  Juan.  Die  Nachtigall.  Ariette 
Kinder  des  Frühlings"  (Donauweibchen). 
Eeossaise  (Martha).  „Sagt's  ihr",  Romanze 
V  Kotschubey.  Was  frag'  ich  viel  nach 
Geld  und  Gut  (Mozart).  Marschlied  der 
Schleswig-Holsteiner  1848  —  1850.  Duett 
Als  ich  ein  kleiner  Knabe  war"  (Donau- 
weibchen). Willst  du  dein  Herz  mir  schen- 
ken (J.  S.  Bach).  Alpenhorn-Marsch.  Duett 
a  Figaros  Hochzeit.  Polonaise  nach  einem 
Ballett  V.  Gluck.  Walzer  (Fra  Diavolo). 
Schlesische  Volksweise.  Spanischer  Contre- 
tanz.  Ariette  a.  Fanchon  (Himmel).  Ga- 
lopp (Nachtwandlerin).  Fröhlich,  ihr  Bru- 
der! Gebet  a.  Othello.  Fröhliche  Wander- 
schaft. Die  zwei  Hasen.  Ballett-Polka.  Chor 
aus  Palmira  ( Salierie) .  La  Musette,  Tanz  aus 
Armide.  Nachspiel  aus  Idomeneus  ( M  o - 
zart).  Lützows  mlde  Jagd  (Fantasie). 
Menuett-Walzer  v.  M  o  z  a  r  t.  El  amor  en 
euarto  (Volkslied  a.  Peri).  Sind  wir  wieder 
mal  beisanunen.  Impromptu.  Die  Abend - 
glocken.  Bald  ist  es  wieder  Nacht.  Arie  aus 
Barbier.  Triumphmarsch  „Was  ist  des 
Deutschen  Vaterland?" 

Heft  4-  Alles,  was  Odem  hat,  lobe.  Chor 
aus  Aimide  (Gluck).  Der  Lindehbaum 
(Schubert).  Klänge  aus  dem  Hochland 
(Ländler).  Thema  a.  Faniska  (Cberubini). 
Italienische  Serenade.  Ich  hab'  die  Nacht 
eeträumet.  Duett  a.  Stumme  v.  P.  Zigemiei- 
tanz.  Andante  V.  Mozart  Home  sweet 
home!  Gesang  der  Meermädchen  a.  Obeion. 
Des  Jahres  letzte  Stunde.  Militar-Marsch 
Y  Schubert.  Wenn  der  Lenz  erwacht 
(Norwegisch).  Hoffe  Herz,  nur  —  mir  die 
Blume.  Arie  a.  Cosi  fan  tutte JMozart) 
Herr  Schmidt,  Herr  Schmidt.  Bandel-Terzett 
von  M  o  z  a  r  t.  Der  verliebte  Geißbub  Arie 
a  d.  Zauberflöte.  Thema  a.  Der  Wald  bei 
Hennannstadt  v.  W  e  stmey  er.  Adagio 
cantabille  v.  H  ay  dn.  Pastorale  a.  Handels 
Messias.  „Blümlein  traut,  Arie  a.  Faust  v. 
Gounod  (Impromptu).  Jubilate  (Kuss. 
Vesperges.).  Sanctus  und  Hosianna  aus 
Mozarts  Kequiem.  Beethoven-Marsch.  T^nz 
cl.  Jungfr.  aus  „Der  Wald  bei".  Romanze  a. 
Euryanthe.  O  Willie  (Amerikan.  Volks- 
weise). Am  Meer  (Schubert). 
Burgmüller  Fr.  R.  Für  kleine  gäiide.  225 
kleine  heitere  Stücke,  P,  3  Hefte  ä  1— 
Lehne : 

Heft  1-  O  du  lieber  Augustin.  Über  die 
Beschwerden  dieses  Lebens.  Walzer^  Alle 
Vöo-el  sind  schon  da.  Terzett  aus  Zauber- 
flöfe  von  Mozart.  Marsch  „Den  tappere 
Landsoldat".  Ich  nehm'  mein  Glaschen  m 
die  Hand.  Schöne  Minka,  ich  muß  sclieiden. 
Was  kommt  dort  von  der  Höh.  Polka. 
Tvrolienne  „in  Berlin  sagt  er  .  Bruder, 
lagert  euch  im  Kreise.  Was  ist  des  Lebens 
hb^chste  Lust.  Die  musizierenden  Hasen. 
Ca,  ga.  geschmauset.  Dessauer  Maisch. 
Wiegenlied.  Lied  vom  Heimatschein.  Ca- 
ehudia.     Morgen  muß    ich  fort    von  hier 


Tafellied.   Scherzo  von  Haydn.   Geh'  nur 
immer  hin.  Ach  wo  ich  gerne  )>in.  Galopp. 
Kommt  ein  Vogel  geflogen.     Der  Kuckuck 
und  der  Esel.  Ländler.  Alles  schweige,  jeder 
neige.  Was  streicht  der  Kater  seinen  Bart. 
Chor    a.  d.    unterbr.    Opferfest.      Wer    nie- 
mals einen  Rausch.  Müllerlied.   Schottisch. 
Weihnachtslied.  Mei  Dirndl  is  harb.   Ihren 
Liebsten  zu  erwarten.  Galopp.  Ein  Schäfer- 
mädchen  weidete.      Arie    Entführung     aus 
dem    Serail    von    Mozart.      Blühe    liebes 
Veilchen.  Mei   Schatz  is  a  Reiter.  Hopser. 
Hans  Ohnesorgen.  Der  Papst  lebt  herrlich. 
Erinnerungen  an   Cliopin.     Jagdstück.     Es 
ging  ein  Jäger  wohl  jagen.  Ja,  die  Freihielt 
nur  alleine.  Wenn  der  Schnee  von  der  Alm. 
Gänsemarsch.  Ich  kann  das  nicht  verstehen 
(„Die  weiße  Dame").  Das  blaue  Blümchen, 
Lied   von   Himmel.      Fahret   hin,   fahret 
hin.     Heraus  aus  dem  Lager.     Schottisch. 
Gute  Nacht,  liebe  Anna  Dorothee.     Ich  will 
euch  erzählen  e!in  Märchen  gar    schnurrig. 
Arie    aus    Schweizerfamilie.       Puthöneken. 
Stille  Nacht,  Quartett  von  Haydn.  Zicke- 
lein, was  klagest  du?     Der  Zeisig.     Jodel- 
Walzer.     In   meinem    Schlößchen    ist's    gar 
fein   (Donauweibhen).  Tag  werden.  Wo  ein 
klein's  Hüttle  steht.  Es  war'n  einmal  drei 
Schneider.    Marsch,   so   leb'   denn  wohl.    0 
hätt'  ich  so  ein  Stimmlein  frisch.  Wo  Mut 
und  Kraft  in.  Jägerchor.  Hier  sitz'  ich  auf 
Rasen.  Keine  Ruh'  bei  Tag  und  Nacht,  Don 
Juan.    Santa  Lucia. 

Heft   2:   Hans      und    Grete.      Arie      aus 
Aschenbrödel.  Heimweh.  Schlitten-Mazurka. 
Bald    prangt    den    Morgen    zu    verkünden, 
Zauberflöte.   Daß    du   mein   Schatzerl   bist. 
Wenn   ich  ein  Vöglein  war'.     Marsch   aus 
Moses.    Kommerslied.    Chor  a.  Weiße  Dame. 
Gestern     Abend     war    Vetter    Michel     da. 
Einst  hat  mir  mein  Leibarzt  geboten.  Vom 
weit   entfernten    Schweizerland,    Schweizer- 
familie. Walzer  aus  Stumme  v.  P.  Lob  der 
edlen  Musika.  Taglioni-Polka.  Mädele,  ruck, 
ruok,  ruck.  Kavallerie-Marsch.  In  der  gro- 
ßen  Seestadt  Leipzig.      Gebet   aus   Zampa. 
Sleirers  Heimweh   (Oberländer).  Schneider- 
schreck.    Brüder,    laßt     uns     eins     singen. 
Im  Wald  und  auf  der  Heide.     Tyrolienne. 
Duett  aus  „Das  unterbrochene  Opforfest  . 
Ännchen  von  Tharau.  Der  Mai  ist  gekom- 
men. Herz,  mein  Herz,  warum   so  traurig. 
Andante      (Der   Kalif   von  Bagdad)       Das 
Füchslein.  Wenn  der  Topf  nun  aber  n  Loch 
hat      Ariette  aus   Schweizerfamihe.      Hoch 
drob'n    auf    der  Alma.     Hans    und  Liesel. 
Pepita  -  Polka.     Terzett     aus     Zauberflote 
Jodler-Ständchen.     Eeossaise.     Storch    und 
Frosch.    Und  schau  ich  hin,  so  schaust  du 
her    Im   kühlen  Keller   sitz'   ich  hier,      in 
Lauterbach   hab'    ich   mein'n    Strumpf   ver- 
lor'n.  's  ist  mir   alles  eins.  Einen  Doktor 
meinesgleichen    (Barbier  v.  Sevilla  .  Chan- 
son.   Cracovienne.    Madrilena.    Italienische 
Arie.     Rondo  aus  Zampa.     Brüder,  zu  den 
festlichen  Gelagen.  Hans  Peter  zog  am  Mor- 
gen   (Lied   von   G  r  a  b  en  -  H  o  f  f  m  a  nn). 
Dn   schöner   Jüngling,   lebe  wohl    (Zauber- 
fiöte).    Böhmischer  Walzer.     Mein  Lebens- 
lauf   ist  Lieb'  und    Lust.     Scher^.o    (nach 
Beethoven).   Quartett   aus   Das  unter- 
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brocbene  Opferfest.  Der  Sänger  sah,  als 
kühl  der  Abtud  taute.  Morgengebet.  Häns- 
chen  sali  am  Schornstein.  O  jeruni,  jerum. 
Du  lieblicher  Stern.  Das  Waldhorn.  Immer 
brüderlich.  Ein  Schlosser  hat  ein'n  G'sell'n 
gehabt.  Guckkastenlied.  Was  soll  ich  in  der 
Fremde  tun?  Ohne  Sang  und  ohne  Klang. 
Scheiden  tut  weh.  Mondenschein.  Als  ich 
auf  meiner  Bleiche.  Mailied.  Schnadahüpfl. 
Der  kleine  Reiter.  Mosel-Polka. 

Heft  3:  Böhmisches  Volkslied.  Mariandel 
ist  so  schön.  Wollt  ihr  mssen,  wie  der 
Bauer.  Tyrolienne  von  Herold.  Neger- 
lied  „Susanne,  weine  nicht".  Sommer  und 
Winter.  Die  Sonn'  erwacht^  aus  Preciosa. 
Großmutter  -Walzer  ( nach  Schäffer). 
Die  beiden  kleinen  Fensterlein.  Liebe 
Schwester,  tanz'  mit  mir.  Robin  Adair. 
Arie  des  Benjamin  aus  Mehul's  Joseph. 
Heute  scheid'  ich,  heute  wandr'  ich.  Abend- 
lied von  Edm.  Kretschmer.  Bärbele- 
Schottisch.  „Schier  dreißig  Jahre  bist  du 
alt".  Wenn  i  halt  früh  auf  steh'  (Steiri- 
sches  Volkslied).  Nachtigall,  ich  hör  dich 
singen.  Wiegenlied  von  C.  ]\I.  von  Weber. 
Bayrischer  Ländler.  Impromptu.  Neujahrs- 
■\ATinsch,  von  Kretschmer.  Reiterlied. 
Kimdgesang,  „Kaiser  Karl,  de  harr  en 
Peerd".  Peiuanisches  Tanzlied.  Rot-e  Bäckle, 
blau  Äugle.  Komm'  fein  Liebchen.  Wir 
winden  dir  den  Jungfernkranz  (Frei- 
schütz). Geburtstagslied.  Menuett  von 
Haydn.  Mit  tausend  Gaben  (Himmel- 
fahrtslied). Jodler  lied.  Morgenlied  von 
Kretschmer.  Bewahret  euch  vor  ( Zau- 
berflöte). 0  Straßburg.  Russische  Melodie. 
Der  Frühlingsball.  Jetzt  gang  i  ans  Brün- 
nele.  Freischütz-Walzer.  Das  Heupferdehen. 
Der  Knabe  vom  Berge  ( Lied  von  Graben- 
Hoffmann),  und  die  Würzburger 
Glöckli.  Arie  aus  Nachtwandlerin.  Münche- 
ner Polka.  Pfingstlied  ,Geh'  aus,  mein  Herz, 
und  suche  Freud!"  Wenn  zu  mein'm 
Schatzel  kommst.  Bergmannslied.  Rosen- 
fetock,  hold  erblüht.  Die  Spinnerin  ( Lied  von 
Mozart).  Marsch  aus  der  Oper  Tamer- 
lan  von  Winter.  Kinderlied.  Prinz  Eu- 
gen, dtr  edle  Ritter.  Arie  von  Dalayrac. 
Tyrolienne  von  A  u  b  e  r.  Festlied  von 
Kretschmer.  Am  St.  Patriek's  Tag 
(Amerikanische  Volksweise).  Tirolerlied. 
Lasset  die  feurigen  Bomben  erschallen. 
Schau  der  Herr  mich  an  als  König  (Frei- 
schütz). W'eidmannslied.  War  ich  ein 
Brünnlein  klar.  Lied  ohne  Worte.  Neuer 
Eisenbahn-Galopp.  Marlborough  s'en  va-t-en 
guerre.  Geschwindmarsch  (Die  lustigen 
Weiber  v.  W.).  Nach  Sevilla  (Lied  von 
R  e  i  c  h  a  rd ) .  Schöne  Augen,  schöne  Strah- 
len. Romanze  aus  Je  toller  je  besser,  von 
M  §  h  u  1.  Prager  Walzer.  Arabische  Melodie. 
Neujahrslied  von  Kretschmer.  Trou- 
badour-Mazurka ( nach  Verdi).  Fromme 
Wünsche  ( Lied  von  Graben-Hoff- 
mann). Hornpipe  ( Schottischer  Tanz ) . 
Frühlingswonne  (Italienisches  Lied). 
Der  lustige  Tanzmeister.  80  leichte  Tänze 
u.  ^Märsche  nach  beliebten  Opern-  u.  Volks- 
weisen. 2  Hefte:  P  ä  1—,  Gl  ä  —75,  Fl 
h.  —75,  05  ä  —75,  V  ä  —75,  PCI  ä  1.50, 
PFl  ä  1.50,  POh  ä  1.50,  PY  ä  1.50  Leime. 
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de  IIa,   Potp.  P 

Ricordi. 
-Barbiere   de   Siviglia,   Potp 

Ricordi. 
-Capuletti,  Potp.   P  2.50  Ricordi. 

-  Three    Celebrated    Nocturnes,    VP,    VcP    ä 

1/ —  Donajotüski. 
-Orphee  aux  Enfers,  fant.  P  1.80  Bote. 
-Pardon   de   Ploermel,     fant.   P     1.80 
Bote. 

-  50  Ricreazioni  per  i  giovani  Pianisti.  Scelta 

di    gradite    Melodie,     ridotte  e     diteggiate 

nello    Stile    facile,    P:    Fase.    1 — 4    ä  2.75 

Ricordi. 
Burgmueller  Johann   F. 

Scene      (Petite     Scene 

PresäCr. 
Burgmüller    H.    Fleurs 

Rondino  sur  un  Thfeme  de  l'Opera :  Les  Dia- 

mans  de  la  Couronne,  P  1 —  Hofmeister. 

-  Jugendalbuni.     Heft     1 :   Sammlung    klassi- 

scher und  moderner  Salon-Kompositionen: 
1.  Badarzewska:  Gebet  einer  Jung- 
frau. 2.  Schubert:  Seimsuchtswalzer. 
3.  W  e  b  e  r :  Letzter  Gedanke.  4.  Mozart: 
Potp.  Don  Juan.  5.  Mendelssohn: 
Hochzeitsmarsch.  6.  Fantasie  über:  „Ich 
wollt'  meine  Lieb'  ergösse  sich".  7.  Fantasie 
über:  „Leise  flehen  meine  Lieder".  8.  Volks- 
lied: Paraphrase.  9.  Lange:  Espenge- 
flüster. 10.  Beethoven:  Türkischer 
Marsch  1.50  Bachmann 

-  Opern-Album.      Fa  ntasie-Potpourri    aus    be- 

liebten Opern,  P:  Bd.  I:  Nr.  1—8.  Bd.  11: 
Nr.  9—14.  Bd.  III:  Nr.  15—20  ä3— n: 
1.  „Martha"  von  Flotow  1.20.  2.  „Die 
Regimentstocher"  von  Donizetti.  3. 
„Norma  von  B  e  1 1  i  n  i.  4.  „Freischütz" 
von  Weber.  5.  „Nabukodonosor"  von 
Verdi,  ä  1—.  Nr.  6.  ..Wilhelm  Teil"  von 
Rossini  1.25.  Nr.  7.  „Lucia  von  Lammer- 
moor" von  Donizetti  1 — .  Nr.  8.  „Trou- 
badour" von  Verdi  1.20.  Nr.  9.  „Fra 
Diavolo"  v.  A  u  b  e  r  1 — .  Nr.  10.  „Carmen" 
von  B  i  z  e  t  2 — .  Nr.  11.  „Die  weiße  Dame" 
von  B  o  i  e  1  d  i  e  u  1.25.  Nr.  12.  „Die 
Stumme"  v.  A  u  b  e  r  1.50.  Nr.  13.  „Zami)a" 
Aon  Herold  1.25.  Nr.  14.  „Robert  der 
Teufel"  von  Meyerbeer.  15.  „Nacht- 
lager in  Granada"  von  Nicolai.  16. 
„Stradella"  v.  Flotow.  17.  „Traviata" 
A'on  Verdi  ä  1.50.  Nr.  18.  „Hugenotten" 
A  on  M  e  y  e  r  b  e  e  r  1.25.  Nr.  19.  „Tann- 
häuser" von  R.  Wagner  1.50.  Nr.  20. 
„Lucrecia  Borgia"   von  Donizetti   1.25. 

Burgmüller  Norbert  (1810—1836),  op.  1 
Konzert  (Fis-moll),  PO,  0-St  13.50  n,  P 
6 — ,  PII    (A.   Hörn)    6.50   Kistner. 

-2  Symphonie  Nr.  1  (C-m.).  Part  1&— n, 
0-St  23 — n,  .',ms  (Fr.  Hermann)  9 — 
Kistner. 

-  3  Sechs     Gesänge.     Der     Apfelbaum :      „Bei 

einem  Wirte  \vundermild."  In  der  Feme: 
„Will  ruhen  unter  den  Bäumen  hier."  Win- 
terreise: „Bei  diesem  kalten  Wehen." 
Fischerknabe:  ,,Des  Abendsterns  ersehnter 
Schein."  Harfenspieler:  „An  die  Türen  will 
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ich  schleichen."  (1.  Heft  der  Gesänge)  1.75 
Hofmcisier. 

-  5  Ouvertüre  ( F-dur )  ( zur  unvollendeten  Oper 

„Diogenes"),  Part  6 — n  0-St  11 — n,  J^ms 
(A.  Hörn)    4 —  Kistner. 

-  6    Fünf      deutsche      Lieder.      Harfenspieler : 

„Wer  nie  sein  Brod  in  Tränen  aß."  Omars 
Nachtlied:  „Hell  glühen  die  Sterne."  „Ich 
schleiche  herum."  Seluisucht  nach  Ruhe: 
„Wundes  Herz  hör'  auf  zu  schlagen." 
Nachtreise:  „Ich  reit  ins  finstre  Land" 
(2.  Heft  der   Gesänge)    1.75   Hofmeister. 

-  8  Sonate     ( F-m. ) ,    F    3 —    Hofmeister,    Ro- 

manze (Des)  aus  op.  8,  P  1 — ,  Jfins  1 — 
Hofmeister. 

-  10  Fünf    Gesänge.     Nach    Walter    von    der 

Vogelweide.  „Unter  den  Linden  an  der 
Heide."  Scheiden  und  Meiden:  „So  soll  ich 
nun  dich  meiden."  Abreise:  „So  hab  ich 
nun  die  Stadt  verlassen."  Hoffnungslos: 
„Liebe,  die  sonst  stets."  Das  Ständchen: 
„Was  wecken  aus  dem  Schlummer"  (3.  Heft 
der  Gesänge)  1.75  Hofmeister. 
- 1 1  Symphonie  Nr.  2  für  Orchester  ( D-dur ) , 
Part  13.50  n,  0-St  18  n,  J^ms  (A.  Hörn) 
9 —  Kistner. 

-  12  Fünf  Lieder:   1.  Nähe  des  Geliebten:  „Ich 

denke  dein",  2.  „Wie  der  Tag  mir  schlei- 
chet", 3.  Aus  der  Novelle  „Der  Sänger" 
von  Aloys  Schreiber:  „Der  Sänger 
zieht  im  Lenz",  4.  „Das  Schicksal  will's", 
5.  „Lfebe  wohl"   2 —  Kistner. 

-13   Rhapsodie    (D),   P  — 75    Hofmeister. 

-14  Viertes  Quartett  (A),  2VVaVc  5.50  Hof- 
meister. 

-15  Duo,  P  u.  m{V)    (Es)    3.50  Kistner. 

-16  Polonaise    (F),  P   1.50  Kistner. 

-  17  Vier  Entr'  Actes,  Part  6— n,  0-St  6.50  n 

Kistner. 
Burgod,   Chanson  du  roulier   2.50  Beal   Vve. 

-  Fleurs   des   champs   2.50  Beal  Vve. 

Bypro-^ioKy^pa.  BpeTOHCKaa  ntcna  „By- 
i/eM-B  MBi  Ha  KoaiHflX'B  mo:!Ihtbch"  — 20 
Bessel. 

-Xsajia  MopK)   „0  MOpe!"   na  2  rojioca  — 50 


Burgoyne  J.  W.  Come,  0  Creator,  AS,  mix. 
quart.  — 10  Ditson. 

■  Veni  Creator,  A,  mix.  chor.  —10  Ditson. 
-  Veni  Creator,  mix.  quart.  A  — 10  Ditson. 
Burgdorf   C.    von,     Indisches   Schlummerlied 

1 —  Haslviiger. 

■  Jägers  ]\Iorgenlied  — 60  Haslinger. 

■  Drei    kleine    Lieder :     Abend.    Sonntagsmor- 

gen.   Herbst   1.50  Haslinger. 

■  Das  Vatenxnser   1 —  Haslinger. 
Burgstädter,   Balltänze,   0,    7  Hefte   ä  1.25  n 

Lehne. 

■  Blas-Lieferung,  Heft  1.   Inhalt:    11  sehr  ge- 

fäll. Tänze,  1  Polonaise,  3  Choräle,  3  Lieder, 
1  Reveille,  1  Marsch,  zusammen  20  Num- 
mern,   kl  Harm,    gr  Blechm.    a.  2.75    Lehne. 

■  Konzert  -  Album,    Heft  6:     1.  Lustspiel-Ouv. 

(C.  Hause).  2.  Lied  (Graupner).  3. 
Baß-Galopp  ( S  c  h  u  1 1  e  r ) .  4.  Marsch  1 L. 
Krön).  5.  JErste  Liebe,  Konz.-Polka  f. 
Tromp.  (Th.  Kruse),  kl  u.  gr  Harm  ä 
3 — .  gr  Blechm.   2.50. 

Heft  7:  1.  Winkler-Marsch  (Meinel). 
2.  Schauspiel  -  Ouvert.  (Pietzsch).  3. 
Duett  aus  Lucretia  Borgia   (2  Tr)    (Doni- 

Üniversal-Handbuch  der  Musikliterutur.  B. 


zetti)   kl  Harm,  gr  Blechm..  ä  2.50  Lehne. 

-  Konzert- Album    f.  O :     Heft   VII :    H  e  y  m  e 

H.:  Zum  Barbara-Fest,  Ouvert.  E  h  r- 
h  a  r  d  t  H. :  Lied  ohne  Worte  f.  Pos. 
M  u  n  k  e  1 1  F. :  Glöcklein  im  Tale,  Gavotte. 
Reckzeh  A. :  Leid  und  Freud,  Tonst. 
Sehm  R.:   Im  Feen  schloß,  Walzer. 

Heft  X:  Hoffmann  H:  Angra-Pe- 
quena-Marsch.  Ein  Liederkranz,  Potpourri. 
Sehm  R. :  Klänge  vom  Hochw.,  Charak- 
terstück. F  ü  1 1  e  k  r  u  ß :  Erinnerung  an 
Tegernsee,  Polka-Maz.  Trommer  A. : 
Unter  Lieschens  Fenster,  Mandol.-Polka. 
Kruse  T  h. :    Konz.-Polka   für    Tr. 

Heft  XI :  Munkelt  Fr.:  Jäger-Marsch. 
G  r  a  u  p  n  e  r  Cl. :  Herbstblumen,  Arie  für 
Cl.  Hause:  Treue  Liebe,  Lied  für  Tr. 
Sehm  R. :  Unter  schattigen  Bäumen,  Wal- 
zer. Seidel  O. :  Darf  ich  bitten,  Walzer. 
Herzenskrisen,   Gavotte  ä  2.50  n  Lehne 

Burgstaller  E.  op.  1  Ruhe  in  der  Geliebten 
1 —  Beyer. 

-2  Zwei  Lieder:  M8  od.  Bar:  1.  „Gute 
Na«ht".  2.  „Du   fragst"  — 60  Beyer. 

-  7  Kleine    Sachen    für   kleine   Leute.     P   2 — 

Beyer. 

-  12  Was  ich  wohl   möchte:    „Ich   wollte;,   ich 

war'     ein    Regenwurm".      Humorist.     Lied, 
TTBB,    Part   u.  St    1.80   Siegel. 
-17  Im  Schloßhof:     Im  Sehloßhof  duftet  die 
Part  1.50  Pahst. 

-  22  Zwei  Lieder :   1.  Verschließ  dich  nur  1.20. 

Nr.  2.   Ins  Album   1 —   Germann. 

-  23  Das    Mädchen    und    der    Schmetterling : 

Lustwandelnd  schritt  ein  Mädchen  1 — 
Germonn. 

-  27  1.  Grüß  Gott  dich  Schatz.  2.  Verschwieg- 

ner Wald  ä  Part  1^ — ,  St  ä  — 60  Germann. 

-30  1.  Heraus:  Ging  unter  dichten  Zwei- 
gen. 2.  's  war  nicht  in  Maientagen.  3.  0 
glücklich  wer  zum  Liebehen  zieht  ä  Part 
1 — ,  St  — 80  Germann. 

-31  Drei  Lieder,  TTBB:  1.  Ständchen:  „Wie 
ist  in  Lust  und  Wonne"  (auch  für  Solo- 
Quartett  geeignet).  2.  O  singe,  o  trinke, 
o  küsse,  o  liebe!  :  „0  singe,  wo  jubelnd  dir 
tönet".  3.  „Als  ich  Abschied  nahm"  ä  Part 
u.  St  1 —  Leuckart. 

-  32  „Lieder   sind    wie   Vögelein",    Polka,    TT 

BB  mit  P  ad  lib.;  KA  1.40,  St  —60,  SATB 
mit  P  ad  lib.;  KA  1.40,  St  — 60  Leuckart. 

-32b  „Lieder  sind  wie  Vögelein",  SATB  m. 
P,  KA  1.40.  St  —60  Leuckart. 

■33  Zwei  Lieder,  TTBB:  1.  Vagantenliebe: 
Der  Lenz,  er  kommt  gegangen.  2.  's  Liebste: 
Mein  Stutzen,  mein  treuer  ä  Part  u.  St 
1.40  Rcinecke. 
36  Zwei  Gesänge,  TTBB:  1.  Liebeleien: 
„Spazieren  ging  ich  jüngst  im  !Mai".  2. 
Liebes-Ständchen:  „Viel  heller  als  der 
Sterne  Pracht"   ä  Part  u.  St  1 —  Siegel 

39  Sechs  volksliederartige  Weisen,  TTBB: 
1.  So  sei  mit  Gott  gegrüßet.  2.  Daheim.  3. 
Trauungslied:  ,,Sei  du  mein  eigen".  4.  Die 
Verlassene.  5.  O  Leid,  wie  soll  ich's  fassen. 
6.  Liebeslied:  „Und  ob  dein  Herzlein"  ä 
Part  — 40,  St  — 60  Seeling. 

40  Höchste  Liebe :  Von  allem  Glück,  das 
ich  genossen,  TTBB,  Part  u.  St  1.40 
lieinecke. 
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41  Zwei  heitere  Lieder,  TTBB:  1.  Fahrende 
Leut':  Tanzt  und  springt,  Part  u.  St  (a 
— 15)  1 — .  Nr.  2.  Gesellen- Wanderlied : 
O  Meister,  ich  hait's  nicht  mehr  aus.  Part 
u.  St    (ä  — 20)    1.40  Keinecke. 

-42  Schwalbenlieder,  /SJ/.S'A :  Part  2 — n.  St 
— 90  n  Siegel :  1.  Heimkehr :  „Aus  dem  fer- 
nen Süden  kamen".  2.  Flügge:  Hervor  denn, 
ihr  Kleineu"'.  3.  Abschied:  „Verglommen 
ist   der    Rcsen   Glut". 

-43  TTBB:  1.  .,In  Böppard"  („In  Boppard 
gibt's  kein  Wasser"),  Part  u.  St  ä  — 60. 
Nr.  2.  „Fahr'  wohl"  („Zum  Tore  zog  ich 
im  Frühling  aus"),  Part  u.  St  ä  — 60.  Nr. 
3.  „Kling-Klang",  mit  ßar-Solo!  („Sitzen 
wir  so  wohlgemut"  ) ,  Part  — 40,  St  — 60. 
Nr.  4.  „Untreue"  („Mein  Schatz  geht  zum 
Walde"),  Part  —40.  St  —60.  Nr.  5. 
.,Stolzer  Bursche"  („Stolzer  Bursche,  laß' 
dein  Werben"  ) ,  Part  u.  St  ä  — 60  Günther. 

-45  „Neues  Lieben"    1.50  Ixobitschek. 

-46  Zwei  Chöre,  TTBB:  1.  Tröstimg:  „Im 
Wald  kein  Bämnchen  ist".  2.  Deutsehe 
Hjmme:  „O  deutsches  Land,  mein  Vater- 
land"   ä  Part  u.  St   1.20  Siegel. 

-47  SATB:  1.  Was  die  Schwalbe  singt.  2. 
Wanderlust.  3.  Im  Walde  möcht'  ich  ein 
Vöglein  sein,  Part  ä  —50,  St  ä  —60  Por- 
tius. 

-  51  Nr.  1.  Deutsche  Hymne  (Alle  einer  Mutter 

Kinder),  Part  —50.  St  — 60.  Nr.  2.  Das 
Land  der  Träume.  Part  u.  St  ä  —80 
Portius. 

-  48  Versailles,   TTBB  mit  P,    Part  3—,     St 

2.40  Luckhardt. 

-  49  An  die  Sommernacht,  TTBB,  Part  —60, 

St  — 60  Luckhardt. 
-50  Almros'n-Ländler,  2Z  1—  A.  E.  Fischer. 
Portius,  TTBB: 

-  50  Im  Tal,  Part  —SO,  St  —80. 

-  51  Nr.  Ib.  Deutsche  Hymne  (Alle  einer  Mut- 

ter Kinder),  Part  —50,   St  —60. 

-  52  1.  Es  rauscht  ein  klein's  Büchlein,  Part 

—50,   St  —60,   Nr.  2.   Sehnen,   Part   —50, 
St  —60. 
-53  Fünf   Lieder:    2.  Sei   mir   gegiüßt   — 80. 
Nr.  3.  Sternlied  —50.   Nr.  4.   Vorbei  — 60. 
Nr.  5.  Abschied  im  Salon  — 50  Luckhmdt. 

-  55  Mahnung,  Part  —50,  St  —60. 

-  56  Nr.  1.   Der  Musikant  von  Hammer städt, 

Part  —50.  St  — 60.  Nr.  2.  Den  Becher  her, 
noch  einen  Trunk,  Part  — 50,  St  — 60. 
-57  Nr.  1.    Mütterlein,    Part   —50,    St  —60. 
Nr.  2.  Zum  Liebchen,  Part  —50,   St  —60. 

-  58  Dein  Lied,  Part  —50,  St  —60. 
-59  Abendfeier,   Part  —SO.   St  —80. 

-  60  Waldesruli,   Part  —80.   St  —SO. 
-61   Einsamkeit,   Part  —80.    St   —80. 

SMSA : 

-  62  Nr.   1.     Wenn     südwärts     die    Schwalbe 

lieht,   Part  —50,    St   —60.      Nr.  2.    Feier- 
abend,   Part   —50.    St   —60. 

-  63  Nr.   1.  Am  Morgen,  Part  —50,   St  —60. 

Nr.  2.  Im  Schweigen  der  Nacht,  Part  — 50, 
St  — <30. 

Drei  Gesänge  f.  3st.  Frauenchor  od.  Solo- 
Terzett.     Luckhardt : 
-64  Der  Liebesschmied    (Little  Cupid),  Part 
1.80,  St  —60. 

-  65  O   süße  Liebe     ( Oh   sweet   Love ) .     Part 

2.40,  St  1.20. 


66  Kling,  kling,  aufgemacht  (Ding,  Ding, 
open  quick),   Part   1.80,   St  — 60. 

67  Im  Dorfwirtshaus,  SATB,  P,  Part  2.40, 
St    1.60    LuckJwrdt. 

71  TTBB:  Nr.  1.  Abendstimnnmg.  Part  —60, 
St  — 60.  Nr.  2.  Mein  Kind,  die  wilde  Rose 
blüht,  Part  — 60.  St  — 60  LuckJmrdt 

A.  E.  Fischer:  101.  Volk.slieder-Quadrille, 
Z  1—. 

Abendfeier,  Fantasie,  Z  — 50. 

Alfred-  (oder  Champagner-)  Walzer.  Mlle. 
Eellanger-Polka,   Z  — 50. 

Alle  Mannschaft  auf  Deck.  Marsch,  Z  — 50. 

-  Bier-Polka  mit  Text,  Z  — 50. 

-  Bremer    Rheinländer,    Z   — 30. 

-  Deutsches  Kriegslied,  TTBB,  Part  1—  n.  St 

— 80n    Oertel. 
■  Erinnerung    an    Frankfurt,    und    L  a  t  a  u  n 
C:    Nur   Mut,   Marsch,   klmO  — 50  n,   UM 
— 50n. 

-  Geburtstags-     und    Durstdämpfer-Polka,      Z 

—30. 

-  Gebet  aus   „Nachtlager",  Z.  Praeger. 

-  Glückssterne.  Walzer,  Z  — 80  Ende. 

-  „Gruß  an  den  Einen"   ( „Einen  hab'  ich  wohl 

gern"  ),  SATB,  Part  —40,  St  — 60  Günther. 

-  Der  Himmel  voller  Greigen.  Galopp,  Z  — 40. 

-  Ich  wollt'  meine  Liebe  ergösse  sich    (Men- 

delssohn), Z.  Praeger. 
-Die  Kapelle    (C.  Kreutzer),  Z.  Praeger. 

-  Ein  Küßchen.  Polka-Mazurka,  Z  — 30. 

-  Konzert-Polka,   Z  — 50. 

-Last  Rose  of  Summer  (Letzte  Rose),  sg. 
and  Schaeffer,  The  Post  Song,  Z  —25 
Fischer. 

-  Leb  wohl !    Lied,   und   Weißenborn   E. : 

Ein  Oster-Abend.  Z  —40. 

-„Leid"  (Oh!  ist  das  schweres  Leid!"), 
SATB,    Part   — 40,    St   —60    Günther. 

-Leise  zieht  durch  mein  Gemüt  (Mendels- 
sohn), Z.  Praeqer. 

-  Lieder-Album,    enthaltend    25    beliebte    Lie- 

der, teilweise  mit  Text,   Z  2 —  n. 
-Des   Liedes   Weihe,    TTBB,    Part   u.  St   3— 
Bug. 

-  ]\Ielodien-Album.     Sammlung    beliebter    Mu- 

sikstücke,  Z.    Heft   I— V   ä  —50. 

-  Melodien-Sträußchen.     Quadrille,    Z    — 80. 

-  Ein  Morgengruß.    Fantasie,  Z  — 50. 

-  Neues    Salon- Album.      1 1  ausgewählte    Vor- 

tragsstücke, Z   1.50  n. 

-  Opern- Album.     8  ausgewählte  Potpourris   a. 

d.  beliebtesten  Opern,  Z  2 — n. 

-  Potpourri  a.  d.  Opern :    „Die  weiße  Dame", 

„Don    Juan",     „Der    Freischütz",     „Liebes- 
trank", „Norma",  „Regimentstochter",  „Ro- 
meo und  Julie",  „Zauberflöte",  ä  1 — . 
-Rondo   alla   Turca,     Z   —50,    SDiskZ     1.50, 
.3Disk-  und  lAltZ  2—. 

-  Schottische  Wanderbilder.   1.  Erinnerung  an 

Linburn.  Fantasie-Potpourri,  Z  1 — .  Nr. 
Erinnerung     an     Jerviston.      Fantasie-Pot 
pourri,  Z   1 — . 

-  Sehnsuchts-Klänge.    Ländler.  Z 

-  Sonatine,  Z  — 50. 

-  Sophien-Walzer,  Z  — 40. 

-  Ständchen    (Schubert),   Z. 

-  Strampel-Polka,  Z  —30. 

-  Tanz- Album,    12  beliebte   Tänze. 
-Tirolerlied:      Hinaus    und     ein 

Praeger. 


-50. 


Praeger. 

Z    1.50  n. 
ganga. 
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-  Turnermarsch,  Z  — 50. 

-  Un  premier  Araour-Redowa,  Z,  Praeger. 

-  Lrania,   Polka-ÄIazur,   Z   — 30. 

-  Das  Vesperglöckchen.  Fantasie,  Z  —50. 

-  Volkslieder-Aibum,  Z  1 — . 

-  Westfalermiarseh,    blM    1.50  n    Oertel. 
Burgstalier  Eugen.  Hoenes:   Op.  50  Erinne- 
rung an  Aohthal,  Marsch,  Z  — 50. 

-  51  Auf  dem  Friedhof  im  Herbst.    Fantasie, 

Z  — GO. 

-  „Abendklänge" .      Sammlung    beliebter    Ton- 

stücke, Z.  Heft  I:  Lucia.  Trost  in  der 
Ferne.  II:  Zar  und  Zimmermann.  Nacht- 
wandlerin. III:  Letzte  Rose.  Traumbilder., 
ä  - — 50  Praeger. 
■  Albertinen-Polka-Mazurka,  Z ;  s.  Salonf- 
Album.  Einz.-Ausg.  H.  16. 

-  Album- Salon,    Z,    7  Bde.     (vide    Salon- Alb. 

Z)    ä  3—. 

-  Alpenklänge,  Z ;  s.  Salon- Album,  Einz.-Ausg. 

H.   22. 

-  Alpenröschen-Polka-Mazurka,     Z ;     s.  Salon- 

Album,   Einz.-Ausg.   H.    14. 

-  Donaunixen-Polka-Mazurka,   Z ;    s.  Salon-Al- 

biun,  Einz.-Ausg.  H.  9. 

-  Vier   englische   Volkslieder,     2Z,    arr.    1.50 : 

N.  1.  Mollie  darling.  2.  Gently  breathe  the 
tender  sigh.  3.  Little  sweat  heart,  come 
and  kiss  me.  4.  Come  where  my  love  lies 
dreaming. 

-  Freundschaftsmarsch,  Z,  P  h  — 50. 

-  Frühlingsglöcklein,    Polka,    Z ;    s.  Salon-Al- 

bum, Einz.-Ausg.  H.  20. 

■  Gruß  vom  Rhein,  Rheinländer- Polka,  Z,  Im 

Mondenschein,  Fantasie,  Z,  s.  Blml.  Bd.  IV, 
H.  12. 

-  In  Waldeseinsamkeit,  Fantasie,  Z,  s.  Blml. 
Bd.  III.  H.  12. 

-  Klage  und  Trost,  Zi,  s.  Salon-Album,  Einz.- 
Ausg.  H.  28. 

•  Konskriptionsmarsch,     Z ;      s.  Salon-Album, 

Einz.-Ausg.  H.  10. 

■  Der  Liebesbote,    Polka,    7j,    s.  Salon- Album, 

Einz.-Ausg.  IL   12. 

■  Lysios-Walzer,  2Z,  3Z  ä   1.50. 

•  Marsch  über  ein  französisches  Volkslied,  Z, 

s.  Salon-Album,  Einz.-Ausg.  H.  7. 

■  Medulina-Polka-Mazurka,    2Z    — 60. 

■  Nachtlied,     Z,     mit     Text,     s.  Salon-Album, 

Einz.-Ausg.  H.  38. 

■  Opern-Album  s.   Opern- Album,  H.   22 — 25. 
I'almen   des   Friedens,   Ländler,  Z   1 — . 
Preis-Divertissement   ä   la   Darr,   Z    2 — . 

•  Salon- Album,     enth.    Korapos.,     Transkr.     u. 

Fantas.  über  beliebte  Opernmelodien,  Lieder 
u.  Tänze  etc.  für  Z.  Bd.  I— VII. 
Salon-Album,  Z,  Einzelausgabe:  Heft  1.  An- 
dreas Hofers  Tod,  Lied  mit  Text  — 30. 
Heft  2.  Mendelssohn:  Hochzeits- 
marseh  a.  d.  Sonimernachtstraum  — 40. 
Heft  3.  Reichardt:  „Ich  kenn'  ein 
Auge"  — 50.  Heft  4,  iS  c  h  u;  b  e  r  t:  Am  Meea-, 
Lied  mit  Text  — 40.  Heft  5.  Seifert: 
Kärntner  Liedermarsch  — 40.  Heft  6. 
Wilhelm:  Die  Wacht  am  Rhein  —30. 
Heft  7.  Burgstalier  E. :  Marsch  über 
ein  franz.  Lied  — 40.  Heft  8.  Meyer- 
beer, Gnadenarie  aus :  Robert  der  Teufel 
—60.  Heft  9.  Burgstalier  E. :  Donau- 
Nixen  -  Polka  -  Mazurka  — 40.  Heft  10. 
Glocken    und     Sterne,    Volkslied.      Burg- 


stalier   E. :    Konskriptionsmarsch    — 50. 
Heft     11.     Burgstalier     E.:      Schnee- 
glöcklein,    Polka-Mazurka   —50.      Heft    12. 
B  u  r  g  s  t  a  1  1  e  r  E. :  Der  Liebesbote,  Polka. 
Kotschubei:   „Wüßt  er  es  nur",  Russ. 
Lied  —50.  Heft  13.  Gumbert  F.:   Spiel- 
manns     Lied      — 40.      Heft      14.      B  u  r  g- 
s  t  a  1 1  e  r  E. :  Alpenröschen,  Polka-Mazurka. 
Sehnsucht,  Melodie.  Gumbert  F. :   „Was 
ich  so  tief  im  Herzen  trage"  — 60.  Heft  15. 
S  p  o  h  r  L. :   Lied  aus :   Kerker  und  Krone. 
Gumbert  F.:   Das  Vaterhaus  —50.  Heft 
10.  Burgstalier  E. :   Albertinen-Polka- 
Mazurka.      Händel:      „Seht   er   kommt" 
—60.  Heft   17.  Schaff  er  Aug.:   „Karo- 
Imchen,  ach  warum  denn  nicht"  — 60.  Heft 
18.  Burgstalier  E. :   Ungarische  Polka 
—40.  Heft   19.   Bayer  Ed.:   Julien-Polka 
—40.  Heft  20.  Tirolerlied.  Burgstalier 
E.:    Frühlingsglöcklein,    Polka    —40.    Heft 
21     Burgstalier    E. :       Schneeflocken- 
Galopp.  Spohr  L.:   Chor  aus:   Die  beiden 
Galeerensklaven    — 50.      Heft    22.    Burg- 
stalier  E. :    Alpenklänge  Nr.    1.   F  a  e  r : 
Lied  aus:    Sargino  —40.     Heft  23.  Gum- 
bert  F.:      Blau  Äuglein,    Lied   mit   Text 
—30.  Heft  24.  Burgstalier  E.:   Unter 
allen  Wipfeln  ist  Ruh',  Fant.  —70.  Heft  25. 
P  r  u  m  e  F. :  Melancholie.  Burgstalier 
E. :  Traum  der  ersten  Liebe,  Polonaise  —60. 
Heft   26.     A  b  t   F. :    Schweizer's   Heimweh. 
Waldandaeht  —40.  Heft  27.  D  r  e  g  e  r  t  A. : 
Vergißmeinnicht,     Lied    mit    Text.      Neu- 
mann E. :   Heuschrecklied  mit  Text  — 40. 
Heft   28.   Burgstalier  E.:     Klage   und 
Trost  —40.     Heft  29.   Bittner  C: 
Bitteren      Lust-Marsch     — 50.       Heft 
Burgstalier    F.    X. :      Bayrischer    Ar- 
tillerie-Marsch —30.  Heft  31.  Schubert: 
Der  Lindenbaum,  Lied  mit  Text  — 60.  Heft 
32.    Air    Napolitain.     Gumbert:      Zwei 
Äuglein  braun,  Lied  mit  Text  —40.  Heft  33. 
Drechsler:    Gebet  der  Mutter,  Lied  m. 
Text.   Heiser:    Das  Grab  auf  der  Heide, 
Lied  mit  Text  —70.     Heft  34.    Wagner 
R  ich.;    „Brautchor"    aus   Lohengrin   — 40. 
Heft    35.    Fischer:     Röslein    im    Wald. 
Fesca:     Der    Wanderer,    Lied    mit    Text 
— 60.  Heft  36.  Aus  K  a  u  e  r :   Sternenmäd- 
chen. Conradi:   Herzliebchen  mein  unter 
dem    Rebendach    mit    Text.    R  e  i  c  h  a  r  dt : 
D^as  Bild  der  Rose,  Lied  mit  Text  — 60.  Heft 
37.     Kücken    F.:     Herzenswünsche.   Lied 
mit   Text  —30.    Heft   38.    Burgstalier 
E. :    Nachtlied   mit   Text.    Gumbert:    An 
des  Rheines  giünen   Ufern,  Lied  mit   Text 
—60.   Heft  39.   Kreutzer:    Der  Tag  de^ 
Herrn,  Lied  mit  Text  — 40. 

-  Träume     der     Vergangenheit,      Fantasie,     Z 

— 75  Noencs. 

Burgstalier  F.  X.  op.  1    Sechs   L.^.ndler   zum 
Gebrauch  beim   ersten  Unterrieht,   Z  — 50. 

-  2  Sechs  Ländler  zum  Gebrauch  beim  ersten 

Unterricht,    Z    — 50    A.    E.    Fischer. 
Hoenes : 

-  2  Die   Frölilichen,    Walzer,   Z    1 — . 

-  3  Rothaler  Ländler.  /    1 — . 

-  4   Myrtentänze,    Walzer,    Z    1 — . 

-5   100  Unterländler,   VZ  od.  2Z.  Bd.  I,  II  a 

2.10   Fritz. 
■  5  Unter  laudier,   2Z.   Bd.   I,  II   ä  2.10  Fritz. 

80* 


Der 
30. 
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■  6  Reseda-Düfte,   Walzer.   Z   1—. 

■  61   Glocken-Fantasie,  /'   1 — ,  1  Z  im  Violin- 
.    Schlüssel  — 60   Andre. 

-  65  Melancolie,    fant.    Z   — SO    Vries. 

-  74  Ite     Glocken-     und     Harfenfantasie,     Z 

(I>moll)    — 70. 

-  74  Glocken-     und    Harfenfantasie,      Z    — 35 

Fischer. 

■  79  Schneeglöckchen.  Ländler,  Z  — 75  Siegel. 
-211  Jagdfantasie,  Z  1 — . 

-212  Fantasie-    und    Paradies-Schottisch,    Z 

1—. 
-213  Perl-Polonaise  und  Liebend  gedenk'  ich 

dein.   Schottisch,   Z    1 — . 

-  214  Deutscher  Husarenmarsch,  Z  — 50. 
-215  Ein  Alpentraum.  Fantasie,  Z  1 — ,  Disk- 

u.  AU-Z,  arr.  v.  P.  Rudigi&r    1.50. 
-215  An    Alpine    Dream    or  a    Xight    at  the 
Koenigssee     ( Eine    Nacht    am    Königssee ) , 
Fant.  Z  —35  Fischer. 

-  Abendgesang  in  Kreuznach,  Jodelländler,  Z 

—85. 
-Bayrischer    Artilleriemarsch,    Z:    s.  Burg- 
staller    E.      Salon-Album.      Einz.-Ausg. 
H.  30. 

-  Bayrische  Hoehgebirgs-Rundschau,  Z   1 — . 
-Braunauer  Schnaderhüpfel  aus  dem  Innvier- 

tel   m.    Text,    Z    1—. 

-  Brigitten-Walzer,  Z  1 — . 

-  Capriccio,  Z    1 — . 

-  Christ  inen- Walzer,  Z  1 — . 

-  Deutscher  Parlaments-Marsch,  Z  — 60. 

-  Deutscher    Siegesmarsch,     1  Z     im    Violin- 

schlüssel — 50   Andre. 

-  Ein  Xeujahrsgruß,  Fantasie,  Z  1 — . 

-  Erinnerungsmarsch,   Z  — 50. 

-  I'antasie-Polonaise,    Z  1 — . 

-  Frankfurter    Stegmarsch,    Z  — 75. 

-  Frankfurter  Stegmarsch,  Z  — 30  Fischer. 

-  Friedens-Rondo,  Z    l — . 

-  Frühlings-Fantasie,    Z    1 — . 

-  Gedanken    am    häuslichen    Herd,    Oberbayr. 
•  Gebirgsiändier,  Z  — 85. 

-Glockcnfantasie,    Z  — 40   Fischer 

-  Glockenfanta.sie,  Z  1 — . 

-  Ite  Glockenfantasie,  Z  — 60. 

-Erste   Glocken-  und  Harfen-Fantasie,  Z    (J. 
Haustein)    1.20. 

-  Große  Marsch-Fantasie,  Z  1 — . 

-  Harfen-  und   Violoncell-Fantasie.   Z  1 — . 

-  Heidelberger   Schloßwalzer,  Z  1 — . 
-Heimatsklänge,  Ländler,  2Z  1.20. 

-  Hortensia-PoUca     und     Fiedel-Schottisch.     Z 

—60. 

-  Irrlichter- Walzer,   Z   1 — . 

-  Jodelländler  aus  Steiermark,  Z  — 85. 

-  Karneval   von   Venedig,   Z  — 75. 

-  Klänge  aus  dem  bavr.  Hochlande.  36  Origi- 

nal-Ländler, Z  2.16.  Abt.  I.  12  Ländler 
(CG)  —96.  12  Ländler  (FE)  —96, 
12   Ländler    (DA)    —96    Univ.   Ed. 

-  Konzert-Polonaise.     Z ;       s.  Blml.,     Bd.     II, 

H.   10. 

-  r\Jarien-Walzer,  Z  — 85. 

-  Melohilarien-Walzer,  Z  1 — . 

-  Musikalische   Rimdreise,   große   Fantasie.   Z 

1—. 

-  iMusikalischer      Blumenstrauß,      Glockenfan- 
,  tasie,  Z   1 — . 

-Muttergruß,  Melancholie,  Z   1 — . 
-Muttergruß,  Melancholie    {Z  — 30  Fischer). 


-  Oberbayrische   Alpengrüße,    Ländler.    Z  1- 

-  Oberösterreichische  Gebirgsklänge,  Z   1 — . 

-  Oreaden-Rondo,   Z   1 — . 

-  Pfingstveilchen,    Glockenfantasie,   Z  1 — ,   2Z 

(P.   Rudigi&r)    1.50. 
-Rondo  Militair.  Z  1 — . 

-  Salzburger    Salonländler,     1  Z,    im    Violin- 

schlüssel  — 50   A7idre. 

-  Schlangen-Galopp,  Z  — 50. 

-  Sternen-Polonaise  und  Musikalischer  Liebes- 

brief, Schottisch,  Z   1—. 

-  Taunusmarsch,      Z  — 50.     2Z     arr.    v.  E  d. 

Bayer    — 75,  Z  — 25  Fischer. 

-  Tiroler  Jodler.  1  Z,  im  Violinschlüssel  — 50 

Andre. ' 

-  100   Unterländler,   Z,   2   Bde.   ä    1.20   Fril-:;. 

-  Vierzehn     oberbayr.     Schnadahüpfl     (Länd- 

ler), Z  1—. 

-  's  Waldvögerl  in  da  Fremd'.  Lied  (m.  Text), 

Z  — 30  A.  E.  Fischer. 

-  Die  Wanderung  nach  Trier,  große  Fantasie, 

Z  1—. 

-  \A''eißenburger     und    Pariser    Einzugsmarsch 

mit  den  Trios:  „Die  Wacht  am  Rhein" 
und:  „Was  ist  das  deutsche  Vaterland",  Z 
1.25. 

-  Wiener  Ländler.  Z  — 50  Hoenes. 

-  Wiener    Salon-Ländler,    Z    I,  II    ä  —75    E. 

Stoll. 

-  Wiener   Walzer,   Z  — 60    Voigt. 

-Die   Wylli's,   Walzer,   P    s.  Dregert   Alf. 
1—. 

-  Zither- Almanach.     Andre. 

-Zwei   Märsche.  Infanterie  und   Kavallerie,  Z 
1—. 

-  Zweite  Glocken-   und  Harfenfantasie.  Z  1 — . 
Burgstaller    G.    Westfalen-Marsch,    0    2 — n 

Oertel. 
Burgstein   J.  Sourir  d'un   Ange,   serenade,  P 

3/ —  Cecilia. 
Burguet-Dominll,   Gavotte,  P   4 —  Lemooine. 

-  Minuette,  P  5 —  Lemoine. 

Bu rgwig   G.  Leonore  Polka-amusante,  V,  Fl, 

Mand  ä  — 20  Lyre. 
Burhard  J.AI.  Frauenlob-Gavotte  1—  Selbst- 

rerZö^-Mainz. 
Buri    E.  V.    Andre:    Op.    21    Drei    Lieder,    P 

1.30:    Nr.   1.  Hinaus  in  den  Wald.  P  —60. 

Nr.  2.   Mädchen  mit  dem  roten   Mündchen, 

P  — 60.  Nr.  3.  Du  bist  wie  eine  Blume  — 80. 

P  —SO,  grO,  St  7—     für   1  Singst,    P:   s. 

op.  25. 

-  22  In  der  Fremde.  Elegie,  P  1 — . 

-  23    Zwei   Lieder   ohne  Worte.   P  — 80. 

-  24  Hinaus   in    den    Wald :    „Pflücken   möcht' 

ich  alle  Blumen"  — 80. 

-  25  Du  bist  wie  eine  Blume  {A  od.  Bar  od.  B) 

—60,  P,  grO:   s.  op.  21  Nr.  3. 
-28  Drei  Lieder  für   eine   Singstimme  m.   P: 
1.  Vöglein,  wohin  so  schnell?  von  Geibel 
— 50.  Nr.  2.  Du  bist  so  still,  von  Geibel 
— 75.   Nr.  3.   Grüß'   Gott!    von  Hensin: 
1 —  Schot  l. 

-  Gießener   Teutonen-Marsch    1 — . 

-  Gießener     Teutonen-Marsch,     0,     St    — 90  n| 

Schott. 

-  Hinaus   in   den  Wald.   0,   St  — 75  n   Schott. 

-  In  der  Fremde.  Elegie,  0,  St  —60  n  Schott. 

-  Lebensbilder  in  Liedform,  0   ( A.  Klautzsch ) , 

St   4.50  n   Schott:    1.  Lebensfreude.    2.  Lie- 
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besglück.  3.  Lebe  wohl.  4.  Gruß  aus  der 
Ferne.    5.  Trost   im    Leiden    6.  Daheim. 

-Vöglein,  wohin  so  schnell?  Duett  f.  mittlere 
Stimmen,   P   1 —  Schott. 

-Eine  Waldidylle.  Abendfriede,  0,  St  — 90  n 
Schott. 

Buri  S.  Zulü,  Polka,  ^ms  Ricordi. 

Burian  F.  op.  1  2  Fantaisies  sur  des  Motifs 
origin.   Ha    1.40   Eoffmann. 

Burian  Hans,  Gruß  an  meine  Heimat,  Lied 
ohne  Worte,  Z  (Die  Zitherwelt,  Heft  76) 
— 36   Lämmer. 

Burian  J.  Augusten-Polka-Mazur  — 60  Eoff- 
mann. 

Buridant,  En  Voyage,  quadr.  gdO  1 — ,  ptO 
— 75,  P  cond.  — 35,  P  1.70  Cairame. 

-  Toyeuse   Gait^,   quadr.   gdO    1 — .   ptO   — 75, 

— 75,  P  cond.  — 35,  P  1.70  Cairanne. 

-  Joyeuse   Gaite,    quadr.   gdO    1 — .   ptO    — 75, 

-  Lointain  Souvenir,  valse,  0  av.  P  cond.  Colin. 

-  Mazurka,  0  en  ut   1 —  Gheluwe. 

-  Myosotis,  maz.  gdO   1 — ,  ptO  — 75,  P  cond. 

— 35,  /'   1.70  Cairanne. 

-  Polka   des   Sauterelles,   gdO    1 — ,   ptO   — 75, 

P   cond.   — 35,   P    1.70   Cairanne. 

-  Le  Progi'ös,  valse,   0   en  ut   1 —   Ghelmce. 

-  Le  Progrfes,  valse  in-S"  — 25  Gheluwe. 

-  Le    Progres,    valse,    gdO    1 — ,    ptO    — 75,    P 

cond.  — 3ö,  P   1.70   Cairanne. 

-  Le  Progrfes,  valse   1 —  Gheluioe. 

-  Reuissite,  valse,  gdO  1 — ,  ptO  — 75,  P  cond. 

— 35,   P    1.70   Cairanne. 

-  Une    Soiree    ä  Pongy,    mazurka    in-8"    — 25 

Gheluioe,  gdO  1 — ,  piO  — 75,  P  cond.  — 35, 
P    1.70   Cairanne. 

-  Surprise,   schottisch,  gdO   1 — ,  ptO  — 75,  P 

cond.  — 35,  P  1.70  Cairanne. 

Buridant-Dormoy,  Cordiale  amitie,  mazurTca, 
0   avec  P   cond.   1.25  n  M.   Colin  et   Co. 

Burion  A.  P  r  6  a  u  b  e  r  L.  et  C  h.  P  o  u  r  n  y, 
La  Tour  de  Babel,  Part,  P  et  eh.  3 —  Borne- 
mann. 

BypHcya    9.    op.    14    BpasHjiBCKiH   TaHen,^ 

— 40  Idxikowski. 

-  KpacoTKa  Manojia,  Bo:!iepo  (La  veritable  Ma- 

nola,  Bolero),  P  — 40  Leopas,  /^.  nima  — 25 
Outheil. 

Burk  Lizzie  S.  In  the  upper  fold  — 40 
Brainard. 

Burkard  J.  Alex.  Ehling:  Op.  4  Turner- 
Marsch  1 — •  Eoffheinz. 

-  Es  war  zur  Maienzeit  1.25. 
-Frühlingslied,   TTBB.  Part  u.   St   1.40. 

-  Im  Walde,  TTBB,  Part  u.  St  1.60. 

-  Die   Kaffeemühr,    hum.    Walzerlied    1.20. 

-  Ständchen,  TTBB,  Part  u.  St  1—. 

-  Wünsche  1 — . 

Burkart  Fritz,  Zwei  Lieder  1.50  Otto  Bauer. 
Burke  C.   H.  Recollections  of  St  Petersbvirg, 

Org  — 75  Brodnard. 
Burke  &  Horner,  Amie,  Ballade  — 50  Stern. 

-  Two  Little  Orphans,  Ballade  — 50   Stern. 
Burke   Miss  Billie,  My  Little  Canoe   (School 

Girl),  2/ — n  Francis. 
Burke  said,  „I'll  be  one",  2/ — n  Sheard. 
Burke  W.  Fischer:  Adelaide  Waltzes,  G  — 25. 

-  Adeline  Waltz,  Banjo  — 25. 

-  Alma  Polka.  G  —30. 

-  America,  and  Nearer  my  God  to  thee,  Banjo 

—25. 
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■  America,  and  Nearer  my  God,  to  thee,  vari- 

ations,  Banjo  — 30  Ditson. 

■  Baltimore    Quickstep,    Mand    — 20,    2Mand 

—25,   MandG  —25,   2MandG  —35. 

-  Blue  Beils  of  Scotland,  air  varie,  G  — 25. 

-  Brigade  Marsch,  G  or  2G  — 25. 

-  The  Brook,  air  varie,  Banjo  — 35. 

-  La    Caravane,   Oriental   March,   Banjo  — 25, 

2Banjos  — 50. 

-  Carmelita    Waltz.    G   or   2G   — 25. 

-  Christine   Waltz,   and   Coney   Island,    schot- 

tische,   Aland    — 20,    MandG    — 25. 

-  Columbia,    Quickstep,    G    or   2G    — 30. 

-  Coronado  Gavotte,   G  or  2G  — 30. 

-  Cuban    March.     Mand    — 20,     2Mand   — 30, 

MandG   — 30,    2MamdG    — 40. 

-  Dance    of   the    Fairies,    rondo,    Banjo   — 25, 

2Banjos   — 25,   BanjoG   or   2BanjosG   — 40, 
2BanjosBanjeaurineG   — 50. 

-  Dandy  Colored  Team,  schottische,  Banjo  or 

2Bmijos    —25. 

-  Estella  Gavotte,  Banjo  — 25,  BanjoG  — 25, 

BanjoP  —25. 

-  Farewell,   serenade,   G  — 25. 

-  Fireside   Fancies,   revery,   G  or  2G  — 30. 

-  Florrie  Waltzes,    1.  2.   Banjo  — 20. 

-  Forest   Nymph   Waltz,    Mand   — 20,    2Mand 

—25,  Cr  or  2G  —25.  MandG  —25,  2MandG 
—35. 

-  G.  A.  R.  Patral,   G  —25. 

-  Geneva  Polka,   G  or  2G  — 25. 

-  Golden  Rod,  polka,   G  or  2G  — 25. 
■Harvest   Moon   Waltz,   G  or   2G  — 25. 

-  Home   sweet   Home,    G   — 25. 

-  Hot    Com    Jig,    and    Off    Hand    Jig,    Banjo 

—25. 

-  The     Humming     Bird,      polka,     Banjo     or 

2Banjos  — 25. 

■  Inspiration  March,   G  — 30. 

■  I  will  nieet  thee.  vocal  and   G  ■ — 25. 

■  I.^ke  View,  schottische,  G  — 25. 

-  Marietta   Waltz,   Mand   — 20,   MandP  — 35. 

■  Massa's    in   the   cold   ground.    Old    folks    at 

home,   variations,   Banjo   — 25    Ditson. 

■  Memories    of   Mexico,    G    or    2G   — 30. 

•  Mexican  Dance,    G  or  2G  — 25. 

•  Mikado   Medlev,   Banjo  — 20. 
•Military   March,    G  —25. 
■Miriam   Waltz.    G   or   2G  —30. 

■  Monita   Waltz.   Banjo   or   2Banjos   — 25. 
My    Bonnie    Blue    Eyed    Kate,    sg.    or    solo, 

Banjo    — 35. 

On  the  Beach,  gavotte,  G  or  2G  — 25. 
Parade   Quickstep,   Banjo   or  2Banjos  — 25. 
Pearl    of    the    Orient     Waltz,     Mand    — 25, 

2Mand  —25,   MandG  —35,   2MandG  —35. 
Platoon   March,    Banjo   or   2Banjos   — 25. 
Riverside  Mazurka,  Banjo  or  2Banjos  — 25. 
Santa    Rosa     Waltz,    Ma/nd    — 20,     MatidG 

—25. 
Short    Hand    Accomp.    Method.    BanjoG    or 

P  —50  n. 

Sriow   Flake  Mazurka,   G  or  2G  — 25. 
A    Stray    Sunbeam,    polka    mazurka,    G    or 

2G   —25. 
Teddy     Mc.     Puifferty's     Dream,     Banjo     or 

2Batijo$  — 25,   BanjoG   or   2BanjosG   — 40. 
Uncle  Peter's  Wedding,  sg.  with  Banjo  ace. 

—25. 

Waltz-Rondo,   G  or  2G  —25. 
When  Twilight    falls,   G  —25. 
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-  White  Mountains^   gavotte,    G   or   2G  — 25. 

-  'White  Rose,  waltz,  Banjo  or  2Banjos  — 25. 
Burke    W.   A.    I  ne'er   can   love   again.    (I'U 

hang  my  harp  on  a  willow-tree. )    Sg.  — 40 
Brainard. 
Burke  W.  F.  V ander sloot :  Chocolate  Creams, 
niarch  — 50. 

-  The    Curse    of  a  Pretty    Face    — 50. 

-  The  Girl  I  Should  Have  Married  Long  Ago 

—50. 
Burkes   J.   J.    Softlv   now   the   light    of   dav 

—30   Church  Co.  ' 
Burkhard   H.  Just  As  I  am  Trio  women  voi- 

ces.      (Music     Ladies     Choirs     240)    — 06 

Lorenz. 

-  One   Sweetly   Solemn  Thought  Trio    (Music 

Ladies   Choirs   125)   — 10  Lorenz. 

Burkhard-Pfeifer  Bertha,  Chmel:  's  Alm- 
veigerl,  TTBB,  Part  —72,   St  —72. 

-Du  mein  Gedanke,  Walzer  2.40.  0  4.80.  MM 
4.80  n. 

-  Österreichisch,    iljarsch     1.50.     0    3 — .    hlil 

3— n. 
Burkhardt  Chr.  Zumsteeg-.  Op.  4  Drei  Lie- 
der im  Volkston,  TTBB:  Das  Ringlein. 
Ach  Scheiden.  Sei  froh,  so  lang,  Part  u. 
St  1.20.  Hieraus  einzeln:  1.  Das  Ringlein. 
2.  Ach  scheiden,  immer  scheiden.  3.  Sei 
froh,  so  lang  der  Frühling.  Von  jedem  Part 
u.   St  —50. 

-  5   Zwei  Mazurkas,  P,   Nr.    1   Fis,   Xr.    2   F. 

ä  1—. 
-8   Faschingslied,   TTBB:    „Es  lebe   hoch   die 
Narretei",  Part   u.    St  — 60. 

-  9   Herzeleid,   TTBB,   schwäbisch.   Part  u.  St 

—60. 
- 10   An   meine   Heimat,    TTBB,    Part   u.    St 
—50.  % 

-  12  Maiabend  im  Schwarzwald,   TTBB,  Part 

u.  St  — 60. 

-  14   Im   Feld   des   Morgens    früh.    TTBB,   im 

Volkston,    Part    — 60,    2  St    —60. 
- 15     Vier     kirchliehe     Grabgesänge,     TTBB, 
Part  — 50  n. 

-  16  Nr.    1.   Der  König  auf  dem  Turme    (ein- 

mal e)  1.20.  Nr.  2.  Abschied  vom  Leben 
(einmal  es)    1 — . 

-  17    Zwei    liturgische    Männerchöre     (Gloria 

Patri   u.   Lobgesang),   Part  — 60,   St  — 60. 

-  20  Die  Glocken  der  Vaterstadt,  TTBB,  Part 

—80,  St  1.20. 

-  25   Nr.    1.    Sennmaid   und   Ferge,   TTBB.    2. 

's  Blümle  am  Huet,  TTBB.  3.  Maiegrueß. 
TTBB.   Part    ä   — 00  n.   St   ä  —60. 

-30  Das  letzte  Aufgebot.  TTBB,  op.  31. 
Schön  ist  die  Jugend,  TTBB,  Part  u.  St 
ä  —60. 

-33  Zwei  Herzen  voller  Treue,  TTBB:  „Zwei 
Disteln  die  stechen",  op.  34.  Nr.  1.  Solda- 
ten-Abschied, TTBB:  0  Schatz,  schau 
nicht  so  traurig  drein,  op.  34,  Nr.  2.  Drei 
Salven  über  sein  Grab,  TTBB,  Part  u.  St 
ä  — 60. 

-  „Am    schwarz    imd    blauen    Bande" .    schwä- 

bische Volksweise,  TTBBB  ( Chor  od.  Solo ) , 
Part  —60,   St   —60   Leuckart. 

-  Sechs   Gesänge   mit    sehr    leichter    G-Beglei- 

tung.  (Natnrfreude:  „Empfindet  jede 
Freude".  Das  Veilchen:  „Vom  dunkeln 
Laub  umflossen".  Alles  um  Liebe:  .,Was 
ist  es,  das  die  Seele  füllt".  Die  Schilderung 


meiner  Freundin:  „Die  jeden,  der  sie  sieht". 
Die  Liebe:  .,Ich  liebe  dich".  Feldjäger- 
Lied  :  ,,I\Iit  Hörnerschall  und  Lustgesang"  ) 
1.25   Hofmeister. 

-  Im  Feld   des   Morgens   früh,   für   3st.   Chor, 

Part  —00.  St  —45,  TTBB:  Part  —60.  St 
— 60  Fries. 

-  Schön  ist  die  Jugend,  SATB,  Volkslied,  Part 

—60,  St  —60. 

-  Trost  im  Leid,  heiteres  Duett  im  Volkston, 

S  n.  T   ( ist  auch  einstimmig  zu  singen )   1 — . 

Burkhardt  Ednri.  Ab  nach  Cassel,  Gesamt- 
spiel  m.   P    3 —   Dietrich. 

Burkhardt  F.  Souvenir  de  Kreuznach,  polka- 
mazur     1 —   Rühle. 

-  Vierordt-Polkä    1 —    Rühle. 

Burkhardt  Heinr.  Lieder:  Nr.  1.  Nur  ein 
Strahl  —60.  Nr.  2.  Zwei  Segel  1—.  Nr.  3. 
Dämmerstunde  — 60.  Nr.  4.  Frühlingslied 
1.20.  Nr.  5.  Nelken  — 60.  Nr.  6.  Im  Volks- 
ton — 60.  Nr.  7.  Am  Wasser  — 60  Sommer- 
meyer. 

Burkhardt  Max.  Luckhardt:  Op.  7  Drei 
Liebeslieder.  1.  Liebesständchen.  2.  Ständ- 
chen.  3.  Ein   Liedchen   1 — . 

-  12  Zwei    Lieder    1 — :    Nr.  1.    Sommerna>cht 

— 75.     Nr.  2.  Schlummerlied  — 75. 

-  König     Drosselbart.      Deutsche     Volksopfer. 

KlA  8 —  n,  Textbuch  — 50  n  Hofmeister. 

-  Schön  Gretelein  1 —  Hassel 

Burkhardt  Sal.  Fürstner:  Op.  5  Nr.  1.  An 
das  Volk  der  Polen.  „Soll  ewig  dich", 
Trostlied  für  eine  Baßst.  mit  P  od.  G  — 50. 

-  5  Nr.  2.    Der    weiße   Adler    der    Polen.    „Es 

fliegt  ein  Adler"  — 50. 

-  6  3  Rondeaux    faciles,     doigtes  et    progres- 

sifs,  P:    1 — 3   ä  1 —  Klemm. 

-  7  3  Rondeaux    faciles,    brillants  et    doigtes 

sur  des  Themes  favoris,  P:  1.  Bellini: 
I  Capuletti  ed  i  Montecchi,  choeur  1.50 
N.  2.  Meyer  beer:  Robert  le  Diable, 
bailade  1 — .  Nr.  3.  M  e  y  e  r  b  e  e  r :  Ro- 
bert le  Diable.  choeur  1 —  Klemm. 

-  9  3  Rondeaux  trös  faciles  et  agreables,  ^ms 

1.80. 

-  23  2    Airs     allemands,      P:        1.  Variations 

(Himmel,  An  Alexis)  — 50.  N.  2.  Ron- 
doletto    ( P  r  o  c  h,  I>e  Cor  des  Alpes )   — 75. 

-  30  Variationen,   P    (Strauß,   Fortuna-   u. 

Venetianer-Galoppe )     1.50   Klemm. 

-  44  Lecons  et   Pi&ces    de  Conversation    pour 

le  Piano  ä  l'usage  des  jeunes  commengans» 
cah.   I,  II,  III   ä  1.50.  ■ 

-  50  Recreations  et  Amüsements  sur  des  Thfe-.» 

mes  favoris,  P:  Cah.  I:  Divertissement 
( L  o  r  t  z  i  n  g,  Zar  und  Zimmermann : 
Sonst  spielt  ich  mit  Szepter).  II:Rondeau 
(Benedict,  Der  Zigeunerin  Warnung). 
III:  Variations  (Denkst  du  daran,  mein). 
IV:  Grande  Valse  av.  Trio  et  Coda  (Be- 
nedict, Der  Zigetinerin  Warnung) .  V : 
Variations  ( D  o  n  i  z  e  1 1  i,  Linda  di  Cha- 
mounLx ) .  VI :  Fantaisie  ( H  a  1  e  v  y,  Gui- 
tarrero:  Serenade) .  VII:  Fant.  (Marsch- 
ner, Der  Templer  und  die  Jüdin:  Wer  ist 
der  Ritter).  VIII:  Transcription  (Fi- 
scher, Air  de  Matelot:  Der  Himmel  ist 
hoch).  (Monalde-schi).  IX:  Nocturne 
(Verdi,  Nabucodonosor ) .  X.  Cantil  mar- 
cato  (Ricci,  la  Prigione  di  Edimburgo). 
XL   Andante    ( D  o  n  i  z  e  1 1  i,    Roberto   De- 
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vereux ) .       XII.      Polacca      ( R  e  i  s  s  i  g  e  r, 
Adele   de    Foix)     ä  — 75    Klemm. 
-51    Fünf    leichte    Stücke     (Allegretto,    Lar- 
ghetto  con  espressione,  Marcia  risoluto,  An- 
dante varie,  Rondo  vivace),  Jf^ms  2.30. 

Einzeln:  1. Allegretto  — 80.  Nr.  2.  Lar- 
ghetto  con  espression'e  — 60.  Nr.  3  u.  4, 
Marcia  risoluto.  Andante  variä  1.30.  N.  5. 
Rondo  vivace  1 —  Brauer. 

■  53  Drei   Rondinos    nach   Motiven    aus     den 

Opern:  „Belisar"  und  „Liebestrank"  (Di- 
lettanten   Heft    1),   J^ms    2.25   Kahnt. 

■  54  Grand  mazurka  brillante,  4ms  1 — . 

■  56  Pifeces     faciles    et     progressives     d'aprfes 

des  Th&nies  favoris,  Mns:  Liv.  1.  Ron- 
deau  (Flotow:  Alessandro  Stradella) . 
La  Chasse  (Kreutzer:  Das  Nachtlager 
in  Granada ) .  Divertissement  (Flotow: 
Alessandro  Stradella ) .  2.  Rondeau  mili- 
taire  (Donizetti:  La  Fille  du  Regi- 
ment). Les  Adieux.  Air  russe  varie  ä  2 — 
Klemm. 

57  Le  premier  succfes,  P  ä  l'usage  des  Elfe- 
ves:  1.  Rondoletto  sur  „Lucrezia  Borgia". 
2.  Scene  villageoise.  3.  Reminiscences  de 
l'Op^ra  „Rienzi".  4.  „Le  quatre  fils  d'Ay- 
mon".  5.  Souvenir  de  l'Opera  „Stiadella" . 
6.  Chanson  des  Nayades  de  l'Opera  „Obe- 
ron".  7.  Rondoletto  sur  un  th&me  de 
l'Opera  „Les  Mousquetaires  de  la  „Reine" 
ä  —80. 

59  Vier  Piecen  (Romanze.  Marsch.  Das 
Glöckchen.  Walzer ) ,  Jfms  ( Dilettant.-Heft 
8)    2—  Kahnt. 

60  Trois  Cantabiles,  P:  1.  Romance.  2.  Not- 
tui-no.  3.  Ave  Maria,  ä  — 80. 

63  Musikalische  Dichtungen,  P  1.  Romanze: 
„Die  Sehnsucht"  — 60.  Nr.  2.  Rhapsodie: 
„Ruheloses  Glück"  1 — .  Nr.  3.  „Die  Abend- 
glocken" — 80.  Nr.  4.  Capriccio:  „Das 
Echo"  1 — .  Nr.  5.  Elegie:  „Der  Schmerz 
und  die  Lust"  1 — .  Nr.  6.  Duett:  „Beruhi- 
gung" — 80. 

70  Etudes  elegantes.  24  leichte  und  fort- 
schreitende Übungstücke,  P:  Tieft  1:  ("Nr. 
1—8)  1.75.  Heft  II:  (Nr.  9—16)  1.Y5. 
Heft  Jll:  (Nr.  17—24)  2.50.  Kompl.  in 
einem  Band  4.50  Kahnt. 

71  Neue  theoretische  Klavierschule  für  den 
Elementarunterricht   3 — n   Kahnt. 

Ännchen  und  Robert.  Sechs  Lieder  von 
T  i  e  d  g  e  für  eine  Singst,  P.  2.  Sanunlung 
1 — n:  Nr.  1.  Blumenweihe:  Blumen  nicht 
für  Spiel  und  Tanz.  2.  Opfer  am  Grabe: 
Weiht,  Blumen,  eure  Düfte.  3.  Die  Aussicht : 
Mein  Aug'  ist  klar  und  hell.  4.  Sehnsucht: 
Schon  keimt  der  Grashalm.  5.  Das  Tal: 
Ich  weiß  ein  herrliches  Tal.  6.  Das  wider- 
spenstige  Bild:    Er  weiß  es   längst. 

Aufforderung  zum  Tanz.  Polonaise  (Perlen- 
Reihe  Nr.  31)    — 50  Kahnt. 

Brillantes   Rondo,  P    (Es-dur)    1 — n. 

21  Compositions  faciles  et  agreables,  P : 
1.  Fantaisie  sur  l'Air  de  F.  Schubert: 
Das  Lob  der  Tränen  1.25.  Nr.  2.  Cavatine 
de  l'Op€ra:  I  Montecchi  e  Capuleti,  variee 
— 75.  N.  3.  Divertissement  sur  l'Air:  Les 
Adieux  du  general  Bertrand  — 75.  N.  4. 
Valse  du  Comte  de  Gallenberg, 
Varize  1.25.  N.  5.  Rondino  sur  la  Barcarollc 
de    l'Opera:     Die    Genueserin     1 — .      N.  6. 


Cavatine  de  C  a  r  a  f  f  a,  variee  1.25.  N.  7. 
Divertissement  sur  la  Tyrolienne  de  B  e  a  u- 
plan:  Le  Bonheur  de  se  revoir,  op.  42 
i — .  N.  8.  Air  allemand,  varie  — 75.  N.  9. 
Rondino  sur  un  Air  russe  — 75.  N.  10. 
Air  de  l'Opöra:  L'Elisire  d'Amore  — 75. 
N.  11.  Fantaisie  sur  un  Theme  de  Meyer- 
beer 1 — .  N.  12.  Derni&re  Pensee  musicaie 
de  Weber  1 — .  N.  13.  Divertissement  sur 
l'Opera:  Lucrezia  Borgia  1.25.  N.  14.  Cava- 
tine de  Herold,  variee  — 75.  N.  15.  Trois 
Preludes  — 75.  N.  16.  Th&mfe  de  Rossini, 
variee  1 — .  N.  17.  Romance  et  Scherzo — 50. 
N.  18.  Valse  d'Amitie,  variee  1 — .  N.  19. 
lei-  Divertissement  sur  Norma  — 75.  N.  20. 
2de  Divertissement  sur  Norma  — 75.  Nr.  21. 
Grand  Rondeau  brillant,  op.  56  1.75  Siegel. 

-  Große  Ball-Polonaise  — 50  Kahnt. 

-Kleine  leichte  Potpourris  nach  den  beliebte- 
sten Melodien  aus  den  neuesten  Opern  be- 
arbeitet, P:  1.  Donizetti  C. :  Die  Toch- 
ter des  Regiments.  2.  Dasselbe.  3.  Doni- 
zetti C. :  Belisar.  4.  Donizetti  C: 
Lucrezia  Borgia.  5.  Adam  Ad.:  Der  Kö- 
nig von  Yvetot.  6.  Netz  er  Jos.:  Mara. 
7.  Weber  C.  M.  von:  Oberon.  8.  Meyer- 
beer G. :  Robert  der  Teufel.  9.  Meyer- 
beer G. :  Die  Hugenotten.  10.  Weber 
C.  M.  V  o  n :  Der  Freischütz.  11.  Lortzing 
A. :  Zar  u.  Zimmermann.  12.  Donizetti 
C. :  Lucia  von  Lammermoor.  13.  F  1  o  t  o  w 
I'.  von  Alessandro  Stradella.  14.  L  o  r- 
t  z  i  n  g  A. :  Undine.  15.  H  a  1  'e  v  y  F. :  Die 
Musketiere  der  Königin.  16.  Donizetti 
C. :  Die  Favoritin.  17.  Lortzing  A. : 
Der  Waffenschmied.  18.  Flotow  F.  von 
Martha.  19.  Wagner  Rieh.:  Lohengrin. 
20.  Meyer  beer  G. :  Der  Prophet.  21. 
Marse  hner  H. :  Der  Templer  und  die 
Jüdin.  22.  S  p  o  h  r  'L. :  Jessonda.  23. 
Marschner  H. :  Hans  Helling.  24. 
B  e  1 1  i  n  i  V. :  Norma.  25.  0  f  f  e  n  b  a  c  h 
J. :    Orpheus   in  der  Unterwelt,   ä   1 — . 

Dieselben  Opern-Potpourris,  Nr.  1 — 24 
in  4  Lieferungen  ( ä  6  Nummern )  ä  3 —  n 
Klemm. 

■  Letzter    musikalischer     Gedanlce,     Romanze, 
P  — 50  Klemm. 

Sechs  Lieder,  B,  P  1 — n:  Nr.  1.  Brutus  u. 
Cäsar:  Sei  willkommen,  friedliches.  2. 
Odur  und  Hialmar:  Wie  ist  dein  Panzer. 
3.  Trostlied:  Was  grämst  du  dich.  4.  Sehn- 
sucht; Was  so  mächtig  zieht.  5.  Berglied: 
Am  Abgrund  leitet  der  schwindlig'e.  6. 
Alpenlied:  Auf  hoher  Alp. 
Lieder-Potpourris  ohne  Worte  (Erste  Folge), 
nach  Gesängen  verschiedener  Komponisten 
im  leicht«n  Stile  bearbeitet,  P:  Heft  1: 
Beethoven   L.   van,   op.   46 :    Adelaide. 

II:  Curschmann  Fr.:  LTngeduld: 
Ich  schnitt  es  gern  in  alle  Rinden  ein. 
Bächlein  laß  dein  Rauschen  sein.  Der  kleine 
Hans. 

III :  Schubert  Franz:  Ave  Miiria. 
Ständchen:  Leise  flehen  meine  Lieder.  Lob 
der  Tränen.  Ungeduld :  Ich  schnitt'  es  gern 
in.  Wanderlied:  Wandern  ist  des  Müllers 
Lust. 

IV :  R  e  i  s  s  i  g  e  r  C.  G. :  Heimweh.  Die 
Sennerin     und     ihr    Schatz.      Liebes-ABC. 
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Mein  Reichtum.  Der  Zigeunerbube  im 
Norden. 

V:  Kücken  Fr.:  Das  Mädchen  von 
Juda.  Wenn  du  wärst  mein  eigen.  Mauri- 
sches Ständchen.  Die  Erwartung.  Abschied: 
Nun  holt  mir  eine  Kanne  Wein. 

VI ;  Mendelssohn  -  Bartholdy 
Fei.:  Der  Jäger  Abschied :  Wer  hat  dich, 
du  schöner  Wald.  Abt  Agathe:  Wenn 
die  Schwalben  heimwärts  zieh'n.  Krebs 
C. :  An  Adelheid.  Lindpaintner  P. 
von:    Die   Fahnenwacht. 

VII:  R  ei  SS  ige  r  C.  G.:  Vater  Noah: 
Als  Noah  aus  dem  Kasten  war.  S  p  o  h  r 
L. :  Kavatine :  Rose,  wie  bist  du,  aus :  Ze- 
mire  und  Azor.  Becker  V.  E. :  Sänger- 
Marsch  :    Frisch,   ganze   Kompagnie. 

VIII:  Voß  Gh.:  Romanze:  Das  wahre 
Glück  ist  nur  bei  dir.  Otto  J  u  1. :  Schwär 
bisches  Lied:  Mei  herzliebstes  Schatzerl. 
Schäffer    Aug.:     Polka- Ständchen. 

IX :  Maggazari:  Römische  Volks- 
hymne auf  Pius  IX.  Kalliwoda  J.  W.: 
Lodoiska's  Sehnsucht.  Schubert 

Franz:   Die  Post. 

X:  Mendelssohn  -  Bartholdy 
Fei.:  Trauer-Marsch  (Nr.  27).  Früh- 
lingslied (Nr.  30).  Volkslied:  Es  ist  be- 
stimmt in  Gottes  Rat.  Nachtlied:  Ver- 
gangen ist  der  lichte  Tag.  Reiselied:  Brin- 
get des  treuesten  Herzens  Grüße. 

XI:  Schwedisches  Tanzlied,  gesimgen  v. 
Jenny  Lind.  Sponholtz  A.  H. : 
Überall  bei  dir.  Fesca  AI.:  Ich  bin  eine 
Glockenblume.  Sponholtz  A.  H. : 
Schlmnmerlied.  Fesca  AI.:  Liebesbot- 
schaft:   Fliege  Vöglein. 

XII:  Esser  H.:  Hol  über!  Schubert 
Franz:  Frühlingsglaube :  Die  linden 
Lüfte  sind  erwacht.  Zwei  Volkslieder: 
Morgen  muß  i  fort  von  hier;  Muß  i  denn 
zum  Städt'le  naus.  La  Marseillaise.  La 
Parisienne.  Heft  ä  1 — ,  Liefg.  I  (Nr.  1 — 6) 
3.60  n,  Liefg.  II  (Nr.  7—12)  3.60  n 
Klemm. 

-  Lieder  -  Potpourris     (Zweite    Folge),     nach 

A.  F.  Lindbla  d's  schwedischen  Liedern 
im  leichten  Stile,  P,  unter  Ilinzufügung 
für  die  Jugend  passender  Worte:  Heft  I: 
Auf  dem  Berge.  Der  kleine  Schomstein- 
fegfer.     Der  Wald  am  Aarensee. 

II:  Nahe  (Vöglein  auf  Zweigen).  Was 
mir  gewährt  das  schönste  Glück?  Der  kleine 
Postillon   auf   dem   Heimwege. 

III:  Nachts.  Der  Einsame.  Der  Invalid. 
Eines  jungen  Mädchens  Morgenbetrachtung. 

IV:  Sommermorgen.  Der  Schiffbrüchige. 
Sommerabend. 

V:  Vergehn!  Vorsatz.  Vergebliche 
Warnung. 

VI:  Am  Abend.  Die  Jungfrau  im  Walde. 
Ein  Lenztag.  Heft  ä  1—.  Heft  1—6  in 
einer  Liefg.   3.60  n    Klemm. 

-  Polonaise   d'amitie  —50   Kahnt. 
Burkhart  W.  La  Mode.  Trois-temps,  P  — 40 

Brainard. 

-  ^Nlay   queen  quadrille  — 75  Brainard. 

-  Rondo,  P  1.25  Klemm. 

Burkinyoung    E.   Desideri,    Melodia   2.50 
Bicordi. 


Burkowitz  F.  Bosse:  Op.  18  Das  verrenkte! 
Herz,  TTBB  mit  T-  u.  ß-Solo,  Part  1—, 
St  1.50. 

-  20  Nr.  1.  Mein  Heimatland,  TTBB  mit  Bar- 

Solo,  Part  1—,  St  1.50.  Nr.  3.  Wach  auf, 
TTBB  mit  T-  u.  ßar-Solo,  Part  1—,  St 
1.20.  Nr.  4.  0  Welt,  du  bist  so  wimder- 
schön:  „Nun  bricht  aus  allen  Zweigen", 
TTBB,  Part  1—,  St  1.20.  Nr.  6.  O  liebes, 
treues  Mutterherz,  TTBB  mit  ßar-Solo, 
Part  —60,  St  —80.  Nr.  7.  „0  liebes, 
treues  Mutterherz",  SATB  mit  S-Solo,  Part 
—60,  St  —80. 

-  21   Im      fröhlichen     Sängerkreise.      Humor. 

Quodlibet,  TTBB,  Part   1.40.  St   1.80. 

-  23  Ein     Sängerausflug.      Humor.    Quodlibet, 

TTBB,  Part  1.40,  St  1.80. 
-24  Nr.   1.    Abschied:    „T^eb    wohl,    du    liebes 
Vaterhaus",  TTBB,  Part   1—,  St  1.20. 

-  27  Zwei  Lieder.  8ATB :   1.  Der  Frühling  ist 

da.  2.  Gute  Nacht.  Part  u.  St  ä  1.20  Hof- 
heinz. 

-  30  Nr.   1.    Mein   Engel    hüte    dein.      2.  Die 

Zither  lockt,  die  Geige  klingt,  SATB,  Part 
1.20,  St   1.60. 

-  Hinaus  Kameraden   zum  grünen  Wald    ( 15. 

Werk).  (Sängermärsche  für  Männerchor 
Nr.  1 ) ,  Part  —40,  St  —60,  vollständig  1— 
Fr.  Dietrich. 

-„Hoch"  und  K.  F.  Miethling:  „Sän- 
gergruß", BATB,  Part  —30,  St  —60. 

Burkowitz  J.  R.  Myrtle-Polka  — 40  Brai- 
nard. 

Burlan,  Doux  Souvenir,  polka  mazurka  3 — 
Girod. 

-  Mon  amour,  polka  mazurka  3 —  Girod. 

Gheluu-c. 
Byp;iaiiKafl  nlbcHH:   9h,  yxeCM^!  ^Jia  o/^- 

Horo  rojioca   es   *opTeniaHO  h  ^jis  4-ro:!io- 

CHaro  xopa  (a  capella)  — 20  Jurgenson. 
Burleigh    H.   T.  Schirmer:    Plantation  Melo- 

dies   1 —  n. 
-Two   Plantation   Songs    for   medium   Voice: 

„You'll  git  dar  in  de  Mornin"  — 25.  „Ring, 

my  Bawnjer,  ring"    — 40. 
-Thrfee  Songs:   If  you  but  knew,  A  Birthday 

Song,  Life,  ä  — 50. 
Buries  Sidney,  For  Aid  4/ —  Willcocks. 
Burlet,  Le  Raisin  de  Franoe  2.50,  Gh.  s.  1 — 

Millerau. 
Burlet  A.  Champagne  Lulu,  Ramond. 
Burlington    Bertie  4/ —  Dean. 
Burlo    Bartolomeo,    Italia,    valzer,    di    stile 

facile,    Part,    p.   Banda    2.50  n   Lapini. 
■  Splendori  celesti  in  Remag,   Walzer,  P  2 — 

Martinenghi. 
Burmeister    P.    op.    25    Blumengruß,    Salon- 
stück, P   1 —  Kühle. 
Boote: 

-  Anna    Schramm-Polka-Mazurka    — 80. 

-  Der      Gratulant,      Marsch      —60,       1.50  n, 

Par.-Bes.   — 75  n   Fechner. 

-  .Jubiläums-Gavotte   1.50. 

-  Kommandeur-Marsch   — 50. 

-  Liebesglück,     Rheinländer  — 75, 

Par.  Bes.    — 75  n   Fechner. 

-  ]\rärchen-Fantasie,     Ballett,     P, 
Nr.    1.    Marsch  —60,   gr.    0    4 


Hertha- Walzer    1.20. 
— 60,    gr.    0    4 — n. 


Nr. 
Nr. 


0     1.50  n, 

Hoffheinz : 
-n.   Nr.   2. 
Zerlinen-Polka 
Elfen-Gavotte 


Burmeister  P.  Märchen-Fantasie 
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1 — .  Nr.  5.  Melanie-Mazurka  — 60,  gr.  0 
4 —  n.    Nr.    6.    Silbersterne    1 — . 

-  Eheinländische  Polka  — 50. 

-  Stubel-Polka  —80,  0   3—    Raabe. 
Burmeister     Richard,     (1860),    op.    2    Die 

Jagd  nach  dem  Glück.  Symphonische  Fan- 
tasie, 0,  Part  13.50  n.  St  24.50  n  Ries  d 
Erler. 

-  3   Cadenz   zum    1.  Satz   von   C  h  o  p  i  n's    F- 

moll-Konzert,  P  1 —  Schuberth  jr.,  — 50 
Rohlfing 

-4a  Wanderers  Nachtlied  {V  oblig.)  1 — 
Schuberth  jr.,   — 50   Rohlfing. 

-4b  Elegie,  P  1 —  Schuberth  jr.,  — 50  Rohl- 
fing. 

-5  Capriccio,  P  1.50  Schuberth  jr.,  — 50 
Rohlfing. 

-  6  Nr.  1.  Persisches  Lied  — 60  Schuberth  jr., 

— 30  Rohlfing.  Nr.  2.  Hafisa  — 80  Schuberth 
jr.,  —40  Rohlfing.  Nr.  3.  Frag'  nicht  —80 
Schuberth    jr.,    — 40    Rohlfing. 

-  6b   Persisches   Lied,   Transkription,   P   — 60 

Schuberth   jr. 
'  7    Konzert- Romanze     in     G-dur,     VP     2.60 

Breitkopf. 
-8  Ballade  in  Cis-moll  für  P  2—  Breitkopf. 

-  10  Capriccio,  N.  2,  P  2 —  Breitkopf. 

-12   Drei   Lieder    (d.-engl.),    1.   Willkommen. 

2.  Ich  unglücksel'ger  Atlas,   ä   1.20,  Nr.   3. 

Der    Talisman    1.50    Schuberth    jr. 
-Konzert  in  D-moll,  PO:    0-Part   10.80  n,   0- 

St   16— n,  Äireic/iquintett  8— n,   2P   10.80 

FAsoldt. 

-  Orgelfantasie  und  Fuge  in  G-moll  von  J.  S. 

Bach  mit  freier  Benutzung  der  L  i  s  z  t^ 
sehen  Ausgabe,  P  siehe  Bach  3 — Eisoldt. 

-  Variationen     üb.      Schumann,      op.      13 

Symph.   Etüden,   2P   7.20   Eisoldt. 

E.  H.  z.  S.   P    ä  1 —  Cranz. 
Burmeister-Petersen,     Dora,     Ave  Maria, 

Heimweh.      Zwei    Lieder,    komponiert    von 
Burmester   G.   Souvenir   de   Alkacar,   Walzer 

—60   Kott. 
Burmester  Willy,  Stücke  alter  Meister,  YP: 

1.  Bach    C.    Ph.    E. :     La    Complaisante. 

2.  Couperin:  Le  Bavolet  flottant.  3. 
R  a  m  e  a  u :  Gavotte.  4.  Martini:  Ga- 
votte. 5.  Mozart:  Menuett,  ä  1 —  Schle- 
singer. 

Burnand  C.  B.  Grand  Avenue  March,   (Banjo 

Hits    1),   P  — /4,   Banjo   — /4    Orpheus. 
-Park    Present    March,    Mand     (Mandolinish 

221),    2/— n,    PO    1/6,    sep.    part.    ä    — /6 

Turner. 
•  Reversi,    characteristic    dance,    BanjoP    3/ — 

Hopwood. 
Burnand    F.    B.    Lovely    Wilhelmina,    comie 

— 25   Brainard. 
Burnand   F.   C.  Diamond  Post  March,  Banjo 

(Banjo   Budget   498)    2/ —   Turner. 

-  One  too  niany,   operetta   1/ —  n  Williams. 

-  Poll ;    or,    What   could   you   wish    for    more 

4/ —  Francis. 
Burnand     iVliss     Liiy,    Fra^icis:    Dear    little 
nobody's  darling   4/ — . 

-  Don't   you   wish    you   could   4/ — . 

-  Fair   L^dy   Mine  4/ — . 
-My  Baby  May  4/ — . 

-  Riding  on   Daddy's   Shoulder   4/ — . 
-Two   little   Girls    in   Blue   4/—. 


-You,   You,  You!    2/— n. 

Burnap,    Angel's    bidding   — 50   Ditson. 

-  A)ithenaeum,    Part    songs,    fem.    voic.     1 — 

Gordon. 

-  Assured  — 35   Ditson. 

Burnap  H.  C.  My  God,  the  spring  of  all  my 

joys,  ST  — 30   Gordon. 
Burnap    N.   C.   Jesus,   these  eyes  have  never 

öGen,   »ST  — 30    Gordon. 

-  Jesus,  the  very   thought  of   Thee,   ST  — 30 

Gordon. 
Burnap    U.    C.    Abide    with    me     (Liszt) 
— 40    Ditson. 

-  All     hail,     triumphant     Lord     (Fabian), 

STB  —75  Ditson. 
-All   praise   to   Thee    (Leslie),   SAT  —50 

Ditson. 
-All     through     the     day      (Lassen)     — 10 

Ditson. 

-  Art  thou  weary,   SB    (Hoffmann)    — 25 

Ditson. 
Brainard : 
-At   last  — 40. 

-  Awake,   0   thou   that   sleepest    ( G  o  u  n  o  d ) , 

S,   quart.   POrg  — 50. 

-  P.arcarolle    (Farewell),  male  quart.  — 08. 

-  Be  kind,  sg.  chor.  — 40. 

-  Benedic  anima  ( Bacse  the  Lord,  0  my  soul ) , 

quart.    chor.    —60. 

-  Benedictus     (Blessed    be    the    Lord),    quart. 

chor.   — 50. 

-  Be  still,  my  Child  — 40. 

-  Be  then  mine  o^vn  — -40. 

-  Between  — 40. 

-  Bird    song    — 50. 

-  Blue   sky  — 40. 

-  Bonima    est     ( It    is  a  good    thing    to    give 

thanks),   SA,  chor.   — 50. 
-Bridge   (I'm  sitting  by  the  bridge  to-night) 
—40. 

-  Brief  life    (Mendelssohn),  mix.   quart. 

— 08    Ditson. 

-  Canany  teil  ?  —40. 

-  Cantate  Domino    (O,   sing  unto   the   Lord), 

B,  SA,   SAT,   chor.    1—. 

-  Canzonetta    d'amore    (Red   lips)    — 40. 

-  Castles    in    Spaiw    — 40. 
-Chansonette    (My  birdie)    — 40. 

-  Christian,  the  morn  breaks    ( D  o  n  i  z  e  1 1  i ) 

— 30   Ditson. 

-  Christ  the   pilgrim    (Blumenthal)  — 40 

Ditson. 
-Christ   ou    Passover,    STB,    SA,     TB,     chor. 

1—. 
-Cling   to   me    (Donizetti)    — 08   Ditson. 

-  Clover,  sg.  — 40. 

-Come  Iloly  Spirit  (L.  Luzzi)  —AO  Ditson. 
-Come    home     (Lassen)     —25    Ditson. 
-Come  Thou,  0  come   (Gounod)   —25  Dit- 
son. 
-Come  unto   Me    (Gounod)    —25   Ditson. 

-  Comparison   — 40. 

-  Daisy  charm  — 40. 

-Darling  kiss   my   eyelids   down   — 40. 

-  Darling     over     the     sea,     barcarolle,     chor. 

—40. 
-Day    is    gently    sinking     (Wagner)     — 30 

-  Day  is   past  over    (H  i  1 1  e  r )    —08   Ditson. 

-  Dearest  — 40. 

-  Dear  eyes  — 40. 
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■  Dear  refuge  of  niy  weary  soul,  Bar.  B  — 30 

Gordon. 

•  Deus     misereatur     (God     be     merciful),    .S', 

ehor.  — 60. 

Dirge  ( Fast  asleep )   — 50. 
Do  you  really  tbink  he  did.   — 40. 

■  Driftiug    — 50. 

Djüng  child    (Eequiem)    — 40. 
Easter  morning.  quart.  — 15. 
Evening     (A.    Thomas)    — 40    Ditson. 
Evermore  — 50. 

■Fade    Away     (Barnby)     — 10    Ditson. 
Fade,  fade  each  earthly  joy  (A.  Thomas) 
— 40  Ditson. 

■  Fairer    than    all    — 40. 
Farewell,   and  go  — 40. 

Farewell,  baroarolle  — 50,  male  quart.  — 08. 
Falther,  hear  us    (Gouuod),  with  VOrgP 

— 75  Ditson. 
Forsake  me  not  — 40. 
Friendship   — 40. 
Gently,     mj'     Saviour      (Henselt)      — 10 

Ditson. 
God  be  merciful    (Deus  miseratur),  8,  ehor. 

—60. 

■  Going  ant  with  the  tide  — 75. 

•  Hail,      tranquil      hour       (Campana)      — 10 

Ditson. 

Heart  and  arm    (Romanza   Eroica)    — 50. 
Heart,    be    still    —40. 

Hear   us,   o  Jesus    (Mercadante)    — 50   Dit- 
son. 

Heavenly  rest   (R.  Wagner)   — 35  Ditson. 
Her  I  love  — 40. 
Hinder  me  not  — 60. 

•  Hymn    of    Evening     ( Apollo-Leaflets     171), 

men's  voic.  — '1  C'urwen. 

■  I  cannot  teil  — 35  Ditson. 

■Jesus    be    near    me     (L.    Lachner)     — 30 
Ditson. 

■  J  esus,  I  my  cross  have  taken   ( G.  A  1  a  r  y ) , 

STB  — 75  Ditson. 
•Jesus,     this    Heart      (E.    Lassen)      — 25 
Ditson. 

■  1    know    no    life    divided     (Donizetti) 

— 08  Ditson. 

■  I    lay    my    sins    on    JesuSj    quart.    Avith    Fl 

obligate  — 40. 
-I  licet  — 25   Ditson. 

■  I"ll  meet  my   darling   there  — 40. 
- 1  love  you  — 40. 

-  I'm  a  pilgrim    (Wagner)    — 35  Ditson. 

-  l'm   going   home    (  Schubert)    — 30   Dit- 

son. 

■  Immanuel's  land  — 40. 

-  Impatieme    ( When    will    the    bonny    spring- 

time   come  ? )    — 40. 

-  I'm      sitting      by      the      bridge      to      night 

(Bridge)     -^0. 

-  In  heavenly  love  abiding   ( G  o  u  n  o  d ) ,  GAB 

— 40  Gordon,  — 25  Ditson. 
-In    May     (Czerny    W.    Coli,    of    Ladie's 
Chor.   10).  3  voices  — /'4  Ashdoicn. 

■  I  need   Thee,   precious  Jesus,   Bar.  CA   — 25 

Gordon. 

-  Joys   of    day    are    over    (Le   Spohr)     — 25 

Ditson. 

-  It  is  a  good  thing  to  give  thanks,  HA  ehor. 

—50. 

-  Jubilate  Deo   (0  be  joyful),  quart.  — 60. 

-  Jj&äY  and  the   rose  — 40. 


-  Lamb   of   Gk)d    (Chopin)    — 30   Ditson. 

-  Lament    (Longings)    — 40. 

-  Language   of  the  Hearth   — 40. 

-  Last,   sg.  — 40. 

-  Leave   me   not    now    (Prayer)    -^-40. 

-  Listen,     soul     (J.     Blume  nthal)     — 4(1 

Ditson. 

-  Little   children's    prayers   — 40. 

-  Ix)ngiugs    (Lament)   — 40. 

-  Lord's   my   Shepherd,    I'll   notwant,    CA.    B 

— 25    Gordon. 

-  Lost  sg.  — 40. 

-  Ix)ve's  Coming  — 60. 

-  Love's  land  — 40. 

-  Love   thy  neighbor,    motto   song  — 40. 

-  Ma  petite  Bretonne  — 40. 

-  ]\Iine    ( RSverie ) ,   sg.   — 40. 

-  Minstrel   gray  — 40. 

-  Morning  light,   varied.  Pipe,  Org  — 75   Gor- 

don. 

-  My    adored    — 40. 

-  My   bridal    morning,    waltz    — 50. 

-  My  dreaming  love  — 40. 

-  My   f eet   are   worn   and   weary    ( R.    Wag- 

ner)  — 25  Ditson. 

-  My  God,  my  Father,  while  I  stray   ( M  o  s  z- 

k  o  w  s  k  i )   — 25  Ditson. 

-  My  lambs  — 50. 

-  My  love  and  — 40. 

-  My  love  for  evermore  — 40. 

-  My   loved   one   on   the   sea,   sailor   sg.   — 40. 

-  My  own  — 50. 

-  My  ship,   sailor  sg.  — 40. 

-  J\Iy   sweet  heart's  name  — 40. 

-  My  wife  — 40. 
-]\'ay  — 40. 

-  Near    us,    ever    near    us     (Abt),    SB    — 30 

Ditson. 

-  Never,  hiunorous  — 40. 

-Night   and  Morning    (Reverie),   sg.   — 40. 

-  Now  Song  of  the  Heart  — 40. 

-  Now  you  know  — 50. 

-0  conie,  let  us  sing   (Venite),  SB,  SA,  SAT. 
ehor.   — 75. 

-  0  Jesus,  Thou  art  standing  — 25  Ditson. 

-  0  keep  me  your  memorv  — 40. 

-0    Lamb    of    God     (F.  ^Schubert)     —30 
Ditson . 

-  0    let    liim    whose    sorron       ( A.    Rubin- 

stein).  SA  — 35  Ditson. 

-  0  love  divine   ( H  a  y  d  n )   — 25  Ditson,  — 30 

Gordon. 
-O  my  Saviour,  guardian  true    (La  ebner) 
— 35  Ditson. 

-  One  Jjeart's  enough  for  me  — 40. 

-  One    sweetly      solemn    thought       (Meyer- 

beer)   — 40  Ditson. 

-  0  never !   no,  no !   SB,  comic.  — 40. 

-  On  guard    ( Soldier's   Song )    — 50  Brainard, 

(The   Temperance   Vocalist   65)    — /3    Cur- 
wen. 

-  O  night    (Rhapsodie  Vocale)    — 40. 

-  Only   you   — 40. 

-0  Saviour,  holy  Saviour    (Gounod)    — 30 
Ditson. 

of    sweet    compassion     (Rubin- 
—30  Ditson. 
omnipotent     ( W  a  1 1  a  c  e )       — 40 


0    Thou 

stein) 
0    Thou 

Ditson. 
O  thou  who  of  sorron 

— 35  Ditson. 


(L.   Chapi8Son> 
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-  Over  and  over  again,  niotto  sg.  — 40. 

-  Pilgrim    (Onguard),  sarred.  — 40. 
-Pilot  me  —40. 

-  Pleyel's    hymn,    variations,    Org    4/ —    Asli- 

down,   3/ —  Forsyth,   — 75    Gordon. 

-  Realm  of  the  biest    (G.  Hoff  mann),  SB 

— 50  Ditson. 
■  Remember,  sg.  — 40. 

-  Repose   of  Night    (Mendelssohn)    — 08 

üitson. 

-  Rgverie    (Somebody)    — 40. 

-  See  the  light  is  f ading   (F.  Bendel)   — 25 

Ditson. 

-  Sighing  for  thee  — 40. 

-  Singing   in   the   rain  — 40. 

-  Soldier's  wife  — 60. 

-  Song  of  the  lieart    (Now)    — 40. 

-  Sun  and  rain,  sg.  — 40. 

-  Take  me,  o  my  Father  — 35  Ditson. 

-  Taking  toll,  humorous  — 40. 

-  Tarry  with  me,  O  my  Saviour    ( J.   Raff) 

— 25   Ditson. 

-  Te   Denm    (We   praise   thee,    O    God)     1.50. 

-  There   is   no   flock    (Moszkowski)    — 40 

Ditson. 

-  Time  to  wed,  comic,  SB  — 50. 

-  Together   — 40. 

-  To  marrow  — 60. 

-  Thoughts     of    heaven     (B.    Tours)      — 30 

Ditson. 

-  True  hearted  — 40. 

-  True   Shepherd  — 40. 

-  Trust   me  — 35   Ditson. 

-  Twilight    non    falls     (Godefroid)      — 10 

Ditson. 

-  Two   Nocturne,    sg.   — 50. 

-  Two  villages  — 60. 

-  Warning  — 40. 

•  Wayfarers  — 50. 

-  Wav  is  long  and  dreary  — 08  Ditson    ( C  a- 

rulli). 

-  We   are   but    strangers    here    ( L.    S  p  o  h  r ) 

—30  Ditson. 

-  We  two  for  aye  — 35  Ditson. 

-  While  Thee  I  seek,  Protecting  Power,  quart. 

with  Pipe  Org  — 40. 

-  Why  don't  you  love  me  more  ?  — 40. 

-  Winding   the   skein  — 40. 

-  Winds,  sg.  — 40. 

-  With    tearful    eyes    I  look    around    (Wag- 

ner)   — 25   Ditson. 

-  Wooing,   sg.   — 40. 

-  Yearning  — 40. 

BypHameB'b  A.  Pas^yMie  — 30  Jurgenson. 
Burnazzi  U.  Mia  moglie  e  in  collera,  operetta 

comica,  Canto  P  3 —  Ricordi. 
Burne-Scott  J.  Asthore  Waltz,  Mond    (Man- 

dolinist    78)    2/ — n    Turner. 

-  Cremona    (Mandolinist   25),   2Mand  ä  — /4, 

G  —lA,  P  — /4  Orpheus. 

-  Elline,    andante     (Mandolinist    10),    IM  and 

— /4,   G  — /4,  P  — /4   Orpheus. 

-  Geneviese,  waltzes    (Mandolinist  8),  IMand 

— /4,   G  — /4,   P  — /4   Orpheus. 

-  Irish    Airs,    fantasia,    MandP    (Mandolinist 

440)    1/4   Turner. 
-Martha,      MandP     (Mandolinist    447)       1/4 
Turner. 

-  Parthenia,  andante   (Mandolinist  9),  IMand 

— /4,   G  — /4,  P  — /4   Orpheus. 

-  Polyodia,    schottische,      Mand    (Mandolinist 

74)    2/ — n  Turner. 


-  Reverie     de     Rosellen      (Mandolinist     21), 

2Mand  ä  — /4,  G  — /4,  P  — /4  Orpheus. 
-Salvador,       quickstep       (Mandolinist      11), 
2Mand  — /8,  P  — /4  Orpheus.      • 

-  Violetta  de  Faust   (Mandolinist  22),  2Mand 

ä  — /4,  G  — /4,  P  — /4  Orpheus. 

-  Volunteer   Parade,   Mand    ( Mandolinist   76 ) 

2/ — n  Turner. 
-William  Teil,  MandP   (Mandolinist  443)    1/4 
Turner. 

-  Zampa,      MandP      (Mandolinist     445)       1/4 

Turner. 
Burnel     L.      Chaconne    d'amour,      P    1.35  n 
Pugno. 

-  En    Touraine    ( Petites    sefenes    champetres ) , 

fant.   2VsP.   M.  Bethune-Varis. 

-  Marchons  toujours!      Polka-marche      1.35   n 

Pug7io. 
Burnett    A.    op.    56    Duet   on    an   extract    of 

Schumann's,  2VP  4/ —  ühanot. 
Burnett   Alfred,   Andante  and   rondino    (The 

Violinist's    repertoire    1.  u.  2 ) ,      4VP    6/ — 

Ashdown. 

-  Six    drawing    room    pieces,      WcP    ä    3/ — 

Chanot. 

-  The    Violinist's    repertoire,    VP,    N.     1 — 17 

Ashdoivn. 
Burnett  A.  E.  My  old  banjo,  song  and  clior. 

— 40  Ditson. 
Burnett  A.  F.  Dear  Saviour,  bless  us  ere  we 

go,   T,   Quart,   fem.   voic.   — 05   Ditson. 

-  Love's   Signal   — 60  Ditson. 

-  Love  was  once  a  little  boy  — 40  Ditson. 

-  Sing    the    praises,    quart.    chor.    mix.    voic. 

—08   Ditson. 

-  Soft  in  the  distance,  solo  med.  voices,  mix. 

quart.   chor.  — 05  Ditson. 

-  Ten  choir  responses  — 20  Ditson. 
Burnett    Henry,    The    Reaper    and    the    Flo- 
wers,   C  or   Bar   2 —   Novello. 

Burnett    John    Francis,    Noctiirne    in    Aflat 
(Haddock  Edgar),  YP  4/ —  Ashdoicn. 
Burnett  Prosper,  Le  Bai,  VcP  3/ —  Augener. 
-Chant  d'Amour,  VYcP  3/—  Chanot. 

-  Graceful   Dance,   VcP  3/ —  Augener. 
Burnett    Tom,    Tyneside    Banjo    March,    Ist 

and   2nd  Banjos  and  P    (Banjo   Gems  23) 

4/ —  Francis. 
Burney,    My    fairy    prince    4/ —    Ascherherg. 
Burney  Chas.  Alla  Trinitä,  melody  from^  the 

15th     Century      (Sehirmer's    8vo.    Catholic 

Church  Music  for  Mixed  Voic.  142)   — 06  n 

Schirmer. 
Burney  Charles,  Lord  of  Hosts    (Sehirmer's 

8vo.  Church  Music  4343 )    — 05  n  Schirmer. 
Burney  S.    Mc.  Beautiful   in  fading    (Choral 

Leaflets   282),  mix.   voic.   — /l   öurioen. 

-  Forward  gaily  together,  SSG  with  0   parts 

—'3,    SSG   — /3    Curwen,    Ä-solo    u.    SATB 

— 12   Ditson. 
-The   lost   ship    (Das   verlorene   Schiff)      1 — 

Praeger. 
-Onward,   SATB   — /2   Köhler. 

-  Our  home  is  the  ocean    ( School  Music  Lea- 

flets 180)    —f^/n  Curwen. 

-  There   was   a  maiden   fair    ( Choral   Leaflets 

108),   mix.  voic.  — /l   Curwen. 
Burnham  Anna  M.  Sailor  boy's  good-by  — 50 

Brainard. 
Burnham    Chas.    S.      Restles     heart       — 40 

Clayton. 

-  The  Gaelic  LuUaby  —50  Clayton. 


Burnham  Ch.  S.  Ä  Questioji 
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-  A  Question  — 60  Clayton. 

Burnham   Charles  S.  A  little  soug  for  two 
— 50  Church. 

-  Gavotte,  P  — 50  Ditson. 
-Gk)od-bye!    — 50    Ditson. 

-  King  and  Queen  — 40  Ditson. 

-The   Moon's   Liillaby,   m.  l.    ä   — 40   Ditson. 

-  Seven   Songs :    A  Dream  Lullaby.   Words  by 

Ellen  Louise  White  — 60.  A  June  Lullabv. 
Words  by  C.  S.  B.  —60.  A  little  Eveninq 
Journey.  A  or  Bar  — 60.  Come  let  me  dive 
into  thine  Eyes.  \^'ords  by  Barry  Corn- 
wall.  T  or  J/*.S'  —60.  Heart  of  the  Rose. 
Words  by  Fannie  H.  R.  Poole  — 60.  Once 
there  was  a  little  Voiee.  Words  by  Barry 
Cornwall.  J/<S'  or  Bar  — 40.  She  has  Ring- 
lets.  Words  by  Heniy  A.  Van  Friedenberg 
— 50  Hchirmer. 
Burnham  Clara  Louise  and  Root  G.  F. 
A  Christmas  Vision,  cantata  — 30-n  Church. 

-  Santa   Claus   &   C,   cantata  — 30  n   Church. 

-  The  Festival  of  the  flowers   ( cantata )  — 30  n 

Church. 

-  Judge      Santa     Claus,      christmas      cantata 

— 30  n   Church. 

-  Waifs    Christmas    Cantata    — 30  n    Church. 
Burnham    John,      The    Beatitudes   a  cantata 

with    scripture   recitations   — /4   Weekes. 

-  The   Musical    Miller    From    the    „Man   with 

the    knapsack",      in    both    notations      - — /4 
Weelces. 

-  Her  only  son.  From  the  narrative  of  Hesba 

Stvetton)    a    Temperance    Service    of    song. 
in  both  notation  — /4   Weekes. 

-  Restored,  or  Ruth's  return.  An  as  a  Service 

of  Song   (C.  H.  Spurgeon's  Evangelist),  in 
both   notation  — /4  V/eekes. 

-  WTiispering  Angels.  An  as  a  Service  of  song 

( C.    H.    Spurgeon's    Evangelist ) ,    in    both 
notation   — /4   Weekes. 

-  Widow    Winpennv's    Watchcoord,    arr.    — /4 

Weekes. 


Billy    Brav    a    musically 
in    both    notations      — /4 


Burnham    Rev.    J 

illustd.    dewice, 

Weekes. 

Burnichon,  Un  reve,  valse  6—  Noel. 
Burnichon  Sophie,  Les  Deuts  Blanches,  maz. 

1.75   Fatout. 
Burnier   C.    H.   Bereeuse,   VP  3/ — •  Ashdoun. 

-  Nocturne,    VP    3/ —   Ashdoun. 

Burnot,  What  will  you  lend  an  my  dolly? 
4/ —   Williams. 

Burnowsky  J.  Caaioy^iiTeM  tjjih  ycoBepm. 
6a.TiajiaHKH  — 75  Jitulrisek-Kie-w. 

Burns-Album.  Rieter:  Hundort  Lieder  und 
Balladen  mit  ihren  schottischen  National- 
Melodien  f.  1  Singst  und  schottischem  imd 
de\itschem  Text,  herausgeg.  von  Carl  u. 
Alfons  Kissner,  unter  Mitwirkung 
von  L  u  d  w.  Stark.  Heft  I — IV  ä  4 —  n. 

-  Auld  Lang  Syne  — ?0  'National  ilusic. 
-Ave  Maria,  ST,  V  or  Fl  obligato    (English 

and  Latin)    — 75  Pond. 

-  Bonnie    Doon,    duet     — 25    Ellis,     — 30    Na- 

tional Music. 

-  Highland   Mary  — 25   Ellis. 

-The  'ast  rose  of  summer,  CahinetOrg  — 15 
White. 

-  Love  will  live  always  — 50  Pond. 

-My  Love  is  like  a  Red,  Red  Rose  — 50  Cen- 
tury Music  Publish,  — 30  National  Music. 


-Robin  Adair  (varia),  P  — 40  National 
Music. 

-  Was  Xae  He  a  Roguey  — 20  Willig. 

-  Young  Musketeer   1/6  Bayley. 
Burns   D.  J.  Allegretto  Graziosa  from  Kali- 

woda's  5th  symphony,  Org  2/ —  DonOr 
joicski. 

Burns  Felix,  Album  of  six  populär  Waltzes 
1/ —  n,    V    parts   — /6  n   Dean. 

-  Ariane,   waltz   2/ —  n   Sheard. 

-  The   battle    of    Flowers,   waltz    (Vict.    Mus. 

book  177),  solo  &  duet  2/ — n,  ^ms  1/ — 
Sheard. 

-My  Birthday  Party  Polka  (Musical  Sun- 
rays  24)    1/ —  Agati,  P  4/ —  Gary. 

-  Chand    d'amour     (Liebeslied),    Walzer     2 — 

Patey,  AI —  Leonard. 

-  Cloudland,    waltz    2/ —  n    Sheard. 

-  County   Barn   Dance    (L.   Murray,   Way- 

side  Flowers  9)  1/ — ,  l^ms  2/ —  Leonard, 
4/ —  Dean,   P   2 —  Patey. 

-  Cupid    Walzer   2 —   Patey. 

-  The    Daming    Coon,     barn   dance     or    schot- 

tische  4; —   Cary. 

-  Darkies  Holiday,  schottisch  2 —  Patey. 

-  Darling  Mona,  waltz  4/ —  Cary. 

-  The   Dusky   Minstrel,   barn   dance   or   schot- 

tische 4/ —  Cary. 

-  „En  Fete",  march    (L.  Mur  ray,  Wayside 

Flowers  8)  1/ — ,  J^ms  2/ —  Leonard,  YP 
4/ —  Peynolds. 

-  Fairy  Dell,   P  4/ —   Cary. 

-  My  Fairy  Waltz  2 —  Patey,  4/ —  Dean. 

-  The  Fairy  Harpist,  P,     Morley. 

-  Fidelite,   gavotte   2 —  Patey. 

-  Florabel,    schottische     (Dance    Album    Book 

2)    1/— n,  2,1—,  y  part  — /6  ReynoUs. 

-  Football,  polka  2/ —  n  Sheard. 
■  Gay  Paris,  waltz  4/ —  Cary. 

•  Glengarry  Lancier  2 —  Patey. 

-  Grand    patrol     march     2 —    Patey,     ( Orche- 

stral Library  64)    4/ — ,  0  1/ — n  Ashdown. 

-  Happv   Lambo,     barn    dance    or    schottische 

4/—   Cary. 

-  Happy    Moments     (Fröhliche    Augenblicke), 

schottisch   2 —  Patey. 

-  Intermezzo  oder  Graceful    dance  2 —  Patey. 

-  Jovial   Darkies,  baru  dance  4/ —  Cary. 

-  Kansas  Koon,  P  4/ —  Laricay. 

-The  Kneller  Hall  march,  FullO  1/6,  Sept. 
1, —  Morley. 

-  Little  Lady,  schottische  2/ —  n  Sheard. 

-  Lochnavar  Highland,  schottische  2 —  Patey, 

4/ —  Dean. 

-  Lucetta,  gavotte  2 —  Patey. 

-  March  of  the  Champions,  P  3/ —  Reynolds. 

-  Marguerite,  Walzer  2 —  Patey. 

-  Marlborough  March  in  C,  FullO  1/6  n,  Sept. 

1/ — u,  extra  parts  — /6  n,  VP  4/ — ,  ^»i'S 
4/—,  (N.  Podesta)  BanjoP  3/—,  Ist 
2nd  MandGP  4/ —  Larway,  (L.  Mur- 
ray, Wayside  Flowers  3)  1/ — ,  4ms  2/ — 
Leonard,   — 75    Gchrman,   2 —  Patey. 

-  Merry   Thoughts,   gavotte   2/ —  Patey,   4/ — 

Dean. 

-  Midshipmite  1/6  Bayley. 

-  Mignonette,   P,   Morley. 

-Modesta,   schottisch    2 —   Patey,   4/ —  Dean. 

-Morning  Glory,  valse,  Füll  Band  4/ — ,  Me- 
dium Band  3/ — ,  Small  Band  2/ — ,  extra 
parts  — /3,  FullO  —75,  SmallO  —50,  P 
acc.   — 75   Hawkes. 


Burns  F.  National  Ouard's  March 
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•  National  Giiard's  March  2 —  Patey. 

-  Neapolitan   Violets,   waltz   2/ —  n   Sheard. 
-The  Old  Castle,  schoteische  4/ — ,  FullO   1/6, 

Sept.    1/ —  Orpheus,  2 —  Patey. 

-  Old  Drury,  gavotte   ( L.  M  u  r  r  a  y,  Wayside 

Flowers   6)    1/ — ,  Jtms  2/ —  Leonard. 
-Old   Drury,   graceful   dance    (ä   la   gavotte) 
2—  Patey. 

-  Olympia,   gavotte,   Ful\   Band   2/8,    Medium, 

Band  2/ — ,  Smull  Band  1/4,  extra  parts 
— /2  Haiokes. 

-  On  the  March,  P  4/ —  Gary. 

-  Orchid   Blooms,   waltz   2/ —  n  Sheard. 

-  Pansies,  P,  Morley. 

-  Pantomine,   schottische,   P   4/ —   Gary. 

-  Parachute,    polka    2/ —  n    Sheard. 

-  Princess   Royal,   gavotte,   2VP   ad   lib.   3/ — , 

(Juven.  Port  f.  book  III  N.  9),  P  1/— , 
(Treahearne  Winds  Ser.  9),  VP  1/6, 
(Danse  Moderne)  (Newell  Pleas.  Memor. 
30)    — /6  Hopwood. 

-  A  Promise  of  Love,  Walzer  2 —  Patey,  4/ — 

Dean. 

-  Queen  of  the  Clans,  Walzer  2 —  Patey,  4/ — 

Dean. 

-  Royal    Wedding,    Walzer    2 —    Patey,    4/— 

Leonard. 
1  Sailor's    Hornpipe     (Matrosen-Tanz),    polka 
2 —  Patey,  4/ —  Dean. 

-  Second   March   in   C     ( The  Jolly  Japs. ) ,   P 

4/ —  Gary. 
-The     silver     coedding,     waltz     (Vict.    Mus. 
book  177),  J/ms  1/ —  Sheard. 

-  Sons  of  Britannia,  march  4/ —  Gary. 

-  Spirit    of   the    Rainbow,    waltz    2 —    Patey.. 

if —  Leonard. 

-  Summer    shadows,    barn    dance     ( L.    M  u  r  - 

r  a  y,   Wayside   Flowers   4)    1/ — ,  Ifms   2/ — 

Leonard,   2 —  Patey. 
'  Sunny    South,   barn   dance.   Füll   Band    2/S, 

Medium  Band  2/ — ,  Sniall  Band  1/4,  extra 
.    Band  — /2   Eatokes,   FullO    1/6,   Sept.    1/— 

Morley. 

-  Sweet    Eventide,     waltz    2 —     Patey,     4/— 

Leonard. 
r  Touch  not,  polka  2 —  Patey. 
-Trip  away,  waltz  2 —  Patey,  — 50  National 

Music. 

-  The   Twentieth   Century,   march   4/ —   Dean. 

-  Tyrolese    Serenade,   P,    Morley. 

-White    and    Gold,    gavotte     (L.    M  u  r  r  a  y, 
.    Wayside   i^lowers   11)    1/ — ,  J^ms  2,1 —  Leo- 
nard, 2 —  Patey. 

-  Wide-awake,    polka,   P   2/ — ,   -  .  1/6  n 

Sept.   1/ — n   Wickins. 

-  Woodland    Flowers,     schottisch     2 —   Patey, 

—50,  för  Messings-Sextett  — 75  (Repertoar 
för  Messings-Sextett  N.  14)  Gehrman,  (L. 
M  u  r  r  a  y,  Wayside  Flowers  1 )  1/ — ,  Jfms 
2—,  BanjoP  2/— n,  (Orchest.  Music  C. 
Voll  54)  BandP  2.1— n,  V  — /6,  P  — /9, 
others  — /3  n  Blockley. 

-  Woodland   Serenade,  P  4/ —   Gary. 

-  Zingarella,  spanischer   Walzer  2 —  Patey. 
Burns  R.  Deil's  awa'wi'the  Exciseman    (Vict. 

Mus.  book  2)    1/—  Sheard. 
r  Highland  Mary  — 25  Ditson. 

-  John  Anderson,  my  Joe  — 35  Ditson. 
iBurns  W.   F.  Armed  Battalion,  march    (Na- 
tional   Fife    and    Drum   Corps   Journal    1) 

.    —25    White. 


Burnside  Margaret,  Song  of  the  Virgin  to 
her   child    (Christraas)    — /l   Novello. 

Burose   A.   Bravura,   FIP  4/6   Rudall. 

Burose  Adolph,  Erinnerung  an  Amerika, 
Polka,  pFlP  1.50,  pFlO  3— n  Zimmer- 
mann. 

-  Fünf     Variationen     über     ein     ungarisches 

Thema,   FIP    1 —   Zimmermann. 

-  K  m/i;aji'B  TeÖa  — 50  Johansen. 
Burotto,  Heros   et  Fachoda  3 —  Pepin. 
Burow,    Celebre    Canzone    Polacca,    SO    2.50, 

P  3 —  Garisch. 

-  Karneval   in  Venedig,  P  — 10   Kunz. 
Burow   C.   Chant  polonais,   HP   1.25  n,   HPV 

1.50  n,  HP2V  1.90  n,  HPVc  1.50  n,  HPVVc 
1.90  n,  nP2VVc  2.25  n,  HP2VVa  2.25  n, 
HPVVcVa  2.25  n,  HP2VVaVc  2.50  n,  HPFl 
150n,  HPGornetäP  1.50  n,  HPVVcFl 
2.25  n,  H  et  -)ws  2.90  n,  HV  1.65  n,  H2V 
1.50  n,  HVVc  1.50  n,  HVVa  1.50  n,  HVVc 
Fl  2.25  n,  H2VVa  1.90  n,  HVc  1.50  n,  HFl 
1.25  n,  HVFl  1.50  n,  HGornet  ä  P  1.25  n, 
ifQuatuor  d  Cordes  2.25  n,  H  (Jos.  Low) 
1.25  n   Mustel. 

-  Polnisches    Lied,   P,   Bog.    1   Andr4,   P    1 — , 

VP  1—,  (Polish  Song)  (Blätter  u.  Blü- 
ten 80),  VP  1— n,  (Emil  Kross)  V 
3/ —  n  Bosworth,  —50  Benjamin,  (R. 
Tourbie)  — 75  Eisoldt,  (vide  Frie- 
drich E.  Liedergrüße)  — 60,  (vide 
Gän  Schals  Carl  op.  316  Nr.  16)  1 — 
0.  Forberg,  — 50  Hansen,  (Wagner) 
— 80  Haslinger,  P  1  Bog.  Kaun,  ( u.  M  e  n- 
d  e  1  s  s  o  h  n's  Frühlingslied)  — 10  Kunz, 
3/ —  Laudy,  — 20  Michow,  — 40  Nordisk 
Musikforlag,  — 20  Samson,  ( C  h.  Mor- 
ley) 1 —  Steingräber,  — 30  Tonger,  — 50 
Wdrmuth;  V  —10,  Z  —10,  VP  —20  Kunz. 

-  Marsch   über   das   polnische   Lied,   4ms  vide 

Küchenmeister:    Festfreuden    Nr.    9. 

Burow  G.  Polnisches  Lied,  Z  — 40  Dom- 
kowsky. 

Burow-Nikorowicz,  Polnisches  Lied,  Fant.  P 
(Godfrey   F.)    —20   Kühle. 

Burow-Thiele,  Polnisches  Lied,  P  — 50, 
Singst  P  1—,  J^ms  1—,  Fs.  —50,  VP  1—, 
2V  —75,  2VP  1.25,  VVaP  1.25,  VVeP  1.25, 
VVaVcP  1.50,  2VVaP  1.50,  2VVcP  1.50, 
2VVaVcP  1.75,  Fl-?..  —50,  FIP  1—,  Gornet 
dP-s.  —50,  Gornet  äPP  1—,  J^msV  1.25 
.iims2V  1.50,  JtmsVVa  1.50,  JimsVVc  1.50, 
imsVVaVc  1.75,  Jim,s2VVa  1.75,  Jims2VVc 
1.75,  4ms2VVaVc  2—,  4msFl  1.25,  ^ms 
Gornet  äP  1.25,  H-s.  —75,  HV  1—,  H2V 
1.25,  HVVa  1.25,  HVVc  1.25,  HVVaV« 
1.50,  H2VVa  1.50,  H2VVc  1.50,  H2VVaVc 
1.75,  HFl  1—.  HGornet  äP  1—,  HPV  1.25, 
HP2V  1.50,  HPVVu  1.50.  HPM'c  1.50,  H 
PVVaVc  1.75,  HPiVVa  1.75,  HP2VVc  1.75, 
HP2VVaVc  2—,  HPFl  1.25,  HPGornetäP 
1.25,  2VVaVcBaß  1— n,  kl.  O  1.50  n,  sO 
(Haus-,  Konzert-  u.  Tanz-Musik  Nr.  110;, 
Par.  Bes.  1 — ,  Amer.  Bes.  1.50,  Berl.  Bes. 
1.90  u.  (Liebhaber-Orchester  Nr.  2)  2.50  n 
Scheithaucr. 

Burr.  Ellis:  Armine,  waltz  — 40,  Banjo  — 35. 

-  Close  your  eyes  Baby,  sg.   chor.  — 40. 

-  Daphne,   schottische,   Banjo   — 40. 

-  Darkie's    Delight,     solo     exentrique,     Banjo 

— 40. 

-  Love's   Vista,  Banjo  — 40. 


Burr  Seraphita 
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Burton  A.  Oertrude 


-  Seraphita.    waJt7.    — 25. 

-  Sleep  my  loved  one,  sleep  — 40. 

Burr    C.    P.      Davenpart,      schottische     — 40 

Brainard. 
Burr    W.    Sweet   by-and-by,    scotch    fantasie, 

P   — 75    Ditson. 
Burr   Willard    Sr.    God   in   my   rock,   SATB 

— 12  n   Church. 
- 1  will    lift    up    mine    ej'es,     SATB     — 25  n 

Church. 

-  The    Lord     is     thy     keeper,     SATB    — 15  n 

Chi',  rch. 
Burre   W.   op.  9    Preludes,    Org  od.   H   1.30 

Andre. 
Burre II    D.    G.     Enterprise    mareh,     P    — 35 

White. 
-Mechanics'    temple   mareh,    VP    —30,     (The 

Violin  Quarterly  Journal   Vol.   2,   Part   1) 

TP   with    Comel    ad   lib.    — 75    ^yhite. 
->;ettie    polka,    VP    —30,    —50,    FIP    —30, 

(The    Violin     Quarterly     Journal,    Vol.    1. 

Part   4),   VP  —75   White. 

-  Quavers,   waltz    1/8  n  Allan   Mozart. 

-  „U.  D.  Camp'"  mareh  — 35   White. 
Burrett    C.    A.    La    Ingenue,    gavotte,    Banjo 

— 25    Stern. 
Burridge  J.  B.  Hynin  Tunes  and  Chants  — /6 

Sovelio. 
Burrington,    Bird    of    the    wilderness,    SATB 

and    Parry,    Come    let    us    have    a    round. 

SSS    (The'  Singers  Library  66)    — /2  Ash- 

domn. 

-  Early   violets    (The   Singer's    Library    89), 

SATB   — 2    Ashdoicn. 
Burrington   A.    B.   Hour   of  prayer    (Modern 

Part-Sgs.     164)     — /2    Curicen,     Part.    Sg. 

(The    Singer's    Libraiy    59),     SATB    —2 

Ashdown. 
-Laura     (The    Singer's     Library    48),    SATB 

—  2  Ashdow7i. 
Burrington    Dr.    F.    C.    My   Guardian   Angel 

— 50   Sicrn. 
Burrit  L.  A.  II  Trovatore,  Banjo  — 50  Stern. 
Burritt    W.    N.     The   Class   and   Choir,    soug 

book  — 50  Clayton. 
Burritt    Ww.    Nelson,     A    Frocess    of    boeal 

Study    — 50  n    Summy. 
Burroughs    F.     Mr.     and    Mrs.     or,    What's 

amiss?  duet  20  Stamps,  Beynolds. 
Burroughs  Mrs.  T.  E.  The  Children  of  Zion, 

easter   — ,2    Cunccn. 
Burrowes  J.  F.  Companion  to  the  Thorough- 

Bass  Primer   öO   Preliminary  Exercises,  to 

which   is   odded   a  Key   by   S.   Jackson, 

Boards  — 50  n  Schinner. 
»Fant,  on  Englisch  Airs,  P  4/ —  Williams. 
Fant,  on  Scotch  Airs,  P  4/ —  Williams. 

-  Fleur   de  lis,  valse   6 —   Girod. 

-  Guillaume  Teil,  air  tyrolien  with  variations, 

P   vide    Rossini. 

-  The   Heavens   are   Telling,   P   2/6    Williams. 

-  The   Keel   Row,   iutrod.   and   rondo,   P   2/ — 

Williams. 

-  Mesftiah,     Halleluj  ah     Chorus     (Händel), 

Og.  P  ä  2/ —  Gramer,  4>»s  vide  Händel, 
Beethoven. 

-  Oh !     lady    fair     (F.    Moore),    variations, 

^ims  3/ —  Ashdoion. 

-  Pianoforte    Primer,      eontaining    the    Rudi- 

ments of  Musie  and  a  Method  of  Study. 
Entirely  new  Edition  by  Dr.  S.  Austen 
Pearce.      Cloth.    2/ —  n    Ghappell,      — 20  n, 


— 40  Ditson,  — 25  Ellis,  — 30  n  Schirmer, 
— 25  White,  — 30  Brainard,  Pond. 

-  Pianoforte   Primer   And   Guide   To   Practice 

(old  Edition)    — 30  Ditson. 

-  Thorough-Bass    Primer,      P    2/ —  n    Gramer, 

3/ —  u  Ghappell,  — 33  n  Ditson,  — 50  Ellis, 
— 50  White;  Xew  Edition,  with  a  Key  to 
the  Exercises  by  S.  Jackson,  Boards 
— 50  n   Schiriner. 

-  The    same.      Edition   without    Key,      boards 

— 50  n  Schirmer. 

Burrowes  H.  God  bless  these  poor  folk  3/ — 
Williams. 

Burrows  A.  H.  Princess,  schottische,  Banjo 
— 15  Ditson. 

Burrows  brothers,  Tiger-polka,  Banjo  — 10 
Ditson. 

Burry   Ferd.   Summer  Dreams,  P  4/ —  Begg. 

Burschins  G.  H.  Vierstimmiges  Geburtstag- 
lied, P,  Part  u.  St  —50  Schott. 

Burstall  F.  H.  Abide  with  me,  hymn  — ,2 
2\ovello. 

-  Brightly   gleams    our    banner,     hymn      — ,2 

Novello. 

-  Sun  of  my  soul,  hymn  — /2  Xovello. 

-  The  healing  of  blind   Bartimeus,  verse,   ST 

— iß  Novello. 
-There   is   a  green  hill,   SATB  — /2   Novello, 
(Schirmer's  Svo.  Church  Music  913)  — 08  n 
Schirmer. 

-  Thy  will  be  done,  hymn  — /2  Novello. 
Burstyn   Ch.  et  Tillet  A.  Oubli,  valse  lente 

1.50  n  Lesigne. 

-  Souvenir,  mazurka  Orient.   1.50  n  Lesigne. 
Burt    A.    F.      The    Burleigh,    two-step,      and 

Brown  P.  G.  The  Bayonette,  mareh,  10 
pts.  — 60  n,  IJf  pts.  —80  n,  FullO  1 —  n 
Standard. 

-  De   Coon's  Honeymoon,   cake-walk  — 50,  An 

African  Reminiscence,  Milit.  Band  — 30 
Goleman. 

-  Honey  on  de  Rag,  characteristic  mareh,  Mil. 

Band  — 50   Goleman. 

-  My  Little  Ala  ;Ma-Gooslum,  two-step.  mareh 

and  cake-walk  — 50   Gordon. 

-  The  New  G  irl,  mareh  with  vocal  trio  — 50, 

(two-step)    and  Beyer  E  d  w.  I'm  a  Gay 

Soubrette,   medley  galop,   10   pts.  — 60,   1^ 

pts.    —80,    FullO    1—,    Milit.    Band    —50 

Goleman. 
Burt  A.  L.  Ella,  waltz  — 40  Brainard. 
Burt    Benj.    Hapgood,    Babette   — 50   Bloom. 
Burt    Harry    John,      The    Yeoman's     Mareh 

2/ —  n  Novello. 
Burt  R.  J.  \Ahen  a  Soldier  or  a  Sailor  Loves 

— 50  Jennings. 
Burtch,  I'm  a   Great   Swell,   sg.  &  dce.  — 40 

National  Music. 

-  Love's  token   (Flower  song)   — 40  White. 

-  Old  Rag  Carpet  — 50  Kinley. 

-  The    Old    Cuekoo    Quartett      — 40    Natiotml 

Music. 

-  There    are    qucstions    that    I'd    rather    not 

decide  — 40  Ellis. 

-  When  Tairy  Tales  wen  Ended  — 40  National 

Music. 
Burtch  Roy  L.  My  Missouri  Girl  — 50  Bloom. 
Burton,   Drea.ms   ad   sunset   4/ —  Ascherberg. 

-  Only  4 —  Keith. 

-  Pale   trempling   staro  4/ —  Ascherberg 
Burton    A.   Gertrude,    three-step   — 50   Leidt-, 
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Burton  Arthur,  Red  and  white  roses  4/ — 
Leonard. 

-  Waiting  Angels  2/ —  n  Morley. 

-  The  World's  Highmay  2/ —  n  Morley. 
Burton    B.      When    Johnny    comes    marching 

( L  e  a   Henry,   Populär   Songs   3 ) ,    Voice 
Concertina  1/6  Ashdown. 
Burton    C.    P.      Baltimore     Light     Infantry, 
mareh   (American  March  Journal  12),  Mü. 
Band  — 50   White. 

-  Baltimore    American,    march,      Milit.    Band 

— 50,  Saxophone  ad  lib.  — 15,  4th  Reg't 
I.  M.  N.  G.  FullO  1—,  i//  pts.  —80,  10  pts. 
— 60,  2MandG  — 40,  solo  pt.  — 30,  acc.  pts. 
—15,  2MandYa  —50,  SMandG  —50  Church. 

-  Columbia  Phonograph  Co.  March  and  From 

Boston  to  Washington,  march,  10  pts.  — 60, 
14  pts.  — 80,  FullO  1 — ,  4ms  — 80,  Mand 
—30,  2Mand  —50,  MandP  —75,  2MandP 
—SO,  MandG  —50,  2Manda  —60,  O  — 40, 
2G  — 50,  Milit.  Band  — 50   Coleman. 

-  Fourth  regiment,  march,  Z  — 40   Church. 
Burton  C.  W.  Fourth  Regiment,  1.  M.  N.  G. 

March,  Milit.  Band  — 50   Church. 
Burton  Fred.  R.  Far  from  my  heavenly  home 
— 40  Diison. 

-  Hiawatha   1.13  n,  8vo.   1.50  Ditson. 

-  O  salutaris  hostia  — 50  Ditson. 

Burton  G.  The  Juvenile  Enstestainer,  a  col- 
lection  of  action  songs  etc.  3  vol.  ä  — 75 
J.  Fischer. 

-  Mary  Carey  4/ —  Francis. 

-  Select.     Voluntaries     by     renowned     french 

autors,  Org,  Vol.  I,  II  ä  1.50  n  •/.  Fischer. 

•  Twilight  Memory  4/ —  Duff. 

Burton  Jesse,  The  Brave  Old  Commodore 
4/ —  Francis. 

•  Corarades  still  4/ —  Francis. 

-  Didn't    we    fight    in    days    gone    by  ?      4/ — 

Francis. 

-  In  tlie  Smithy  4/ —  Francis. 

-  Mac  and  J .  4/ —  Francis. 

-  The  meaning  of  the  colors  2/ —  n  Sheard. 

-  Minuet  and  trio,  from  Schubert's  octett,  P 

3/ —  Ashdown. 

-  Nancy,  you're  my  fancy  4/ —  Francis. 

-  That's  why  I  drink  to-night  2/ —  n  Sheard. 

-  You'lt  still  be  Bobs  2/—  n  Sheard. 

-  You  might  want  theni  again  2/ —  n  Sheard. 
Burton    Rose   G.  Myoid,  old  love,  waltz,   sg. 

— 50  Brainard. 

-  See-saw    and    saw-saw,    irish    charact.    song 

— 50  Brainard. 

-  Under  the  apple  blossoms,  waltz  song  — 50 

Brainard. 

Burton  Roy,  After  the  Girls  — 40  Thompson 
Mus.  Co. 

Burton  T.  Arthur,  Captain  Reece.  A  Nau- 
tical  Ballad.  vocal  score,  staff  and  tonic 
sol-fa  co!nbinod,  8vo.  paper  cover  1/—, 
book  of  words    (per   100)    7/0  Novello. 

-  Spinning  4/ —  Ashdown. 

-  The  Tragedy  of  Code  Robin   ( Staff  and  Sol- 

fa)    — /8  tHovello. 

-  The  outspoken  heart   1/ —  n  Augener. 
Burton   W.   R.  Florine,  gavotte    (Banjo  Hits 

12),  P  — /4,  Banjo  —14:,  Mand  — /6,  G  — /6 

07-pheus. 
-Suitana,      schottische      (Mandoliniste      12), 

2Mand  — /8,   Banjo  — /4,  P  — /4   Orpheus. 
Burty  Marc.  op.  24  Deux  fantaisie,  P:   1.  Le 

bijou  perdu,  2.  Si  j'etais  roi  ä  6 —  Leduc. 


-  25    Memento    de    les    Dragons      de    Villars 

Mai  Hart),  P  7.50  Joubert. 

-  26  II  faut  partir,  rom.  de  la  Fille  du  Regi- 

ment, P  6 —  Lemoine. 

-  30   Fant.-transcr.  P  sur  Girofle-Girofla   7.50 

Joubert. 

-  33  Transcr.  brill.  P  sur  Le  Jour  et  la  Nuit 

(Ch.   Lecocq)    6 —  Joubert. 

-  L'Alouette,  choeur  ä  4  voix  d'hommes,  Part 

2 —  n,  p.  sep.  — 25  n  Joubert. 

-  L'amant    des    etoiles,      melodie-valse    1 —  n, 

Ch.  s.  — 35  n  Labbe. 

-  L'angelus  au  village,  fantaisie  pastorale,  P 

7.50   Clot  fils. 

-  Au  temps   passe,   gavotte   1.75  n  Janin. 

•  Les  Bacheliers  de  Salamanque,  2TBarB  av. 
choeur  ad  lib.  3 —  n  Choudens. 

-  Bertrand  Duguesclin,   quadrille  5 —  iVoe7. 

-  ßouton  de  rose,  scherzo-valse,  P   1.50  Bevi- 

lacqua. 

-  Brise  du  nord,  polka-mazurka  5 —  Noel. 

-  Le  camp  des  hussistes,   quadrille  5 —  Noel. 

-  Le  chant  des  ages  2.50  Heugel. 

'  Le  chant  des  feuilles  1 —  n  Clot  fils. 

-  Chant    du    soir,    berceuse    ä    trois    voix    de 

femmes  3 —  n,  Ch.  s.  — 50  n  Janin. 

-  Chants   du   Presbyt&re,    102  morceaux  chan- 

tants  et  faciles,  entrees,  oflfertoires,  eleva- 
tions,  communions,  sorties,  rentrees  de  pro- 
cessions,  Bönedictions,  Versets,  preludes, 
Amen,  Offices  fun&bres  etc. :  extraits  des 
Oeuvres  celebres  de  Beethoven, 
Haydn,  Mozart  Gluck,  Händel, 
Schubert,  Weber,  Donizetti, 
Rossini,  Meyer  beer  etc.  OrgH 
8 — n  Lesigne. 
-La  charite  divine,  strophes  1.20  n,  1 — n, 
Ch.   s.   — 30n   Labbe. 

-  Le  choix  du  coeur,  chansonnette  2.50  Heugel. 

-  Les   Contes   de   Hoffmann    (Offenbach), 

fant.  brill.   P  2.50  n  Choudens. 

-  Demain,   romarice   3 —  Noel. 

-  L'enfant   et   le   nuage,   bluette   2.50   Heugel. 

-  L'eternelle  chanson,   bluette   3 —  Noel. 

-  L'Etoile  du  Nord,  caprice  ^leg.  P  6 —  Benoit. 

-  Feuilles    et    Fleurs,    morceaux    earacteristi- 

ques,  P:  1.  Paquita,  bolero.  2.  La  fin  du 
jour,  Idylle  suisse.  3.  Le  bonnet  sur  l'oreille, 
fanfare  de  ecoliers.  4.  Dans  la  foret,  Sou- 
venir de  Fontainbleau.  5.  Belle  de  nuit, 
valse  villageoise.  6.  Joyeux  carnaval,  rondo- 
polka.  7.  Rose  de  Noel,  mazurka.  8.  Mu- 
sette du  berger,  pastorale.  9.  Fleurs  des 
champs,  valse  lente.  10.  Messager  Boiteux, 
Impromptu.  11.  Martine,  chanson-gavotte. 
12.  Sans  facon,  galop.  13.  Au  bois  joli, 
air  ä  danser.  14.  Forge  et  Moulin,  pasto- 
rale. 15.  Les  pupilles  du  regiment,  pas 
redouble.  16.  La  clochette  et  le  Bourdon, 
caprice.  17.  L'improvisateur  Napolitain, 
tarentelle.  18.  Rdv^rences  de  cour,  menuet. 
19.  Mignon  regrettant  sa  patrie,  transcr. 
Bordfeseh  20.  Dans  les  pr&s,  dans  les 
bois,  scöne  champetre.  21.  Esmöralda,  air 
de  ballet.  22.  Narquons  le  chagrin,  chanson. 
23.  Souvenir  de  Pesth,  la  Zingara.  24. 
Fifre  et  tanibourin,  faraiidole.  25.  Pied 
d'alouette.  26.  Bouton  de  rose.  27.  Vers 
la  rive  fleurie.  28.  Dans  la  steppe.  29.  Ba- 
taillons Alpins,  fanfare.  30.  A  mon  pays 
ä  1.75  n  Gallct. 

-  Fleurs  du  ciel,  quadrille  5 —  iVoe7. 
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rGais  loisirSj  duos,  ^^is:  IST.  1.  Canzonnetta, 
2.  Brimborion,  3.  Serenade  en  mer  ä  1.75  n. 
N.  4.  Pas  d'aiines,  5.  Kermesse,  6.  Retour 
du  pecheur   ä  2 — n   Gallet. 

-  Good-bye,  P  — 30  Presser. 

-  Histoire     d'amour,.      simple     histoire       2.50 

Beugel. 

-  Hiver,  rom.   1 —  Janin. 

-  Joliette,  melodic-valse.  Jiianita,  bol6ro.  Myo- 

sotis,  romance.  Petite  fanfare,  defilö-marche. 
Petit  Xoel,  chant  des  Bergers.  Yvan,.  cban- 
Ron  cosaque,  P,   chaque  5 —  Janin. 

-  Joyeux    Refrains,    Jtms:      1.    Trompettes    et 

clairons,  fanfare.  2.  Gälte  champetre,  ri- 
gaudon.  3.  Ronde  joyeuse,  galop  ä  2 — 
Janin. 

-  Two    Juveniles    ( B  a  m  b  i  n  i) ,      4'ms      — 60 

Presser. 

-  Loriska,    polka-mazurka   5 —   Noel. 

-  Marche  des  EcheA-ins,  6ms  3 —  n  Gallet. 
-Mariquita.  Rabut. 

-  Mi-close,   fantaisie  2.50   Heugel. 

-  Noel   aux   champs    1.70   Bornemann. 

-  N'ou%Tez   pas   au   chagrin   2.50   Beugel. 

La  nuit  aux  champs,  pastorale  2.50  Beugel. 

-  Une   nuit   ä   Seville,   P  6 —   Beugel. 

-  L'Oiseau  du  Paradis   1.35,   4 —  Bornemann. 

-  Les  petits  ouvriert  de  Dieu,  mßlodie   1.20  n 

Lahbe. 

-  Poete  et  moineau,  m#lodie   1.20  n  Labbe. 

-  De  profundis   d'amour   1.75   Janin. 

-  La  Promise,  chanson  galop  5 — ,  Fabliau,  P 

6 —  Benoit. 

-  Rose  et  jeune  Fille   1.70  Bornemann. 

-  Simples   Croquis,   P :    1.   Juanita,   bol6ro,   2. 

Ivan,  chanson  cosaque,  3.  Myosotis,  rom. 
4.  Petit  Noel,  chant  des  bergers.  5.  Joliette, 
mel.-valse.  6.  Petite  fanfare,  marche  ä  1.75 
Janiti. 
-Les  Soirees  de  la  Marquise,  P:  1.  Reine  des 
boys,  styrienne  1.50.  N.  2.  Au  temps  pass#, 
gaVotte  1.75.  N.  3.  Rose  de  Mai,  valse. 
4.  Vieilles  d'entelles,  menuet.  5.  Dernier 
soleil,  valse-maz.  6.  Meli-melo,  galop,  ä  1.50 
Janin. 

-  Ire    sonatine    en    ut,      2e    sonatine    en    sol, 

3e  sonatine  en  fa,  P  ä  1.75  n  Gallet. 

-  Sous  les  grands  arbres,  noct.  P  2 —  Napoleao. 

-  Sur  la   Colline,   TTBB,  Part   1.25  n,  p.   sep. 

— 20  n  Lory. 
-La  Troika,  mazurka  russe,  67ns  3 — n  Gallet. 
-Les    Verriers    Lorrains     (3    tons)     ä    2 — n, 

Ch.  s.  — 30  n  Rouart. 

-  Un    vieux    monsieur    de    l'orchestre,      sc&ne 

comique  chantee  (Berthelier)  1.75  n 
F7-omont. 

-  Le  vigneron,  chanson  2.50  Beugel. 

-  Village  Minuet,   P    — 35   Presser. 

-  Vingt   ans   1 —  n   Clot. 

-  Vous    feriez    pleurer    le    bon    Dieu,    melodie 

1.20  n  Labbe. 
Burwig,  ,. Polterabend"    (Festges.   für   1   oder 
mehrere  Singst)    1.50  Glas. 

-  „Wir    sind    stolz    auf   unsere    Stadt    Berlin" 

1—  Glas. 
Burwig   Gustav,   op.  27  Je  länger,  je  lieber, 

Lied  1 —  Ries  d-  Erler. 
0.  Forberg: 
-35  Heinrich  am  Kongo:   „Als  Junge  war  es 

mir",  kom.   Duett  für  2  mittl.   St,  P  2 — . 

-  36  Mariechen  und  Anton :  „Mariechen,  mein 

Viehchen",  hum.   Lied   1 — . 


-  37  0,  Genofeva !   „Länger  könnt'  ich's  nichl^ 

ertragen",   Schmerz-Gavotte  — 60. 

-  38    Ein   Mittwoch   bei   Lehmanns   oder   Der 

Jourfix:    .,So  ein  Jourfix  macht  alle  Zeit",J 
hum.  Polka   1.25. 

-  53    Der    Rollmops    und    die    Sardine :    „Ein 

Rollmops  liebt  'ne  Sardine",  eine  herzzer- 
reißende Tragödie   1 — . 

-54  Trichinentreue:  „Es  war  einst  eine  Tri- 
chine", eine  traurige  Geschichte  — 60. 

-55  Kulinarisches  Wanderlied:  „Vom  Him- 
mel lacht  die  Sonne",  hum.  Lied  — 60. 

-  91  Jung  Ruppert  und  sein  Tyras,  hum.  Lied 

1.20    ülbrich. 

-  92    Ich    sagte    nicht    ein    Wort,    hum.    Lied 

1 —    ülbrich. 
-210  Ihr  J.  0.  Adolar:   „Sie  war  ein  schlich- 
tes  Mädchen  nur",   Humoreske   1 — . 

-  Ach  wir  Weiber  sind  fürwahr  zu  schwache 

Wesen:  „Schöne  Mädchen,  holde  Maid" 
1 — ,  1.20  P.  Fischer. 

-  Adelgunde  1.50  Bloch. 

-  „Auf    nach    Kioutschau",    Orig.-Couplet    v. 

R.   Schmasow   1.50. 

-  „Auf    nach    Treptow",    Gewerbeausstellungs- 

Marsch  (mit  Ges.  ad  lib.)  1.50,  mO  2— n, 
Par.  Bes.   1.50  n  Glas. 

-  Cabaret  Grazienheim,  ein  heiteres  Spiel  m. 

Gesang  u.  Tanz  f.  9  Damen,  P,  KA  3— n 
Bloch. 

-  „Dein  Aiigenpaar  ist  es"  1 —  Fürstner. 

-  Dorettchen  :     Polka -Humoreske- Chante     1.20 

Rilhle. 

-  „Du  nur   allein,   du  kannst   mich   verstehn'' 

1 —  J.  Bornemann. 
Ei  wie  helle!    Aberscht   sehr  — 20   Michoic. 

-  Es  sind  zu  viele  Herren  hier,  Orig.-Couplet : 

„Trotzdem  das  Leben  sehr  alltäglich"  1 — 
Eisoldt. 

-  Frau  Holles  Spinn-Abend,  heiteres  Spiel  m. 

Gesang   für   8  Damen  4.50,   St   2.50   Bloch. 

-  Frau  ]\Iinne   1 —  Baslinger. 

-  Froher    Sang     f.    Polterabend     u.    Hochzeit, 

Duett  1.50  Schott  Fr  eres. 
■  Ganz   heijnlich :    „Als   ich   zuerst    dich    hab' 
gesehn"   - — 75   Stern. 

-  ,,Gretelein,  Gretelein,  schön  wie  der  Sonnen- 

schein"   1 —  Fürstner. 

-  Guckäuglein :   „Reizendes  Kind,  lieblich  und 

schön"    1 —  J.  Bornemann. 

-Zwei  herzige  Lieder:  a)  D'  Senner-Mizzi, 
b)   Kleine  Diebin  —80  P.  Fischer. 

-Humoristikä:  Nr.  1.  Die  Teilung  der  Erde 
1.50.  Nr.  2.  Das  verrenkte  Herz  1 — .  Nr.  3 
Unser  Paradies  — 60.  Nr.  4.  Ein  Roman 
in  4  Bänden  1.50.  Nr.  5.  Edi's  Reinfall, 
Gesangspolka  1.50.  Nr.  6.  Don  Juan  in  der 
Klemme  1.50.  Nr.  7.  Froher  Sang  bei  Pol- 
terabend und  Hochzeit,  1-  od.  2st.  1.50 
Nr.  8.  Die  Loreley  1.50.  Nr.  9.  Welch'  rei- 
zende Erinnerung,  Mazur  m.  Couplet  1.50, 
Nr.  10.  Mein  letztes  Röschen  — 60.  Nr.  11. 
Hugo,  Polka  Humoreske  1.50.  Nr.  12.  O  du 
mein  herzig  trautes  Mägdelein  — 60.  Nr 
13.  Trudchens  erster  Ball,  Gesangs-Walzer 
1.50.  Nr.  14.  Des  Lebens  schönste  Poesie 
— 80.  Nr.  15.  Der  Herzensknax  1 — .  Nr.  16 
Der  deutsche  Troubadour,  Lied  eines  fah- 
renden Minnesängers  1.25.  Nr.  17.  Die 
Tanzenthusiasten,  Duett  1.50.  Nr.  18.  Nau 
sikaa  — 60.  Nr.  19.  Julietta,  romance  —60 
Schott   Freres. 


Burwig  G.  Hurra  Germania 
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•  Hurra  Germania!     (Hurra  du  stolzes,  schö- 

nes Weib)j  Lied  — 50  Challier. 

■  Tn   Kieke  h>usch,   in   Kiekebusch,   ist    das   'ne 

große  Nummer   1 —  Stern. 
•Julietta,  av.  parl6  — 75  Schott  Frires. 

■  Kätchens    erste    F§te,    Musik-Besuchs-Szene 

für  9  Damen  od.  8  Damen  und  1  Herr,  KA 
(Part)   3—,  St  2.40  Bloch. 
•Komm,  küßo  mich!   — 50  Haslinger. 

■  Die    Königseiche :    „Es    wurzelt    ein    Baum 

tief     im    Preußenland",     h.    t.    ä  — 60    P. 
Fischer. 

■  Das    kreuzfidele    Kerlchen,    ( N  e  u  m  a  n  n's 

Repertoir-Coupl.  Nr.   18)    1 —  Fr.  Dietric'h. 
■Leonore,  Polka   amüsant   1.20,  MandP    1.20, 

(Otto    Schick)     2MandMandolaG    1.50 

Bosworth,  Mand  — 30,  MandO  — 40,  2Mand 

Q    —50,     2MandMandolaG     —60,     MandP 

—50    21(andP  —60,  2MandMandolaP  —75 

Wood. 
Lieb  Ellen,   Gesangspolka    1 —  Haslinger. 
•Liebesknospen:      „Denkst     du    daran,    mein 

liebes,  trautes  Schätzelein"   1.20  J.  Bornn- 

mann. 
■Liebes-Reigen,  Polka-Mazurka  1 — ,  Par.  Bes. 

1.80,  PV  1.20,  PFl  1.20,  0  vide  C  h  a  r  t  o  n, 

Hiittenmarsch,  Eisoldt. 

■  Eine  Liebesserenade    1 —  Haslinger. 

■  Der  Liebe  Zauberband :   „Wie  wunderbar,  es 

ist  oft  kaum  zu  fassen"  — 60,    (Volks-Re- 
pertoir  Nr.    17    1.   Klasse)    —20   Rühle   d 
Wendling. 
■Mahnung:  , .Denkst  du  noch  an  jene  Stvmde" 
—80  Stern. 

•  Maiennacht    ( Nocturne ) ,  P  — 20  Michow. 
•Man  kriegt  nie  genug,  ein  biederbes  Trink- 
lied  1 —  Stern. 

•  Manuela,    Ständchen    1 —   Fürstner. 
•Margarethe:    „War    ich    ein    Dichter"    — 75 

Stern. 

■  Das  Meer  der  Seligkeit   1 —  Stern. 
•Meine  Reise  durch  Berlin   1.20  Bloch. 

■  Möchte   so  gern   dich   küssen   — 20   Michoio. 

■  Nausikaa,  av,  parle  — 75  Schott  Freres. 
■Der   Nixenbronnen,    f.    Ges.   u.    Tanz   m.   P, 

KA  u.  St  5.50  n  Bote. 

■  „O  zweifle  nicht!"   1 —  Fürstner. 

■Der  Pensions- Ausflug,  hum.-musik.  Scherzp. 
f.  9  Damen  3—,  St  2.40  Bloch. 

■  Pensions-Schnurren,    Scherzspiel    m.    Ges.    9 

Damen,  KA  u.  St  5.40  n  Bloch. 

-  Sascha   1 —  Fürstner. 

■  Schaust   du   zu    tief   in    die   Äugelein   —50 

Haslinger. 

•  Schön   Lieschen,    eine   Kußstudie    1 —   Has- 

linger. 

•  Sehnsuchts-Seufzer,  Rondo  aus :   Jacobsohn's 

„Liebeszauber"   1.50  Ries  &  Erler. 

•  Seligkeit  — 20   Michow. 

-  D'Senner  -  Mizzi,     „Kleine     Diebin,     kleine 

Schelmin"  1 —  P.  Fischer. 

-  Serenade,  P  — 20  Michow. 

-Die  Skatbrüder,  Humoreske:  „Im  Weiß- 
bierhaus bei  Stundenmann"  1.20,  1.50  P. 
Fischer. 

-Der  Sonntags- Ausflügler,  hura.  Gesangsvor- 
trag 1.20,  mit  Hochzeitstext-Einlage:  Der 
Hochzeits- Ausflügler  1.50  Bloch. 

-Tanzfritz,  Gesangspolka  1.20,  m.  Hochzeits- 
text-Einlage 1.50  Bloch. 

-Und    drückte    schüchtern    beide    Äuglein    zu 
1 —  Haslinger. 
Universal-Handbuch  der  Musikliteratur.  B. 


-Vom  Baume  der  Erkenntnis,  Walzer  mit 
untcrgel.  Text   1.20  Pies  d  Erler. 

-  Vom    Blümlein    Seemanns-Treu    — 50    Has- 

linger. 

-  Vom    Trinken,     vom    Singen,    vom    Küssen, 

Trinklied  — 50  Haslinger. 

-  Vorn    und   hinten,   Lied    1 —   Ries   &   Erler. 

-  Waldkönigin   — 20    Michow. 

-  Was  sich  liebt,  das  neckt  sich  1 —  Haslinger. 

-  Wie   du   so   hold,    so   wunderhold,   und    daß 

dein  Herzchen  mein   1 —  Bote. 

-Das  zuckersüße  Schnuttchen,  heiteres  Lied 
f.  Damen :  „Schon  als  Kind  war  ich  ge- 
sehen", Refr.  „Weil  ich  so  ein  zierlich,  pos- 
sierlich, zuckersüßes  Schnuttchen  bin"  1 — , 
1.20,   1.50  P.  Fischer. 

Burwig  G.  u.  Rob.  Steidl,  Der  schöne  Albert, 
Couplet  1.50  Bloch. 

Burwig  H.  Wo  die  Lianen  sich  ranken,  Se- 
renade  1.20  Augustin. 

Bury  her  pirture  with  me  2/ — n  Sheard. 

Burzio    L.    Alaide-Mazur    1.50    Mariani. 

Busancano  Achille,  A  Cuneo,  Inno  popolare 
3 —   Mariani. 

-  Canti    Scolastici :    Fiori    dell    anima.    Mode- 

stia.  Mestizia.  Speranza.  Amore.  Amicizia 
1.50  Libr.  editrice. 

-  Charitas,    cantata,    MS    e  Coro    2 —  n    Ma- 

riani. 

-  Eterea,  mazurka,  .'ims   2.50  Perosino. 

-  Luci  ed  Ombre,  canti  scolastici  ad  uso  delle 

Scuole  elementari  con  facile  accompagna- 
mento  1.50  Mariani:  1.  Mattino.  2.  Mezzo- 
giorno.  2.   Sera.   3.  Notte,  ä  — 50. 

-  Ogni  parte  di   coro  — 15   Mariani. 

-  Poesia  della  vita,  notturno,  P  5 —  Mariani. 
•  Raccolta  di  canti  educativi  per  asili  e  scuole 

elementari,  Fascicola  1 — 4  ä  1.50  Libr. 
editrice : 

Fase.  I:  Preghiera.  Ritorno  dalla  scuola. 
Saluto  alla  Bandiera  nazionale.  Gli  uc- 
celli.  La  Primavera.  II  Giuoco  della 
palla. 

II:  L'uccellino  messaggero.  II  Battello, 
II  canto  del  gallo.  Gli  uccelli.  Omaggio 
al  cav.  A.  Pietro. 

III:  Preghiera.  I  mestieri.  Gli  ani- 
mali.     Ad  Umberto  I. 

IV:  II  natalizio  del  Presidente.  Pre- 
ghiera. La  pioggia.  Canzone  di  Natale. 
II  nostro  trastullo,  compagni,  6  finito.  La 
partenza   pel   giardino   d'infarizia.      Purittt. 

-  Suonata    per    l'Offertorio,    Org    — 50    Libr. 

editrice. 
Busato    E.    L.   Mazurka   de   salon    1.25  n   Ri- 

cordi. 
Busatto   IVI.  Duetto,  2FI  6—  Ricordi. 

-  „King's    Coronation   Valse",    Military   Band 

(arr.  K.  Meyder)    15/ —  Rudall. 
Busby  T.  R.  La  Bellezza  del  Ballo    (Beauty 

of  the  Dance),  barn  dance.  Füll  Band  2/8, 

Medium  Band  2/ — ,  Small  Band  1/4  Haw- 

kes. 
Busca  y  Carrascon,  Los  medigos,  niüos  solo, 

Part  cplt.  5 —  n,  Libreto  1 —  n  Sociedad. 

-  El  huerfanito,  conciön  para  voces  de  niüos 

1.50. 
Busca,   Crimen  misterioso,  Part  cplt.   5 — n, 
Libreto    1 — n  Sociedad. 

-  Flores  ä  la  Madre  de  Dios,  para  el  mes  de 

Mayo  ä  2  voces:  N.  1.  Oh,  Candida  azu- 
cena    1.50  n.     N.    2.    Cuän     dulce    es,    gran 
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Senora  1.50  n.  N.  3.  Recibe,  virgen  sur  par 
1.50  n.  N.  4.  Despedida,  2  voces  1.50  n  8o- 
ciedad. 

-  Gozos   al   S.   C.   de  Jesus   2  voees    1 — . 

-  Morirse  ä  tiempo,  Part  cplt.  5 —  n,  Libreto 

1 —  n    t^ociedad. 
Busch    Aug.     Oertel:     Ach    was    bleibt    dem 
armen  Herzen  — 75. 

-  Hüte    dich    d — ^g     u.    So    halt'    ich     endlich 

dich  umfangen  — 75. 

-  Letztes  Gebet !  — 75, 

-  Drei   Liebeslieder :    Sehnsucht.    Mädchenlied. 

Die  du  mein  alles  bist  1 — . 

-  Drei     Nachtgesänge :     Nachtgesang.     Ständ- 

chen. Hoffe  nur   1.25. 

-  La   Tour   Eifel,   valse   1.75   Schott  Freres. 

-  Wiegenlied,    P   — 60    Heinrichshof en. 
Busch    C.   op.    1     Fire   Sänge  — 70   Hansen: 

Varm  Sommerdag.  Harpepigens  Klage. 
Annas  Sang.  Det  stille  Land. 

-  10  Aubade,  PFl  1.50  Schuberth  jr. 

-  12  Romanze,  PV  2 —  Schuberth  jr. 

-  16   Aus    dem   Skizzenbuch,   P:    Nr.    1.    Soli- 

tude  1.20.  Nr.  2.  Valse  Caprice  1.50.  Nr.  3. 
Nocturne  1.20.  Nr.  4.  Humoreske  1.50 
Schuberth  jr. 

- 18   Romance,   PVc   2.40   Schuberth  jr. 

-19  Trois  feuilles  d' Album:  1.  Berceuse.  2. 
Intermezzo.  3.  Pierrot  et  Pierrette,  Sere- 
nade. 2VP,  VVaP,  VVcP  ä  3— Schuberth  jr. 

-25  The  Passing  of  Arthur,  0,  Part 
5 —  n  Breitkopf. 

-  30  Elegie  für  Streichmusik  in  D-moU,  Part 

1 —  n  Breitkopf. 

-  Awake   up,   my  glory,   SATB  with   ST  solo 

— 16  Ditson. 
-Ay,  TTBB  —12  Ditson. 

-  Come  to  me  gentle  sleep,  TTBB  — 10  Ditson. 

-  Crossing  the  bar,  l.  med.  ä  — 50  Ditson. 

-  Drinking  Song    ( Choruses  f or  Men's  Voices 

355)    — 25  n   Schirmer. 

-  Freedom  and  Love,  TTBB  — 12  Ditson. 

-  Glory   to,   god   in   the   highest,   SATB   with 

S  or  T  solo  — 12  Ditson. 

-  Good  night,  beloved  — 50  Ditson. 
- 1  had  a  dove  — 50  Ditson. 

- 1  saw  thee  weep  — 50  Ditson. 
■  The   Ladv   of    Shalott,    cantata,    jS^-soIo   and 
SATB  —60   White. 

-  League  of  the  Alps  — 94  n  Ditson. 
-Lost  hope,   TTBB  —10  Ditson. 

-  O  holy  night,  song  with  V  or  Yc  acc.  — 75 

Ditson. 

-  üld   Folks   at   home,   amerikanisches   Volks- 

lied, stO,  Part  1 — n  Breitkopf. 

-  Orpheus  with  his  Lute  — 50  Ditson. 

-  The  Üwl,  Men's  voic.  — 08  Summy. 

-  Remembrance,   m.   l.   ä  —40  Ditson. 

-  The  rock  beside  the  sea,  TTBB  — 12  Ditson. 

-  The  Rover,  T.  Bar  ä  — 40  Schirmer. 

-  The  Sea  hath  its  pearls  — 40  Ditson. 

-  Sing  to   me,  gondolier,   TTBB  — 12  Ditson. 

-  Ünder   the  Greewood  Tree  — 40   Ditson. 

-  Valkyriur   song,   SATB  — 30  n   Church. 
Busch  Carl.  Jäckel:  Op.  10  Der  dritte  Manu 

zum   Skat,   hum.    Szene,   TTBB,   KA   u.    St 
4—. 
-11    Der    Verlobimgs-Jubilar :     „Verliebt     zu 
sein  ist  heutzutage",  hum.  Soloszene  m.  P 
1.50. 

-  12    Das    Katzenständchen,    hum.    Ensemble- 

P'zene,  KA  4 — . 


-13  Der  Krakehler:    „Alles  preist  jetzt  weit 
und  breit",  hum.  Soloszene  m.  P  1.50. 

-  14    Tolle    Burschenstreiche,    hum.    Szene    m. 

P  3—. 

-  15  Nette  Künstler,  hum.  Szene,  3  Männerst 

m.  P  4—. 

-  17  Die  vier  lustigen  Turner,  od.  Im  Wirts 

haus  „Zum  zahmen  Affen",  hum.  Ensemble 
Szene,  KA  5 — . 

-  18  Im  Patent-Bureau,  hum.  Ensemble-Szene 

KA  4—. 
-22  Ich  möcht's  ja  gerne  glauben:  „Ich  lern! 
ein  Mädchen  lieben",  Couplet  1 — . 

-  23  Diverse  Kleinigkeiten :   „Es  gibt  der  gro- 

ßen  Dinge   viel    auf   Erden",   Couplet    1 — . 

-  26  Knötschke  mit  dem  Bambusrohr :    „Mai 

sagt  die  Originale",  hum.  Soloszene  m.  F 
1.50. 

-  28  Sehn  Sie,  ich  benieß'  es !  „Auf  'ner  Bank 

—  Liebespaar",  Couplet   1 — . 

-  29  Christian  Dösel,  der  Dummkopf :    „Viele 

Leute  sagen  mir",  hum.  Soloszene  m.  P 
1.50. 

-  30  Friedel  auf  dem  Maskenball :   „Ach,  was 

gibt  es  doch  für  schlechte  Menschen",  hum. 
Soloäzene  m.  P   1.80. 
-31    Kuddelmuddel:    „Wenn  hier  jetzt,   statt 
wir^  der  Ochs  sang",  ein  Duett",  2  Singst 
m.   P   2.50. 

-  32  Rekruten-Freuden,  hum.  Szene,  KA  4 — . 

-  34   Rekrut    Gurkenzippel    mit'n    Eigentums- 

Schilderhaus :  „Gestern  hat  begonnen  die 
schöne  Urlaubszeit",  hum.  Soloszene  m.  P 
1.50. 

-  36   Amor   im   Reiche   der   Töne,   oder :    Eine 

musik.  Verlobung,  Duett,  SBar  m.  P  4 — . 

-  37  Frauenlist,  heitere  Szene,  KA  2.50. 

-  38   Ein    f ainer    Rekrut :    „Schau'n    Se   mich 

'mal  bis'l  richtig  an",  Soloszene  m.  P  1.50. 

-  39    Zwei    fidele    Hühner :    „Hurrah,    wie    ist 

das   Leben    schön",   hum.    Duett,   Männerst 
m.  P   1.50. 
Busch    Heinrich,      Auf     der    Wanderschaft: 
„Der  Frühling  ist  gekommen",  TTBB,  Part 
u.  St  1 —  Tourbie. 

-  Rückkehr    in    die    deutsche   Heimat,    TTBB, 

Part  — 50n,  St  — 40  n  Oertel. 
Busch  J.  G.  op.  43  Dauses  favorites,  2Cl, 
Cah.  I  1.20:  N.  1.  Faust  C:  Treue  Liebe, 
Mazurka.  2.  Faust  C. :  A  propos-Polka. 
3.  N  e  u  m  a  n  n  E. :  Hanne-Liesel-Polka.  4. 
L  a  n  n  e  r  J. :  Schönbi'unner  Walzer.  .5. 
S  p  i  n  1 1  e  r  Chr.:  Galopp  aus  „Orpheus", 
Pliilomelen- Walzer.  7. 
Walzer  aus  „Faust" 
Brandes:    Wildauer 


6.     Strauß    J 
Spintier    Chr 
vou    G  o  u  n  o  d.    8 

Cah.  II  1.20:  N.  9.  Faust  C:  Lilien- 
Polka-Mazurka.  10.  S  p  i  n  1 1  e  r  Chr.:. 
Glöckchen-Galopp.  11.  Koennemann  M, 
Eleonoreu-Polka.  12.  Strauß:  La  Varso- 
vienne.  13.  Faust  C. :  Studenten-Polka- 
Mazurka.  14.  Faust  C. :  Theresen-Walzer, 

15.  Strauß    J. :    Wiener    Kinder-Walzer. 

16.  Spintier  Chr.:  Trovatore-Quadrille, 
Dieselben    für    ICl:    Cah.    I     (N.    1—8)» 

1—,  caly.  II  (N.  9—16)  1.30  Andre. 
Abendsterne,  Potp.  GY  od.  GFl:  1.  Marthaj^ 
2.  Prophfete,  3.  Stradella,  4.  Nachtlager! 
(Grönade),  5.  Zauberflöte  (Flute  ench.),1 
6.  Robert  le  Diable,  7.  Favorite,  8.  Lu- 
crezia  Borgia,  9.  TannhUuser  ä  1.50  Andr4i 
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-  Airs  agrßables  et  faciles,  aus  verschiedenen 

Opern  von  G.  Rossini,  GFl  2.60  Andr^. 

-  Auswahl    der    beliebtesten    Stücke    aus   ver- 

schiedenen Opern,  GV  od.  GFl:  1.  Muette 
(Masaniello),  2.  Dame  blanche,  3.  Zampa, 
4.  Figaro,  5.  Don  Juan,  6.  Barbier  de  S6- 
A'ille,  7.  Gazza  ladra,  8.  Othello,  9.  Tan- 
cr&de,  10.  Schweizerfamilie,  11.  Freischütz 
ä  1.50  Andr6. 

-Potpourris  vide  Opernkomponisten. 

Busch  J.  M.  F.  V.  Hun  gaar,  den  Sk0nne. 
Fragment  i  tre  Stanzer  af  Lord  Byron's 
„Hebraiske  Melodier"  — 50   Hansen. 

-  Impromptu,  P  — 35  Hansen. 

-  Kepos   de  l'äme    ( I   en   Stemning ) ,   morceau 

mölodique,  P  — 50  Hansen. 

■  Stabat  Slater  Dolorosa,  for  Soli,  Kor  og  0, 

KA  2 —  Hansen. 

Busch  Richard,  op.  1  Nr.  1.  Wunsch:  „Ich 
hab'  dich  geliebt,  du  ahntest  es  nicht." 
2.  Da3  Mädchen  an  den  Mond"  (Rob. 
Prutz),  8.  M8  k  —80  Ende. 

Busch  Wilhelm,  Das  schickt  sich  nur  für 
Erwachsene,  Duett  f.  2  Herren  1.50  Gleißen- 
herg. 

•  Hauswirt  und  Hausverwalter,  hum.  Duo- 
szene f.  2  Herren  2.50  Gleißenherg. 

-  Solos'^enen :    Der    gebildete    Schellkopf.    Ein 

Geburtstagsldnd.  Theaterschuster  Pechholz 
ä   1.50   Gleißenherg. 

■  Stieglitz,    's    Zeiserl    ist    krank,    Salonduett 

f.  2  Herren  1 —  Gleißenherg. 

■  Uns  kann   keiner,    Salonduett    1 —   Gleißen- 

herg. 

■  Wir  beiden  sind  die  ersten,  Salonduett  für 

2  Herren   1 —  Gleißenherg. 

Busch  und  Wichtl,  Apollo.  Ouvertures  et 
Operas  favoris,  2V:  N.  3.  Le  Calife  de 
Bagdad  — 50.  N.  40.  La  Favorite  de  D  o- 
nizetti,  41.  La  fille  du  Regiment  ä  — 70 
Thieme. 

Buschius  C.  E.  op.  47  Thema  mit  6  Variat. 
f.  Haken-Harfe  i.  C.   1 —  Heinrichshofen. 

Buschjäger  Peter,  Frage,  TTBB,  Part  u.  St 
1.20  Ehling. 

Buschie  Alois  C.  Thelma  Mazurka,  and  Ho- 
mer Tourjee,  El  Panama  Dance,  FiillO 
1—,  U  pts.  —80,  10  pts.  —60  Church. 

Buschmann  G.  op.  15  Le  Feu,  polka  616g. 
1 —  Hauer. 

Buschmann  Jos.  op.  11  Helenen-Marsch  — 80 
Bote. 

■  12  Les  Adieux,  Geschwind-Marsch  — 80  Bote. 

■  13   Lebewohl,   Geschwind-Marsch  — 80   Bote. 

■  14  Gruß  und  Kuß,  Geschwind-Marsch  — 80 

Bote. 

Buschmann  L.  Le  Lac  de  Cöme,  barcarolle 
par    Servals    transcrite,    KhP    1.50    Schott. 

Buschmann  P.  op.  6  Frauenchöre  Nr.  1, 
2,  3,  Part  kompl.  1.20:  Nr.  1.  Tanzliedchen: 
„Wer  tanzen  will".  St  —60.  Nr.  2.  Gesell- 
schaftslied: „Freunde  im  Bunde,  nützet  die 
Stunde",  St  —80.  Nr.  3.  „Im  Liede  ist 
mein  Leben",  St  — 60  Fritzsche. 

Buschmann  Wilhelm,  op.  8  Elegie,  op.  9. 
Polka,  P  1.25  Kott. 

■  10   Polka  hongroise  — 75   Kott. 
-13  Capriccietto,  P  — 50  Kott. 

20  Sancta  Maria.  Gruß  an  Maria  Einsiedeln. 

Fries:  P  1—,  Vc,  Fl,  Gl,  CornetäP  ä  1.30, 

,VP,  VeP,  FIP,  CIP,  CornetP  ä  1.30,  PVVc, 


\ 


PFIV  ä  1.60,  PVFlVc,  PVFlCornet  ä  1.80, 
PVFWcCornet  2—,  PVFlVcClCornet  2.20. 
u.  T  h.  G  i  e  s  e,  op.  175  N.  2.  Albumblatt, 
0   2.40  n. 

-  21  Klänge  aus  Polen,  P:  1.  Lied  ohne  Worte, 

2.   Ständchen   1 —  Fries. 

-  Reverie,      KhP    (B  o  1 1  e  s  i  n  i    G. )       1.70  n 

Decourcelle. 
Buscky-Benedetti    A.    op.    1    Sonate,   P   3 — 
Ricordi. 
2  Caprice,  P  3 —  Ricordi. 

-  3  O  b  e  r  o  n,  fantaisie,  P  4 —  Ricordi. 

-  4  Freischütz,  fantaisie,  P  6 —  Ricordi. 
Buscovich   M.  Notturno  4—  Ricordi. 

Buse   W.   op.  32  Romance,   VP  4/ —  Chanot. 

-  33  Ballade,  VP  4/—  Chanot. 

-  Elegie  and  Romance,  FIP  5/ —  Rudall. 

-  Mazurka   Caprice,  FIP  5/ —  Rudall. 

-  Polonaise,    7<7P    6/ — ,    Milit.    Band     (P.    F. 

B  a  1 1  i  s  h  i  1 1 )     15/—  Rudall. 

-  Serenade,   FIP   4/ —  Rudall. 
-Tarentelle,  FIP  6/—  Rudall. 

-  Valse  brillante,  FIP  5/ —  Rudall. 

Buser   J.   Quick   Result  March,   Milit.   Band 

— 50  n  Standard. 
Bush   J.   S.  Launch  thy  bark  4/ —  Chappell. 
Bush    Wiih.    Arno     (I    love),    waltzes    — 60 

'National   Music. 

-  A  dream  of  long  ago  4/ —  Reeks. 

-  Here's  Christmas  come  again  3/ —  Ashdoion. 

-  Oh,   don't   I  remember   4/ —  Reeks. 

-  Une    pens6e    fugitive,    VP,    MandP      ä    3/ — 

Reeks. 

-  Sacrificed,  song  and  refrain  — 40  Thompson. 

-  Sunshine  Waltz  — 50  Thompson. 

-  The   Sunnyside,   polka  4/ —  Ascherberg. 
Bushby  A.  Candahar  March,  unison.    (Chor. 

for  Equal  Voices  549)   — /2  Curicen. 
Bushey    J.    Calvin,    Blessed    are    they    that 

mourn,  funeral  anthem  — 10  Echo  Mus.  Co. 
'  Choral  Climax  — 50   Thompson. 

-  The  Chorus  class.  — 40   Thorapson. 

-  Glory   to   the    New   Born   King,    chor.    with 

BT  oblig.  — 12  Echo  Music  Co. 

-  He  holds   the   pearly  gates   ajar   — 35,   solo 

and  SATB  — 35  Thompson. 

-  He's   Coming   home   to-day,   solo   and   mixeil 

quart.  — 30  Thompson. 

-  ITuntingtower,  quadr.  4/ —   Williams. 

-  I'm   wandering   in    distant   lands,    solo    and 

mixed  quart.  — 30  Thompson. 

-  Living  Light,  Sabbath  songs  — 10  Thompson. 

-  'Tis  only  just  a  little  way,  solo  and  mixed 

quart.  — 30  Thompson. 

-  Work    makes    the    winning    ones,    solo    and 

mixed  quart.  — 30  Thompson. 
Bushill    J.   J.   De   Dunderheaded   Squad   4/ — 

Reynolds. 
Bushneil   W.   F.  T.  Jesus  lover  of  my  soul 

—25   Church. 
Busi    A.    II    Carnevale    di    Venezia,    diverti- 

mento,   CornctP  4 — ,   TroP  4 —  Mariani. 

-  30   componimenti   in   istile  legato   di   autori 

bolognesi  del  secolo  XVIII.  Fase.  I,  (3.a 
ediz.),  IL,  III.,  Org  ä  5 — n  Mariani. 

-  La  croee  della  mamma,  mclodia,  C  o  B  3.50 

Ricordi. 

-  Divertimento  suUa  Forza  del  Destino,  FIP 

ü —  Ricordi. 

-  La  Forza  del  Destino,  trascrizione  variata, 

VP  6—  Ricordi. 

-  L'Etoile,  duo,  SBai   3 —  Ricordi. 

81* 
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-Mazurka-Melodie,  P  2.50  Bicordi. 

-  Melodia  originale,  VcP  3 —  Mariani. 
-Messa  a  Cappella  a  4  voci,  T  e  B  con  aee. 

A'OrgYcKh    12 —  Mariani. 
-Messa    da    Requiem      per    T    e    ß    e    piena 

orchestra.      Part:    Introito    e  Kyrie    14 — . 

Dies    Irae    20 — .    Oflfertorio    10 — .    Sanctus 

10 — .    Agnus    Dei    5 — .    Lux    Aetema    6 — . 

Libbra    me    Domine    6 — .    Messa    completa 

25 —  Mariani. 
-Messa    per    TB    e  Piena    0,    riduzione    per 

Canto    c  P    di    A.    Ricci-Signorini    10 — r,, 

Edizione  originale  a  Piena   0   20 — n  Ven- 

turini. 

-  La    partenza    dell'esule,    notturuo    a  5    voci 

3 —  Mariani. 

-  Partiture  per  Banda  ed  orchestra  Preludio 

sinfonico   a  grandeO   5 —  n   Venturi. 

-  T-a    preahiera,    melodia    religiosa    2 —    Ma- 

riani. 

-  Sconforto  ^Melodia,   S  2 —   Yerdurini. 

-  II  sospiro,  romanza,  Bar  2.50  Mariani. 
Business   will    be   carried   on   as   usual    (To- 

pical)    2/ — n  Sheard.. 
Buskies   R.   Walhalla-Polka  — 80,  und  Jos. 
Cr  u  n  g  1,    op.    139.    Kasino-Polka-Mazurka, 

0,  St   5.50  Bote. 

BycjOBi  H.  op.  1  Hextipe  poManca:  l.Mope 
cimTs.  2.  n  TüK-h  npomiH.  3.  Jacio^Ka.  4. 
OceHHie  .^hcteh  — 75  Bessel. 

-3  HcTbipe  po3iaRca:  1.  HjapcKoceJBCKaa 
CTaTya.  2.  H  a^tcb  HnesiMtfl.  3.  Onn 
.iioönjm  7^py^^  spyra.  4.  ^pe7^'B  HcnaHKoft 
6naropojHOH  ä  — 30  Jurgenson. 

-5  niecTb  poiiaHCOB-b  1.15:  N.  1.  KaK-B  oi^n- 
HOKaa  rpcÖHHi^a  — 30.  N.  2.  B-b  KycTaxi& 
apoMaiHOH  cnpeHH  — 40.  N.  3.  Beat  BacB 
xo^  CKasaTb  BaMt  aiHoro  — 30.  N.  4.  H 
OTKpOK)  BaM-B  THxifl  aBts^Bi  — 30.  N.  5. 
H^B-feTbi  nocKt^Hie  jinaM  — 40.  N.  6.  H 
;5eHb,  n  hoib  o  Bact   MeHiaa  — 30  Bessel. 

Busnelli    V.   op.   3   Limonta,   P    1 —  Ricordi. 

-  Amalia,  P   1.25  Ricordi. 

Busoni  Ferruccio  Benvenuto  (1866),  op.  1 
Ave  Maria  — SO  Cranz. 

-  2  Ave  Maria  Nr.   2  — 50  Cranz. 

-3  Cinq  Pi&ces,  P:  X.  1.  Preludio  —50.  N.  2. 
!Menuetto,  3.  Gavotta,  4.  Etüde  ä  — 80. 
X.  5.  Gique  1 —  Cranz. 

-  4  Scherzo,  P  — 90  DohUnger. 

-  5  Prelude  et  Fugue,   P   1.50  DohUnger. 

-  6  Sc&ne  de  ballet,  P  1.20  Doblinger. 

-  8  Scherzo  dalla  Sonata,  P  2.50  Ricordi. 

-  9    Una   festa   di   Villaggio,   P   2 —  Ricordi : 

1.  Preparazioni  alla  festa,  2.  Mareia  trion- 
fale,  3.  In  Chiesa,  4.  La  Fiera,  5.  Danza, 
6.  Xotte    (Biblioteca  del  Pianista). 

-  10  3  Pezzi  nello  stile  antico,  P:   N.   1.  Mi- 

nuetto    1.50.    N.    2.    Sonatina    2.50.    N.    3. 
Gigue  1.50  Ricordi, 
-11    Danze   antiche,   P:    1.   Minuetto,   2.   Ga- 
votta,  3.   Giga,   4.   Bourree   ä  2 —  Ricordi. 

-  14  ^Minuetto   2 —  Ricordi. 

-  15  Zwei  Lieder:   1.  Ich  sah  die  Träne,  2.  An 

Babvlons    Wassern    1.50    Gutmann. 

-  16    Sechs    Etüden,   P    3.60,    Nr.  3    u.    Nr.  5 

(Fugen- Etüde),  P  ä  1.50  Qutmann. 

-  17   Etüde   en   forme   de   Variations,   P   2.10 

Gutmann. 
-18  Zwei  altdeutsche  Lieder:   1.  Altdeutsches 
Tanzlied:   „Wohlauf!   der  kühle  Winter  ist 


vergangen",   2.   „Unter   der   Linden",   nach 

Walter    v.    d.    Vogelweide    ä    1 —    Kistner. 

19   Quartett    (C),  2VVaVc,  Part  4.50  n,   Sl| 

6 —  n  Kistner. 

■  20    Zweite   Ballett- Szene,   P   3—   Breitkopf. 

21  Preludio  e  Fuga  in  Do,  P  4 —  Ricordi 

22  Variationen  und  Fuge  C-moll  über  Cho 
pins  Präludium  op.  28  Nr.  20,  P  3— 
Breitkopf. 

23  Kleine  Suite,  VcP:  Moderato,  ma  ener- 
gico,  Andantino  ma  gracia,  Altes  Tanzlied- 
chen, Sostenuto  ed  espressivo,  Allegro  mo- 
derato, ma  con  brio  4^ —  Kahnt. 

24  Zwei  Lieder :  1.  Lied  des  Mormouth,- 
2.  Es  ist  bestimmt  in  Gottes  Rat  1.50- 
Kahnt. 

25  Symphonische  Suite,  0:  1.  Präludium,' 
2.  Gavotte,  3.  Gigue,  4.  Langsames  Inter- 
mezzo, 5.  Allo  breve,  Part  20 — n,  St  25 — n 
Kahnt,  Nr.   3,  P   3 —  Ricordi. 

■26      Zweites    Quartett    (D-moll),      2VVaVc, 
Part  3 — n  Breitkopf. 
27    Finländ.    Volksweisen,    ^ws    2 —   Peters. 

■28  Bagatellen,  VP:  1.  Aus  der  Zopfzeit, 
2.  Kleiner  Mohren  tanz,  3.  Wiener  Tan?:- 
weise,   4.   Kosakenritt    1.50   Peters. 

■29  Sonate,  YP  7—  Rahter. 

-30a  Zwei  Klavierstücke:  1.  Kontrapunk- 
tisches Tanzstück,  2.  Kleine  Ballett-Szene 
III,  ä  1—  Rahter. 

■  31   Zwei  Lieder :    1.  Wer  hat  das  erste  Lied 

erdacht,    2.    Bin    ein    fahrender    Geselle    ä. 
1.30  Kahnt. 
■31a  Konzertstück  in  D-m.  2P  6—,  PO,  Part 
9 —  n  Breitkopf. 

■  32a    Symphonisches    Tongedieht,      0,      Part 

12 — n  Breitkopf. 

-  33a  Vierte  Ballett-Szene  in  Form  eines  Kon- 

zert-Walzers, P,  D-dur   3 —  Breitkopf. 
-33b  Sechs  Stücke,  P:   I.  Nr.   1.  Schwermut, 
2.   Frohsinn,  3.   Scherzino.   IL  Nr.  4.  Fan- 
tasia  in  modo  antico,  5.  Finnische  Ballade, 
6.   Exeunt  omnes,   2  Hefte   ä    1.50   Peters.    ' 

-  34  Serenata,  YcP  6 —  Ricordi. 

■  34a   Zweite  Orchester suite.   Nr.    1.  Vorspiel, 

2.  Kriegstanz,  3.  Grabdenkmal,  4.  Ansturm, 
Part   15— n.   St    18,60  n  Breitkopf. 

■  35   Ave   Maria,   per   Bar    con    0    o  P,    in-8 

(A)    2 — n  Ricordi. 

-  35a   Konzert   in  D-dur,    YP   9—,    YO,   Part 

9 —  n   Breitkopf. 

-  36  Preludio  e  Fuga,  P  5 —  Ricordi. 
-36a  Zweite  Sonate,   YP  6.90  Breitkopf. 
-37   24   Preludes,   P   20 —  Ricordi:    Livre   I 

7—.   Livre   II    6.50.   Livre   III,   IV   ä   7—. 

-  38  Lied  der  Klage  — 80  Cranz. 

-  38    Lustspiel-Ouvertüre,    0,    Part    9 —  n.    St 

6.60  n  Breitkopf. 

-  39   Des   Sängers  Fluch  2.50   Cranz. 

-  40     Primavera,    Estate,     Autunno,    Inverno. 

4  Poesie  liriche  poste  in  musica  per  Assoli 
e  Coro  di  uomini,  con  0  o  P,  Part  20 — • 
Ricordi:  1.  Primavera,  2.  Estate  ä  7 — 
N.   3.  Autunno  8 — .  N.  4.  Inverno  7 — . 

-61  Menuetto  capriccioso  (C-dur),  P  — 80 
Cranz. 

-70  Gavotte    (F-moll)    —80  Cranz. 

-Barbier  von  Bagdad,  Fant.  P  1.50 
Kahnt. 

-II    Crepus    colo    degli    Dei,     mareia 
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funebre  in  morte  di  Sigfrido,  trascr.  P  4 — 
Ricordi. 

-  Die  Entführung  aus  dem  Serail,  Ouvert.  m. 

hinzugefügtem  Konzertschluß,  0,  Part 
3— n,  St  9.30  n  Breitkopf. 

-  Zwei  Kadenzen  zu  L.  van  Beethovens 

Klavier-Konzert  Nr.  4,  G-dur.  I.  Kadenz 
zum  ersten  Satze.  II.  Kadenz  zum  Rondo 
1.20  Rahter. 

•  Klavierwerke,  op.  20,  22,  33  a  9—  Breitkopf. 

-Merlino  (Goldmark),  trascr.  di  Con- 
certo,  P   10- —  Ricordi. 

'  Präludium  und  Fuge  ( Es-dur )  für  Org  von 
J  o  h.  S  e  b.  B  a  c  h.  Zum  Konzertgebrauch 
für  P  frei  bearbeitet   3 —  Rahter. 

-  Il§verie  Pastorale,   CIP  4.50  Ricordi. 

-  Vollständige      Klarinett  -  Ausbildungsschu.le, 

Teil  I  4.50,  Teil  II,  III  ä  5.50  Cranz. 
Bussac    C.    A  la   v'lan,    polka-marche    1.70  n 
Bosc. 

-  L'Amour     Chauffeur,     polka-marche     1.70  n 

Bosc. 

-  B6b6   s'amuse!    polka    1.70  n  Bosc. 

-  Berceuse  d'amour  1.70  n  Bosc. 

-  Fantaisie  napolitaine,   V,  Bredoire. 

-  Folles  6treintes,  valse  2 —  n  Bosc. 

-  Suzi,  valse  lente  2 —  n  Bussac,  6 —  Bredoire. 
-Toujours!    d6fi]^,  Harm  ou  Fanf,  Bredoire. 

-  La  Violette  5 —  Bredoire. 

Bussac  J.  La  Botte  ä  Coco  (Forsch  F.) 
sur  des  sonneries  r^glementaires  Quadrille, 
Harm  ou  Fanf,  Part  4.50  n,  p.  sep.  — 15  n 
Eiiette. 

-  Chaise    ä    porteurs      ( croquis    Louis    XV. ) , 

Du   Wast. 

-  Clairon-polka   5 — ,   0   5 —  Poulalion. 

'  Coeur  perdu,  valse  6 — ,  0  3 —  n,  valse 
chantße   6 —  Poulalion. 

-  Le   Loup    et   l'Agneau,     ballet,    Part     5 —  n 

Choudens. 

-  Noel  moderne   1.70  n  Klein. 

-  Polka-Trompette    5 — ,    0    2 —  n    Poulalion, 

Harm  ou  Fanf  (F.  P  o  r  s  c  h ) ,  Part  3 —  n 
Evette. 
Busschop  J.  Ave  Maria  et  Tantum  ergo, 
drei-  oder  vierstimm,  mit  0,  ausgesetzte 
St  5.25,  mit  Org  od.  P,  dreist.:  KA  u.  St 
3.25,  vierst.:  KA  u.  St  3.25,  4  voix,  Org 
( R  e  n  t  s  c  h,  repertoire  de  musique  d'6gli«e 
N.   13)    —75  Schott. 

-  Le  Barde  5 —  Girod. 

-  Brise  de  mer  5 —  Girod. 

-  Drei   Chöre    ( Ave  verum.   Ecce   panis   ange- 

lorum.  O  sacrum  convivium),  f.  2T,  B  mit 

Org,  Part  u.   St   1 — n   Breitkopf. 
-Da  pacem  domine,  3  voix,  Org   (Ren t  seh, 

repertoire  de  musique  d'ßglise  N.   9)    — 75 

Schott. 
-Laudate  dominum,  3  voix,  Org   (Rentsch, 

rgpertoire  de  musique  d'ßglise  N.   10)    1 — 

Schott. 

-  Musique  sacr4e,  6  Chants   religieux  ä  1,  2, 

3  et  4  voix  avec  d'Org  obligö,  VcKb  ad  lib. 
Part   3.50   Schott. 

-  La  Nuit  5 —  Girod. 

-O  salutaris,  2  voix,  Org  (Rentsch,  re- 
pertoire de  musique  d'^glise  N.  8)  — 75 
Schott. 

-  Fange  lingua,  3  voix,  Org    (Rentsch,  re- 

pertoire de  musique  d'eglise  N.  11)  — 75 
Schott. 


-  La  Pauvre  Espagnole  5 —  Girod. 

-  Prieux  Souvenir   5 —   Girod. 

-Tu  dux  ad  astra,  1  voix,  Org  (Rentsch, 
repertoire  de  musique  d'eglise  N.  7)  — 75 
Schott. 

-  Verb  um    supernum,    4  v.    Org    (Rentsch, 

repei't.     de    musique    d'eglise     N.    12)     1 — 

Schott. 
-Villanelle  6—  Girod. 
Busse   F.  Serenade,  TTBB  — /2  Novello. 

-  Der   Singemeister.     Vollständige  Anweisung 

zur    Erlernung     d.    Gesanges.      Theoretisch 
u.    praktisch    bearb.    f.    Anfänger    wie    für 
Geübtere   2.75  n  Siegel. 
Busse  Paul  O.  op.  21   Sünden-Marsch:   „Eva 
schon    im    Paradies"    m.    Text    1.50   Busse. 

-  22  Ich  hab'  dich  lieb,  mein  Mütterlein :  Des 

Abends,  wenn  die  Sterne  stehn  1 —  Busse. 

-  26   Süße  Sklaverei :    „Dich  stolzes  Weib  er- 

ringen", Walzerlied  1.50  Busse. 

-  Frohe  Stunden.  Eine  Anleitung,  schon  nach 

einigen    Stunden    kleine   Tonstücke    spielen 
zu  können,   P,   8  Hefte   ä  — 75   Busse. 
Busser   Fritz,   op.  3   Souvenirs  d'Interlaken, 
P   1.75  Durdilly,  3.50  Ricordi. 

-  4  L'lle  des  Souvenirs,  P  1.75  Durdilly,  2.50 

Ricordi. 

-  5  Valse  des  rgves,  P  4 —  Neuparth. 

-  7  Magnificat  solennel  en  sol  majeur,  6  ver- 

sets,  H  1.50  n  Mustel. 
-12   Fantaisie   elegante   sur:    Les   Maccabees, 
P   1.80  Bote. 

-  14  L'Ange  envolß,  reverie,  P  6 —  Leduc. 
-15  Au  hameau,  Idylle,  P  6 —  Leduc. 

-  16  A  tire  d'ailes,  galop  6 — . 

-  17  Fleurs  de  mai,  grande  valse  6 —  Leduc. 

-  18  Radieuse,  impromptu-polka  6 —  Leduc. 

-  22    Brise    d'automne,    valse    path^tique,    P 

7.50  Leduc. 

-  26  Odette.  fantaisie-valse  6 —  Leduc. 

-  28   Chanson   de   bonne-maman,   gavotte    5 — 

Leduc. 

-  29   Dans   les   sentiers,   caprice-mazurka   C — 

Leduc. 

-  31    Suisse  et  Alsace,  trois  valses  caractgri- 

stiques,  J/ms  6 —  Leduc. 

-  32   Murmure   des    feuilles,     fantaisie-caprice 

6—, 

-  33    Chemin    faisant,    impromptu-polka    5 — 

Leduc. 

-  F6te  au  Chalet,  mazurka  1.50  n,  J^ms   (Vil- 

b  a  c)    2 —  n    Coutarel. 

-  Grande  marche  de  l'exposition,  P  7.50  Noel. 

-  Lärmes   et   Sourires,   fant.-marche,   U   2 —  n 

-  Souvenir  de  Grand'  Möre,  P  1—  n  Coutarel. 
Busser    (Büsser)    Henri    Paul     (1872).    Le- 

moine:  Op.  4  A  la  villa  mMicis,  suite 
symphonique  en  3  parties:  1.  La  villa  et 
les  jardins.  2.  Un  soir  de  mai  au  bois.  3. 
A  San  Gaetano,  Conclusion,  0,  Part  12— n, 
^ms  8—  n,  N.  3,  P  7.50,  J/ms  12—,  2P  12—. 
14  N.  1.  Nocturne.  2.  Valse  Impromptu.  3. 
Deux  feuillets  d'Album,  P  ä  6 — . 

-  16  N.  1.  Dans  un  Baiser,  m^lodie  5 — .  N.  2. 

Retour  de  Vepres  5 — .  N.  3.  Tu  dormais, 
mölodie,  av.  PTVc  6—.  N.  4.  Invocation 
a  la  mer,  Bar.  B.  C  5 — . 

-  17  Primavera,  choeur  et  solo,  4v.  de  femmes 

7.50,  Ch.  s.  —25  n. 

-  18    Hercule     au     Jardin      des     Hespßrides, 
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po&me  symphonique,  0,  Part  10 —  n, 
transcr.  Jfins    t — n. 

■  19  Rondes  et  chansons,  duettos  pour  voix  de 

femmes:  N.  1.  Au  bois  joli  6 — .  N.  2.  Dans 
le  jardin  d'amour.  3.  La  belle  rosemonde, 
ä  7.50. 

■  20   Suite   Funambulesque,   Quintettes  ä  Cor- 

des, Ha,  Fl,  Hauth,  Cl,  Basson,  Cor,  Tim- 
bales  ad  lib. :  1.  Introduction.  2.  Valse  de 
ballet.  3.  Andante  &  danse  erhole.  4.  Fi- 
nale, 0,  Part  8 — n,  ^ms  4 — n,  N.  2,  P 
6 — ,  ^ms  5 — ,  dause  cröole,  P  4 — ,  Jfyns 
5 — . 

21  Maman  chante  avec  nous,  recueil  de 
chansons  enfantines  4 —  n :  N.  1.  Pour  ta 
fete  1.25  n.  N.  2.  Mon  bon  chien  1.70  n. 
N.  3.  Devant  le  bazar  aux  jouets  1.25  n. 
N.  4.  Du  haut  de  l'arbre.  5.  Je  sais  chan- 
ter  une  Berceuse.  6.  La  Ronde  du  petit 
mouton  parti,  ä  1.70  n. 

41   Valse  capricieuse  6 — . 

L'Abandonnee,  voix  de  femme  2 —  n. 

A  la  Lumi&re,  T  av.  0  3.50  n,  reduct.  P 
et  eh.  3.50  n. 

A  la  rivi&re,  solo  et  choeur,  4  voix  de  fem- 
mes 2.50  n  Durand. 

A 1  ('.  e  s  t  e,    niarche    relig.    POrgTTc    3 —  n. 

Apportez-moi   des   fleures !    2 — . 

A  San  Gaetano,  scherzo,  P  7.50. 

Au  pied  de  la  Croix  ( paroles  f rangaises ) , 
cantique  de  saint  Dominique  pour  la  Se- 
maine   Sainte   5 — . 

Ave  Maria,  »S'.  MS  ä  3 — ,  *ST  4 —  Lemoine, 

ä   4  voix   6g.    1.50  n   Durand. 
■Ave  Verum:    1.  En  fa  Solo,  S.  T.  4—.  N.  2. 
En   r^   MS.   Bar   4 —   Lemoine,    4  voix   eg. 
1.35  n  Durand. 

La  Belle  Rosemonde,  duetto,  N.  3  7.50. 

Berceuse,  Ed.  a.  8.T  (enmi)  h.  MS.  Bar 
(enrö)    ä  1.70  n. 

La  ßrume,  ä  4  v.  av.  solo  P  2.50  n,  p.  sep. 
ä  — 20  n  Societe  nouvelle. 

■  Cantique  de  Saint-Cloud^  chant  et  Org  5 — . 

•  Canzone,  Vc.  V.  Hautbois  avec  P  1.70  n 

•  Chanson,   2  tons    1.75  n  Durand. 
Chanson  arya,  Bar.  B  2 —  n. 

Le  Clavecin  4 —  Girod. 

■  Comprends-moi,  m^l.  1.70  n  Societe  nouvelle. 

■  La  Dame  en  pierre   1.25  n. 

•  Dans  un  baiser,  m4l.  5 — . 

■Dans   le   jardin   d'amour,    duetto   pour   voix 

de  femmes   7.50. 
■Dens  Abraham,  motet,  S.   T  et  SATB  avec 

OrgVVcHContreb     (ad    lib.)     3.50  n. 

-  D'un    coeur    qui    faime     ( Ch.    G  o  u  n  o  d ) , 

SMS  avec  VVcHa  ou  POrg  4 —  n. 

-  Ecee  Panis :  b.  En  sol,  solo  de  T  ou  .S'  4 —  n. 

c.  En  fa,  pour  iS'  5 — n. 

-  Entre  les  pages  d'un  vieux  livre  1.70  n  So- 

ciete nouvelle. 

■  Les  Eventails,  Bar.  T  ä.  1.70  n. 

■  Evocation,    2  tons    1.35  n   Durand. 
-Gitä  1.50  n. 

-Iphiggnie  en  Aulide,  air  gracieux, 
Org    1.20  n. 

-  Laudate   Dominum   en    fa,   SSIB    avee    Org 

ou  P  1.50  n  Le  Beau. 

■  La   Legende   de   Margot,    T.  Bar   ä  1.70  n. 
-Le   Luth,   Ed.    a.   Bar.  MS    (en   mi   bcmol), 

h.T.S  (en  fa),  c.  B.C  (en  re  b6mol)  ä 
1.25  n. 


-  La  nieilleure  pensee,   2  tons   1.75  n  Durand. 

-  Messe  br&ve  ä  2  voix  Egales,  avec  acc.   Or^ 

Ha  (ad  lib.)  5 — n,  Partie  de  chant  sep 
1— n. 

-  Messe  de  Noel,  partition  chant  et  Org  avee 

partie  Ha  separee  6 — n,  partie  de  choeur, 
SA.  TB  ä  1— n.  Ha  1.50  n. 

•  Minerve,    ouvert.    de    concert,    transcr.    2F 

5 —  n  Lemoine. 

-  Notre-Darae  des  petits-enfants   (Gounod), 

transcr.  P  1.35  n  Choudens. 

-  O  r  p  h  6  e :     Choeur    des    Ombres     heureuses 

2 — n,  gr.  Org:  Ariette  1.20  n,  choeur  final 
1.70  n,  choeur  funebre  1.70  n,  scfene  des 
champs-Elysges    1.70  n. 

-  O  Sacrum  convivium  en  r#  solo  avec  choeur, 

VVcHa  ad  lib.  3— n,  avec  0,  Part  10— n, 
Part  du  ch.  — 25  n  Le  Beau. 

-  O  Salutaris,  S.  MS  ä  5—,  T  avec  VOrg  6—. 
-La   Perle  noire,  mel.    (2   tons)    ä  1 — n  So- 
ciety nouvelle. 

-  Petita  Suite,  0,  Part  5 —  n,  4ms  4 —  n,  PV, 

PFl  ä  4— n  Durand. 

•  Pi&ce  en  si  b    ( Conservatoire,   1901),  Hautb 

acc.  P  15 —  Evette. 

-  Pi&ce  romantique,  VP  2 —  n  Society  nouvelle. 

-  Prelude    du   Miracle    des    Perles,    0    symph. 

Part   5 — n. 

-  Pri&re   au   redempteur    (Pie   Jesu),    choeur, 

solo  et  Org,  Part  5 — ,  parties  de  choeurs 
— 50  Enoch. 

-  Le    Printeraps,    poesie    musicale     (A.    L  u  i- 

g  i  n  i ) ,  reduction,  P  2 —  n  Andrieu. 

-  Quam  dilecta    (Ch.  Gounod),  transcr.  en 

re,  Bar.  MS  avec  SATB  (ad  lib.),  VVcHa 
Org  3— n. 

-  Requiem  des  fleurs.  soli  et  choeur,  ä  4  voix 

de  femmes  3 — n  Durand. 

-  Reve  du  soir,  melodie  1.70  n. 

-  Revolte    5 —   Enoch. 

-  Rosees,   2  tons   1.75  n  Durand. 

-  Scherzo,    extrait   du    Quatuor    (Gounod), 

P  2 — n  Choudens,  Societe  nouvelle. 

-  Les   Sir&nes,   soli   et   choeurs   pour   voix   de 

femmes   avec  P  7.50. 

-  Un  soir  de  Mai  au  bois,  CIP  7.50. 

-  Le  Sommeil   de  l'Enfant-Jösus,   Bere.   Chou- 

dens: Bar.  T  ä  2 — n,  avec  P(Ha)V(Vc) 
Org (H)  ad  lib.  2 —  n,  voix  mixte  avec  P 
(Org)  1.70  n,  Ch.  s.  — 35  n,  transcr.  P, 
VP,  HaP,  EaVc  ä  2.50  n,  V{Vc)Ea,  POrg, 
V{Vc)HaOrg,  VPOrg(H)  ä  3— n,  V(Vc) 
0  15— n. 
-Souvenir  d'un  mariage  (Gounod),  tran-ji 
Script.  P    1.70  n   Choudens. 

-  Sub   tuum   en    mi    2  voix   6gales    avec    Org 

(P)    1.50  n  Le  Beau. 

-  Tantum  ergo  en  mi  b,  SSTB  avec  grand  Org 

alterne  ad  lib.  1.50  n  Le  Beau,  transcr, 
3  voix  mixt,  avee  Org.HWc  ad  lib.  1.50  n, 

-  Douze    transcr.    grOrg,    sur    des    motifs    d 

Gluck:  N.  1.  Choeur  funöbre  d'Orphee, 
N.  2.  Scöne  des  Champs-Elys6es,  ä  1.70  ii. 
N.  3.  Ariette  1.20  n.  N.  4.  Choeur  des  om^ 
bres  heureuses  2 —  n.  N.  5.  Choeur  final  eiJ 
mi  1.70  n.  N.  6.  Air  gracieux  d'Iphig^nie 
en  Aulide  1.20  n.  N.  7.  Tambourin  et  me- 
nuet  en  re  d'Iphig^nie  en  Aulide  1.70  n. 
N.  8.  Sc§ne  funärale  d'Iphigtoie  en  Tau- 
ride.  N.  9.  Choeur  des  Pretres,  ä  1.50  n 
N.    10.   Marche   religieuse   d'Alceste    1.20  n 
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N.  11.  Andante  en  re  d'Armide  2 — n.  N.  12. 

Choeur  et  gavotte  en  si  bemol,  id.   1.70  n. 
-Deux     transcript.     WcEOrg(U):     Marche 

rßligeuse  d'A Iceste.    Orphöe.    Choeur 

fiinöbre,  ä  3 —  n. 
-Tu  dormais  avec  Y (Vc)    6 — . 

-  Tu  es  Petrus  ä  4  voix  d'hommes  ou  choeur 

mixte    1.50  n  Durand. 

Bussetti  D.  L'onomastico,  mazur  1.50  Ma- 
riani. 

Bussetti  G.   R.  Ad  una  rosa  5 —  Mariani. 

-Album  di  Danze  7 —  Ricordi:  N.  1.  Fior 
di  gentilezza,  valzer  4 — .  N.  2.  Una  cara 
rimembranza,  polka.  3.  Sui  Colli  di  Zu- 
maglia,  mazurka.  4.  Sul  Lage  di  Costanza, 
polka-marcia,  ä  2 — . 

-  Dieci  Agosto,  valsa  salon  5 —  Mariani. 

-  Edelweiß,  Mazur   Salon  2 —  Mariani. 
-Emilia,  P   1.50  Ricordi. 

-  II  primo  amore  5 —  Mariani. 

-  Rosina,  P  2 —  Ricordi. 

-  Siate  felicij  valse  5 —  Mariani. 

Bussine,  Andante  religiöse,  VVcH  6 —  P6- 
regally. 

-  Le  B16  3 —  Cartereau. 

-  C^lfebres     Exercices     M^lodiques     de     chant 

5 — n  Le  Beau. 
•  Ce  n'est  pas  assez  3 — ,  Ch.  s.  1 —  Bornemann . 

-  Comme  on  est  simple  ä  18  ans  3 — ,   Ch.  s. 

1 —  Bornemann. 

-  Est-ce   VOU3   que   je   vois    1 —  n,   avec   POrg 

1 —  n  Bornemann. 
-.  H6las !    quelle     douleur    1 —  n,     avec     POrg 
1 —  n  Bornemann. 

-  Un  homme  heureux  1 —  n  Jouhert. 

-  Le   joyeux   chantre   3 — ,   Ch.   s.    1 —  Borne- 

mann. 

-  Ne  cherchez  pas  mon  coeur  3 — ,  Ch.  s.  1 — 

Leduc. 

-  Pages  de  vocalises  pour  la  voix,  5e  edition 

10—  :Noel. 

-  Pauvre   bgte   ä    bon   Dieu   3 — ,     Ch.   s.    1 — 

Bornemann. 

-  Reviens,    pßcheur    1 —  n,    avec    POrg    1 —  ji 

Bornemann. 

-  Sion,  de  ta  m€lodie  1 —  n,  avec  POrg  1 —  n 

Bomemann. 

-  Viens,  esprit  d'amour  1 —  n,  av.  POrg  1 —  n 

Bornemann. 
Bussler  Ludwig,  Frau  Mette:  „Herr  Peter  u. 
Bender",   Ballade   1.80   Heinrichshof  en. 

-  Harmonie   Exercises    at   the   Pianoforte    for 

Beginners  and  advanced  Pupils:  42  Exer- 
cises in  clear  and  simple  Arrangement. 
Elex,  cloth,  — 75  n  Schirmer. 

Bycc^epi  Ä.  Bessel:  IIpaKTHHecKin  yieö- 
BHKtB  rapMOHlH.  IlepeB.  npo#.  A.  BepHrap^a 
1.50. 

-  y^eaHHKib  MyauKajibHMX'B  *opM5.  ^epeBO/^'B 

noj^-h  pe/^aK^ieH  KpacKOBCKaro  1.50. 
Bussmeier   H.  Schott:   Op.  10  Souvenirs  de 

Voyage.    Buenos    Ayres,    sörönade,    P    1 — . 
-11  Souvenirs  de  Voyage.  Mal  du  Pays,  noo- 

turne,  P  1 — . 
-12  Souvenirs  de  Voyage.    Panama,  esquisse 

amßricaine,  P   1.25. 
-13    II    Trovatorc,   paraphrase,    P    1.75 
-14   Faust    (Gounod),    caprice,    P    1.50. 

-  17  Guayaquil,  valse  brillante   1.25. 

- 18  Souvenirs  de  Voyage.  Sur  le  Golf  du 
Mexique,  rgverie-nocturne,  P   1 — . 

-  19  Hungaria,  caprice,  P  1.75. 


-  24  Mater  dolorosa,   priere,  P   1.25. 

Bussmeyer  Hans  (1853),  op.  2  Fünf  Lie- 
der: Mein  Herz  ist  wie  die  dunkle  Nacht." 
Duftet  die  Lindenblüt'.  Diese  Rose  pflück* 
ich  hier.  Wanderers  Nachtlied  2.30  W. 
Schniid. 

-3  Germanenzug,  TTBB  u.  0,  KA  3—,  St 
1.20   Glaser. 

-  4   Drei   Klavierstücke :    Charakterstück.   Ge- 

denkblatt. Scherzino  2.16  Un.  Ed. 

-  5    Drei    Klavierstücke    für    die    linke    Hand 

allein:    Minuetto.   Fughetta.    Burletta    1.50 
W.  Schmid. 
-6  Sonatine,  VP  1.50  Oertel. 

-  7  Zwei  Klavierstücke,  4nis  3 —  Un.  Ed. 

-8  Vier  Klavierstücke  2.50  Hug:  1.  Im- 
promptu, 2.  Menuetto  ä  — 70.  Nr.  3.  Ro- 
manze — 60.  Nr.  4.  Walzer   1.20. 

-  10  Konzert,  PO  6.50  Kahnt. 

-14  Nr.  1.  Sommernacht,  TTBB,  Part  — 60." 
St  —80.  Nr.  2.  Die  Brautwahl,  TTBB, 
Part,  St  ä  —60.  Nr.  3.  Schwanenlied, 
TTBB,  Part,  St  ä  —60.  Nr.  4.  Soldaten- 
lied, TTBB,  Part  —60,  St  —80  Praeger. 

-  17    In    der    Dämmerung     (Romanze,    Passa- 

caglia,   Reigen,   Fuge,   Tarantella),   P   2.50 
Leuckart. 
Bussmeyer    Hugo    (1842),   op.   34  Au   clair 
de  la  lune,  P  — 40  Ditson. 

•  Africaine     (Meyer  beer),      f  ant.      P 

—50  Ditson,  principiantes  1.50  Guimaraes, 
-Aid  a,  fant.  /'  — 50  Ditson,  2 —  Napoleao. 
-L'Ambre    (Flotow),  P  —40  Ditson.      ' 
Ave  Maria  1.50  Guimaraes. 
Ballo  in  mascher  a,  fant.  P  — 50  Dit- 
son, 2.50  Bevilacqua. 

-  Berceuse,  P  1.50  Guimaraes. 

-  Carnaval  de  Rio,  caprice,  P  2.50  Bevilacqua. 
-Don  Juan,  P  — 50  Ditson. 

-  Elegia   Musical,   P    1.50    Guimaraes. 

-  Elsa,  valsa,  J^ms  3 — ,  Banda  2 —  Guimaraes^ 
Estella,  valsa,  Banda  1.50  Guimaraes. 

■  Faust,  principiantes   1.50   Guimaraes. 
-Fille    du    Regiment,    P    — 30    Ditson. 
-Fra  Diavolo,  P  — 35  Ditson. 
-Freischütz,    principiantes    1.50    Guima- 
raes. 

Gratitude,  noct.  P  1.50  Najwleao. 
-Hamlet    (Thomas),   P   — 50   Ditson.    - 

-  Harmonies  Serieuses,  P  2 —  Guimaraes. 

-  Hugenots,   P  — 50   Ditson. 

-  Hymno  Brasileiro,  fant.  P  3 —  'Napoleao. 

-  Lalla  Rookh,  P  —40  Ditson. 

Maria    Tudor,    fantasia,    P    2 —    Gui- 
maraes. 
-Maritana,  P  — 40  Ditson. 

Martha,  principiantes   1.50  Guimaraes. 
-Mireille    (Gounod),  P  —CO  Ditson. 

Nocturne,  P  1.50  Guimaraes. 
-Noito    de    Castello,    opera    (Carlos 
Gomes),  fant.  P  2.50  Napoleao. 
Preambule,  P  1 —  Guimaraes. 
-Prophet  e,    paraphrase     ( Echos    lyricos ) , 
P  3 —  Napoleao. 

■  Salvator  Rosa,  tarentelle,  P  2 —  Guimaraes. 

•  Sonatine,  Jfms  3 —  Guimaraes. 

'  Valse  Allemande  1.50  Guimaraes. 

■  Valse  Reverie,  P  1.50  Guimaraes. 
-Yankee  Doodle  and  Hail  Columbia,     para- 
phrase, P  — 20  Ditson. 

Bussoni  L.  Maraquital  while  those  glances, 
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Bussoni-Diodet,    Le    Coeur    oublie,    romance 
Digoude. 

-  La  Gamme  de  ramour.     Digoude. 

-  Vraies   fraugines.     Digoude. 
Bustamante,  Lecciones  manuscritas  para  los 

tres  aSos  del  solfeo.  Gada  ano  3 —  Sociedad 
de  autores  espafioles. 

-  Lecciones  manuscritas  para  repentizar  divi- 

didas  en  tres  partes,  correspondientes  ä  los 
tres  anos  en  que  se  divide  la  ensenanza  del 
solfeo  7.50  n :  la  parte  para  el  ano  primero 
3 — n.  2a  parte  para  el  ano  segundo  3 — n. 
3a  parte  para  el  ano  tercero  3 —  n  Sociedad. 
Busti  Alessandro.  Cottrau:  Metodo  classico 
del  E,.  Conservatorio  di  Napoli.  Per  So- 
prauo  nelle  doppie  chiavi  di  8  e  di  V, 
per  MS  (nelle  chiavi  di  soprano  e  di  vio- 
lino),  per  Contralto,  per  T,  per  Bar,  per 
B   ä   30—. 

-  N.   B.   Gli   studi   di   Busti   sono   vendiblli  a 

fascicoli  staccati,  ciofe: 

Element!   teorici   1 — . 

Esercizi  di  di\asione  2 — . 

Esereizi  d'intonazione  4 — . 

Eistretti  esercizii  di  canto  2 — . 

Melodie  su  tutti  gli  intervalli  2 — . 

Melodie   pel    vocalizzo,    Libro    1 — 5    ä   5 — . 

Breve  esercizio  giornaliero  5 — . 

Melodie  di  perfezionamento  scritte  pel  suo 

discepolo    Filippo   Coletti,   Libro    1 — 2    ä 

5—. 
Busti ni,   L'Aubepine,  mazur.    1 —  Mariani. 

-  Rimembranza,  mazur.  2 —  Mariani. 

-  La   Scherzosa,  polka   1.50   Mariani. 

Busti  ni  A.  Album  di  Sei  Melodie:  1.  La 
musica  del  mare.  2.  Pietä!  3.  Tra  i  vezzi 
e  11  riso.  4.  Adorazione.  5.  Ho  qui  nel  core. 
6.  Quando  le  donne  scherzano,  8M8T  4 — n 
Kicordi,  Roiiiano,  3.20  n  Breitkopf. 
Romano : 

•  Canta  Eanciulla,  Canto  1.50. 

-  Canta  Madonna,  Canto  2 — . 

-  Mezzogiorno,  Canto  1.50. 

-  Missa  pro  defunctis,  cum  sequentia  Dies  irae 

ac  responsorio  Libera,  ad  choruni  quattuor 
voeum  inaequalium  ( Org  ad  lib.  comitante ) , 
Part  5.10,  partine  — 40  Ricordi. 
-Notturno,   VcP  2.80. 

-  Petite  suite,  P  2.50. 

-  He  sentito   cantare  una   Sireno,   Canto   2 — . 

-  Sternello,  Canto  2 — . 

-  E  te   lo   vogeio   dire,   Canto    1.50. 

Busti  ni   G.  op.   1   Fantaisie,  avec  P,  sur  des 
motifs  de  La  Traviata,  TP  6 —  Ricordi. 

-  21   Fantaisie  variee  sur  La  Traviata,  P  4 — 

Ricordi. 

-  Appassionata,  P  2.50  Ricordi. 

-  La  Libertä,  P  1.50  Ricordi. 

-  La  Melanconia   della  Venezia,   melodia,   con 

P,  VP,  VcP,  FIP  ä  4—  Ricordi. 

•  II    Risorgimento    d'Italia,    marcia,    P    3.50, 

Banda  5 —  Ricordi. 

•  La  Valdierina,  P  1.50  Ricordi. 

-  Un  vero  amore,  valse  3 — •  Mariani. 

-  Vezzo  melodico,  variato  ( Puritani ) ,  VP  4.50 
Busto,  La  Consti,  vals  2.50  n  Bergali. 

-  Recuerdo    del    AlcAzar,    serenata,    P    2.50  n 

Bergali. 
Busy  hands  make  merry  hearts  1/ —  Chap- 

pell. 
Buszak    P.    Modlitwa,    „Nie    opuszczaj    nas" 

— 60  Idzikoicski. 


Butera,  Atala  vedi  Caracciolo  E.  op.  7.  Ro-l 

manza,  variata  per  la  sola  mano  sinistra, 

P  2.50  Ricordi. 
But  that's  another  story  2/ — n  8heard. 
But    the    Lord    is    Mindful     (Hart's    Cheap 

Music  239),  P  —12,  HAmer.Org  —12.  Pit- 

man. 
But  the  Lord  is  mindful  of  His  own  (Hart's 

Cheap  Music  427)   — /2  Pitman. 
Butcher    F.    C.   Thou  wilt   keep   Mm  — /2  n 

Vincent. 
Butcher  J.  W.  Magnificat  and  Nunc  dimittia 

in  G  — /3  Novello. 
Butcher    W.    Give    unto    the    Lord,    opening 

anthem  — 06  Ditson. 
Butcher  W.  U.  Eighty  years  ago,  quart.  and 

H.  Russell,  Love,  quart.  — 06  Ditson. 

-  Hurrah   for   the   west,    quart.    f.    m.   voiees, 

and  F.  H.  P  e  a  s  e,  Over  the  river,  quart. 
f.  mix.  voiees  — 06  Ditson. 

-  Teach  me  Thy  way,  quartet  — 03  Ditson. 

-  When   I  would   die,   Where   shall   we   make 

hergrave,  Winter  king,  quartets  — 06  Dit- 

SOJl. 

Butera  A.  Ricordi:  Atala  (1851  Palermo). 
Libretto  — 50  n : 
Recitativo   e  Cavatina:    Ella,   di  mia  pro- 

genie,  Bar  3.50. 
Recitativo  e  Duetto:   Ah!    che  amarti  non 

poss'io,  ST  5.50. 
Terzetto-Finale    I:    Lieve    supplizio    ti    fia 

la  morte,   STBar  4 — . 
Recitativo    ed    Aria:     Ah!     di    salvarti,    o 

misera,   S   4.50. 
Atto    III.    Preludio,   Recitativo   e   Duetto: 

Vedi  come  il  ciel  sereno,  8T  4.50. 
Romanza:    Sorge  l'alba,   andiamo  omai,  B 

1.50. 
Scena  e  Terzetto-Finale:   Oh  padre,  io  fui 

colpevole,  STB  5—. 

Piano-solo : 
Cavatina:    Ella,  di  mia  progenie  2.50. 
Duetto:   Ah!    che  amarti  non  poss'io  3.50. 
Aria :   Ah !   di  salvarti,  o  misera  3 — . 
Preludio  e  Duetto:  Vedi  come  11  ciel  sereno 

3.50. 
Romanza:   Sorge  l'alba;  andiam  omai  1.50. 
Butera  B.  Minuetto,  P  3 —  Sandron. 

-  Serenata,  P  3 —  Sandron. 

Butera  S.  Un  pen&iero  di  gioventü,  Walzer 
3 —  Sandron. 

Buteux,  Methode  pour  Cl  16 — n  Heugel. 

Butenuth  Leopold,  op.  1  Souvenir  de  Ga- 
stein, P:  a)  Ankunft,  b)  Aufenthalt  (Ma- 
zurka), c)  Abschied,  Lied  ohne  Worte  2 — 
Bote. 

-  69  Trinklied :   „Beim  Safte  der  Reben"  —80 

Siegel. 

-  137  Verlorenes  Glück  1 —  Meißner. 
-150    Mein    Blumengarten:      „Ich    hab'    'nen 

Blumengarten'-,    TTBB,      Part    u.    St    1— i 
Reinecke. 

-  201  Icli  hatte  sie  so  lieb,  Lied  mit  CornetäP{ 

(Vc)P  1—  A.  E.  Fischer. 

-  202  Daß  ich  dich  liebe  — 50  A.  E.  Fischer. { 
-226  Friederike-Marsch  —60  Kott. 
•  240  Instruktive  Etüden  zur  Ausbildung  des 

4.   Fingers    (A.  K  )  e  i  n  p  a  u  1) ,  P,  Heft  I 
1.50  Uinz. 

-  242  Der  gute  Onkel,  Marsch  mit  hum.  Text 

— 60  Lau. 


i 


Butenuth  L.  op.  243 


—  1289  — 


Butterfield  J.  A.  It  is  a  good  thitig 


-  243    Der   lust'ge   Vetter,   Marsch    mit   hum. 

Text  —60,  0  2 —  n  Eulenhurg. 
-246   Die   bescheidene   Nichte,    hum.    Marsch 
mit  Gesang  ad  lib.  0  — 75  n,  P   (mit  Ges. 
ad  lib.)    — 80  Rcinecke. 

-  247    Lurlinen-Marsch,   stO      vide    „Deutsche 

Balltänze"  Heft   164. 

-270  O  Menschenbrust:  „Wohl  seh'  ich 
manch'  ein  Antlitz  hier",  für  4st  Männer- 
chor, Part  u.  St  1 —  Reinecke. 

-271  Mein  Herz,  wie  soll  das  enden?  — 80 
Reinecke. 

•  296  „Leben  und  Wonne",  Walzerrondo,  Ge- 

sang, P  1 —  Tonger,  CornctäP  o.  Tr  o. 
Flügelhorn  m.   0  — 60  n   C.   F.   Schmidt. 

-  350  O  Mutter  weine  nicht.  Lied  1.20  ülbrich. 

-  Concordia-Marsch    und   L.    Wiedemann: 

Der  Abend,  Idylle,  stO   1.50  Teich. 

-  Das  tut  er  nicht,   Couplet   1 —  0.  Dietrich. 
-Divertissement  über  Schwedisch-Norwegische 

Nationallieder,  für  3  B-Cornets  mit  0  2 —  n 
A.  E.  Fischer. 
-L'Emotion      (Nachruf),     Nr.  2     Tr  0    2— n 
A.  E.  Fischer. 

-  Jugenderinnerung,  Tonstück  f.  Pos,  Tr  ( Cor- 

net  ä  P)    mit   0    2 — n   A.   E.   Fischer. 

-  Eine  Nacht  am  See,  Idylle,  P  1 —  Lau. 

-  Nee  so  was !   Couplet  1 —  0.  Dietrich. 
Buths    Julius    (1851).   Ries  d  Erler:    Op.  1 

Suite   (D-moll)    in  4  Sätzen,  P  3—. 
-2  Sarabande   u.    Gavotte,   P    1.50,   3.50    Ri- 
cordi. 

-  3  La   Capricciosa,   valse    1.80,   4.50   Ricordi. 
-4  Drei  Noveletten,  P  1.80. 

-  5  Drei   Lieder   im   Volkston :    Jung   sterben. 

Röslein  im  Wald.  Wanderlied   1.50. 

-  6  Drei    Lieder :    Nachtlied.    Die    Fischerkin- 

der. Der  verschwundene  Stern   1.20. 

-  Scene   der    Rheintöchter    aus    Götterdämme- 

rimg,  2P  3 —  Schott. 
feuti    Dario.     Venturini:      Op.    16     Pasquale 

Paoli,   polka-marche  militaire   3 — . 
- 18  Toujours    dans   ma   pensee,    mazurka    de 

salon  2.50. 
- 19  Nathalie,  P  2.50. 

-  2G  Bersaglierina,  polka  brillante  2.50. 

-  21   Felicitä,   mazurka   elegante   3 — . 

-  22  Paroline  segrete,  mazurka  da  Sala   3.50. 

-  Serenata  Valdarnese.  MandP  3 — . 
Butignot,  Le  baiser  du  matin,  romanoe  2.50 

Heugel. 
-Etudes  faciles,  G  7.50  Eeugel. 
Butkiewicz  A.  Z.  Polka  — 22  Gebethner. 

•  Wspomnienie  Retowa  Wale  — 30  Gebethner. 

ByxKeBHii  M.  J.  Jurgenson:  IIpoToiepeH. 
Coöpame    ipexrojiocHbiX'B    ;i;yxoBHO-My3Bi- 

KaJXbHHXS    CO^HHemH,    N.     1 — 9,    B:&     0/^HOH 

TeTpa/^H,  ITapT.  roji.  1.25:  1.  Hace  xepy- 
BHMBi,  2.  Hace  xepyBHMM,  3.  Te6e  noens, 
4.  ^yine  Moa,  5.  IIpeöjiarocjioBeHHa  ecH 
BoropoaHn,e  A'^bo,  6.  BaöpaHHofi  BoeBo/^'fe, 
7.  CBtie  tiixIh,  8.  Ilcaie  annyÄ,  9.  MnaocTb 
MHpa.  napT,  no  — 20,  ro:i.  no  — 30. 

Butler,   Home  — ^^35   Ellis. 

-Miss  Forbes'  Farewell,  P  1/ —  Williams. 

rOut  of  Sight,  two-step  — 40  Thompson 
Mus  Co. 

Butler  Chas.  Silver  Bell  — 50  Gordon. 

Butler  C.  W.  Be  merciful  unto  us  0  Lord 
(The  Empire  Anthem  Book  13)  — /l  Pit- 
man. 


I 


Butler   H.  J.  Just  out  for   ContraBass,     31 
easy  Exercises  — 75  Fischer. 

-  New   Progressive    Method     for     ContraBass 

3 — n,   2  parts  ä  1.50  n  Fischer. 

-  Forty-Five  Supplementary  Exercises,  Contra 

Bass  1 —  Fischer. 
Butler  Leo,  Benedictus,  in  D  — /6  Weekes. 

-  Magnificat   and   Nunc  Dimittis,    in   D   — /6 

Weekes. 

-  Minuet,  P  4/ —  Ashdown. 

-  Four   Org   pieces:    1.  Andante,   in  Eflat.   2. 

Offertoire,  in  A   ä  3/ — .   N.  3.   Marehe  tri- 
omphale.      4.  Alla    pomposo      ä  4/ —     Ash- 
down. 
■  Cur  School  Song  ( Kilburn  Grammar  School ) , 
trio  fem.  or  boy's   voic.  — /6  Novello. 

-  P'assepied,  P  4/ —  AshdouM. 

-  Salve  Regina,   for  boy's  voices,  with   V   ad 

lib.    ( Latin  or  english )   — /4  n  Vincent. 

-  Te  Deum,  in  D  — /6  Weekes. 

Butler   Nellij,   Ohristmas  bells  — 06  Ditson. 
Butler  O'Brien,  Moll  Magee  4/ —  Forsyth. 

-  My  little  red  colleen  4/ —  Williams. 
Butler  S.  Jig  Jog,  polka  4/ —  Lyon  <£  Hall. 
Butler  Rev.  Ix)rd  Theobald,     original    hynm 

tunes  2/6   'Novello. 
Butler   T.   H.  An  Egyptian  air,  arranged  as 

a  rondo,  P  2/ —  Ashdoivn,  1/6  Cramer,  1/ — 

Williams. 
Butricks    C.    H.    Chrysanthemum    waltz.    G 

— 25  Fischer. 
Butscher    Karl,     op.  9     Ball  -  Erinnerungen, 

Salon-Walzer    — 75    Sulze-Galler-'&tnttg3iit. 

-  10  Aus    Schwabens   Gauen.     Polka-Mazurka 

1 —   »S'wZ^e-^raWer-Stuttgart. 

-  „Dein    Bild     das     fleckenlose"     — 75    Sülze- 

CröZZer-Stuttgart. 

-  1.  Der    Lenz    ist   gekommen,     die   Liebe   er- 

blüht.  2.   's   gibt   so  böse   Buben!    Heiteres 

Lied  ä  — 60  n  Auer. 
-Mit    Sang    und    Klang,    Marsch    1 —    Sulze- 

Ga  Her-Stuttgart. 
Butt  W.  D.  Festive  march  2/ — n  Novello. 
Buttazzoni,  Ave  Maria  du  Dante  2 —  Dur- 

dilly. 

-  La  Perla  d'Oriente,  P  4 —  Ricordi. 
Butterfield  Edward    F.    Old    Alabama-Cake- 
walk 1 —  Schlesinger. 

Butterfield    J.  A.  Beautiful   songs  from  the 
sea  — 35  White. 

-  Belshazzar,    dramatic    cantata    1 —    Ditson: 

Father  lead  me   (SAT)   — 08.  We  will  give 
thanks    (Chorus)   — 12, 

-  Cantate   Domine,   quart.   and   A.   Lee:    He 

wipes  the  tear  from  every  eye,  quart.  — 06 
Ditson. 

-  Drive  the  nail  wight,  SSA  — 02  Ditson. 

-  Eight    hours  a  day,    sg.    chor.    — 40    Brai- 

nard. 

-  I'ootsteps  on  the  stairs,  ßong  and  chor  — 35 

Ditson. 

-  Golden-haired  Adalena,  sg.  chor.  — 40  Brai- 

nard. 

-  Grave   of   little   Neil,    sg.   chor.    — 50   Brai- 

nord. 

-  Guide  me  O  thou  great  Jehovah,  quart.  — 50 

Ditson. 

-  Home    recollections,    sg.    chor.    — 40    Brai- 

nard. 

-  It  is  a  good  thing  to  give   thanks,    SATB 


Butterfield  J.  A.  It  is  a  good  thing 


—  1290  — 


Button  H.  E.  Hearken  unto  t/m 


— 10 n  Church,   (Choral  Handbook  12)   —  3 

Curicen. 
- 1  will    sing   praise   to   Thee,   SATB   — 05  n 

ChAirch. 
-Jamie's   awa.  Scot.  — 40  Brainard. 

-  Leno,   sg.  eher.   — 40   Brainard. 
-Little  Jessic,  SATB  — 05  n  CMirch. 

-The  Lord  is  in  His  holy  temple,  8ATß 
— 05  n   Church. 

-  Nina    May,    sg.  chor.    — 40    Brainard. 
-Queen  of  the   cottage^    sg.  chor.   — 40   Brai- 
nard. 

-Euth  the  Gleaner  — 75  n  Church:  Conrades 
we  are  honie,  TTBB  — 06  n,  SATB:  Glai- 
ners'  chorus  — 06  n;  Hail  to  the  bride 
— lOn;    Joyously   ho!    TTBB   — 10  n. 

-  Saviour,   breathe    an   evening,    quart.   — 06 

Ditson. 

-  Softly  now  the  light.  solo  and  quart.  — 05  n 

Church. 

-  Starlight    dream    of    home,     sg.  chor.    — 50 

White. 

-  Sunny  south  polk  — 40  Brainard. 

-  Turn*  ye  unto  me,    SA    and    quartet    — 06 

Ditson. 
-Tifty  two-part   songs  — 20  Ditson. 
-Voioes  of  the  year,  SA  — 02   Ditson. 
-Volunteer's     farewell,     war    sg.  chor.    — 40 

Bravnard. 

-  When  you  and   I  were  young,   Maggie  — 1/2 

Broome,   3/ —   Chappell,  — 40   Ditson,    3/ — 
Williams. 

-  Who    so    would    be     ( Sacred  Music  Leaflets 

183)   — /^/2  Curwen. 

-  Butterfly  waltz  — /2  Hopivood. 
Butterworth  H.  and  Murray  J.  R.  The  Dutch 

Doli    and   the   Talking   Tree.     A  Christmas 
merriment  — 30  n   Church. 

-  New  Santa  Claus.  Christmas  Cantata  — 30  n 

Church. 

Butterworth   J.    Kaye,   Jameson's  Ride  4/ — 

Buttes  Montmatre,  chansonnette  1 — n  Jou- 
hert. 

Butti  A.  Valzer  Capriccio  in  fa  maggiore  2.50 
Mariani. 

Butti  L.  Laura.  Ballata  di  Francesco  Petrar- 
ca:  Amor,  quando  fioria,  MS  2 —  Ricordi. 

-Tantum   ergo,   T  con   F(Org)    1.50   Ricordi. 

-Urania,  val7er   2.50   Ricordi. 

Buttler  Anna,  Gräfin  Stubenberg,  Bos- 
worth :  Op.  39  Mein  Stern,  Lied  ohne  Worte, 
P   1.30. 

-  40   Aus   der   Ferne,   Polka-Mazmka  — 80. 
-41   Emma,  Polkä-Ma/urka   1.20. 

-  42  Auf  Wiedersehen  t  Trauermarsch,  P  — 60. 
-43   Tarantelle,   P   1.20. 

-44  Heimatskläng-e,  Ländler   1.80    (Fr.  P  a  s- 

tirzk  op.   101  Nr.   6),  Z   1.20. 
-45  Buttler-Marsch   1.20. 

-  46  Philomele.   Polka-Ma/urka    1 — . 

-  47  Jubel-Marsch   1 — . 

-  48  Aus  des  Herzens  Tiefe,  Lied  ohne  Worte, 

P  1.30. 
-49  An  der  Elbe,  Polka-Mazurka  1 — . 

-  50     Traumesglück :     Könnt'     ich     schlafend 

immer  träumen   1 — . 
-51    Schöckel-Hexe,    Fant.    Polka    1—. 

-  52  Einst  und  Jetzt,   Gavotte   1 — . 

-53  Drei  Lieder  im  Volkston:  1.  Verlassen 
bin  ich.  Kärntner  Volkslied.  2.  O  Diarndle 


tief  drunt  im  Tal,   Kärntner  Volkslied.   31 
Die  Klag,  Steirisches  Volkslied,  1 —  Cranz. 

-  55  Das  Leben  ein  Traum.  Kein  Traum.  Zwei 

Gedichte  mit  unterlegtem  Text,   P  1 — . 
-56  Gavotte.  P  1—. 

-  57   Ich  trag   im   Herzen    eine   tiefe   Wunde 

—80. 

-  58  Die  Blumen  am  Grabe :   Ihr  Bliunen,  did 

ich  selbst  gesetzt   1 — .  I 

-  59  Gruß  von  St.  Georgen  am  Längsee,  lÄnd-' 

1er   1.50. 

-  60  Drei  Zigeuner :  Es  wanderten  drei  Zigeu- 

ner weit  1 — . 
-61    Une    fleur:     Fleur    pale    fleur-dess6ch6e, 

Romanze    ( franz. )    — 90. 
-63  In  mein  gar  zu  dunkles  Leben:   In  mein 

gar    zu   dunkles    Leben    strahlte   einst    ein 

süßes  Bild  —90. 

-  64  Liebessehnsucht :    Trautes   Liebehen   wei- 

lest ferne  — 90. 

-  65    Abschiedsgesang :       Es    geht    ein    lindes 

Wehen   — 90. 

-  66  Ich  liebe   dich !    Ich   liebe  dich,   weil   ich 

dich  lieben  muß  — 80. 
-68  Die   Perle:    In  meines   Herzens   tiefsten 
Gnmd  — 90. 

-  69  Blühen  und  Vergehen :   Genieße  was  der 

Tag  dir  bringt   1 — . 

-  7C  Mein  Herz  ist  schwer,  mein  Auge  wacht 

—90. 

-  71   Das   Christusbild :    Du  Christusbild  dort 

an  der  Wand  — 90. 
-75  Die  Sängerin:  Vor  andern  kalt  zu  schei- 
nen — 90. 

-  76  Sie  haben  mich  gequält  — 90. 

-77  Aus!  :  Ob  jeder  Freude  seh  ich  schweben 
—60. 

-  94    Letzter    Gruß !    Trauer-Marsch,    P    1 — . 

-  95  Im    Zauberbaum.     Polka- Mazurka    — 80. 

-  96  Aus   schöner   Zeit.    Polka-Mazurka   — 80. 
-97  Ida-Quadr.   1.20. 

-  97  Ein  Traum.    Tanzgemälde,  P  1 — . 

-  135  Wo  sind  die  Rosen  1.50  Eberle. 

-  145  Die  Ervveckimg,   Ballade   1.50  Eberle. 

■  Gruß  aus  den  Bergen.  10  steirische  Lieder, 
Bd.  I:  2.40  n,  TTBB  (Fr.  Blümel); 
Part  2.40  n.  St  8 —  Wiener  Musikverlags- 
haus. Bd.  II:  TTBB,  Part  2— n,  St  4— nl 
Bd.  III:   2— n  Elerle. 

Buttler  H.  J.  Solos  for  Contrabass,  morceaux 

de  Salon  1/ —  Cundy. 
Button   H.  El  Not,  Novello: 

-  Airs   of    Summer   softly    blow,    inixed    voie. 

— /IV2. 

-  Album  of  Six  Easy  Pieces  for  Children,  P 

1/ —  n   Woolhouse. 

-  Almighty   God,   who   hast    promised,    SATB 

— /l. 

-  Beliold  I  have  given  you,  SATB  — /3. 

-  Behold  the  days  shall  come,  anthera  (Church 

Music      13),      r-solo     and     SATB     — /6 
Williams. 

-  Come,   ye   lofty    ( Carol-Anthem   for   Christ- 

mas), SATB  —/r/2.  I 

-  Daily  Exercises  for  Singing  1/ —  n  Williamsr. 

-  The  Farmyard,  action  song,  vocal  score  — /'3; 

-  The  iiower   that  smiles   to-day,   mixed   voic. 

— /2. 
-Grant  to  us  Lord,  SATB  — /l. 
-Hearken     unto     this     (Harvest),     SATB 

—/P/2. 


Button  H.  E.  The  Highland  Laddie 


1291 


Buvons  ä  nos  maitresses 


The  Highland  Laddie,  mixed  voic.  — /2. 
1  love  niy  Jean,  mixed  voic.  — '/1V2- 
Ivry    (A   Dramatic   Legend),    Bar-solo   and 
^  chor.   (String  parts  1/ — n,  fl"-parts  1/ — n), 
m  vocal  score  1/ — n. 
-Jean  (A  Coli,  of  Four-Part  songs  U),  SATB 
— j3   Williumfi. 

-  Four  Kyries  — /1V2- 
-March  in  C,  Org  1/ — . 
-Military  March,  P  — 40    Willig. 

-  O  Mary  dear,  mixed  voic.  — ß. 

-O  perfect  love    (Wedding),  8ATB  —/V/,. 

-  O  worship  the  Lord,  hymn  — /l. 
-Postlude  in  G.  Org  1/—. 

-  She   walks    in   beauty,    mixed    voic.    — /l^/2- 

-  Sing  O  daughter  of  Zion,  8ATB  — /3. 

-  Sous  les  tilleuls.  valse  brill.  2 —  n  Rouhier. 

-  The  Story  of  the  Gross,  8ATB  —/2. 
-Te  Deum  — /IV2. 

-To  a  kiss   (A  Goll.  of  Four-Part  songs  12), 

8ATB   — /3   Williams. 
-We  humbly  bcseech   Thee,   8ATB  — ,1. 

-  Witnessing  Thy  resurrection,  8ATB  — /3. 
Buttschardt  Carl,  op.  5  „Der  Ungenannten" 

— 80  Zumsteeg. 

'-  7  „Sei  mir  gegrüßt"  — 80  Zumsteeg. 

- 10  Praktischer  Lehrgang  des  Violinspiels. 
Teil   I,  II,  III   ä  3— n  Zumsteeg. 

- 12  Des  jungen  Geigers  Mußestunden,  V 
2— n,  8  Hefte  ä— 60,  VP  4.50  n,  8  Hefte 
a  1.20,  2V  3.50  n,  8  Hefte  ä  — 90,  2VP 
6 — n,   8  Hefte   ä  1.50   Zumsteeg. 

-Christmas  Festival,  4^s  — 65  Presser. 

-  Klavierstudien    für    die    linke    Hand    2 —  n 

Praeger. 

-  Opern-Album,     kl.    Fantasien    über    Opern- 

melodien, VP  3 — n,  einzeln  ä  1 —  Praeger: 

I.  Die  Zauberflöte.  2.  Oberoni. 
3.  Lucia  von  Lammermoor.  4. 
Don  Juan  (Menuett).  5.  D  o  n  Juan 
(Schmäle,  tobe).  6.  Die  Regiments- 
tochter. 7.  Das  Nachtlager  (I). 
8.  Das  Nachtlager  (II).  9.  Der 
Freischütz.   10.  Die  weiße  Dame. 

II.  Norm  a.  12.  Z  a  r  und  Zimmer- 
mann.   13.   Preciosa. 

-Schule  der  Klavier-Technik  (Etudes  techni- 
ques).  Die  notwendigsten  Studien  in  kürze- 
ster Form  1.50  Litolff,  Method  of  Techni- 
que,  P   (Edit.  Schmidt)    6)    1— n  8chmidt. 

-  VVeihnachtsfeier.  Tonstück  über  „O  du  fröh- 

liche Weihnachtszeit"  und  „Stille  Nacht", 
P  —80,  Jpns  1.50,  V  —75,  2V  1—,  VP,  VcP, 
FIP  ä  1—,  2VP,  PVVc,  FIVP  a  1.25,  2VVc, 
2VFI  ä  1.25,  2VVcK}),  2VVcFl  ä  1.50, 
2VVcKbFlP  2.25  Praeger. 
Buttschardt  F.  op.  8  Einkehr:  „Ein  fahren- 
der Spielmann  kehrt'  ich  ein",  TTßß,  Part 
u.  St  1.20  Zumsteeg. 

-  9  O   du  wunderbar  herrliche    Frühlingszeit, 

TTBB,  Part  u.  St  —60  Zumsteeg. 

-  10  An  den  Ufern  der  Donau,  TTBB,  Part  u. 

St  — 60  Zumsteeg. 
-11  Veilchen   und   Rose,    TTBB,    Part   u.  St 
— 60  Zumsteeg. 

-  Alte  Biberacher  Melodien,  P.    Sammlung  I : 

—40,  II:   —50  Dorn. 
--\nJeitung    für    die    Streichzither    1.50    Bos- 

uorth. 
-15  ausgewählte    Lieder    (liieder  -  Album  I), 

Z  1 —  Bosworth. 


-12  Choräle    (Choral  Album  I),   Z    1—  ßos- 

worth. 
•  Friedensklänge,  2Z  1 —  Bosworth. 

-  Gruß  vom  Schützenfest  aus  Biber  ach.  Nr.  1. 

Rund  um  mich  her  ist  alles  Freude.  2. 
Das  Erntelied:  Auf  wack're  Dirnen.  Biber- 
acher Melodien  m.  Text  — 40  Dorn-Biberach. 

-  Lieblingsstüeke,     Z:     1.    Deutseher     Marsch 

— 50.  2.  Potp.  aus  Freischütz  1 — .  3.  Potp. 
Stradella  — 75.  4.  Orpheus-Quadr.  — 50.  5. 
Radetzky-Marsch  — 50.  6.  II  baccio,  Wal- 
zer-Arie von  L.  A  r  d  i  t  i  — 50.  7.  Potp. 
M  o  z  a  r  t's  Don  Juan  — 75.  8.  Eckert 
C. :  EUi-Polka  — 75.  9.  Speyer:  Die  drei 
Liebcliüen  — 75.  10.  Die  Wacht  am  Rhein 
— 50.  11.  Das  deutsche  Vaterland  — 50  Bos- 
worth. 

-  Lieder-Potpourri,  Z    1 —  Bosicorth. 

-  Marsch,  Alla  Zingara,  Gute  Nacht,  2Z   1.20 

Bosworth. 

-  Melodiengarten,  Z  I— X  ä  — 50  Bosworth. 

-  Praktische   Zithermethode    1.50   Bosicorth. 

-  Unterhaltungs&tücke  in  fortschreitender  Ord- 

nung,  Z,   Heft  1    1.50,   2,  3,  4   ä  2—   Bos- 
worth. 
Butts-Chardt,     Etudes,      G    2    vol.     ä  2— n 
Hachette. 

-  Methode  pratique  pour   Guitarre  2—  n   Ha- 

chette, 
Buttykay  A.  von,  Steingräher :  Op.  1a  Valse- 
Caprice,  P  2 — . 

-  1b  Scherzo.  P  2—. 

-  2  Drei    Lieder :      Mädchen    mit    dem    roten 

Mündchen.  Was  will  die  einsame  Träne. 
Und  wenn  man  mich  trägt  zu  Grabe   1.50. 

-  3  Ich  kann  es  nicht  in  Worte  kleiden   1 — . 

-  4  Mailied :    Wie  herrlieh  leuchtet   1 — . 

-  5  Vier  Lieder :  Allnächtlich  im  Traume.  Ich 

höre  wieder  die  Glocke  schlagen.  Herbst. 
Das  ist  ein  Brausen  und  Heulen   1.50. 

-  7  Zwei  Lieder :     Du    bist    wie    eine   Blume. 

Wunsch   1.50. 

-  Tannhäuser,   Fantasie,   P  2.50  Fürstner. 
Buvette   La,  Chansonnette  — 30  n  Jouhert. 
Buveurs    d'absinthe     Les,     Romance     1 — 11 

Jouhert. 
Buveur    philosophe     Le,     Chanson     — 30  n 

Joubert. 
Buveurs     de     vin,     1 — n,     Ch.     s.     — 35  n 

Puigellier. 
Buvons  afin  de  mieux  aimer,  Chanson  1 — n 

Joubert. 
Buvons,     aimons,     chantons      1 — n,    C'h.  s. 

— 35  n  Puigellier. 
Buvons     ä    la     France,     Chant    patriotique 

— 30  n  Joubert. 
Buvons  ä  la  jeunesse,  T.Bar  ä  1 — n,  Ch.s. 

— 35  n  Eveillard. 
Buvons    ä  la    patrie,     1 — n.     Ch.  s.    — 35  n 

Puigellier. 
Buvons    ä  la    Republique,      Chanson     1 — n 

Joubert. 
Buvons  ä  rindependance  du  Monde,  Chant. 

1 — n  Joubert. 
Buvons  ä  nos  aTeux!  chant.  patr.  — 35  n,  P 

1 —  n  Billaaidot. 
Buvons  ä  nos  amours,   1 — n,  Ch.  s.  — 35  n 

Billaudot. 
Buvons  ä  nos  maitresses,    T.  Bar    ä  1 — n, 

Ch.  s.   — 35  n   Eveillard. 
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Buvons  ä  nos  vingt  ans,  1 — n,  Ch.  s.  — 35  n 

I'uigelliei-. 
Buvons   ä  tous   les  vins  de    France,    1 — n, 

Ch.  s.  — 40  n  Bornemunn. 
Buvons  au  meme  verre,  1 — n,  Ch.  s.  — 35  n 
'    I'uigellier. 
Buvons  aux  femmes  de  France,  1 — n,  Ch.  s. 

— 35  n  Puigellier. 
Buvons  aux  heros  de  la   Liberte,  T.  Bar  ä 

1  —  n,   Ch.  s.   — 35  n  Eveillard. 

Buvons  du  vin  nouveau,  T.  Bai-  ä  1 — n. 
— 35  n  Eveillard. 

Buvons,  mignonne,  ä  nos  amours,  Chant. 
1 — n  Jouberf. 

Buvons  un  coup,  buvons-en  deux,  Ronde 
— 30  n  Joubert. 

Buwa  Johann  (1828),  op.  16  Gesänge, 
Pechel:  1.  Lenzfrage:  „Ist's  recht,  ist's 
unrecht?  Frühling  entscheide".  2.  Glück 
auf!  :  „Ich  weiß  nicht,  kommts  von  dem 
Blütenduft".  3.  Bei  Walzerklängen:  „0 
klingt  Gedanken,  an  beglückte  Zeit".  4. 
Vergessen:  „Vergessen  ist  ein  gar  tiefer 
Schrein".  5.  ,,Es  zieht  mit  hohem  Pfeifen- 
klange". 6.  Das  Gastmahl:  „Heut'  lad'  ich 
die  Liebe  zum  Gastmahl  ein".  7.  Die 
bleiche  Frau:    (Venezia)  :   ..Leise  schaukeln 

-  sich  die  Wellen".  Nr.  1.  2,  3.  6,  7  a  —60, 
Nr.  4  —80,  Nr.  5  —70. 

Buxbaum  Friedr.  Drei  Lieder:  a)   ich  wollt' 

ich  war';   b)    Traum  und  Wirklichkeit;   c) 

In  stiller  Nacht   1.50  n  Eberle. 
Buxeuil   R.  de,  La  Femme  au  masque!   chan- 

son  populairo.  Gresson. 
Buxö,   I  Due  foscari,  La  simpätiea,  fantasia 

sobre,   P   2.25  n   Doiesio. 

-  Flor  de  Espana.  fantasia  sobre  I  Lombardi, 

P  2.25  n  DoUsto. 
-La  Saint-Andre,  TTBB,  Part   1.50  n,  p.  sep. 

ä  — 25  n  Lory. 
Buxtehude    Dietrich     (1637 — 1707),    Canzo- 

netta  in  G,  P  — 35  Schirmer. 
-Fantasia,    Präludium,    H     (L.    Zellner) 

].50  Cranz. 

-  Fugue,  Org    (Guilmant)    1.60  n  Durand. 
-Drei    große    Orgelstücke     (H.    Kretzsch- 

mar):  Nr.  1.  E-moll  1.80.  Nr.  2.  E-dur 
1 — .  Nr.  3.  D-dur   1.30  Forberg. 

-  Orgelkompositionen    (Philipp   Spitta), 

2  Bände  ä  18 — n,  12  Hefte  ä  3 —  Breit- 
Icopf :  I.  Band :  1  Passacaglio,  Ciaconeh, 
Präludien,  Fugen,  Tokkaten  u.  Canzonet- 
ten.      II :    Choralbearbeitungen. 

-  Passacaglia  in  D  min.   1/6  Novello. 

-  Prelude     and    Fugue     in     G  min.      (Guil- 

mant), Org  3/ — n  Schott,  2.40  n  Durand. 

-Sarabande  und  Courante  (Album  klassischer 

Stücke    Nr.    5)     (Fr.    Frei  tz),    TP  {Org 

-  od.  H),  VcP(Org  od.  H)  ä  —75  Raabe, 
VcP  (Schroeder,  Vortragsstudien  7 ) 
2 '6  Augener. 

-  Toccata    und    Fuga    ( IMusica    sacra    Bd.  I ) 

—10  Bote. 
Buxton    Frederick,      Loved,    but    lost    4/ — 

Francis  Day. 
Buxton  J.  A.  Aerial  Waltz,  0,  1^  pts.  — 50 
,    Church. 

-  Beautiful    Spring,    waltz,    0,    l't    pts.   — 75, 

10  pts.  — 50   Church. 

-  licona,   galop,   Milit.   Band  — 50   Church. 


-  Music  of  the  brook,  polka  — 35,  0,  H  pts. 

— 60,  10  pts.  — 40   Church. 

-  Soldier's    Decoration,    grand    march,    Milit. 

Band  — 50  Church. 
Buxton  J.  S.  A  little  farm  well  tilled,  ATT 

(BB)    — /2  Weehes. 
Buy    a    Broom     (Hart's    Cheap   Music    413) 

— /2   Pitman. 
Buy  and   Buy  2/ — n  Sheard. 
Buydens-Lemoine,     La    f§te     au    pensionat, 

solo  et  choeur  ä  2  voix   1 —  Cranz. 
Buye,  18  pequenos  estudios,  P  4 — n  Dotesi(u 
Buyre    R.   Souvenir   et   Pensees,   valse   2.50  n 

Jullien. 
Buys   G.   Wintersoiröe-Marsch   — 50  n   Hülst. 

Buys  Jan  Brandts,  op.  11  N.  4.  Consolation, 
Trost  im  Leid,  P  — 25  Ditson. 

Buziau  A.  Simonnette,  romance  1 — n  Labbc. 

Buziau  Ch.  La  mer  3 — ,  Ch.  s.  1 —  Borne- 
mann. 

-  Pro-Patria,  Volkslied  — 50  Aisbach. 
Buziau  Victor,  Barcarolle  in  G  min.  VP  4  — 

Chanot. 

-  ün   jour  de  Printemps,   VP  4/ —  Chanot. 

-  La   Limpide,   study   for   Velocity,    VP   4/ — 

Chanot. 

-  Mazurka  brillante,  VP  4/ —  Chanot. 

-  Scherzo,  P  9/ —  'Soel. 

-Tarenteile   brillante,    VP   5/ —   Chanot. 
Buzzonniere-IVIontevray    V.    de,    Egl§    1 — n 

Gallet. 
- 1  tea  Gars  de  monsieur  de  Lescure,  chanson 

vendöenne    1.50  n   Gallet. 

-  Le   Noel    aux   mesanges    1 —  n   Societe   nou- 

vclle. 

-  Passepied   de   messire   Philippe   du   Moulin, 

P   1—  Gallet. 

-  Simeuse,  valse  2 —  n  Gallet. 

Buzzi    A.   Ricordi :    II   Convito   di   Bal- 
d  a  s  s  a  r  e,  Libretto  — 50 : 
Introduzione,  Reeitativö  e  Preghiera:  A  te 

devota  e  supplice,  Bar  1.50. 
Stretta  dell'Introduzione,  Cabaletta:   Babi- 

lonia.   i  tuoi   decreti,   Bar  2.50. 
Scena  e  Cavatina:   Se  il  cielo  de'miseri,  C 

4—. 
Scena  e  Cavatina:   Ove  ne  andaste,  o  pal- 

piti,   .S'  2.75. 
Scena   e  Duetto-Finale  I:    Che  ascolto!    ed 

io   si  m-isera,  »ST  4.50. 
Reeitativö  ed  Aria:   Or  mentre  le  nubi,  B 

2—. 
Scena  ed  Aria:  Diman  su  te  de'  mali,  Bar 

3—. 
Scena   e  Duetto-Finale  ultimo:    Or  va,   se- 

curo   e  libero,   8T  4.50. 

Piano-solo : 
Cavatina:    Se  il  cielo  de'  miseri  2.50. 
Coro   e  Cavatina:    Ove  ne   andaste,   o  pal- 

piti  2.50. 
Duetto-Finale  I:   Che  ascolto!   ed  io  si  mi- 

sera  2.50. 
Aria:   Diman  su  te  de'  mali   1.75. 
Duetto  finale:   Or  va  securo  e  libero  2.50. 
-Ermengarda,  Libretto  — 50 : 

Scena  ed  Aria:  Quando  ei  rese  con  fero  di- 

spetto,  B  6 — . 
Scena   e  Romanza:    II   sorriso  verginale,   S 

2.50. 
Scena    e  Duetto:    Cingerei    d'un    serto    au- 

rato,  »ST  6—. 
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Scena  ed  Aria:   Per  l'ampie  vie,  Bar  4.50. 
Scena   ed   Aria-Finale   II:    lo   l'udia   levar 

preghiera,   T  4 — . 
Scena  ed  Aria:   Roma  fia  patria  ai  popoli, 

Bar  3—. 
Scena  e  Duetto:  Non  ferir,  SBar  3.50. 
Terzetto:  Vieni,  ah!   vieni,  SBarB  4.50. 
Atto   III.   Parte   II.    Gran    Scena   ed   Aria 

finale:   La  dove  arde,  8  6 — . 
Saul,    Part.    Canto    P    36—,    P    24—,    Li- 
bretto  — 50 : 
Atto    I.     Preludio    e  Coro    d'Introduzione : 

Quello  fe  lo  speco  2.50. 
Profezia:     Compenso     avran     dall'esule,   B 

1— . 
Scena  e  Cavatina:   Un'aurora  piü  ridente, 

MS  4—. 
Scena  e  Cavatina:   Riedi,  ah!   riedi,  in  me 

ridesta,  S  4.20. 
Scena  e  Duetto-Finale  I:   Fuggi,  da  un  re 

t'invola,  ST  4.50. 
Atto    IL     Preludio     e    Coro     di     guerra: 

Gnerra!    l'acciar  che  inutile  2.50. 
Scena     e    Cavatina:     Ah!     di     morir     fra 

l'armi,  B   1.50. 
Coro:   Di  sdegni  atroci  e  insulti   1.25. 
Scena  e  Terzetto:  La  quercia  alfin  che  al- 

l'aiira,    SM  SB   2.10. 
Finale  II:   Re,  sul  nemico  esercito   1.50. 
Quintefto   nel   Finale   II:    Chi   l'adduce   al 

mio  cospetto?  3.50. 
Seguito   e  Stretta   del   Finale  II   5 — . 
Atto   III.     Coro    di    Ancelle:     Raggio    alle 

dense  tenebre  1.50. 
Scena   ed   Inno:    Sui   vanni   infaticabili,    T 

1.80. 
Quartettino:    Come    dolce    al    cor    scendea, 

SM8TB  2.70. 
Finale  III:   Davide...  ebbene  .  .  .  1.50. 
Coro   e  Duettino   nel    Finale    III:    lo   tre- 

mare?  Ai  passi  miei,  BB  2 — . 
Maledizione   e  Stretta   del   Finale  III   5 — . 
Atto  IV.  Scena,  Delirio  ed  Aria:  Per  pietä, 

deh!   tu  svolgi  la  spada,  B  4.50. 
Scena   ed  Aria:    Senza  lei  del  regal   serto, 

T  4.50. 
Coro   di   Donne   ebree:    O   d'Israel   donzelle 

1.50. 
Scena,   Preghiera   e  Rondo   finale:    L'ineso- 

rato  fulmine,  S  4.20. 

Piano-solo : 
Atto    I.    Preludio    e    Coro    d'Introduzione: 

Quello  fe  lo  speco  1.50. 
Profezia:    Compenso    avran    dell'esule    1 — . 
Cavatina:   Un'aurora  piü  ridente  2.25. 
Cavatina :    Riedi,   ah   riedi,   in   me   ridesta 

2.75. 
Scena  e  Duetto-Finale  I:   Fuggi,  da  un  re 

t'invola  2.75. 
Atto  IL  Preludio  e  Coro  di  guerra  2.25. 
Cavatina :    Ah !    di  morir   fra   l'armi   — 60. 
Coro:    Di   sdegni  atroci  e  insulti  — 60. 
Terzetto:  La  quercia  alfin  che  all'aura  1.50. 
Finale  II  4—. 
Atto  III.  Coro  d'Ancelle:  Raggio  alle  dense 

tenebre    1 — . 
Inno:    Sui   vanni   infaticabili    1.25. 
Quartettino:     Corae    dolce    al    cor    scendea 

1.25. 
Finale    TU :    Davide  .  .  .    ebbene  .  .  .    — 60. 
Coro    c  Duettino   nel    Finale    III:    lo    tre- 

mare?  Ai  passi  miei  1 — . 


Maledizione   e  Stretta   del   Finale   III   2 — . 

Atto  IV.  Delirio  ed  Aria:   Per  pietä,  deh! 
tu  svolgi  la  spada  2.50. 

Aria:    Senza   lei   del   regal    serto   2 — . 

Coro   di   Donne   ebree:    O   d'Israel   donzelle 
1—. 

Preghiera  e  Rondo  finale:    L'inesorato  ful- 
mine 2.75. 
Buzzi    E.   Ricordi:   Anni  felici,  P  2.50. 

-  Bouquet  de  Roses,  P  2 — . 

-  Le   due   sorelle,   polka,  J^ms  3 — . 

-  Felicitazioni,   marcia,   Jims   3.50. 

-  Ferrovia  Laveno-Gallarate,  marcia,  FIP  3.50. 
-Novello  fior,  P  2.50. 

-  La  Pianista,  P  2.50. 

-  Ün  saluto  dalle  sponde  del  Verbano,  P  5 — . 
Buzzi-Peccia  A.  Ricordi:  L' Album  des  Demoi- 

selles.  5  Petites  Suites:  1.  Marche  de  mi- 
nuit.  2.  Coucher  de  soleil  sur  le  lac.  3. 
Serenade  dans  le  jardin.  4.  Soir  d'automne, 
romance.     5.  Ronde  de  jeunes  filles  4 — n. 

-  Attorno  al  Pianoforte,  Impressioni  teatrali : 

N.  1.  Zampa  2.25  n.  N.  2.  Asrael  2.25  n. 
N.  3.  Asrael  1.50  n.  N.  4.  I  Maestri  Can- 
tori  di  Norimberga  2 — n.  N.  5.  Manon 
Lescaut  3 — .  X.  6.  La  Boh&me,  1.  Trascr. 
2 — n.  X.  7.  La  Boh&me  di  Puccini,  2. 
Trasc.  2—.  N.  8.  Iris,  1.  Trascr.  2.50  n. 
N.  9.  Iris,  2.  Trascr.  2—.  N.  10.  Tosca, 
1.  Trascr.  2.50  n.  N.  11.  Tosca  2.  Trascr. 
2.50  n.  N.  12.  Tosca  3— n,  J^ms  N.  1,  2  ä 
2.50  n,  N.   12   3—. 

-  Ave  Maria  — 40  Gutheil. 

-  Brezza  marina,  barcarola,  P  4 — . 

-  Capriccios©   in   Re,  P  3 — . 
-Elegia  — 40  Ouiheil. 

-Dragon  fly    (It.  Engl.)    —75  Church. 

-  Galanteries,   P,   N.   1,   2  ä   3 — . 

-  Gloria,  sacred  hymn   1.20  Luckhardt-Belder. 

-  Guarda  che  biance  luna  — 40   Gutheil. 

-  In   Gondola,   andantino   alla   barcarola   pie- 

cola,   0  2 — n. 

-  Moresea,  P  4 — . 

-  Only  friends    (It.  Engl.)    — 75   Church. 

-  Otello,   fantasia   drammatica   6 — . 

-  Otello,  fantasia  romantica   6 — . 

-  Parfüm   de  boudoir,  mazurka   3 — . 

-  Penombre,  P:  N.  1.  Crepuscolo  1 — n.  N.  2. 

Calma  — 75  n.  N.  3.  Visioni  notturne  1.25  n. 

-  Preghiera    a  S.    Ant.    Maria    Zaccaria,    solo 

e  coro  con,  P   1 —  n  Martinenghi. 

-  Promenades     solitaires,     intimit^s,     P:       1. 

Calme  du  matin.  2.  Dans  le  bois.  3.  Con- 
templation,    ä  3 — . 

-  Pa^yfica  /^ißa  (Ave  Maria)  — 40  Otäheü. 

-  Les  Rendez-vous,  suite  galante,  4ms  5 — n: 

N.  1.  Timide  1.50  n.  N.  2.  Galant  1.50  n. 
N.  3.  Triste  1 — n.  N.  4.  Correspondance 
1— n.  N.  5.  Passionne  1.50  n.  N.  6,  ...  !? 
1.50  n.  N.  7.  Joyeizx!  2 — n. 

-  The  rough  rider  — 75  Church. 

-  Serenata :      Se    tu    dormissi    Giulietta     mia 

1.50  n. 

-  Stornello :    O    fiorellin    di    siepe    all'    ombra 

nato     1 —  n. 
-The   troubadour    (It.-Engl.)    — 75    Church. 

-  BocnoMnHaHie  o6-h  Hxajiin  — 40  Qutheü. 

-  Voyage  de  noces,   suite  intime,  Jtnis,  5 —  n : 

N.  1.  En  voyage  2 — .  N.  2.  Enfin  seuls!! 
1.50  n.  N.  3.  Petite  r^ception  au  chäteau 
2 —  n.  N.  4.  Douce  intimit^  1 —  n.  X.  5. 
Sur    le   gazon,    danse    champetre    3 — n. 
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Buzzino   O.   Amalia,   Polka    2 —  Mariani. 

-  Rgve   de  bonheur,   polka  2 —   Mariani. 
Buzzolla    Antonio     (1815 — 1871).    Riccordi: 

Album  10 — :  N.  1.  Mezzanotte,  ballata: 
Poco  Tora  ö  omai  lontana  2.50.  N.  2.  La 
Cieea  cbe  vende  fiori,  romanza:  Oh  com- 
prate  i  miei  fiori  4 — .  N.  3.  II  Desiderio, 
arietta:  Allor  die  mi  tocca  2 — .  N.  4.  La 
Monaca:  Nei  silenzi  della  sera  2.50.  N.  5. 
L'ultim.o  Addio:  Son  vicina  all'ora  estrema 
2.50.  N.  6.  II  Rimprovero,  arietta:  Ciuarda 
che  bianea  luna   2.25. 

-6  Ariette  Veneziane  10 — :  N.  1.  Un  Parer 
(Una  volta  no  se  usava)  2 — .  N.  2.  Lucieta 
(Lucieta  careta  s'  ö  un  m^upo  da  basi). 
N.  3.  La  Galante  (Se  me  piase  questo  e 
quelo).  N.  4.  Nina  (Sempre  ti  dissi:  te 
vogio  ben),  ä  2.50.  N.  5.  La  Risolnzion 
(Nina,  intendessimo  senza  far  scene)  3 — . 
Is.  6.  La  Quiete  (Non  so  catarghela  co  certa 
zent«)    2.50. 

-5  Ariette  Veneziane  8 — :  N.  1.  L'Awerti- 
niento  2 — .  N.  2.  Ti  ridi  sempre  2 — .  N.  3. 
L'Amor  discreto  2.50.  N.  4.  L'Inipassibile 
2—.  N.  5.  Basta   Nina  2.50. 

-  Canzonette  Veneziane   12 — :    N.    1.   El    Zen- 

zamin !  ( de  far  bravate ) .  N.  2.  L'Ava  ( Dime, 
aveta  bonariva).  N.  3.  Le  Done  (Tuti  va 
in  colera).  N.  4.  Nina  (Viein  de  Nina  xe 
tuto  incanto).  N.  5.  El  Spin  (Oh  Dio! 
m'ö  ponto),  ä  2 — .  N.  6.  La  Farfalla  (M'ha 
fato  un  zorno  amor)  1.25.  N.  7.  L'Amor 
orbfeto  (Ah!  te  conosso  massa!)  2 — .  N.  8. 
L' Abandon  (Se  xe  finio  el  mio  regno)  1.25. 
N.  9.  La  Colera  (Deboto.  Adelaide)  2—. 
N.  10.  L'Ingenua  (Po\''eri  omeni!  in  ve- 
litä)  1.25.  N.  11.  L'Ortolanela  (Quando 
me  insonio)  2 — .  N.  12.  El  tropo  e'l  tropo 
poco    (Ne  la   stagion   dei  bocoli)    1.50. 

-I   Giardinieri,   TB   5.50. 

-II  Gondoliere,  12  Ariette  Veneziane  14 — : 
N.  1.  Un  ziro  in  gondola  1.25.  N.  2.  Un 
bei  matin  de  zugno  1.50.  N.  3.  L'Omo  1.50. 
N.  4.  La  Dichiarazion  1.25.  N.  5.  L'Inamo- 
rada  1 — .  N.  6.  El  Mario  a  la  moda  2 — . 
N.  7.  La  Barcheta  1.50.  N.  8.  L'Invido  a 
la  campagna  1.50.  N.  9.  L'Amante  timido 
1 — .  N.  10  L'Invido  in  gondola  1.50.  N.  11. 
La  Malalengua  1.50.  N.  12.  La  Discrezion 
2.50. 

-I   Masteleri,    TB    5.50. 

-  Mattinata  a  Venezia,    12   Ariette   Veneziane 

18—:  N.  1.  A  Betina  1.25.  N.  2.  Marieta 
e  Checo  2—.  N.  3.  Gate  2.25.  N.  4.  L'Amor 
1.25.  N.  5.  El  Fresco  2—.  N.  6.  Zauze  2.50. 
N.  7.  La  Riflession  2 — .  N.  8.  La  Virtü 
magica  2.25.  N.  9.  El  Fiä  1.75.  N.  10. 
L' Abandon  2.50.  N.  11.  La  Dona  1.75.  N.  12. 
L'Aurora   2.25. 

-  Miserere,  CTBar  von  Melodium  Eb  Vc,  Part 

8—. 

-  Una  notte  a  Venezia,   12  Ariette  Veneziane 

15—:  N.  1.  La  Gondola  2—.  N.  2.  El 
Canto  2 — .  N.  3.  La  Maschereta  1.75. 
N.  4.  La  Desolada  2—.  N.  5.  La  Scielta 
1.50.  N.  6.  Chi  ga  rason  ga  torto.  N.  7. 
La  cazza  de  le  donne.  N.  8.  Mi  e  ti,  ä 
2—.  N.  9.  L'Amor  tradio  2.50.  N.  10.  Un 
baso  in  fallo  1.75.  N.  11.  Gerirao  in  tre 
1.75.   N.  12.  La   discesa  de  amor  2.50. 

-  Preghiera  per  gli  estinti  nella  grande  bat- 


taglia  24  Giugno  1859,  B  e  Coro  d'uomini, 
con  P  4 — . 

-La  Sensa,  canzone:    Su,  Venezia,  bäte  Tora 
3—. 

-  Serenate  a  Rialto.   12  Canzonette  Veneziane 

12 — :    1.    El    Regalo,    2.  El    Proponimento, 

3.  La  massima  falsa,  4.  El  Disinganno,  5. 

El  Consegio,  6.  L'Amor  platonico,  7.  L'Amor 

fragioto,    8.   El   Sospeto,   9.   El  Bocolo.    10. 

La  Gelosia,   11.  El  Pentimento,   12.  El  Re-. 

sultato,    ä    1.25. 
By  Desire  4/ —  Reynolds. 
By  Studying   Economy,  I  Live  like  a  Lord 

(Hart's  Cheap  Music  862)  — /2  Pitman. 
By  the  gate  they'll  meet  us  — /2  Hopwood. 
By  the  margin  of  fair  Zürich's  water  — ß 

Hopwood. 
By  the  sad  sea  waves  — /2  Hopwood. 
Byan  T.  Hark!  the  Vesper  hymn  is  stealing 

— 40  Brainard. 
Byass  Gilbert,  After  dinner  4/ —  Williams. 

-  Aureola,  8.   M8  ä  — 60  Boston  Music  Co., 

4/ —  Woolhouse. 

-  Barnaby  Phee  Qu.  C.  4/ —  Williams. 

-  Beneath  the  Roses  4/ —  Woolhouse. 

-  Dinah  Barn  Dance  4/ —  Reynolds. 

-  Hermion  Waltz,  FullO  3/ —  n  Woolhouse. 

-  JoUy  owls,  polka  2/ —  n  Wickins. 
-Margaret,   FullO   3/ — n   Woolhouse. 

-  Patch    and    Powder,    gavotte,      Mand     4/- 

Blockley. 

-  Two  Japanese  Dolls  2/ —  n  Reynolds. 
Bye-bye-baby,    bye-bye  — /2  Hopwood. 
Byer  iVI.  It  is  a  good  thing,  mix.  quart.  — 08 

Ditson. 

Byers  F.  T.  Mason,  O  Salutaris  2/ —  Novello. 
Byers  &  Nelson,  Playing  Under  the  Apple 

Tree  — 50  National  Music. 
Byfield  W.  Christians,  all  your  joyful  voiceSj 

carol.  — /2  Weekes. 

-  Come,  deck  the  room  with  holly   cawl 

Weekes. 

-  The  Lord  is  my  shepherd  2/ —  Novello. 

-  Rejoice  and  be  exceeding  glad  2/ —  Novello, 

-  Through  the  Day,  hymn  — /l  n  Vincent. 

-  We   wait   for   Thy   lovingkindness,   8S   2/— 

Novello. 
Byford    F.   G.   La   Caresse,   valse   lente    1.5(1 
Bosworih. 

-  Vision  d'Amour,  R§verie,  P   1.50,    VP   l.SOj 

0   1.50  n,  sO  1.20  n  Bosworth. 
Byford  George,  I  am  getting  naughty,  I  ai 
3/ —  Francis. 

-  Only  a  ha'  permy  3/ —  Francis. 

-  Simple  Maiden  4' —  Francis. 
BbiKOBi  M.  Thxo  Hogb  no^omjia,  valse  — 50 

Bernard. 
Bbikobi  M.  P.  Jurgenson: 

1.  ynoHTeuBHbiH  Be^ept  — 60. 

2.  JlOÖBH,   O^HOH  JIIOÖBH  — 50. 

3.  Meqxa  lani  rpesy  pneoBaaa  — 50. 

4.  «^iajiKa.  Mejio^eK:!iaMan,ia  — 50. 

5.  fl  HHqero  y  leöa  hc  npomy  — 50. 

6.  Thxo   ho^b   no^onuia.    MeJIO/^eKJIaMa^ia 
—50. 

Byn,  op.  50  Episode  de  la  vie  militaire   (Bil- 
der aus  dem  Soldatenleben),  ouverture,  Jfms 
2—,   0   3— n  Oertel. 
Foeiisch : 

-53  Violettes,  polka  1.50  n,  ^ms  2 — n,  Xylo- 
phoneP(Z)    1.60  n,   XylP(Z)V  2.25  n,   Xyl 
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P(Z)VFlYc  (ad  lib.)  2.40  n,  0  2.40  n, 
Xylo  2.70  n,  XylHarm    (Fanf)    2.40  n. 

-101  Veli-V6lo,  marche  1.35  n. 

- 142  Prends  garde  ä  toi,  Nimm  dich  in  acht, 
Polka  (Le  Xylophoniste  N.  8),  Xylophone 
av.  P  1.60  n,*  av.  0  2.25  n,  av.  Harm  ou 
Fanf  2.40  n. 

-144  La  Jeune  Lise,  Jungfer  Lieschen,  polka 
brill.  (Le  Xylophoniste  N.  9),  Xylophone 
av.  P  1.60  n,  av.  0  2.25  n,  av.  Harm  ou 
Fanf  2.40  n. 

-A  travers  les  Steppes,  scfene  russe,  pet.   0. 

-  Dans  les  bois  3 —  Durdilly. 

-Les  Deux  Rivaux,  polka,  2XylophoneZ. 

-  Fontaines    lumineuses,    valse    1 —  n,      Xylo- 

phone  av.   Harm    ou   Fanf. 
•  Petit  Pierre,  mazur.  XylophoneZ. 
Byng   G.   W.   Across   a  field  of  daisies   4/ — 

Ascherberg. 

-  Angel's  Lullaby  4/ —  Willcocks. 

-  Baby's   opera   selection   on   populär   nursery 

rhymes,  FullO  5/ — ,  P  2/ —  Hawkes. 

-  Dawn  is  breaking  4/ —  Ascherherg. 

-  Freneh  Maid,  barn  dance  4/ — ,  FullO  1/6  n, 

Sept.  1/ — n,  Milit.  Band  2/ — n,  Brass 
Band  1/6  n;  Lancers  4/ — ;  Selection,  P  4/ — 
Ascherberg. 

-I'm  a  gal  of  Tennesse  4/ —  Williams. 

-Jack's  the  man  4/ —  Hopwood. 

-Little  Genius  Selection,  P  4/—  Ascherberg. 

-Lord  Tom  Noddy,  barn  dance  4/ — ,  FullO 
1/6  n,  Sept.  1/ — n,  Milit.  Band  2/ — n, 
Brass  Band  1/6  n;  Lancers  4/ — ;  Waltz 
4/ —  Ascherberg. 

-  Our  Flag,  new  imperial  song  4/ —  Keith. 

-  Sailors  of  the  king  4/ —  Williams. 

-  Scenes  of  Home  2/ —  n   Heller. 

-A   Spring-time  parting  4/ —  Hopioood. 

-  Telephone  Girl,  selection,  P  4/—,  Waltz  4/— 

Ascherberg. 
-Thou     art      my     World       (from     „Naughty 
Nancy")    4/ —  Hoptvood. 

-  Trilbv',  lancers  4/ —  Ascherberg. 
-Venetian  Serenade:    „Come  to  me  now  my 

Own"  4/ —  Doremi. 

-  When  alone  I  Dream  4/ —  Doremi. 

Bynnes   Leona,  Two  Kyries  — /2  Novello. 

Byolin    H.  Crusader's  Hymn  — /3  n  Vincent. 

Byrd  G.  The  Choral  Portions  of  the  Pas- 
sion of  our  Lord  according  to  St.  John, 
XVIIL,   XTX.,   1—24,   SATB  —14:   Novello. 

t-Turbarum  Voces  (In  Passione  Domini  no- 
stri  secundum  Joannem)   — /4  Novello. 

Byrd  Lew,  Higgledy  Piggledy  Galop,  P  4/— 
Cecilia. 

Byrd  William    (1543—1623),  All  hail!   thou 
merry  month   of  May,   madrigal,   S8ATTB 
1/6  Novello. 
Bless    the   Lord     ye   His     angels    (St.    Mi- 
chael),  88ATB  — /9   Novello. 

-The  Carman's  Whis  le,  variations  P  3/ — 
Augener,   — 35    Schirmer,   — 30    -Jurgenson. 

-  Deus  in  nomine  tuo   ( Save  me,  0  God )   — /4 

Novello. 
-Justorum     animae     (All    Saints),     88ATB 
.    — /3   Novello. 

-A  Lullaby,  88ATB  —/r/2  Novello. 
•  Messe  für  fünf  stimm,  gem.  Chor    ( W.  B  a  r- 

clay    Squire     und    R.    Terry),     Part 

3 — n   Breitkopf. 
Missa   in   quatuor   voces    inequales    (W.    S. 


Rockst  ro  and  W.  B  a  r  c  1  a  y  Squire), 
vocal  score  2/6   Novello. 

-  Non    Nobis    Domine,     canon,     Og,    Travia'a 

Amat.  Org.  book  11.  Jefferys. 

-  Parthenia  ou  la  premifei-e  Musique  imprimße, 

8  piöces  pour  le  Clavecin,  P  3 — n  Leduc. 

-  Pavane,    Org,      transcr.     par     A.    N  6  m  6  - 

r  o  w  s  k  y  — 20  Jurgenson. 

-  Trois  piefeces  pour  le  clavecin :  The  Carman's 

whistle,  Callino  Casturame,  Victoria,  P 
— 80  n  Leduc. 

-  Prelude       and      „The      carman's       whistle" 

(Schloesser  Adolphe,  Selections 
from  works  1 ) ,  P  4/ —  Ashdown,  — 40  Jur- 
genson. 

-  Prevent  us  O  Lord,  8ATB  — /6  Novello. 

-  Save  me  O  God,  SATB  — /6  Novello. 

-  Sellenger's  Round,  theme  with  var.  P  — 50 

Schirmer. 

-  The  souls  of  the  righteous    (Justorum  Ani- 

mae), oflFertory  for  the  Feast  of  All  Saints, 
SSATB  — /3   Novello. 

-  Though  Amarillis  daunce  in  greene,  SAATB 

(Coli,  of  part  music  7)    — /3  n  Leonard. 

-  While  the  bright  sun,  madrigal,  mixed  voic. 

— /9,  8vo  — /IV2  Novello. 
Byrec    Louis,    A    bätons    rompus,    gr.    scöne 
1 —  n,   Ch.   s.  — 35  n  Puigellier. 

-  A  Bidet !    1 —  n,  Ch.  s.  — 30  n  Rouart. 

-  L' Abonnement    chans.    1 —  n,    Ch.    s.    — 30  n 

Societe  nouvelle. 

-  Adieu    ma    Philom&ne    1 —  n,    Ch.    s.    — 35  n 

Puigellier. 

-  Adieu  vicomte !    3 —  Sulzbach. 

-  Les  Adieux  du  Reserviste  1 —  Sulzbach. 

-  L'Adminiminiministration,   Aux  Repertoires 

reunis. 

-  L'Agreable  ordonnance   1 —  n,  Ch.  s.  — 30  n 

Rouart. 
-Ah!    Gaetan   3 —  Sulzbach. 

-  Ah !    qu'elle   andouille    1 —  n,   Ch.   s.   — 35  n 

Puigellier. 

-  L'aide    de   camp    1 —  n,    Ch.    s.    — 35  n   Pui- 

gellier. 
-L'Aimable   pochard,   Sulzbach. 

-  A  la  foire   de  Neuilly,   av.   parle  3 —  Sulz- 

bach. 

-  Allez-vous  en !    3 —  Sulzbach. 

-  L'amour  au  coin  du  feu  1 —  n,  Ch.  s.  — 35  n 

Puigellier. 

-  Amoureuse   d'une   piston    3 —   Sulzbach. 

-  Amoureuses    fringales    1 —  n,    Ch.   s.   — 30  n 

Rouart. 

■  Les   amoureux  de   Phrynette,   T.  Bar  ä  3 — 

Sulzbach. 

-  L' Amazone     de    Kana    1 — ,     Ch.    s.    — 30  n 

Rouart. 
-Appartement  garni  3 —  Sulzbach. 
-A  quoi  ca  sert,  Aua^  Repertoires  r6unis. 

-  L'arche  de  N06  3 —  Sulzbach. 

-  Une  arete  dans  le  gosier,  Sulzbach. 

-  L'Armoire   ä  glace,  Rueff. 

-  Arrgte  conducteur  3 —  Sulzbach. 

■  L'Art   d'accomoder   les   restes,   Rueff. 

-  A  Tirlarigot  1—  n,  Ch.  s.  —35  n  Puigellier. 
-Au  galop  1— n,  Ch.  s.  — 35  n  Puigellier. 

-  Au  temps  des  Goulois,  Sulzbach. 

-  L'Auvergnate  nettoy^   1— n,   Ch.   s.  — 30  n 

Rouart. 

-  Avec  la  premifere   hirondelle   3 —  Sulzbach. 

-  Avec     ma    Nounou     1 —  n,     Ch.    s.     — 30  n 

Rouart. 
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Aventure  du  trombonne,  Ch.  com.  1 —  n, 
Ch.  s.  — 35  n  Puigellier. 

Balade  en  auto  1 —  n,  Ch.  s.  — 30  n  Rouart. 

Les  beaut^s  de  la  nature  3 —  Sulzbach. 

Börenice  3 —  Sulzbach. 

Bien    apparente,    Aux    Repertoire    mondain. 

Bistinguette  et  Bistingo  3 —  Sulzbach. 

Bistrouille,   av.  parle  3 —  Sulzbach. 

Blaisot   1 —  n,   Ch.  s.  — 30  n  Rouart. 

Le  Bon  Conf  esseur  1 —  n,  Ch.  s.  — 30  n 
Rouart. 

Une  bonne  fin  de  siecle  3 —  Sulzbach. 

La  bonne  poire  3 —  Sulzbach. 

La  Boiüotte   1 —  n,  Gh.  s.  — 30  n  Rouart. 

Boutique  ä  louer  1 — n,  Ch.  s.  — 35  n  Pui- 
gellier. 

Ca  fait  du  chabanais,  Sulzbach. 

Ca  fait  plaisir  ä  la  patronne  3 —  Sulzbach. 

Ca  l'a  fait  rigoler  1 —  n,  Ch.  s.  — 30  n 
Rouart. 

■  Ca   ne   prend   pas,   chansonnette    comique    ä 

parle   1 —  n,   Ch.  s.  — 30  n  Rouart. 

■  Ca  n'se  voit  pas  sur  la  figure  3 —  Sulzbach. 

■  Ce  cavalier  3 —  Sulzbach. 

■  Ce    n'est    pas    tout     1 —  n,     Ch.    s.     — 35  n 

Puigellier. 

•  Ce  qu'il   faut   1 —  n,   Ch.  s.  — 30  n  Bigot. 

■  C'est  des  anges !   Sulzbach. 

■  C'est  encore  Toto,  avec  parle   1 —  n,   Ch.  s. 

— 30  n  Rouart. 

■  C'est   dröle   ä  dire   3 —   Sulzbach. 

■  C'est   Gavroche   3 —  Sulzbach. 

■  C'est  les  femmes  qui  m'ont  perdu  3 —  Sulz- 

bach. 

■  C'est   pas    c'que   j'esperais    3 —   Sulzbach. 

■  C'est  pour   demain   3 —  Sulzbach. 

■  Une    Champenoise    ä  Paris,    av.    parle    3 — 

Sulzbach. 

■  Chanson    des    Saisons    1 —  n,     Ch.    s.    — 35  n 

Puigellier. 
-Le  ehant   du  troubadour  3 —  Sulzbach. 

■  Chasse  royal  3 —  Su  Izbach. 

■  Chez     le    Directeur     1 —  n,     Ch.    s.     — 30  n 

Rouart. 

■  Chez  l'populo   1 —  n,   Ch.   s.  — 30  n  Rouart. 

■  Christine   1 —  n,   Ch.  s.  — 35  n  Puigellier. 

-  Les   cloches   de   Jeanne   3 —   Sulzbach. 

-  La  Cocotte  au  Paradis,  Sulzbach. 

■  La   cocotte   interviewte,    duo    6 —   Sulzbach. 

-  Un   Combat    singulier    1 —  n,    Ch.    s.    — 30  n 

Rouart. 

•  La   compagnie   est   de   piquet    1 —  n,    Ch.    s. 

— 30  n  Bigot. 

-  Le    Compliment    de    l'Invite,    chanson    pour 

noces   1 —  n,   Ch.  s.  — 30  n  Rouart. 
-Les   confidents   d'H6l&ne    3 —   Sulzbach. 
-La  connaissance  de  Bridet  3 —  Sulzbach. 

-  Conseils   conjugaux,    Sulzbach. 

-  Les  Convenances  de  Bob  1 —  n,  Ch.  s.  — 30  n 

Rouart. 

-  Le   coq   de   la   fanfare    1 —  n,   Ch.   s.   — 30  n 

Bigot. 

-  La  croix  de  Pitou,  Sulzbach. 

-  Le  cul-de-jatte  et  le  geant  3 —  Sulzbach. 

-  La  culotte  ä  Frangois  3 —  Sulzbach. 

-  Dans  les  rues  3 —  Sulzbach. 

-  Dans     l'omnibus     f unöraire     1 —  n,     Ch.    s. 

— 30  n  Rouart. 

-  Dans     ton     interet     1 —  n,     Ch.    s.     — 30  n 

Rovart. 

-  D'asnieres    ä  Bougival    3 —    Sulzbach. 

-  Defaut  de  memoire  3 —  Sulzbach. 


Les  defauts  de  Florestan  3 —  Sulzbach. 
Degoütö  des  maigres   3 —  Sulzbach. 
Le  dejeuner  des  oiseaux  3 —  Sulzbach. 
La   devise   du   canotier   3 —   Su  Izbach. 
Le  diable  au  corps  3 —  Sulzbach. 

■  Divette   de   terrasse   ou   le   gargon   de   caf6, 

Joullot. 
Le    doctoresse     du    village,     av.    parle     3— 
Sulzbach. 

Doit  et  avoir  3 —  Sulzbach. 
Do-ri-ka,   valse   2 —  n  Rouart. 

■  Du  hon  cötg  3 —  Sulzbach. 
Effets  d'orage  3 —  Sulzbach. 
Eh !    Berthe !   Sulzbach. 

■  Elle  avait  mon  Suzette  1 —  n,  Ch,  s.  — 35 : 

Puigellier. 

■  Les   enfants   de   troupe,   duo   2.50   Sulzbach 
En  gröve  3 —  Sulzbach. 

■  L'espagnole   de   Belleville   3 —   Sulzbach. 
■L'Etat     de     Soldat     1— n,     Ch.    s.    —30: 

Rouart. 

■  L'exerciee   1 —  n,  Ch.  s.  — 35  n  Puigellier. 

■  L'Exposition   pudique,   Soci6te   anonyme. 

■  L'extras  3 —  Sulzbach. 

■  La    Fausse    Helyett     1 —  n,     Ch.    s.    — 30  n 

Rouart. 

■  La   femme   du   chef   de   gare   3 —   Sulzbach 

-  La  Femme  du  droguiste  1 —  n,  Ch.  s.  — 30 

Rouart. 

■  Une   femme   rangee,   Societe   anonyme. 

-  La  Femme  sans  l'homme,  Sulzbach. 

■  Les  Femmes  de  la  main  gauche  1 —  n,  Ch.  s 

— 30  n  Rouai-t. 

■  Les   femmes,  j'les-z-hais  3 —  Sulzbach. 

■  Les    Femmes    soldats    1.35  n,    Ch.    s.    — ^30  ] 

Rouart. 

■  La   Fetarde   elegante,  Societe  anonyme. 

-  Le  fexi  d'artifice,  duo  3 —  Sulzbach. 

■  Les  Filles  ä  Jean-Pierre  1 —  n,  Ch.  s.  — 30  ■ 

Rouart. 
•  Le  Fonctionnaire,  Sulzbach. 

-  Formules   judiciaires     1 — n,    Ch.    s.    — 30  i 

Rouait. 

-  La  frisette  3 —  Sulzbach. 

-  La  Gavotte  de  Parrain  2 —  n  Rouart. 

-  Centiment  fait  1; —  n,  Ch.  s.  — 30  n  Rouart 

-  Cnope  Gnope,  Sulzbach. 

-  Gn'y     a    qu'     les     Auvergnats !      Repertoin 

mondain. 

-  Graissez-lä !  3 —  Sulzbach. 

-  Grand'-pöre  le   tambour    1.70  n   Eveillard. 
-Le     Grand  Reveil     1.75  n,     Ch.    s.     —301 

Rouart. 

-  La  grand'route,  T.  Bar  ä  3 —  Sulzbach. 

-  La  guerre  aux  tyrans  3 —  Sulzbach. 

-  Un  horame  c'est  chic,  Sulzbach. 

-  Un  homme  d'Etat  3 —  Sulzbach. 

-  Les   hommes   ä  barbe   3 —  Sulzbach. 

-  Les    homm's    j'les    z'hais-t'y,    Sulzbach. 

-  Les   hommes   sont   betes,   Sulzbach. 

-  L'hötel  du  Paradis  3 —  Sulzbach. 

-  Idylle    ä  Pantin   3 —   Sulzbach. 

-  II  a  casse  sa  eanne  3 —  Sulzbach. 

-  II  a  touchg  1 —  n,  Ch.  s.  — 30  n  Rouart. 

-  II  est  gpicier   3 —  Snlzbach. 

-  Imposer   moi   ga    1 —  n,    Ch.   s.   — 35  n    Pui" 

gellier. 

-  L'Improvisateur,   sc&ne  comique   1 —  n  Sulü' 

bach. 

-  L'inventeur  3 —  Sulzbach. 

-  L'invocation  des   saints   3 —  Sulzbach. 
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-  Jacques   Bonhomme  est  toujours   lä,  T.  Bar 

ä  3 —  Sulzbach. 

-  J'ai  fait  un  noeud  ä  nion  mouclioir,  ehans. 

p.  hommes   1 —  n,  Ch.  s.  — 30  n  Meuriot. 
-J'ai  gagne  le  lapin  3 —  Sulziach. 

-  J'ai    jamais    pus    m'en    rappeler,    ch.    com. 

1 —  n,  Ch.  s.  — 35  n  Pmgellier. 

-  J'aime     la    musique     1 —  n,     Ch.    s.    — 35  n 

Puigellier. 

-  J'aime  mieux  rester  d'moiselle  3 —  Sulzbach. 

bach. 

-  J'ai   quelque  chose   de   rigolo   3 —  Sulzhach. 

-  J'ai  tous  les  premiers  prix,  Sulzbach. 

-  Jeannette  et  l'avocat  3 —  Sulzbach. 

-  Je  regrett'  t'y  d'avoir  grandi   1 —  n,   Ch.  s. 

— 30  n  Rouart. 

-  J'fournis  les  puees  aux  Invisibles  3 —  Sulz- 

bach. 

-  Je  joyeux  passeiir   3 —  Sulzbach. 
-Je  m'sens  po&te,  Sulzbach. 

-  Je  n'ai  jamais  connu  l'amour  3 —  Sulzbach. 

■  Je  pense  ä  toi  3 —  Sulzbach. 

■  J'peux  pas  regarder  par  terre  3 —  Sulzbach. 

■  J'suis  pas  un  ange  3 —  Sulzbach. 

■  J'suis  tout  b^bete  3 —  Sulzbach. 

•  Je  veux  un  bebe   1 —  n,  Ch.  s.  — 35  n  Pui- 

gellier. 

-  Jolies  fillettes !   Sulzbach. 

■  Joseph  a  manque  l'train  3 —  Sulzhach. 

■  Une    joyeuse    famille    1 —  n,     Ch.    s.    — 30  n 

Rouart. 

■  Les  joyeux  manifestants,  duo  ou  Ch.   1 —  n, 

Ch.  s.  — 35  n  Puigellier. 

■  Jupiter  et  Jo^  A  la    Gamme-Paris. 

•  Laissez-moi   rire  3 —  Sulzbach. 

■  Lantoure   Lourelo   3 —   Sulzbach. 

■  Lanturlu   3 —   Sulzbach. 

■  Legon  d'alphabet,  Edition  musicale-VsiTis. 

■  La   Legon    de   Biniou     1 —  n,    Ch.   s.   — 30  n 

Rouart. 

■  La  legende  des  poires,  Sulzbach. 
La  Lggion  d'Honneur,  Sulzbach. 

•  Lente  et  vive,  duo  av.  parle  4 —  Sulzbach. 
Lequel   1 —  n,  Ch.  s.  — 35  Puigellier. 

Les  et  caetera  3 —  Stilzbach. 

Les    (Si  vous  n'avez  pas),  Sulzbach. 

La   Lettre    du    pays     1 —  n,     Ch.    s.    — 30  n 

Rouart. 
Leurs    Quarante    ans    1 —  n,     Ch.    s.    — 30  n 

Rouart. 

La  locotte  interviewte,  duo  6 —  Sulzhach. 
La  Luronne  1 —  n,  Ch.  s.  — 35  n  Puigellier. 
Madame     Boniface     1 —  n,     Ch.    s.     — 30  n 

Rouart. 
Madame    le    Docteur    1 —  n,    Ch.    s.    — 30  n 

Rouart. 

Ma  Gertrude,  av.  parle  3 —  Sulzhach. 
Le  magot,  ch.  ä  danse  4 —  Sulzhach. 
La  main  z'a  la  plume,  ch.  com.  1 — -n,  Ch.  s. 

— 35  n  Puigellier. 
Les  Mains  derri&re  le  dos,  Edition  musicale- 

Paris. 
Ma    Jeannette    ne     tremple    pas,    T.  Bar    li 

3 —  Sulzhach. 

■  Mam'zell'   Costaud,  Sulzhach. 

Mänchon    de    la    Colonelle,    Ch.    s.    — 35  n 

Coutarel. 
Mandarine  et  mandarin   3 —  Sulzbach. 
Le  Marchand  de  ballons  rouges  1 — -  n,  Ch.  s. 

— 30  n    Rouart. 

Le  Marchand  de  Fez,  Sulzhach. 
■Maternite,  T.  Bar  ä  3 —  Sulzhach. 

Universal-Handbuch  der  Musikliteratur.    B. 


-  Les  menaces  de  la  marine  3 —  Sulzhach. 

-  Les  mensonges  de  la  chanson,  .Sulzhach. 

-  La  m&re  Michel  en  Angleterre  3 —  Sulzhach. 

-  Mes  aristos  3 —  Sulzhach. 

-  Mes  naivetes  3 —  Sulzhach. 

-  Mes  Saints,  Sulzhach. 

-  Mimi-Trognon  3 —  Sulzhach. 

-  Le  Miroir   3 —  Sulzhach. 

-  Miss  la  Pudeur  1 —  n,  Ch.  s.  — 30  n  Rouart. 

-  Miss   Valerie   3 —  Sulzhach. 

-  Modes  collantes  3 —  Sulzhach. 

-  La    Mome    Fromage     1 —  n,     Ch.    s.    — 30  n 

Rouart. 

-  Mon  Ami  Lafrite,  Sulzhach. 

-  Mon  boulanger  3 —  Sulzhach. 

-Mon    Camerade    (J.    Jouy)     1 — n,    Ch.  s. 
— 30  n  Rouart. 

■  Mon  Cousin  Casimir,  av.  parle  3 —  Sulzhach. 
-Les  Mondes  parisiens,  De^^^«^«;. 

-  Le  Monome  des  vacances,  Sulzhach. 

■  Mon    plumet    du    dimanche     1 —  n,     Ch.    s. 

— 30n  Bigot. 

■  Mon   p'tit   Blaise   3 —  Sulzhach. 

-Mon  p'tit  jeune  homme,  av.  parle  3 —  Sulz- 
hach. 
•  Monsieur  Latruffe  3 —  Sulzbach. 

■  La  Morue,   scie.     Sulzhach. 

■  Le  mouton   3 —  Sulzhach. 

-Nerveuse!    (Nervosita.)    1 — n,  Ch.  s.  — 30  n 
Rouart. 

■  Une  nez  long  comniel  ca  1 —  n,  Ch.  s.  — 35  n 

Puigellier. 

■  Ninon  c'est  le  printemps  3 —  Sulzhach. 
■Nisco!  3 —  Sulzhach. 

■La    noce    des    muets    1 — n,    Ch.    s.    — 35  n 
Puigellier. 

■  La  noce  des  sourds  3 —  Sulzhach. 

•Une  noce  rigouillarde    1 — ^n,   Ch.   s.  — 30  n 
Rouart. 

■  Le   Noel   de   l'orphelin    1 —  n,   Ch.   s.   — 35  n 

Puigellier. 

■  Nom    du    pöre,    oü    le    coeu    s.  l'etre    1 —  u, 

Ch.  s.  — 35  n  Puigellier. 

■  Nos  bons  gardiens  1 —  n,  Ch.  s.  — 35  n  Pui- 

gellier. 

Notre  vieux  ebene.     Le  Boulch. 
La     Nourrice     du     Luxem  bourg,     rondeau- 

express  1 —  n,  Ch.  s.  — 30  n  Rouart. 
Les  Nouveaux  usages.     Sulzhach. 
N'touchez  pas  ä  ga !    Sulzhach. 
Oh  !  Maman !   1 —  n,  Ch.  s.  — 30  n  Rouart. 
L'Oncle  Duriveau,  operette.     Ondet. 
On  n'en  voit  pas  besef   1 —  n,  Ch.  s.  — 30  n 

Rouart. 
On  ne  sais  jamais  quand  on  fait  bien  1 —  n, 

Ch.  s.  — 35  n  Puigellier. 
On  peut  etre  myope  3 —  Sulzhach. 
On  se  souvient  toujours  de  ga  1 —  n,  Ch.  s. 

— 30  n  Rouart. 
L'oracle  des  Invalides   1 —  n,  Ch.  s.  — 35  n 

Puigellier. 

Oü  nous  en  sommes  3 —  Sulzhach. 
Ouvrages   de  dames.     Sulzhach. 
Les  Palpitations  de  Rose  1 —  n,  Ch.  s.  — 30  n 

Rouart. 
Pamela    ma    femme    1 —  n,      Ch.    s.    — 30  n 

Rouart. 
Le  Panachard  3 —  Sulzhach. 
Lp    Pantheon   jaloiLX    1 —  n,      Ch.    s.   — 35  n 

Puigellier. 
Les    Papas    et    les    Mamans    1— n,      Ch.   s. 

— 30  n  Rouart. 
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Le  parapluie  3 —  Sulzhach. 

Les  Parce  que  de  Bob.     Butzbach. 


—30  Rouart. 


ä  3- 

Ch. 


Sulzbach, 
s.    — 30n 


T.  Bar 


-35  n 


Paris  Instantane  1.50  n,  Ch. 

■  Pas  debinense.     Hulzbach. 
PauTie  petit  soldat.  T.  Bar 
Les    PauATes    vieux    1.75  n, 

Rouart. 

■  Le  pave  3 —  Sulzbach. 

■  La  pecheresse,  T.  Bar  3 —  Sulzbach. 
Pense  au  pays  3 —  Sulzbach. 

La    Perle    d'Asni&res    1 —  n,    Ch.    s.    — 30  n 

Rouart. 
Le  p'tit  bonhomme  en  pain  d'epice, 

ä  3 —  Sulzbach. 
Le  petit  Caporal  Clairon  1 —  n,  Ch.  s. 

Puigellier. 

Un  petit  coup  de  canif  3 —  Sulzbach. 
\Jn  petit   endroit  bien  chaud   3 —  Sulzbach. 
Le  petit  homard  3 —  Sulzbach. 
Le  Petit  Soufflet  1 —  n,  Ch.  s.  — 30  n  Rouart. 
L'n  p'tit  vaurien.     Deplaix. 
La  petite  bouquetifere  des  rues  3 —  Sulzbach. 
La  petite  Pensionnaire  3 —  Sulzbach. 
Une    petite    Rosette    1 —  n,      Ch.    s.    — 30  n 

Rouart. 
Les    Petites    Femmes    politiques.      Sulzbach. 
Les  petits  jeunes  gens  3 —  Sulzbach. 
Les   P'tits   Soldats   sont   toujours   lä    1 —  n, 

Ch.  s.  — 30  n  Rouart. 

■  Un  peu  de  euisine.     Sulzbach. 

■  Plaisirs   faeiles.     Sulzbach. 

■  Les  plats  de  l'amour.     Sulzbach. 

■  La  Poitrine   1 —  n,   Ch.  s.  — 30  n  Rouart. 
Pour  bien  plaire  aux  hoiumes.     Sulzbach. 

■  Present    absent    1 —  n,    Ch.    s.    — 35  n    Pui- 

gellier. 
Pour  etre  select.  3 —  Sulzbach. 

-  Pour    penser    ä    lui,     Repertoire    mondain- 

Paris. 

■  Quand    je    serai    un    homme    1 —  n,    Ch.    s. 

-^35  n  Puigellier. 

■  Quand  le  p'tit  s'ra  sevre  3 —  Sulzbach. 

■  Quand  on  aime  3 —  Sulzbach. 
Quand  on  nous  quitte.     Sulzbach. 

■  Quequ'  chose  3 —  Sulzbach. 

La  question  feministe  3 —  Sulzbach. 

La   question   tonkinoise,   duo   5 —   Sulzbach. 

■  Qu'ils  sont  gentils  les  hommes  1 —  n,  Ch.  s. 

— 30  n  Rouart. 

■  Qu'un  oeil   1 —  n,  Ch.  s.  — 30  n  Rouart. 

■  Le    Rassemblement      1 —  n,      Ch.    s.    — 30  n 

Rouart. 

■  Redevenu  gargon   3 —  Sulzbach. 

■  Le  regiment  des  cocottes  3 —  Sulzbach. 

La   Reine   des   Courses    1 —  n,   Ch.  s.  — 30  n 
Rouai't. 

■  Reneontre  imprevue.  Aux  Repertoires  reunis. 

■  Repetition  generale.     Sulzbach. 
Reves  evapores  3 —  Sulzbach. 

■  Riebe  toilette  3 —  Sulzbach. 

■  Romauce   Biblique      1 —  n,      Ch.    s.      — 30  n 

Rouart. 

■  Rose  et  Papillon  1.75  n,  Ch.  s.  — 30  n  Rouart. 

■  Rosida  3 —  Sulzbach. 

■  La  Rosiere  de  Ja  Butte.     Sulzbach. 

■  Rosifere  a  niarier.  Repertoire-mondain. 

■  Roublardises    feminines.      Societe   Anonyme. 

-  R'tir-moi     donc     gä     1 —  n,      Ch.   s.    — 30  n 

Rouart. 

■  143,  Rue  Quineampoix  3 —  Sulzbach. 

-  Rupins  et  misereux  3 —  Sulzbach. 


-  Une  sale  ascension.     Sulzbach. 

-  Sans  place  1 —  n,  Ch.  s.  — 30  n  Rouart. 

-  Les  saucisses  3 —  Sulzbach. 

-  Les  scrupules  de  Rose  3 —  Sulzbach. 
-La  Seconde  fois  1 — n,  Ch.  s.  — 30  n  Rouart^ 

-  Le  secret  des  lettres  3 —  Sulzbach. 

-  La  Silhouette  de  ma  belle-m&re  1 —  n,  Ch.  s. 

— 40  n  Bornemann. 

-  Si  l'ou  supprimait  les  Cocottes  1 —  n,  Ch.  s. 

— 30  n  Rouart. 

-  S'ils  revenaient  3 —  Sulzbach. 

-  Si  t'as  des  poches  3 —  Sulzbach. 

-  Si   tout   le  monde   s'en  mele.   Sulzbach. 

-  Si  vous  gtes  des  femmes!   Sulzbach. 

-  Si    y    avait    pas    d'hommes?    1 — n,    Ch. 

— 30  n  Rouart. 

-  Un  soir  au  bord  de  l'eau  3 —  Sulzbach. 

-  La  sortie  de  Bahiche  3 —  Sulzbach. 

-  La   sortie  du  potache  3 —  Sulzbach. 

-  Souvenirs  de  vierge  3 —  Sulzbach. 

-  Sufric   1 —  n,   Ch.  s.  — 35  n  Puigellier. 

-  Suivez-moi,  T.  Bar  ä  3 —  Sulzbach. 

-  La  suppression  des  faux  appas.  1 —  n,  Ch.  s. 

— 35  n  Puigellier. 

-  Sur  le  trottoir  roulant,  scie.     Sulzbach. 

-  Sjnonynies  rigölos  3 —  Sulzbach. 

-  Tableaux   conjugaux.     Sulzbach. 

-  Le  tambour  de  la  garde  3 —  Sulzbach. 

-  T'en  as  d'droJes.     Sulzbach. 

-  T'est  pas  raisonnable  3 —  Sulzbach. 

-  Thi-Ba,  polka  1.75  n  Rouart. 

-  Tire-lire-laire  3 —  Sulzbach. 

-  Toc.-toc.-toc.   3 —  Sulzbach. 

-  Le  tombeur  de  femmes,  av.  parle  3 —  Sulz- 

bach. 

-  Toquee  d'un  thuya  3 —  Sulzbach. 

-  Le  tourniquet  3 —  Sulzbach. 

-  Tous  les  Sports.     Sulzbach. 

-  La  Tremblote.     Sulzbach. 

-  Trois    Cents    francs    par    an    1 —  n,      Ch. 

—35  n  Puigellier. 

-  Les  trois  gärgons  de  eher  Potin  1 —  n,  Ch.  s. 

— 35  Puigellier. 

-  Le  truc  ä  papa  3 —  Sulzbach. 

-  Truc  et  Machin  1 —  n,  Ch.  s.  -^-30  n  Rouart. 

-  Le  Type  qui  se  retient,  chanson-monologue. 

Sulzbach. 

-  La  vache  et  le  veau  3 —  Sulzbach. 

-  Voilä   ce   que  j'apprends   du   courage    1 — u, 

Ch.  s.  — 35  n  Puigellier. 

-  La  valse  des  r§ves  d'or  1 —  n,  Ch.  s.  — 30 : 

Bigot. 

-  Les  vegetaux  3 —  Sulzbach. 

-  Vente  foreee  3 —  Sulzbach. 

-  Venue  au  monde  pour  rigoler   1 —  n,  Ch.  s. 

— 35  n  Puigellier. 

-  Le  vestiaire  3 —  Sulzbach. 

-  Les  Veuves   1 —  n,   Ch.  s.  — 30  Rouart. 

-  Le   vieux   soldat   3 —  Sulzbach. 

-  Vive  la  femme  1 —  n,  Ch.  s.  — 30  n  Rouart. 

-  Vive  le  quartier  latin,  duo  3 —  Sulzbach. 

-  Vous  allez  rire  3 —  Sulzbdch. 

-  Vous  n'ferez  jamais  la  pige  aux  fenmies  3 — 

Sulzbach. 

-  Vous  voulez-voir  ?  3 —  Sulzbach. 

-  Un  voyage  ministeriell  marche  chantße  3 — 

Sulzbach. 

-  Un  vrai  gamin  dTaris   1 —  n,  Ch.  s.  — 30  n 

Rouart. 
Byrne   Bert.  Does  is  matter?  2/ — n  Francift. 

-  Fellow   Travellers   2/ —  n  Fi-ancis. 


Byrne  G.  In  Missouri 
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By water  H.  T.  When  youth's 


Byrne  Glen.  In  Missouri,  where  the  Missis- 
sippi flows  — 50  Bloom. 

Byrne  Helene,  Valse  Gracieuse  — 40  Summy. 

Byrne  J.  W.  Baby's  bioken  toys  — 50  "/. 
Flanner-Milwaukee. 

-  Silver  Beils,  waltz  song,  fem.  voic.  2  parts 
— 15  /.  Fischer. 

Byrnes  W.  M.  Almighty  Lord,  before  Thy 
throne,  B.  quart.,  and  W  h  i  t  e,  Holy  father 
in  Thy  tcmple,  SA  &  quart.,  and  N  e  u- 
k  o  m  m,  Teach  me,  O  Lord,  quart.  — 08 
IHtson. 

Byron,  My  bark  is  on  the  billow  — 25  EUis. 
Byron  G.  Quartett,  PVVaVc  4.50  Breitkopf. 
Byron    May   and    E.    Ouseley    Gilbert,    Vic- 

toria's  Golden  Reign,  two-part  chorus.  2/ — 
Curwen. 


Byström  Oscar  (1821),  Romans:  „Ännu  du 
hör"  — 50   Hirsch. 

-  Symphonie  für  Orchester,  //m«  3.50  n  Breit- 

kopf. 

Byström  T.  op.  1  Drei  Sonaten,  PV  (Musi- 
kaliska  Kunstföreningen)    1 — n  Breitkopf. 

Bywater  H.  T.  Beyond  the  Veil,  MS.  C  with 
P  and  Org  ad  lib.  ä  4 —  Ricordi. 

-  Cloisters  voiees    ( Favourite  Songs  32 )    with 

Org  4/ —  Willimns. 
■  Lightly,    Gentle    Ply    the    Oar,    male    voicos 

— 25  Molineux. 
-'Neath  the  old  Flag  4/—  Willcocks. 

-  Soldier   rest   thy   warfare   o'er,   mixed   vo'io. 

— /3    Novello. 

-  When    youth's     warm    heart,      TTBB      — /4 

ISlovello. 
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